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MOORE  HAVEN  LOCK  1 

73.5 

ti*  * 

1.6 

21  + 

38 

9+ 

154 

0 

.  86 

-  .76 

•  41 

7 

•0 

0 

2 

0 

0 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

75.1 

* 

fit 

1  9 

40 

9+ 

04 

? 

j: 

J? 

.71 

•0 

0 

2 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

75.7 

0.4 

19 

39 

25 

79 

0 

•* 

;* 
0 

1.74 

-  .02 

.76 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAM I  AMI    TRL  40  MI  BEND 

77.7 

56.5 

A7* 

67.  1 

fin 
88 

j2 

1 0+ 

43 

0 

0 

0 

0 

.61 

•  22 

8 

•  0 

0 

2 

0 

0 

D I V I S I  ON 

64.0 

-  0.7 

1.09 

-  .54 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAH1A  MAR 

75.9 

60.0 

68.0 

83 

27 

44 

9 

43 

0 

0 

0 

0 

3 

1 6 

.0 

0 

4 

1 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

75.7 

55.5 

65.6 

84 

28  + 

38 

9 

73 

0 

0 

0 

0 

1*29 

28 

1 6 

.0 

0 

5 

0 

0 

H I ALEAH 

76.0 

fl]? 

28 

41 

9 

54 

0 

0 

0 

0 

1.37 

•  63 

1 4 

.0 

0 

3 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

77.1 

AS  "a 

0.0 

27  + 

36 

9 

67 

0 

0 

0 

0 

.  50 

-  1.25 

•  37 

3 

■  0 

0 

1 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

77.4 

52  3 

64*9 

87 

20 

34 

9 

82 

0 

0 

0 

0 

.84 

.36 

21 

0 

0 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

74.9 

59.3 

67.1 

84 

27 

43 

9 

49 

0 

0 

0 

0 

.71 

.27 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

74.6 

63.7 

69.2 

0.1 

80 

27 

47 

9 

24 

0 

0 

0 

.58 

-  1.10 

.25 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

75.4 

58.8 

67.1 

0.2 

85 

27 

44 

9 

48 

0 

0 

0 

0 

.65 

-  1.38 

.25 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI    12  SSW 

76.2 

55.9 

66.1 

-  0.4 

84 

28 

39 

9 

58 

.50 

-  1.55 

.25 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

76.5 

57.8 

67.2 

84 

27 

40 

9 

52 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.57 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

77.5 

52.9 

65.2 

85 

1 5 

36 

10+ 

79 

0 

0 

0 

0 

•  68 

.45 

Q 

.0 

0 

2 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

76.8 

56.1 

66.5 

87 

27 

39 

10+ 

59 

0 

0 

0 

0 

.77 

•  33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUART   1  N 

73.2M 

55.4 

64.  3M 

84 

20 

39 

9 

89 

0 

0 

0 

0 

.90 

.  42 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

75. OM 

59.1 

67. 1M 

84 

27 

41 

9 

57 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.80 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

74.7 

56.8 

65.8 

-  1.1 

84 

27 

40 

9 

73 

0 

0 

0 

0 

1  .05 

-  1.43 

.41 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

66.4 

-  0.5 

1.08 

-  1.08 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

74.8 

65.4 

70.1 

82 

19+ 

60 

25+ 

1 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.99 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.9 

65.1 

70.0 

0.4 

83 

13 

57 

9 

11 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  .64 

.43 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

75.4 

64.0 

69.7 

82 

14+ 

50 

10 

15 

0 

0 

0 

0 

.75 

.35 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

TAVERNIER 

75.3 

62.5 

68.9 

81 

27+ 

49 

10+ 

25 

0 

0 

0 

0 

.91 

.70 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

69.7 

-  0.5 

1.04 

-  .67 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  19th  at  Canal  Point  USDA 

Lowest  Temperature:     7°  on  the  24th  at  Milton  Exp.  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     8.  50  inches  at  Pensacola  FAA  Airport 
Least  Total  Precipitation:       0.  00  inch  at  Perrine 

Greatest  One-Day  Precipitation:         5.  61  inches  on  the  12th  at  Live  Oak  2  ESE 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year 


3*se  reference  ootea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  of  Month 

1 

1   1   2   1  3 

4   |   5  | 

6 

7  | 

8  1 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26  1 

27 

28  |  29  | 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHlCOLA   WB  CITY 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

R 

2.70 
1.96 
2.35 
2.02 
1.69 

.06 

.20 
.29 
.15 

.42 

•  33 

.36 

•  34 

•  23 

.04 

.12 

.10 

.03 

.07 
.16 
.25 

.06 
.29 
•  29 

.06 

.13 
.01 

.02 
T 

.31 

.28 

.44 

.15 

.19 

.01 
.02 

.16 

.64 
.  10 

.  IT 

.  34 

.29 
.66 

.22 

•  40 
.12 
.13 

OASINOER 
B ALPORT 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BITHLO 

3.92 
3.76 
.98 
2.10 
2.22 

.16 

.53 
.11 

.04 

•  20 

.02 

.02 

.13 

1.58 
.03 

.03 
.42 

.18 

.  -  l 

2.1C 
.82 
.  1"-' 

.29 

1  .10 

1*04 

.24 
.18 

.79 
.35 

.54 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOK SV I LLE  CMJN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL   POINT  USDA 

3.13 
3.15 
3.04 
.99 

.97 

.23 
.26 

.13 

T 

T 

T 

1.35 

.12 

T 

.04 

T 

T 
T 

.45 
•  12 

.02 

T 

•  11 

.07 
.19 

T 

T 

.51 
.10 

.  B4 
•  41 
.51 

'.6C 

T 

.17 
.50 

T 

.38 
1.01 

.10 

•  03 

.31 
.59 

.03 

.57 

CAPT IVA 

CARRABELLE    1  NNW 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHIPLEY   3  E 

1.15 
3.40 
7.70 
2.01 
6.04 

.02 

.72 

.45 
.50 

.26 
.74 
.20 

.12 

.24 

1.30 
3.03 

1.1  1 

.10 
.20 

.67 

.28 

•  06 

1 17 

.43 
.52 

.23 

2.00 
1.92 

.24 
.40 
.55 

•  SO 

•  06 

T 

.11 
.20 

.42 
.40 

.30 

•  11 

.12 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  MW 
CRESCENT  CITY 

2. S3 
3.22 
.52 
1.33 
3.29 

.79 

•  24 

•  23 

.04 

•  20 
.25 

.36 

T 

.02 

T 

T 

T 

.62 

T 
T 

.14 

•  14 
.08 

.03 

T 
T 

.06 

T 

.10 
.07 

.07 

T 

T 

.51 
.24 
.03 

l57 

•  20 

.80 
1.20 

.29 

.01 
.29 

.04 

.19 
.49 

1 36 

•05 
.  3* 
•  02 

.43 

T 

CRCSTVIEW  RADIO  W J  SB 
CROSS  CITY  2 
PAN  I  A   A  WNW 
DAYTONA  8EACM 
DAYTONA  BEACH  wB  AP 

P 

6.65 
2.14 
1.06 
2.36 
2.91 

.20 
.45 
.01 

•  35 

.03 

.27 

2.50 

T 
T 

.73 
.05 

.03 

.06 

.02 

1.00 
.75 
.04 

1.10 
T 

T 

T 

1.85 
.16 

,St> 

T 

.93 

T 

.86 

.80 
.01 

T 

T 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 
DE  LAND   3  N 
DE  SOTO  CITY  A  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 

6.35 
A. 10 
1  .88 
.91 
1  .61 

.03 

T 

.58 
.  1  B 
.89 

.01 
.35 

.54 

.02 

2.19 
•  02 

.29 
.06 
•  30 

T 

.05 

.08 
!o5 

.47 

.01 

.8? 

T 

.02 

3.31 
.69 

.75 
.99 

T 

1.94 

T 

.64 

.45 

.12 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

F  FRN AND  I NA  BEACH 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT  DRUM  5  NW 

1.06 
2.26 
5.16 
1.76 
1.90 

.21 
•  27 

.15 
.43 
.62 
.11 

.42 

.15 

■  06 
.02 

•  29 

.02 
2.80 

.18 

.57 

.02 

T 

.14 

T 

.12 

T 

.02 
T 

.26 

•  34 
.30 
.48 

.32 

.04 

T 

•  01 

.40 
.31 
.11 

.32 

.75 
.31 

.29 

T 

T 

FORT  GREEN   12  WSW 
FT  LAUDERDALE  BAH  1 A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  S T A 
FORT  MYERS  W8  AP  R 
FORT  PIERCE 

2.62 
3.05 
1.29 
.81 
.80 

•  SO 

.  :e 

•  25 
.07 

.47 
.06 
.09 

.04 

.08 
•  24 
.16 
.05 
.06 

.35 

.01 
.24 

.09 
.04 

.11 

T 

.15 
.07 

•  38 

•  08 
.02 

2.04 
.28 

.01 

T 

.02 
.06 

•  03 

T 

T 

.25 
.24 

.  2  8 

•  19 

•  09 

.14 

•  03 
.01 

.20 

•  05 
.06 

.40 

T 

•03 

.01 

FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

2.25 
2.21 
2.20 
6.62 
2.61 

.02 

.36 
.31 
•  65 
■  51 

.02 
.27 
.02 
•  52 
.15 

1.30 
T 

.17 
.21 
1.55 

T 

.07 

T 

T 

.17 

T 

.10 

.  1 1 
.07 
.16 

.21 
,09 

.04 
.01 

T 

.47 

.48 
.01 
.75 

.72 

.04 
T 

T 
T 

.63 

.16 
.61 
•  12 
.46 

•  69 

•  13 

•  90 

•  12 

T 

-03 

•  19 

H  [  ALE AM 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  ST  A 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

1.37 
1.05 
3.37 
.50 
1.79 

.36 

.08 

.02 
1.03 
.04 
•  09 
.29 

.08 

•  37 

•  15 

.03 

•  02 

■  01 

.02 

.63 
.33 

.02 

.23 

.09 
.07 

.13 
.34 

T 

•  01 

1.35 
■  03 
.32 

.08 

.70 

■  06 

.37 

.17 

T 

.33 

•  12 
-04 

T 

.05 

1 ND I ANTOWN 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  W8  AP 

R 

.95 
6.47 
2.39 
3.53 
5.39 

.18 
•  hi 

.45 
3.75 
.24 

.03 

T 

2.68 

.06 
.55 

.40 

T 

I 

.07 
.05 

.10 
T 

T 

T 

.71 

.50 
.30 
.46 

.03 

1.00 

1.27 

T 

T 

.50 
•  21 

.25 

•  31 

•  64 
.42 

T 

.  10 

1.09 

.30 

T 

T 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER   3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

A.  00 
5.A5 
.46 
•  69 
1.71 

.  50 
.56 

I 

.47 

..20 
.02 

.05 

.03 
.15 
.05 

.15 

.03 

.20 
.12 

,95 
3.30 
.02 

.32 
.02 

.03 

•  03 

.09 

.56 
.28 

.  L- 

.02 
.06 

T 

•  14 
.18 

•  43 
-94 

.14 
.20 

.08 
.24 

1  .  16 
.55 

•  01 

•  02 

LA  BELLE 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  H1AWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

R 

.77 
1.92 
7.42 
3.25 
2.19 

.68 
.42 

.42 
.18 
•  34 

.03 
.01 

4.57 

.65 
.27 

.01 

T 

.06 
.32 

.21 

.06 

\ol 

.16 

•  1  3 

.01 

.01 
.31 

.15 
.67 
.36 

•61 

.02 

1  .  36 
.38 

.26 
.02 

•  34 

.01 
.33 

.22 

T 

.79 
.52 
.02 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LI SBON 

LIVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

1  .24 
.56 
4.00 
6.49 
3.42 

.30 

.03 
.42 

.26 
.44 

.07 

.05 
.19 

.10 

.20 
.07 
.01 

.05 
.05 
.56 

.04 

.04 

.02 

.22 
.26 
.42 
.76 
.32 

.02 
1.07 
.20 

•  03 

•  67 

.31 

•  31 
.09 
.43 

•  OS 

.37 
.92 
1.00 

L  OX AHATCHEE 
MAD  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR [ ANNA    I ND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

.84 
6.2J 

.75 
7.19 
6.24 

.01 

.57 

U12 

.08 
.35 

.03 

.21 

.14 

.04 

.06 

3.84 
3.  HO 

.16 

•  34 
.01 

T 

•  11 

.04 
.12 
.18 
.01 

.02 

•  60 
.01 

.02 
.04 

.76 
2.85 

.36 

•  15 

•  42 

T 

.04 

.02 
.03 

.10 
.03 

.20 
.11 

.05 

.29 

•  33 
.75 

.01 

.03 
.18 

T 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

2.16 
1.95 
.71 
.56 
.65 

T 

T 

T 

•  34 

•  01 

.14 
.16 
.02 

.01 

.27 
.25 

.03 
.05 

.17 
.10 

T 

.31 

.43 

.15 
.05 
.17 

T 

.07 

T 

.10 
T 

.76 

.12 
.12 
.14 

T 

.04 

T 

.46 

.24 

T 

.06 
.80 

.05 
.03 

T  T 

.02 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 

.50 
1.52 
6.67 
5.43 

.96 

•  20 

T 

.40 

.01 
.41 

.14 
.04 

.25 
.  0  i 

1.23 

1*31 

.25 

.01 

.01 

.01 

.23 
.03 

T 

.55 
.03 

.02 

.04 
2.87 
.54 

.67 

.59 
•  29 

.08 

.04 

•02 

.27 

.09 

T 

.07 
.27 

.02 

.02 

.22 
.14 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
NICEVILLE 
N ITT  AW  1  S 

1  .64 
2.20 

.71 
6.28 

.82 

.10 
•  25 

.42 
.70 
.29 
T 

.12 
.05 

1.54 

.20 

.08 
.15 
.01 

T 

•  36 
.28 
.02 

.42 

.02 
.03 

.50 
T 

.45 

1.65 

.32 
.60 
.31 
.42 

.04 

.  1 1 
.  i  s 
.03 

T 

.19 
.14 

.40 

.78 
T 

•  29 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 

R 

2.07 
1.87 
.93 
3.17 
3.32 

•  ia 

.1^ 

1.00 

.08 
.43 

.35 

.02 

T 

.40 

.25 

•  26 
.10 

.08 
.01 

.02 
.02 
,10 
.14 

.13 
.13 
.01 
.07 
.03 

.01 
.03 

T 

.02 

.01 

.04 

.14 

.35 
.11 
.31 

.36 
.13 

1.60 

.08 

.93 
•  58 
.02 
.48 
.54 

•27 

.21 
•  BS 

PANAMA  CITY  I 
PARR | SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
PERRINF 

3.13 
2.44 
8.50 
-  7.29 
.00 

.03 

.37 
.34 

•  63 

•  57 

•  06 
.02 

.01 

.05 

•  12 

T 

1.5S 
1.47 

.05 
.11 

.11 

.03 
.01 

■  02 

•  43 

T 

.10 

1.00 
1.22 

.02 

.72 
.63 

1.39 
1.52 

.33 

.91 
1.24 

.34 
.65 

.01 
.23 

•  19 

.11 
•  09 
1.98 
.51 

•  3C 

•  2C 
.01 

•  11 

.37 

.37 
.  i  c 

.02 
T 

.01 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
OUINCY  CXP  STATION 

6.15 
2.43 
1.21 
1.74 
6. 07 

T 

1*06 
•  14 

•25 
.39 

.09 
.50 
.10 
.76 
.02 

.03 
.17 
.05 

.06 

3.41 
.06 
2.35 

.04 
.03 

•  23 

.06 
•  10 
.10 

•  ie 

•  u 

.02 
.57 

.01 
.05 

.06 

•  02 
.12 

1.03 

.13 
1.25 

.32 

•  49 
.17 

•  34 
.49 

.16 

.03 
•44 

.OS 
.02 

•  02 
.20 

.08 
.01 

1.03 
.04 

•13 

.01 
.03 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST | NE 
SAINT  LEO 

.60 

2.33 
4.90 

.17 

.11 
.53 

.45 

T 

.13 

.02 
.03 
.10 

.04 

.25 

T 

.30 

T 

.50 

.01 

.02 
.1C 
.45 

T 

2.20 

.02 
.25 
.60 

•6] 

•  7C 

T  .01 
.01 

Sm  rol*isnce  note,  following  Slalton  Index, 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 

Station 

1   |  2  |  3 

4   |   5   |  6 

7  j 

8   |  9 

10  1 
1U 

11  1 

U  1 

12 

13  1  14 

15 

IC  1 

17  1 
17  | 

)  Q 

1Q  1 

20  | 

- 

2A 

25 

26  | 

27 

28      29  30 

31 

SAINT  HARKS  6  SE 

6  59 

T  97 

.11 

4.5( 

T 

■  10 

•  25 

•  20 

.40 

ST  PETERSBURG 

2.84 

1.07 

.03 

08 

* 

■  1 8 

.03 

.31 

1  .00 

.05 

SANBORN  TOWER 

6.7* 

.86 

.26 

4.40 

T 

.20 

■  4< 

T 

.56 

SANFORD  EXP  STATION 

2  *T - 

•  09 

T 

•  09 

•  n 

•  87 

*  54 

.20 

SARASOTA 

2.05 

•  20 

•  54 

.18 

06 

.21 

.04 

*  1" 

.04 

.04 

SOUTH  H 1  AH  I    5  W 

7T 

T 

.33 

T 

.18 

T         .02  .0* 

STARKE 

3.66 

.50 

73 

.04 

STUART  1  N 

.90 

.42 

■  01 

.0  3 

.40 

•  04 

TALLAHASSEE  WB  AP 

03 

.21 

.07 

TAMIAHI    TRL  40  MI  BEND 

.61 

•  11 

■  22 

*  0* 

•  06 

.0* 

•  01 

.08 

•  02 

tampa  wb  airport 

2  2S 

* 

T  .01 

.10 

79 

16 

.02 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

3.53 

•  49 

.10 

.11 

.10 

.40 

1.75 

.23 

.35 

TAVERNIER 

.91 

.10 

.70 

T 

T 

.11 

USHER  TOWER 

3.3C 

-2C 

•  90 

.20 

.10 

.10 

.: 

.10 

.50 

.16 

.28 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

1.06 

.15 

T 

T 

.09 

T 

.22 

.03 

T 

.24 

T 

.30 

•  02 

WAUCMULA  2  H 

2.24 

.20 

.36 

.10 

.29 

.38 

•  29 

.04 

-■.'c 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

2.07 

T 

•  30 

.18 

.02 

T 

T  T 

.17 

.60 

.07 

.45 

.08 

n  t 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

1.05 

T 

T 

.25 

.03 

.01 

T 

T  T 

T 

.41 

.35 

T 

T 

T 

r  i 

WINTER  HAVEN 

2.83 

I. 01 

.40 

.10 

•  30 

.05 

.45 

.09 

•  20 

.22 

•01 

WOODRUFF  OAM 

5.96 

.24 

.10 

.12 

2.49 

.06 

.11 

.09 

1.33 

1*11 

•  U 

.19 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.h. 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Data  oi 
fastest  mile 

1,00  A 
EST 

7,00  A 
EST 

1,00  P 
EST 

7,00  P 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

O) 
0"> 

I 

o 

66t-00 I 

200 
and  over 

o 
f- 

APALACHI COLA  WB  CITY 

6.2 

34 

NW 

23 

1 

4 

7 

0 

0 

0 

12 

56 

7.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

15 

8.8 

23++ 

ssw 

20 

8B 

88 

63 

78 

5 

6 

1 

3 

0 

0 

15 

6.3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.8 

2  3++ 

s 

19  + 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

9 

5.0 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

15 

8.0 

35 

NW 

23 

82 

86 

57 

71 

7 

2 

2 

3 

0 

1 

15 

59 

6.8 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 

ENE 

14 

11.2 

33 

N 

21 

81 

82 

69 

78 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

78 

5.0 

LAKELAND  WB  CITY 

8.0 

1 

3 

1 

0 

0 

10 

60 

5.5 

MIAMI   WB  AIRPORT 

NNW 

11 

7.8 

23++ 

ENE 

29 

84 

89 

62 

73 

11 

4 

3 

0 

0 

0 

18 

5  68 

5.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

15 

9.2 

24++ 

WSW 

21 

84 

68 

57 

68 

3 

2 

6 

0 

1 

0 

12 

5.8 

PENSACOLA  WB  CITY 

Nt 

10.  It 

28 

NW 

23 

0 

3 

4 

2 

4 

0 

13 

40 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

19 

9.6 

46++ 

sw 

20 

80 

83 

56 

71 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

14 

7.8 

TAMPA  WB  AI  RPORT 

NE 

15 

12.2 

29++ 

WSW 

21 

83 

86 

60 

74 

5 

3 

3 

2 

0 

0 

13 

60 

6.  1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

15 

10.  1 

21++ 

E 

26 

85 

88 

62 

75 

11 

2 

3 

0 

0 

0 

16 

6.5 

B     CITY  OFFICE  DATA 

t     AIRPORT  DATA 

Sot  iMnf,,'  Mm  lollowing  Sudon  -< 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1963 


Day  Of  Monlh 

§1 

Slallon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALEXANDER  SPRINGS 

MIN 

61 
32 

60 
31 

60 
32 

63 
29 

72 
37 

65 
50 

59 
47 

56 
40 

61 

29 

72 
31 

78 
44 

81 

57 

83 
60 

70 
50 

59 
46 

56 
47 

78 
49 

82 
60 

78 
48 

85 
60 

80 
53 

61 
29 

66 

39 

65 

33 

65 
29 

64 

55 

74 

59 

60 
37 

72 
45 

76 
46 

80 
53 

69.1 
43.8 

APALACHICOLA  wb  CITY 

MIN 

57 
37 

57 
39 

58 
37 

60 
40 

58 
48 

55 
49 

58 
44 

57 

39 

62 

41 

62 
57 

66 
59 

72 
62 

66 
39 

49 

33 

5  2 
40 

50 
42 

62 
42 

71 
53 

66 
57 

69 

52 

50 
37 

54 
37 

62 

32 

38 
19 

49 
22 

•53 
44 

61 
36 

47 

30 

55 
39 

61 
49 

68 
59 

58.2 
42.4 

AVON  PARK 

MIN 

68 
41 

67 
40 

66 
40 

70 

39 

75 

49 

78 
54 

64 

49 

62 
45 

67 

35 

74 

39 

80 
46 

85 
62 

85 
64 

75 
60 

62 
53 

66 
50 

84 
55 

85 
58 

84 
59 

86 
64 

76 
56 

70 
39 

79 
51 

73 
49 

71 
37 

80 

61 

79 
58 

70 

40 

77 
48 

82 
55 

85 
52 

75.0 
49.9 

BAR  TOW 

MIN 

65 
38 

65 
38 

64 

38 

67 

37 

73 
37 

74 
47 

64 
50 

61 
-7 

62 
35 

73 
37 

78 
45 

82 
62 

82 
66 

80 
56 

64 

50 

64 
47 

84 
53 

83 
58 

83 
60 

84 
60 

64 
58 

66 

37 

76 
48 

75 
42 

70 

35 

70 
58 

73 
62 

69 
39 

74 
45 

79 
50 

80 

55 

72.5 
48.1 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

69 
37 

63 
36 

60 
36 

60 
35 

62 
36 

69 
41 

67 
50 

68 
48 

59 

36 

62 
40 

72 
52 

74 
55 

72 
60 

78 
47 

63 
47 

66 
47 

56 
46 

74 

52 

78 
62 

79 
63 

82 
54 

59 

32 

66 
35 

64 

32 

53 
29 

67 
29 

67 
55 

67 
34 

61 
38 

76 
45 

74 

52 

67.3 
43.9 

MIN 

70 
41 

68 
45 

67 
46 

65 
42 

73 
48 

74 
52 

76 
52 

63 
46 

61 

35 

64 
38 

74 
41 

81 
45 

86 
60 

85 
60 

77 
58 

70 
57 

72 
56 

62 
52 

84 
56 

83 
57 

86 
61 

69 
4» 

73 
50 

82 
60 

68 
47 

71 
54 

77 
57 

82 
53 

72 
56 

75 
56 

76 
57 

74.4 
51.0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MIN 

71 
45 

68 

46 

6  6 
41 

76 
43 

66 
48 

63 
38 

65 
38 

74 
40 

86 

65 

79 
58 

68 

55 

69 
55 

80 

55 

80 
61 

86 
67 

6  8 
43 

75 
45 

83 

58 

67 
45 

77 
57 

80 

52 

68 

53 

76 
56 

55 

73.5 
50.8 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MIN 

BRADENTON   EXP  STATION 

MIN 

65 
41 

63 
41 

63 
39 

68 
38 

73 
46 

73 
49 

62 
54 

57 
47 

66 

38 

74 
41 

77 
47 

79 
55 

77 
64 

67 
57 

68 
55 

66 
50 

79 
52 

78 
57 

80 
59 

79 
65 

67 

55 

70 

38 

79 
50 

73 
46 

67 

35 

67 
59 

69 
59 

68 

39 

79 
47 

77 
50 

77 
52 

71.2 
49.2 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

MIN 

67 
39 

64 
40 

64 

36 

66 
40 

74 
45 

69 

52 

61 
47 

58 
43 

65 
40 

74 
42 

79 
50 

81 
58 

78 
64 

66 
48 

62 
45 

62 
45 

79 
47 

80 
62 

83 
62 

83 
65 

79 
52 

63 
34 

64 
44 

67 

32 

66 
29 

64 

63 

74 
61 

66 

33 

76 
42 

78 
51 

78 
56 

70.6 
47.3 

BUSHNELL    2  E 

MAX 
M  1  N 

65 
31 

63 
28 

62 

30 

66 
2C 

74 
37 

70 
51 

61 
47 

56 
40 

64 
28 

74 

33 

8  0 
46 

84 

51 

84 
66 

67 
50 

6  2 
46 

61 
46 

79 
49 

83 
60 

83 
60 

86 
62 

78 
54 

63 
29 

63 
41 

67 

33 

68 

2  8 

64 
56 

73 
61 

62 
32 

75 
41 

80 
47 

81 

52 

70.9 
43.9 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

68 
52 

67 
52 

68 

52 

73 
50 

78 

53 

78 
54 

62 
56 

62 
52 

62 
36 

62 
36 

73 
36 

85 
58 

83 
59 

76 
62 

70 
59 

70 
59 

82 
57 

85 
53 

90 
56 

68 
65 

73 
48 

84 

53 

83 
63 

63 
45 

71 
45 

76 
60 

80 
59 

70 
52 

71 
57 

75 
56 

80 
56 

73.8 
53.3 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

64 
49 

62 
50 

66 
50 

72 
52 

70 

'■6 

66 

57 

61 
51 

64 
46 

70 
47 

75 
55 

75 
63 

74 

6  6 

70 
61 

64 
58 

70 
55 

78 
59 

77 
63 

79 
64 

77 
67 

72 
58 

70 
47 

74 
59 

70 
56 

65 
43 

72 
61 

73 
64 

69 
47 

76 
54 

77 
59 

74 
59 

70.9 
55.8 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

57 
25 

57 
25 

59 
25 

62 
26 

61 

29 

55 
45 

57 
35 

58 
49 

63 
28 

63 
52 

68 

4  4 

74 
49 

71 
45 

49 
31 

52 
34 

50 
37 

63 
36 

73 
50 

74 
49 

73 
49 

71 
34 

54 
24 

61 

36 

62 
15 

54 
16 

52 
40 

60 
39 

51 
25 

62 
34 

67 
42 

73 
53 

61.5 
36.2 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

63 
39 

63 
38 

64 
39 

65 
40 

69 
47 

58 
45 

59 
47 

57 
48 

60 
43 

65 
50 

68 
56 

65 
56 

60 
55 

57 
42 

60 
44 

53 
44 

64 
47 

66 
57 

70 
59 

64 
59 

65 
47 

62 
35 

59 
48 

61 
27 

60 

25 

57 
41 

60 
51 

51 
31 

69 
41 

66 

52 

67 

53 

62.2 
45.4 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

60 
27 

57 
26 

60 
26 

61 

29 

63 
42 

58 
46 

52 
41 

55 
36 

66 

32 

69 
49 

76 
65 

76 

6  0 

74 
38 

39 
26 

48 
34 

53 
34 

50 
35 

71 
44 

75 
62 

75 
59 

72 
29 

62 

29 

68 
41 

65 
12 

51 
18 

61 

35 

59 
37 

47 

26 

61 
36 

66 
48 

66 
60 

61.8 
38.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

61 
39 

60 
40 

60 
39 

65 
39 

73 
47 

72 
52 

61 

52 

56 
48 

64 
41 

73 
48 

76 
54 

78 
60 

77 
61 

63 
54 

65 
51 

59 
48 

73 
61 

76 

59 

60 
62 

77 
66 

72 
50 

66 

37 

68 

50 

67 
39 

65 

33 

65 
55 

70 
54 

62 
36 

75 
45 

78 
55 

77 

55 

68.  9 
49.0 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

62 
38 

64 
35 

63 
37 

66 
36 

72 
43 

73 
53 

62 
49 

56 
46 

62 
34 

72 
37 

77 
48 

81 
55 

81 
63 

63 
54 

60 
49 

57 
47 

78 
50 

82 
60 

82 
60 

85 
64 

72 
53 

65 
39 

68 
47 

68 

37 

70 

33 

63 
58 

72 
52 

63 
35 

74 
45 

77 
54 

79 
53 

70.0 
47.2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

68 
54 

67 

52 

66 

50 

65 
48 

67 
49 

74 
56 

76 
51 

62 
49 

61 

42 

60 
41 

66 
46 

78 
51 

86 
62 

85 
63 

69 
59 

65 
66 

67 
57 

76 

59 

86 
61 

87 

63 

87 

65 

67 
51 

69 

52 

82 
64 

65 
47 

69 
51 

80 
57 

82 
52 

69 
53 

76 
61 

76 
61 

72.7 
54.3 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

60 
34 

64 
31 

63 
30 

60 
32 

60 
38 

6  4 

38 

54 
45 

57 
34 

55 
37 

60 
39 

60 

41 

6  2 
40 

55 
32 

33 
23 

4  8 

30 

58 
28 

60 
31 

64 
39 

72 
36 

68 
40 

48 
26 

60 
30 

58 

30 

30 
3 

48 

15 

50 
28 

52 
29 

66 
39 

68 
44 

70 
44 

67 
58 

57,9 
33.8 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

60 
26 

68 
26 

6  6 

28 

64 
25 

66 
40 

60 
48 

59 
40 

56 
40 

64 
26 

70 
35 

75 
49 

75 
56 

71 
61 

62 
40 

58 
40 

54 
42 

71 
44 

75 
55 

80 
63 

80 
64 

71 
43 

54 

25 

65 
38 

63 

22 

61 

22 

65 
40 

60 
51 

54 

29 

70 
38 

75 
46 

76 
58 

66.1 
40.6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

58 
43 

59 
37 

60 
43 

60 
42 

61 
50 

71 

48 

63 
47 

60 
42 

59 
36 

60 
40 

67 
51 

75 
59 

75 
59 

82 
51 

57 
50 

58 
48 

65 

52 

71 
57 

85 
67 

85 
63 

87 

55 

60 

35 

59 
40 

68 

33 

55 
32 

65 

52 

69 

52 

73 

34 

63 
43 

71 
58 

77 
56 

67.0 
47.6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
39 

61 
36 

61 
42 

61 
41 

69 
46 

6  0 
53 

60 
44 

57 
39 

59 
32 

70 
35 

77 
48 

76 
60 

82 
59 

64 
51 

56 
50 

62 
50 

72 
54 

82 
59 

81 
60 

64 
67 

73 
42 

59 
35 

67 
44 

65 
34 

65 
32 

65 
60 

72 
44 

60 
36 

70 
48 

76 
57 

79 
56 

67.9 
46.9 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
29 

51 
29 

62 
29 

64 

32 

se 

42 

55 
44 

53 
41 

57 
33 

66 

35 

75 
46 

74 
60 

75 
57 

69 
31 

40 

22 

50 
30 

55 
29 

48 

32 

67 
42 

73 
57 

72 
45 

48 

24 

62 
28 

68 

35 

36 
8 

52 
14 

63 
34 

57 
31 

48 

22 

60 

33 

65 
48 

71 

58 

59.8 
35.5 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

69 
37 

61 
33 

63 
40 

64 

38 

73 
45 

70 
53 

61 

47 

58 
42 

63 
30 

73 
35 

78 
47 

80 
59 

85 
60 

73 
50 

59 
47 

59 
48 

76 

51 

83 
40 

85 
62 

85 
60 

78 

32 

62 
36 

66 

41 

58 
36 

66 

33 

73 
58 

71 
57 

61 

35 

72 
46 

78 

53 

81 

53 

70.5 
45.3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

70 

42 

68 
44 

68 
44 

71 
37 

77 
47 

77 
52 

70 
51 

63 
45 

65 
34 

75 
35 

81 

40 

86 
61 

85 
57 

75 
64 

67 
57 

70 
53 

83 
56 

84 
54 

84 

57 

86 

62 

81 

59 

72 
42 

63 
56 

74 

56 

70 
41 

80 
59 

83 
52 

74 
43 

77 

51 

80 
56 

83 
54 

76.2 
50.5 

ORY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

74 
66 

69 
61 

67 
62 

67 
60 

71 
63 

76 
6  8 

75 
67 

69 
62 

7  0 
62 

73 
62 

77 
68 

82 
68 

80 
67 

79 
68 

8  0 
67 

72 
67 

77 
68 

79 
68 

82 
68 

81 

67 

76 

63 

69 
66 

79 
66 

73 
62 

60 

72 
65 

80 
69 

74 
64 

74 
65 

75 
69 

73 
69 

74.8 
65.4 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

73 
46 

71 
47 

69 
48 

73 
41 

73 
50 

75 
54 

68 
56 

65 
51 

69 
43 

75 
45 

82 
50 

79 
65 

80 

66 

81 
67 

75 
62 

71 
58 

83 
58 

82 
61 

84 
62 

82 
67 

75 
63 

75 
45 

81 

58 

62 

46 

66 

61 

51 

55 

58 

60 

55.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

59 
38 

60 

6  0 

38 

64 
39 

69 
43 

57 

50 

59 
45 

57 
42 

65 

33 

74 
36 

80 

6  0 

74 
54 

72 
45 

56 
43 

54 
45 

69 
51 

81 
54 

82 
59 

83 
60 

75 
49 

60 
36 

64 
40 

65 

30 

10 

49 

68 
50 

62 
34 

45 

80 
46 

79 
55 

67.  3 
44.1 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

57 
32 

55 
35 

56 
36 

60 
33 

59 
39 

55 

50 

62 
44 

6  0 

4  2 

59 
31 

66 
38 

73 
53 

64 

56 

71 
60 

61 

39 

54 

40 

50 
42 

62 
49 

84 
51 

75 
63 

81 

63 

77 
45 

53 
30 

68 

37 

23 

2  7 

47 

51 

33 

42 

44 

55 

42.9 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
52 

73 
53 

71 

56 

71 

50 

74 
56 

78 
60 

78 
62 

69 
56 

66 
42 

63 
42 

75 

6* 

80 
62 

80 
71 

80 
70 

79 
64 

78 
61 

79 
60 

79 
63 

79 
63 

80 

70 

80 
55 

76 
54 

76 
54 

64 

53 

55 

80 
64 

78 

62 

63 

65 

79 
62 

76. 1 
58.6 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

70 
39 

6  8 

38 

66 
33 

72 
48 

75 
45 

75 
54 

71 

49 

61 
43 

64 
31 

71 

35 

78 
41 

84 
61 

83 
59 

81 
58 

62 
52 

68 
49 

81 
56 

82 

53 

82 

57 

85 
63 

85 

53 

72 
3  8 

80 
47 

48 

35 

57 

55 

40 

73 
46 

79 
54 

81 
55 

75  .0 
48.3 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

72 
50 

72 
54 

6  9 
53 

72 
47 

74 

54 

75 
62 

70 

55 

65 
51 

67 
44 

74 
51 

77 
57 

82 
68 

79 

.9 

79 
65 

78 
61 

72 
61 

81 
68 

79 
70 

80 

7  0 

80 
70 

79 
64 

71 

6  0 

79 
66 

64 

50 

68 

64 

58 

75 
67 

77 
68 

62 

60.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
41 

7  2 
49 

7  2 
4  9 

6V 
41 

74 

49 

75 

52 

75 
54 

66 
49 

64 
38 

68 
43 

73 
47 

60 
62 

82 
64 

83 
66 

80 
57 

BO 
61 

75 
62 

78 
59 

8  0 
60 

80 
64 

84 
69 

76 
48 

73 
54 

64 

50 

68 

60 

53 

60 

67 

57 

55.5 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
44 

be 

44 

67 
43 

72 
42 

75 
49 

75 
54 

68 

52 

63 
45 

65 

40 

74 

80 
46 

62 
60 

81 
67 

69 
61 

64 
58 

73 
54 

83 
56 

81 
59 

84 

59 

82 
66 

73 
51 

74 
44 

81 
56 

45 

40 

62 

58 

^8 

52 

56 

56 

5lll 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

67 
45 

67 
48 

n7 
44 

6B 
46 

73 
49 

77 

56 

64 

36 

62 
39 

65 

37 

70 
40 

76 
46 

63 
59 

85 
61 

69 
59 

66 
58 

69 

78 

85 

82 

87 

79 

71 

83 

66 

40 

40 

62 

59 

47 

56 

60 

58 

51.7 

FOUNTAIN    3  SSE 

MAX 
M  I  N 

64 
24 

58 
23 

6'. 
2  2 

64 
21 

64 

36 

56 
4  6 

53 
40 

57 
30 

66 
25 

75 
62 

76 
62 

71 

18 

68 
27 

51 

35 

52 
3  6 

48 
35 

73 
45 

76 
62 

71 
29 

62 
21 

40 
13 

52 
11 

55 
35 

57 
38 

48 

26 

63 
37 

66 
47 

73 
61 

61.5 
35.3 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

60 
28 

59 
27 

62 
30 

65 

26 

68 
40 

62 
4  8 

59 
44 

56 
37 

64 

7  9 

71 

37 

78 
51 

79 
51 

74 
63 

66 
41 

60 
41 

60 
42 

74 
47 

80 

57 

Bl 
63 

81 
62 

75 
45 

60 
32 

65 
42 

64 

25 

61 
24 

61 
48 

67 
52 

55 
30 

73 
39 

78 
46 

79 
53 

67.6 
41.9 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 
29 

61 

30 

64 

28 

65 
40 

54 
49 

59 
41 

56 

32 

63 
27 

71 

35 

77 
51 

78 
54 

71 

52 

54 
42 

59 
42 

51 
43 

77 
48 

81 
57 

81 
65 

82 
65 

66 

36 

59 
2  8 

65 
39 

55 
25 

60 

23 

60 
48 

64 

36 

53 
30 

72 
40 

77 
44 

79 
58 

65.7 
40.8 

See  reforeoce  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

0) 

2 

3 

5    j  6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 8 

27 

28 

29 

30 

3 1 

Avei 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

61 
25 

60 
25 

66 
27 

64 

25 

65 
37 

61 
47 

59 
41 

55 
36 

63 
26 

70 
32 

77 
46 

74 
50 

70 
62 

62 
38 

58 
38 

54 
38 

69 
43 

81 

55 

81 
64 

79 
60 

74 
43 

59 
25 

66 

33 

65 

21 

57 
18 

60 
45 

62 

61 

54 

30 

67 
36 

74 
42 

80 
53 

66.0 
39.1 

HI  ALE AH 

MAX 
MIN 

73 
47 

75 
49 

73 
53 

71 
47 

74 
47 

7* 

55 

75 
58 

69 

51 

65 
41 

68 

45 

75 
51 

78 

53 

82 
68 

81 
67 

81 

62 

81 
61 

73 
62 

73 
62 

80 
64 

82 
69 

82 
70 

76 
49 

74 

52 

80 
61 

75 
51 

74 

52 

79 
62 

85 
60 

73 
60 

75 
67 

77 
6? 

76.0 
56.7 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
M  1  N 

60 
27 

59 
28 

60 
28 

64 
27 

66 
41 

57 
41 

63 
40 

64 

28 

71 
38 

78 

53 

77 
56 

55 
39 

58 
40 

58 
41 

70 
45 

77 
59 

80 
66 

81 
65 

45 

59 
27 

66 
40 

65 
24 

58 

22 

63 
47 

62 

30 

69 
38 

77 
45 

79 
67 

66.5 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 
49 

71 
49 

70 
45 

74 
40 

75 

50 

75 
49 

76 

53 

65 
46 

67 
36 

74 

37 

80 
44 

85 
63 

83 
63 

84 
61 

81 
62 

72 
62 

80 

56 

62 
56 

82 
59 

83 

65 

77 
54 

72 
50 

82 
60 

75 
57 

76 

52 

80 
61 

95 
57 

73 
60 

77 
64 

79 
59 

82 
55 

77.1 
54.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

65 
39 

66 
40 

65 
38 

68 

37 

76 
44 

71 
46 

64 

52 

63 
44 

62 

35 

72 
36 

78 
45 

84 

59 

82 
62 

80 
57 

64 
49 

64 
52 

80 
54 

84 

57 

85 
55 

86 

53 

B2 

6  8 

68 
37 

78 
48 

74 
46 

70 
35 

78 
58 

77 
59 

72 
37 

74 
45 

79 
51 

80 
6  3 

73.9 
47.8 

I ND I ANTOWN 

MAX 
MIN 

75 
45 

72 
48 

69 
45 

67 
44 

72 
48 

73 
55 

73 

53 

60 
45 

62 

37 

67 

39 

72 
45 

70 
50 

85 
61 

85 

60 

76 
59 

69 
55 

70 
57 

83 
55 

84 
58 

82 
70 

86 
67 

69 
43 

84 

45 

82 

S3 

67 
41 

76 
47 

74 
59 

74 

55 

70 
52 

74 
61 

79 
57 

74.2 
51.9 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

62 
32 

63 
34 

68 
31 

71 
43 

66 
47 

79 
44 

70 
31 

69 
36 

75 
48 

71 

53 

57 
47 

61 
42 

59 
45 

74 
47 

76 
56 

72 
62 

81 
5  8 

80 
51 

64 

34 

71 
43 

64 

32 

65 

30 

65 
50 

66 
60 

66 
35 

70 
44 

76 
55 

77 
55 

69.2 
44.5 

Jacksonville  wb  ap 

MAX 
MIN 

58 
31 

57 
32 

6  J 
34 

62 
31 

62 
41 

57 
50 

60 
45 

56 
40 

61 

32 

70 

39 

76 

55 

65 
59 

74 

51 

52 
41 

58 
40 

52 
41 

70 
51 

81 

55 

80 
66 

31 
65 

TO 
36 

56 
30 

68 

37 

54 
24 

54 
25 

62 

48 

63 
37 

48 

32 

64 
40 

73 
43 

79 
59 

64.0 

42.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

54 
35 

55 
37 

54 
38 

57 
36 

60 
47 

58 

53 

60 
45 

57 
44 

55 

35 

64 

43 

68 
53 

61 
57 

76 
59 

62 
43 

52 
41 

54 
47 

63 
51 

81 

73 
60 

83 

6  2 

74 

45 

52 
34 

67 
41 

65 
24 

52 
28 

57 
51 

65 
46 

49 
34 

59 
44 

74 
47 

79 
56 

62.6 
44.8 

JASPER    3  SE 

MAX 
MIN 

60 
25 

59 
25 

60 
26 

64 

25 

64 

37 

46 

58 

38 

56 

39 

64 

26 

70 

33 

80 

53 

73 
58 

67 
54 

57 
35 

53 
33 

62 
36 

60 
40 

78 
44 

79 
64 

77 
62 

74 
38 

60 

25 

68 
40 

68 

19 

55 
17 

60 
44 

62 
46 

51 
29 

67 
32 

73 
44 

78 

52 

65.1 
38.2 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
61 

67 
61 

66 

£  I 

66 
58 

73 

60 

76 
64 

72 
61 

66 
61 

64 

57 

73 
60 

78 
65 

80 
68 

83 
71 

82 
71 

78 
66 

72 
66 

78 
66 

SO 
72 

81 

72 

81 
74 

77 
62 

71 
61 

80 
68 

71 
63 

73 
62 

79 

70 

82 
69 

71 
65 

77 
68 

78 
69 

79 
67 

74.9 
6S.1 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

69 
38 

67 
38 

72 
33 

77 
46 

78 

49 

71 

51 

62 
47 

65 
32 

73 
34 

81 

39 

87 
62 

87 
45 

81 
62 

68 
56 

70 
52 

82 
54 

85 
53 

84 

57 

87 
60 

B2 
58 

86 

50 

79 

55 

69 

83 

60 

94 

55 

76 
45 

77 
50 

83 
51 

82 

51 

77.5 
49.0 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
37 

64 
31 

64 

35 

68 

35 

73 
45 

70 
41 

63 
50 

60 
46 

64 
31 

72 
34 

76 
45 

81 
51 

82 
60 

78 
55 

6  2 
50 

56 
47 

78 
51 

78 
58 

80 
58 

80 
60 

75 

55 

65 
34 

73 
46 

66 

42 

67 

32 

68 
58 

72 
61 

68 

37 

75 
44 

78 

SO 

80 

52 

71.0 
46.2 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 
MIN 

61 
28 

58 
29 

61 
31 

65 
27 

65 
41 

5  9 
41 

59 
41 

54 
38 

64 
28 

70 

38 

78 
53 

71 
56 

69 
57 

60 
36 

57 
37 

52 
37 

65 
38 

78 
52 

80 
63 

77 
63 

71 
41 

60 

28 

67 
38 

63 

20 

58 

20 

62 
44 

64 

5  0 

55 
30 

69 
37 

76 
44 

78 
57 

65.4 
40.1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

61 
39 

64 

36 

63 
40 

63 
40 

66 
44 

73 
51 

74 

50 

58 

47 

58 

34 

62 
36 

74 
46 

78 
56 

83 
65 

84 

55 

66 
49 

58 
50 

60 
52 

80 
58 

84 

60 

82 
65 

86 

58 

60 
37 

64 
46 

70 
39 

49 
34 

79 
48 

66 

62 

74 

36 

65 
44 

75 
52 

78 
62 

69.6 
47.8 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 
M  I  N 

64 
42 

65 
44 

63 
41 

65 
43 

73 
49 

72 
55 

60 
48 

56 
44 

65 
42 

72 
45 

78 

52 

81 
62 

81 
59 

63 

53 

60 
49 

57 
47 

75 
52 

81 

62 

82 
63 

83 
65 

61 
46 

64 

39 

74 

50 

64 

3  6 

69 
34 

64 

59 

71 
47 

63 
38 

73 
46 

78 

55 

30 
68 

69.6 
49.2 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

68 
43 

68 
42 

66 
38 

70 
40 

75 
49 

77 
52 

65 

52 

62 
49 

64 

33 

73 
36 

80 
42 

84 

63 

84 

62 

74 
60 

62 
54 

69 
51 

82 
52 

83 
54 

85 
56 

85 

65 

77 
56 

71 
39 

82 

53 

73 
51 

68 
37 

78 
60 

78 
60 

71 
42 

77 
49 

80 
51 

83 
51 

74.6 
49.8 

LISBON 

MAX 
MIN 

65 
33 

63 
33 

64 
34 

65 
32 

72 
41 

67 
50 

59 
47 

57 
43 

63 
32 

71 
36 

76 
48 

83 
54 

83 
65 

69 
50 

60 
45 

57 
46 

79 
49 

83 

6  1 

79 
60 

85 
63 

31 

53 

64 

31 

64 
44 

66 

33 

67 
28 

64 

56 

73 
56 

61 
31 

73 
42 

78 

50 

80 
64 

70.0 
45.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

60 
24 

61 
26 

59 
26 

64 

25 

65 
38 

62 
41 

58 

37 

55 
37 

63 

27 

70 
36 

77 

54 

68 

57 

68 

50 

51 
34 

55 
34 

49 

36 

61 
40 

78 
50 

80 
62 

78 
62 

71 
37 

54 

33 

64 

39 

63 
18 

56 
20 

60 
44 

62 
48 

52 
28 

67 
37 

73 
4] 

78 
57 

63.9 
38.7 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

71 
42 

70 
49 

68 
49 

73 
43 

78 
46 

78 

52 

70 

52 

62 

43 

70 
34 

76 
36 

82 
42 

86 
60 

86 

59 

81 
61 

74 
55 

71 
58 

82 
56 

83 
54 

85 
55 

87 
62 

84 
61 

75 
44 

84 

53 

77 
57 

72 
44 

76 
65 

88 
57 

81 
55 

76 
63 

78 

61 

30 

52 

77.4 
32.3 

MAD  I  SON 

MAX 
MIN 

58 

30 

55 
30 

60 

30 

62 

33 

62 
42 

53 
47 

57 
40 

54 

37 

63 

35 

68 

43 

77 

52 

66 

59 

66 
46 

47 

33 

51 

35 

46 
36 

57 
39 

75 
69 

77 
62 

70 
64 

'0 

35 

58 

29 

66 
38 

6  0 

16 

55 
19 

60 
42 

59 
41 

50 
29 

66 
39 

71 
48 

78 

60 

61.8 
40.0 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

69 
60 

69 
60 

69 
60 

68 
61 

71 
60 

70 
61 

71 
61 

65 
55 

63 

56 

70 
50 

80 

59 

80 

6  / 

82 
68 

82 
67 

81 
6  8 

73 
65 

79 
69 

'0 

71 

81 

70 

61 
74 

78 

64 

71 
58 

80 
68 

75 
67 

75 
60 

80 
70 

31 
6  9 

73 
64 

78 
68 

80 
69 

81 
66 

73.4 
64.0 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

61 
29 

54 
30 

61 
29 

62 

33 

62 
42 

57 
46 

52 
42 

55 
35 

66 
31 

62 

47 

75 
59 

74 
60 

71 
37 

42 
27 

48 

33 

51 
34 

49 
34 

70 
43 

74 
62 

75 
56 

6  2 
29 

60 
28 

68 
40 

49 

12 

50 
18 

60 
35 

56 

36 

48 

25 

60 
37 

64 
47 

69 
61 

60.2 
38.0 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

60 
25 

57 
24 

6 : 
25 

64 

25 

65 
39 

59 
48 

60 
38 

58 

38 

63 
26 

70 
36 

77 

52 

69 

59 

67 
53 

53 
36 

55 
36 

49 

39 

61 

39 

75 
50 

79 
62 

77 
65 

70 
39 

59 

25 

66 
36 

64 

20 

55 
20 

58 
41 

64 

47 

53 
30 

64 
38 

73 
49 

77 
55 

63.9 
39.2 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

65 
42 

65 
40 

65 
41 

68 
42 

71 
45 

75 
56 

74 
51 

61 
43 

60 
35 

72 
38 

73 
46 

84 
64 

85 
64 

84 

57 

63 

55 

64 
51 

74 
59 

83 

6  0 

79 
60 

85 
66 

3' 

60 

66 
39 

77 
48 

77 
47 

69 
38 

75 
62 

79 
60 

74 
39 

73 
48 

69 
59 

32 
56 

73.4 

50.7 

MELROSE 

MAX 
MIN 

60 
33 

63 
34 

64 

35 

66 

35 

68 
44 

60 
48 

62 
44 

56 
40 

66 

31 

74 

37 

78 
50 

75 
53 

74 
60 

66 
41 

62 
40 

54 
42 

71 
48 

84 
54 

82 
62 

86 
61 

74 
47 

60 

32 

67 
40 

6  0 

26 

62 
26 

63 
46 

66 
52 

53 
30 

72 
39 

80 
45 

82 

6* 

68.1 
42.9 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

70 
47 

73 
53 

72 
53 

73 
47 

73 
54 

74 
58 

70 

55 

64 

45 

67 
43 

73 
50 

76 
56 

81 
67 

79 
68 

80 
65 

78 

6C 

73 
61 

77 
68 

80 
68 

74 

70 

80 
70 

79 

61 

71 
50 

80 

68 

73 
64 

71 
50 

80 
67 

84 

65 

71 
58 

74 
66 

75 
68 

78 
63 

74.9 
59.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
53 

73 
57 

72 
56 

73 
52 

72 
60 

7* 
65 

72 

59 

68 

52 

66 

47 

72 
54 

74 
65 

77 
71 

77 
71 

77 
69 

79 
65 

74 
65 

75 
71 

78 
73 

77 
73 

79 

73 

78 
66 

71 
55 

78 

72 

75 

71 
55 

76 

70 

80 

6  9 

79 
62 

72 
69 

73 
71 

78 

69 

74.6 
63.7 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
48 

72 
53 

70 
51 

74 
47 

74 

53 

73 
55 

69 

53 

64 

50 

67 
44 

73 
48 

79 
54 

81 
68 

80 
66 

81 
66 

79 

62 

71 
61 

78 
69 

79 

80 
67 

82 
69 

78 
56 

72 
50 

79 
68 

73 
58 

72 
51 

79 
69 

85 

62 

72 
61 

74 
68 

76 
66 

79 
63 

73.4 
58.8 

MIAMI    12  5SW 

MAX 
MIN 

74 
49 

75 
50 

75 
50 

71 
45 

75 
50 

76 
52 

75 

55 

70 
51 

64 

39 

68 
40 

72 
46 

78 

52 

79 
65 

79 
65 

30 
60 

80 
61 

75 
62 

79 
68 

81 
65 

81 
68 

3.3 

■.K 

78 

50 

73 
50 

30 

62 

77 
50 

75 
51 

50 
64 

84 

59 

73 
59 

77 
68 

77 
60 

76.2 
55.9 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
M  I  N 

72 
36 

68 
42 

71 
31 

76 
47 

79 
49 

69 
54 

68 
48 

67 
34 

76 
37 

83 
39 

84 

52 

80 

66 

79 
65 

71 

5C 

70 
56 

83 
58 

84 

53 

76 
53 

85 
60 

75 
61 

74 
44 

83 
54 

73 
58 

72 
44 

61 
64 

3  3 
56 

74 

53 

84 

56 

82 
56 

83 
54 

76.8 
51.3 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

70 
31 

59 
30 

63 
30 

63 
32 

57 
44 

55 
48 

51 
46 

58 

31 

65 

34 

72 
50 

73 
62 

73 
59 

60 
30 

33 
23 

47 
30 

58 
29 

50 
34 

67 
45 

71 
56 

71 
42 

65 
25 

60 
28 

66 
32 

32 
7 

46 

16 

61 
39 

6  0 

SO 

60 
24 

57 
33 

69 
48 

66 

56 

39.9 
36.3 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 

66 

29 

56 
28 

62 

29 

64 

29 

63 
43 

58 
43 

60 

39 

55 
40 

65 

32 

67 
40 

73 
52 

68 
60 

67 
49 

50 
31 

54 

it 

48 
38 

56 
38 

'-8 
48 

72 
59 

72 
64 

70 
35 

57 

27 

68 
38 

6] 
16 

50 
18 

58 
40 

56 

48 

50 
26 

64 
48 

68 
48 

74 

6  0 

61.9 

39.7 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 

69 
45 

69 
41 

67 
41 

65 
36 

71 

76 
54 

76 
51 

63 

42 

62 
38 

63 

39 

71 
46 

80 
48 

84 

60 

84 
64 

69 
57 

64 

53 

68 
54 

3  3 
'b 

83 

57 

85 
62 

85 

63 

68 
44 

70 
44 

3? 
62 

63 
40 

68 
46 

'9 

56 

82 
47 

70 
47 

80 
57 

81 

82 

73.3 
30.0 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
38 

65 
31 

65 
33 

68 

33 

74 
45 

75 
52 

64 

52 

60 
42 

62 

32 

72 
34 

78 
45 

83 
55 

84 
66 

81 
58 

65 

51 

60 
48 

79 
54 

83 
62 

81 

60 

85 
64 

92 
59 

66 

35 

74 
48 

74 
44 

69 

35 

74 

59 

76 
60 

73 
37 

73 
45 

79 
51 

31 

52 

73.3 
47.7 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

69 
36 

65 
35 

65 
33 

64 

29 

69 
36 

75 
47 

76 

43 

63 
43 

59 
33 

64 

37 

72 
40 

78 
46 

82 
63 

80 
55 

67 
54 

65 
42 

69 
49 

10 
52 

81 
57 

B2 
57 

63 
35 

68 
40 

90 
47 

59 
34 

68 
38 

74 

-■h 

77 
38 

68 

39 

76 
45 

3C 
»9 

71.3 
43.6 

NAPLES   CAR  1 B  GARDENS 

MAX 
MIN 

73 

71 

67 

72 

75 
50 

76 
51 

66 

61 

61 
40 

73 
42 

74 
46 

75 
51 

75 
64 

75 
64 

73 
59 

73 
56 

83 
58 

3. 

6 ; 

84 

60 

82 
65 

78 
6  2 

7, 
45 

81 

59 

'8 

58 

73 
42 

80 
66 

78 

57 

77 
54 

78 
56 

79 

57 

78 

65 

75.1 
53.5 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
29 

60 
28 

58 
28 

62 
30 

62 
32 

63 
40 

53 
44 

52 
33 

56 
30 

66 
35 

70 
54 

70 
59 

73 
35 

38 

25 

40 
26 

50 
31 

55 
34 

6  0 
60 

68 
58 

68 
60 

70 

i  3 

48 

26 

55 
34 

6  | 
1  1 

36 
11 

51 

13 

60 
34 

45 

" 

48 

26 

57 
41 

66 

54 

57.6 
34.0 

OCALA 

MAX 
MIN 

68 
36 

61 

35 

64 
35 

67 
35 

74 

43 

69 
50 

62 
47 

58 
42 

67 
35 

75 
43 

82 
52 

83 

57 

78 
63 

70 
45 

63 
45 

62 
44 

76 
48 

82 

62 

83 
45 

86 
46 

3  0 

50 

66 

33 

65 
44 

6! 
31 

67 

27 

65 
34 

73 

3  0 

61 

33 

73 
42 

81 

50 

8? 
5  6 

71.4 

43.5 

S««  r*f«r«ac«  oot*>  follovloc  '■■■■it  Id4*i 
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DAILY  TEMPERATURES  j«u*S  S3 


Continued 

Day  OI  Month 

irage  | 

Station 

1 

2 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

64 

28 

6C 
2  ? 

63 
28 

66 
26 

73 
40 

68 

50 

61 
46 

59 
40 

67 

27 

3: 

48 

52 

63 

44 

45 

44 

48 

62 

56 

63 

47 

65 
27 

65 
40 

65 
30 

67 
25 

64 

52 

73 
51 

61 
32 

75 
40 

81 
47 

69.4 
42.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

67 
*2 

69 
43 

66 
43 

64 

44 

69 
46 

71 

53 

6  7 
52 

60 
48 

60 
38 

41 

45 

50 

63 

64 

66 
56 

53 

54 

58 

60 

65 

77 
66 

66 

4? 

71 
44 

74 

62 

63 

40 

66 
44 

70 
63 

76 

45 

71 
45 

74 
56 

72 
60 

69.5 
51.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
42 

64 
41 

64 
42 

67 
43 

73 
49 

73 
55 

63 
48 

57 
43 

63 
37 

39 

6  0 

60 

62 

50 

49 

49 

52 

60 

60 

66 

72 
44 

66 
38 

70 

49- 

35 

69 
34 

66 

58 

74 
47 

64 
36 

74 
46 

78 
56 

81 

55 

70.8 
48.2 

PALATKA 

MAX 
MIN 

61 
34 

62 
34 

62 
36 

64 
34 

71 
45 

56 
50 

63 
45 

59 
42 

35 

39 

51 

57 

61 

45 

4  0 

45 

51 

55 

6  1 

64 

74 
47 

61 
37 

45 

29 

62 
30 

64 

50 

-71 
51 

55 
32 

72 
45 

78 
48 

81 
58 

68.0 
45.0 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

59 
32 

5  7 
32 

62 
31 

35 

46 

47 

45 

40 

36 

51 

61 

62 

40 

28 

36 

37 

51 
37 

37 

7  i 
59 

71 

62 

69 
30 

60 
31 

65 
42 

48 
15 

62 

ie 

55 

39 

60 
38 

53 
29 

62 
36 

65 
36 

65 
59 

39.6 

PARR  I SH 

MAX 
MIN 

70 
36 

69 
35 

67 

37 

67 
33 

45 

48 

52 

49 

35 

40 

45 

55 

67 

56 

54 

68 
48 

80 
50 

83 
58 

84 
60 

83 

65 

80 
57 

69 

35 

75 
49 

70 
46 

70 

33 

67 
58 

70 
59 

70 
37 

79 
46 

81 

52 

83 
54 

74.1 
48.2 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
35 

56 
37 

63 
36 

6  1 

39 

5  5 
49 

53 
49 

5  3 
39 

S3 

64 

42 

66 

7.0 

44 

25 

24 

47 
32 

57 
32 

50 
39 

50 

70 
54 

66 
37 

48 
26 

55 
32 

68 
20 

32 
11 

45 
20 

63 
42 

62 
30 

47 

27 

54 
36 

67 
52 

67 

55 

57.4 
37.6 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
39 

57 
-C 

64 

38 

62 
43 

51 

48 

39 

36 

47 

'  a 

61 

45 

27 

25 

32 

5  7 
33 

54 
39 

54 

65 
55 

67 
37 

48 
28 

57 
36 

66 

20 

31 
10 

45 
20 

62 
43 

62 
30 

46 

27 

53 
37 

65 
52 

66 

56 

37.4 
38.9 

PERRY 

MAX 
MIN 

6^ 
26 

5  B 
26 

62 
25 

6  6 

26 

66 
42 

48 

41 

37 

28 

38 

66 

61 

64 

35 

54 
37 

52 
39 

38 

50 

75 
63 

71 
64 

38 

61 
26 

62 
37 

61 
19 

57 
19 

54 

37 

62 
44 

55 
31 

70 
39 

70 
42 

75 
60 

63.5 
39.5 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

67 
35 

6  6 
32 

65 
32 

JO 

46 

50 

50 

44 

3  3 

40 

48 

57 

7.6 

76 

56 

65 
50 

47 

51 

61 

61 

64 

55 

69 

33 

74 
48 

69 
41 

71 

32 

70 
58 

74 
62 

70 
36 

76 
44 

81 
49 

82 
52 

73.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

74 
45 

52 

70 
51 

4  7 

52 

54 

54 

50 

40 

45 

50 

65 

65 

6  D 
65 

79 

59 

60 

6  6 

68 

62 

68 

62 

49 

66 

77 
65 

73 
50 

78 
68 

84 
60 

81 
58 

75  77 

68lS  69 

81 

59 

76.5 
57.8 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

45 

45 

45 

11 

51 

55 

54 

51 

40 

44 

49 

63 

66 

74 
60 

6  7, 

57 

53 

55 

60 

61 

66 

74 

56 

42 

56 

55 

68 

39 

73 
62 

80 
61 

71 
45 

79 
51 

82 
57 

81 

56 

75.7 
53.0 

OUINCY   EXP  STATION 

MIN 

61 
31 

30 

30 

31 

43 

47 

41 

36 

30 

45 

74 
55 

72 
60 

70 
44 

29 

48 
34 

37 

36 

46 

59 

63 

32 

27 

37 

14 

19 

58 

38 

56 
40 

49 
27 

63 
39 

66 

50 

74 
62 

61 .  6 
39.2 

ROYAL   PALM  RANGER  5TA 

MIN 

42 

45 

46 

36 

51 

50 

50 

47 

36 

75 
36 

4  4 

83 
62 

62 

60 

8  5 
60 

59 

64 

59 

8 1 

59 

66 

62 

47 

59 

59 

61 

81 
57 

84 

58 

79 
57 

78 
56 

80 
55 

83 
54 

77.5 
52.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MIN 

33 

31 

40 

32 

40 

51 

45 

42 

30 

68 
36 

50 

73 
57 

76 
56 

67 
43 

54 
42 

48 

51 

53 

53 

62 

49 

31 

36 

27 

27 

50 

67 
49 

32 

61 
46 

79 
46 

81 
56 

66.2 
43.4 

SAINT  LEO 

MIN 

39 

39 

38 

39 

46 

52 

49 

46 

36 

44 

6  4 

81 

58 

6  4 

52 

6  3 
47 

47 

49 

63 

61 

63 

51 

36 

46 

37 

29 

65 
57 

■72 
56 

34 

77 
43 

80 

52 

82 
56 

71.7 
47.8 

SAINT   MARKS   6  SE 

MIN 

30 

29 

26 

31 

43 

48 

39 

36 

33 

6 1 
40 

55 

65 
57 

44 

51 
33 

52 
35 

39 

36 

51 

56 

54 

36 

2B 

36 

18 

19 

41 

55 
50 

28 

67 
38 

65 
49 

59 

39.4 

ST  PETERSBURG 

MIN 

44 

44 

44 

43 

50 

53 

52 

50 

43 

72 
52 

55 

60 

71 
63 

56 

6  3 

50 

53 

61 

62 

65 

53 

40 

54 

42 

38 

57 

60 

40 

75 
47 

77 
56 

59 

51.6 

Sanborn  tower 

MIN 

28 

26 

26 

28 

41 

46 

33 

34 

28 

44 

6  4 

60 

60 

50 
32 

54 

35 

37 

33 

52 

68 

64 

35 

26 

35 

18 

16 

38 

45 

28 

65 
35 

72 
45 

60 

38.4 

SflHMJKU    C*^    6  l  A  1  IUM 

MIN 

41 

36 

42 

44 

49 

54 

48 

4! 

61 
34 

73 
35 

7  fl 
47 

61 
61 

82 
60 

73 
53 

6  7 
49 

49 

5; 

61 

60 

67 

55 

40 

47 

37 

35 

58 

60 

37 

72 
47 

77 
55 

53 

48.7 

9  «  P  A  971T  ft 

MIN 

39 

38 

38 

37 

46 

46 

46 

46 

39 

75 
38 

79 
39 

80 
58 

68 

80 
57 

8  C 
6  6 

51 

61 

51 

61 

66 

41 

36 

51 

47 

35 

59 

61 

39 

80 
44 

80 
58 

53 

47.9 

MIN 

46 

".1 

52 

46 

51 

4 'J 

56 

4* 

39 

39 

4  6 

65 

62 

63 

82 
6  1 

61 

66 

56 

60 

65 

62 

49 

64 

61 

49 

67 

57 

58 

76 
66 

77 
66 

58 

56.1 

STARKE 

MIN 

25 

25 

26 

24 

37 

4( 

77 
42 

37 

25 

71 

32 

77 
49 

75 
49 

73 
48 

62 
39 

59 
38 

38 

44 

53 

6  3 

61 

45 

26 

34 

34 

21 

22 

43 

28 

69 
37 

76 
41 

52 

38.2 

STUART    1  N 

MIN 

46 

47 

46 

46 

60 

52 

52 

4f 

39 

42 

47 

63 

6  3 

64 

62 

57 

63 

60 

59 

59 

60 

70 
44 

63 

57 

44 

66 

64 

52 

71 
66 

72 
66 

60 

55.4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MIN 

29 

27 

26 

28 

43 

48 

39 

33 

28 

40 

57 

61 

3  7 

31 

3  6 

39 

40 

51 

69 

52 

32 

25 

31 

17 

17 

36 

35 

30 

65 
41 

69 
49 

61 

38.1 

TAMIAMI    TRL   AO  Ml  BEND 

MIN 

49 

51 

53 

45 

54 

54 

56 

'■0 

44 

44 

50 

65 

6  3 

63 

63 

59 

69 

61 

62 

86 
64 

76 
62 

72 
49 

75 

59 

74 

62 

72 
50 

80 

65 

57 

76 

sa 

79 
63 

80 
58 

59 

56.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
39 

39 

37 

37 

48 

52 

58 
46 

44 

39 

73 
46 

75 
53 

76 
60 

67 

67 

55 

65 
50 

49 

5  3 

77 
60 

79 
61 

76 
66 

7 1 
43 

68 
38 

69 
49 

64 

38 

69 
35 

64 

57 

47 

64 

38 

76 
45 

76 
53 

56 

69. 1 
48.0 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

65 
53 

36 

60 
36 

59 
34 

72 
52 

7  7 
45 

64 

52 

57 
41 

55 
38 

61 
38 

72 
45 

71 

55 

7  \ 

66 

80 
53 

6  1 
4  9 

48 

55 
48 

76 
53 

80 
60 

81 
63 

81 

54 

56 

37 

67 
37 

69 
38 

53 
32 

67 
33 

69 
55 

64 

35 

62 
35 

72 
46 

76 
53 

67.0 
45.5 

TAVERN  I ER 

MAX 
MIN 

71 
56 

72 
57 

7 1 
56 

7  J 
51 

72 
58 

71 
64 

60 

53 

49 

70 
49 

76 
58 

80 
67 

8  1 
6  8 

69 

79 
68 

66 

68 

79 
71 

80 
71 

81 
73 

79 
63 

75 
57 

79 
69 

72 
56 

74 

56 

79 
69 

81 
66 

75 
63 

76 
68 

78 
70 

78 
66 

75.3 
62.5 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

66 

26 

t.  2 
26 

25 

69 
38 

60 
48 

62 
49 

60 
42 

56 
34 

63 
26 

73 
35 

75 
52 

74 
53 

72 
51 

70 
40 

4.' 

54 

42 

72 

48 

75 
59 

8  0 
64 

74 
63 

71 
29 

65 
32 

63 
40 

66 
41 

61 
21 

59 
46 

65 
50 

76 
49 

73 
53 

75 
51 

78 

52 

67.6 
42.8 

VEN I CE 

MIN 

67 
42 

65 
41 

43 

40 

46 

52 

56 

50 

40 

72 
43 

50 

63 

6  6 

57 

57 

50 

5  3 

78 
61 

61 

75 
66 

70 
55 

70 

38 

75 
52 

68 
50 

68 
37 

72 
61 

71 
61 

70 
42 

76 
49 

77 
53 

75 
53 

71 .  3 
51.2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 

65 
47 

45 

47 

50 

75 
60 

46 

43 

38 

42 

48 

63 

6  5 

59 

63 
58 

54 

63 

63 
62 

61 

86 
68 

74 
49 

67 
43 

82 

53 

71 
42 

68 
40 

76 
66 

78 
60 

69 
46 

73 
65 

74 
65 

80 

60 

53.4 

WAUCHULA   2  N 

MAX 
MIN 

68 
38 

6  B 
i.'. 

65 
37 

70 
36 

76 
46 

82 
55 

52 

59 
46 

65 
32 

74 
36 

79 
43 

81 
60 

86 
68 

77 
60 

53 

49 

54 

60 

58 

64 

58 

36 

49 

48 

67 
36 

61 

58 

69 

39 

75 
46 

80 
52 

82 
52 

46.9 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

71 
49 

7  5 
51 

70 
51 

71 
48 

74 
54 

78 

57 

71 
55 

51 

41 

71 
48 

78 
53 

81 

69 

67 

67 

79 
62 

71 
61 

79 
64 

68 

64 

81 

71 

62 

48 

78 

70 

62 

70 
48 

76 
70 

64 

60 

73 
68 

74 
68 

62 

75.0 
59.1 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
47 

71 
92 

69 
51 

72 
50 

73 
53 

77 
57 

65 
50 

63 
45 

67 
40 

72 
46 

77 
50 

62 
67 

82 
65 

80 
66 

75 
61 

70 
60 

78 
65 

80 
61 

80 
62 

82 
69 

75 
53 

72 
48 

79 
67 

68 
49 

72 
48 

76 
66 

84 
62 

72 
59 

76 
67 

77 
63 

81 

61 

7*. 7 
56.8 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

68 
42 

68 

>2 

66 
34 

71 
40 

74 
49 

74 
51 

64 
51 

63 

43 

65 

33 

75 
34 

80 

44 

63 
53 

84 

64 

76 
56 

67 
50 

62 

49 

79 
52 

82 
56 

84 
58 

84 

62 

78 
57 

7* 

39 

75 
50 

69 
43 

73 
36 

67 
57 

74 
57 

68 
39 

75 
46 

79 
52 

61 

50 

73.6 
47.7 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

56 
30 

59 

In 

52 
28 

60 
28 

60 
32 

63 
45 

52 
44 

53 
78 

52 
32 

65 
32 

67 
53 

76 
60 

73 
45 

47 
29 

43 
29 

49 
36 

50 
38 

60 
39 

73 
56 

72 
61 

73 
34 

47 
29 

60 
30 

66 
11 

37 
12 

50 
22 

57 
39 

46 

29 

48 

29 

59 
40 

65 
47 

57.7 
35.8 

S*«  rpforcnrr  notos  following  Station  Index. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  «■««»* 

JANUARY  1963 


STATION 

Day  of  month 

1 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

65 

62 

64 

64 

67 

60 

66 

62 

64 

67 

72 

70 

73 

67 

67 

59 

70 

76 

78 

77 

69 

66 

64 

63 

64 

63 

,,, 

62 

70 

74 

76 

67 

3 

MIN 

47 

46 

46 

45 

51 

56 

56 

49 

47 

48 

55 

58 

66 

56 

55 

54 

54 

60 

66 

64 

45 

48 

53 

48 

42 

55 

so 

46 

49 

53 

58 

52 

8 

4  INCHES 

MAX 

58 

56 

56 

57 

59 

56 

59 

56 

58 

60 

66 

65 

67 

61 

60 

55 

62 

68 

72 

71 

64 

60 

58 

56 

56 

58 

60 

56 

62 

66 

68 

i,.i 

8 

MIN 

47 

46 

46 

44 

SO 

54 

56 

49 

46 

48 

54 

57 

62 

56 

53 

52 

52 

59 

64 

64 

46 

48 

52 

48 

42 

53 

57 

45 

48 

54 

57 

51 

■ 

8  INCHES 

MAX 

58 

56 

56 

56 

58 

56 

58 

56 

56 

58 

62 

63 

65 

61 

60 

56 

61 

65 

69 

69 

64 

59 

58 

56 

54 

57 

60 

55 

60 

64 

65 

59 

7 

MIN 

51 

60 

49 

48 

52 

56 

58 

52 

48 

50 

55 

58 

62 

58 

56 

55 

54 

59 

64 

65 

50 

53 

54 

52 

47 

54 

57 

50 

50 

56 

54 

6 

SLOPE  OF  GROUND,     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE:     SOIL  TYPE,     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAH  1 AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  F0XB0R0  THERMOGRAPH . 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


bunon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  » 

7j  o  ► 

H  < 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.  12 

.11 

.11 

.  06 

.  10 

.17 

.  1  3 

.12 

.07 

.  1 1 

.08 

.23 

.10 

.07 

.06 

.10 

'  3 

.12 

.15 

.13 

.11 

.11 

CLEWISTON  US  ENGRS  (A) 

EVAP 

.17 

.18 

.13 

.15 

.09 

.06 

.11 

.11 

.10 

.10 

.12 

.07 

.03 

.07 

.09 

.09 

.05 

.03 

.09 

.08 

.13 

.25 

.03 

.05 

.17 

.07 

.05 

.15 

.10 

.08 

.06 

3.06 

MAX 

67 

66 

63 

66 

67 

70 

69 

64 

59 

62 

64 

70 

77 

77 

71 

64 

65 

73 

77 

78 

78 

71 

69 

73 

64 

63 

73 

73 

67 

73 

73 

69.2 

MIN 

55 

54 

54 

52 

52 

56 

57 

54 

49 

49 

50 

52 

59 

63 

61 

59 

58 

60 

60 

64 

65 

53 

53 

60 

53 

53 

60 

5  3 

59 

59 

59 

56.5 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.08 

.16 

- 

.20 

.11 

.09 

.03 

.15 

.16 

.11 

.20 

.11 

• 

.12 

* 

.46 

- 

.18 

.11 

.01 

- 

.11 

.  09 

- 

- 

.03 

.  17 

.22 

.16 

.17 

- 

84.01 

WIND 

75 

75 

75 

72 

73 

72 

70 

68 

74 

72 

76 

88 

88 

88 

88 

67 

87 

85 

84 

88 

87 

78 

6  » 

65 

77 

78 

86 

flu 

80 

84 

84 

79.4 

KIN 

52 

52 

52 

48 

48 

55 

60 

58 

48 

47 

51 

50 

53 

54 

57 

56 

49 

48 

57 

67 

72 

54 

44 

54 

52 

56 

58 

66 

62 

58 

63 

54.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.  24 

.07 

.  14 

.  16 

.  10 

.  19 

.09 

.  14 

.10 

.11 

.05 

.04 

.12 

.10 

.08 

.08 

.05 

.12 

.13 

.10 

.  LB 

.12 

.  11 

.12 

.14 

.08 

.09 

.19 

.15 

.14 

.09 

3.62 

WIND 

37 

37 

23 

25 

38 

19 

69 

40 

38 

5 

18 

46 

15 

30 

15 

38 

44 

26 

44 

32 

82 

53 

53 

49 

61 

86 

36 

58 

106 

76 

27 

1326 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.08 

.06 

.08 

.10 

.09 

.02 

.  12 

.10 

.07 

.10 

.11 

.09 

.01 

.15 

.12 

.13 

.03 

.08 

.12 

.09 

.13 

.20 

.09 

.12 

.11 

.03 

.09 

.11 

.10 

.09 

.10 

2.92 

WIND 

5 

5 

10 

5 

10 

0 

45 

35 

5 

10 

10 

15 

20 

20 

0 

15 

10 

35 

30 

55 

115 

25 

5 

75 

30 

10 

45 

45 

45 

10 

30 

775 

MAX 

61 

59 

61 

62 

65 

63 

63 

60 

63 

68 

76 

76 

72 

70 

60 

60 

69 

78 

80 

79 

76 

61 

60 

61 

57 

59 

64 

58 

71 

77 

77 

66.6 

MIN 

33 

33 

33 

33 

45 

51 

46 

42 

34 

42 

53 

56 

66 

46 

43 

44 

46 

59 

66 

63 

51 

31 

44 

31 

30 

49 

54 

32 

40 

51 

57 

45.3 

HIALEAH 

EVAP 

.12 

.09 

.13 

.18 

.05 

.09 

.11 

.07 

.08 

.11 

.09 

.05 

.11 

.14 

.15 

.06 

.01 

.09 

.11 

.08 

.20 

.12 

.08 

.13 

.08 

0  i 

.12 

.21 

.18 

.11 

.03 

3.27 

WIND 

35 

25 

31 

34 

53 

12 

bO 

60 

40 

16 

11 

21 

7 

85 

16 

38 

26 

30 

37 

56 

77 

48 

53 

41 

48 

77 

53 

40 

99 

104 

29 

1362 

MAX 

70 

71 

72 

70 

67 

70 

69 

70 

65 

67 

71 

75 

85 

81 

83 

79 

70 

78 

82 

81 

85 

73 

68 

82 

75 

81 

84 

71 

72 

71 

74.4 

MIN 

48 

49 

52 

47 

47 

54 

57 

53 

43 

43 

47 

53 

67 

67 

65 

62 

62 

64 

64 

65 

68 

50 

49 

64 

53 

53 

64 

62 

58 

62 

62 

56.6 

L I SBON 

EVAP 

.04 

.11 

.03 

.14 

.05 

.04 

.09 

.07 

.09 

.06 

.03 

.19 

.07 

.07 

.10 

.04 

.02 

.10 

.11 

.14 

.24 

.09 

.1  1 

.17 

.08 

.03 

.05 

.13 

.09 

.05 

.13 

2.66 

WIND 

5 

10 

10 

10 

10 

0 

65 

45 

15 

25 

30 

20 

35 

25 

10 

20 

15 

30 

35 

40 

80 

15 

5 

45 

25 

20 

25 

30 

35 

20 

25 

780 

MILTON  EXP  STA 

EVAP 

.02 

.05 

.09 

.06 

.03 

.02 

.01 

.06 

.10 

.05 

.26 

.12 

* 

* 

.20 

.05 

.01 

.02 

.20 

.07 

.01 

# 

.18 

.16 

.05 

.06 

.  0  3 

.06 

B2.16 

WIND 

14 

16 

19 

14 

30 

18 

54 

125 

100 

54 

44 

33 

62 

53 

82 

102 

39 

106 

176 

37 

75 

152 

75 

48 

58 

66 

B1970 

MAX 

69 

63 

64 

66 

68 

64 

55 

63 

66 

72 

73 

75 

62 

38 

45 

55 

53 

69 

72 

72 

62 

68 

52 

61 

49 

57 

73 

72 

62.6 

MIN 

42 

42 

42 

43 

43 

45 

50 

42 

43 

54 

66 

63 

29 

35 

35 

36 

41 

49 

55 

49 

34 

39 

50 

34 

33 

34 

38 

51 

63 

44.1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.16 

.11 

.12 

.15 

.12 

,06 

.17 

.09 

.09 

.07 

.06 

.08 

.16 

.13 

.08 

.04 

.10 

.06 

.15 

.15 

.20 

.20 

.09 

.13 

.17 

.03 

.10 

.22 

.  14 

.11 

.09 

3.63 

WIND 

81 

57 

32 

67 

61 

15 

72 

40 

30 

14 

16 

15 

42 

66 

88 

99 

77 

8 

36 

17 

105 

101 

54 

60 

117 

27 

50 

96 

88 

17 

5 

1653 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  18 

.10 

.14 

.19 

.12 

.12 

.20 

.00 

.16 

.10 

.08 

.03 

.17 

.09 

.03 

.07 

.11 

.14 

.12 

.18 

.18 

.14 

.15 

.13 

.04 

.08 

.18 

.15 

.12 

.13 

B3.72 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.  19 

.11 

.14 

.09 

.05 

.17 

.06 

.10 

.10 

.09 

.09 

.09 

.07 

.09 

.10 

.08 

.10 

.10 

.14 

.08 

.02 

.18 

.12 

.07 

.07 

.03 

.16 

.10 

.06 

.04 

.10 

2.99 

WIND. 

16 

5 

4 

8 

17 

17 

39 

11 

10 

6 

22 

13 

10 

2 

12 

27 

35 

25 

29 

28 

13 

34 

21 

6 

34 

42 

20 

47 

21 

30 

4 

608 

MAX 

70 

71 

73 

68 

68 

68 

70 

65 

66 

70 

75 

84 

80 

82 

78 

73 

77 

79 

76 

82 

77 

65 

77 

68 

66 

72 

81 

71 

74 

75 

80 

73.6 

KIN 

53 

56 

55 

49 

54 

53 

60 

55 

48 

50 

54 

67 

67 

69 

68 

64 

61 

64 

66 

68 

70 

52 

60 

62 

54 

66 

64 

60 

63 

59 

63 

59.8 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.23 

.  11 

.  15 

.  17 

.  15 

.  10 

.23 

.06 

.  18 

.07 

.  10 

.06 

.08 

# 

.24 

.03 

.  12 

.  13 

.  15 

.  12 

.25 

.30 

.  11 

.  18 

.  11 

.02 

.  13 

.  18 

.  17 

.20 

.02 

4.  15 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.08 

.06 

.06 

.05 

.06 

.03 

.04 

.03 

.09 

.08 

.04 

.07 

* 

.20 

.09 

.08 

.00 

.01 

.02 

# 

* 

.26 

.04 

* 

.26 

.07 

.02 

B2.00 

WIND 

45 

45 

30 

18 

22 

33 

95 

115 

64 

55 

82 

79 

59 

174 

109 

90 

83 

64 

26 

61 

146 

99 

58 

195 

153 

o8 

63 

193 

105 

44 

21 

2494 

(A)     EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 


MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL   RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK . 


Se«  reisiaoca  aotM  iollowing  Sutton  Iod«*. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

as 
o 
p 
< 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

I 

s 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

OOTu 

B 

21  Ob 

81  34 

5P 

5P 

ALE>ANUER    SPGS.  ASSN. 

..i.-:.   MB  CITY 

mi 

5 

29  4* 

84  59 

MID 

MIO 

C  J 

>«■ 

OE  SOTO 

5 

27  14 

81  52 

70 

RADIO  STATION  WAPG 

xvOn  park 

HIGHLANDS 

* 

27  35 

81  30 

165 

6P 

6P 

C 

J.    WILEY  COTHRAN 

BAB  SON  PARK 

1390 

SI  31 

5P 

5 

27  5* 

Bl  SO 

5P 

BAY  LAKE 

» 

26  0* 

82  30 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

8 AY PORT 

0955 

HERNANDO 

3 

2B  32 

82  39 

10 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE  GIAOE  EXP  ST* 

0*11 

PALM  BEACH 

7 

26  *0 

80  38 

6A 

ft 

bA 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLAOE  MRCN  GATE  * 

,t.  it 

PALM  BEACH 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RE  SER  VAT  ION 

0734 

HENDRY 

5 

26  19 

DAVID  B.  JAMIESON 

,  rsi 

ORANGE 

SI  06 

6P 

FLOOD  CONTROL  01  ST. 

BLACKMAN   *  WNW 

jti 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

C 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

8LOUNTSTOMN  I  SE 

Bl  - 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

31 

7A 

7A 

DAVID  HOWELL 

BOCA  RATON 

1'-  ■ 

PALM  BEACH 

c 

GUS  P.  HAGEfl 

BRADENTON  EXP  STATION 

194  J 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

L02C 

LIBERTY 

1 

30  26 

B4  59 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOKSVILLE  chin  hill 

10*6 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

200 

SP 

iP 

C 

M-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

6USHNE  LL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  *0 

75 

|MRS.   A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  CATE  5 

1271   PALM  BEACH 

80  3B 

C         CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  USOA 

PALM  BEACH 

SUGAR  PLANT  FlD*  STA. 

CAPT 1 VA 

L31C 

LEE 

5P 

5P 

ALLEN  T*  WEEKS 

CARRABELLE    1  NNM 

FRANKLIN 

5 

29  52 

10 

5f> 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CAR Y V 1 LLE 

,  381 

WASHINGTON 

85  *9 

70 

7A 

LOMN1E  H.  MHlTTAxER 

CEDAR  KEY 

1 433 

LEVY 

29  06 

63  02 

6P 

6P 

MISS  HARR1ETTE  MHlDOON 

CHIPLET  J  E 

15** 

WASHINGTON 

3 

30  *7 

85  29 

CLEARMATER 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  47 

6P 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT   6  S 

164  : 

LAKE 

1*0 

6P 

ED  0L1VEN8AUM 

CLEMI STON 

1649 

HENDRY 

J 

18 

BP 

GERVIN   N .  PIT2EN 

CLEWISTON  U   S  ENC 

i  65  ■■ 

HENDRY 

26  *5 

60  55 

BA 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

•  B69 

HIGHLANOS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

197B 

PUTNAM 

e 

29  25 

WILLIAM  R.  RADTKE 

CREST V 1  EH  RADIO  WJSB 

198* 

OKALOOSA 

276 

5P 

5P 

c 

RADIO  STATION  MJSB 

CROSS  CITY 

2006 

*5 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  ; 

2008  DIXIE 

5 

29  3B 

83  07 

5P 

5P 

RICHARD  w.  OAVIES 

2114 

BROWARD 

FLA.  POWER  +  LIGHT 

2150 

2 

29  13 

NEMS- JOURNAL  CORP. 

OA Y TON A  BEACH  WS  AP 

2158 

2 

29    1  1 

81  03 

31 

C     J  U.S.  ME AT HER  BUREAU 

OEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

28  05 

80  5* 

43 

5P 

5P 

C         GEORGE  H.  XEMPFER 

t>£  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  43 

86  07 

5P 

SP 

2229 

VOLUSIA 

OE  LAND  AIR  SERVICE 

D£  SOTO  CITY  A  SW 

2208 

8A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

OEVJLS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

20 

6P 

8A 

FLA  *  FOREST  SERVICE 

OOwlING  PARK 

2  591 

SUWANNEE 

1  ■ 

76 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

MONROE 

2*  36 

82  52 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

COLLIER 

WILBUR   H •  TURNER 

2915 

29  ** 

BRUCE  GRAY 

FELDA   L  N1 

292  9 

18 

H .  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSNERE 

2936    INDIAN  RIVER 

2 

25 

*P 

4P 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

291.1. 

NASSAU 

I 

30  *0 

81  28 

5P 

5P 

LEMIS  K.  NOLAN 

3020 

MONROE 

NATIONAL    PARK  SVC. 

3137 

OKEECHOBEE 

c     k.  a.  cox 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

120 

OMEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

10 

6P 

6P 

:'MPS.   ALENE    LA  MARRE 

316B  BROMARD 

2 

26  07 

80  07 

SP 

5P 

BAHIA-MAR   YACHT  HARBOR 

3171 

BROWARD 

Z 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

3186 

LEE 

c    j  u.s.  meather  bureau 

FORT  PIERCE 

HOI 

ST  LUCIE 

2 

10 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAY 

5 

1*0 

5P 

5P 

MJHG-Tv  TRANSMITTER 

3321 

ALACHUA 

e 

29  3B 

62  22 

4P 

*P 

*P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

B 

FED.  AVIATION  AGENCY 

3470 

BAKEP 

G.ST.  M  •  NURSERIES 

GRACE V  1  LLE 

353B 

3 

160 

C 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

GRADY 

35*3 

LAFATETTE 

10 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

36*0  .ORANGE 

28  23 

81  1* 

BA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

3909 

OADE 

2 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

ALACHUA 

10 

5P 

iLOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  PVR   ST  PR 

HI LLSBOROUGH  5 

50 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  ST A 

-i 

DAOE  2 

25  30 

11 

m:  . 

Mil1 

C 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

POLK  7 

27  *6 

"  !° 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

4273 

LEVY  5 

29  02 

82  *1 

c 

FLA.   POWER  COMPANY 

42B9 

CI TRUS 

5 

26  50 

82  20 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEWORTM 

4332 

ORANGE 

8 

28  26 

115 

CHASE  ♦  COMPANY 

433B 

tl 

30  25 

::  s 

MIO 

Z 

C  J 

u.s.  meather  bureau 

JACKSONVILLE  BEACH 

2 

30  17 

81  2* 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

4394 

HAMILTON 

62  55 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

DADE 

2 

25  *1 

80   1  7 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  NEST  MB  AIRPORT 

4570 

MONROE 

81  *5 

KID 

MID 

U.S.  MEATHER  6UREAU 

KEY  MEST  MB  CITY 

4373 

MONROE 

2*  33 

81  *8 

MID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

K1SSIMMEE  2 

OSCEOLA 

; 

26  16 

81  2* 

66 

5P 

SP 

HAROLD  La  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

26  45 

81  26 

16 

5P 

BA 

ALlCO  L AND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  CxP  STA 

POLK 

5 

26  06 

Bl  *3 

1B0 

5P 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITY  I  £ 

..7  )] 

COLUMB 1  A 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

LAKE   H | A  MA  SSE 

*T71 

a 

28  32 

81  26 

115 

SUSTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

LAKELAND  MB  CITY 

POLK 

3 

28  02 

61  57 

21* 

MID 

U.S.  WEATHEP  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

6B4S 

HIGHLANOS 

27  17 

6)  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

LAKE  TRAFFORO 

4B66 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMONT    6  MNH 

»892 

JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  55 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

L IGNUMVI TAE  KEY 

10 

MONROE 

2 

24  54 

80  *2 

c 

OR.  E*  Ca  LUNSFORD 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDOLIl  v  on 

PRECIP. 

1 

SPECIAL 

LAKE 

5P 

OK  LAW AHA  WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

sov'v 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  58 

6P 

6P 

RADIO  STATION  wNER 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

3 

27  25 

82  39 

10 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

5182 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

6P 

6P 

6P 

C 

MRS •    C.   A •  K I NG 

LYNNE^s" 

SZ37 

MARION 

6 

29  10 

81  52 

90 

c 

OTIS  B.  FORT 

MAO 1  SON 

5  27  5 

MAD I  SON 

10 

30  28 

83  26 

1*5 

7P 

TP 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

2 

2*  44 

61  00 

5 

6P 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 

MAR  I ANNA   INO  SCHOOL 

5372    JACK  SON 

30  *5 

65  17 

120 

5P 

5P 

FLA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

MAR INELAND 

5391 

FLAGLER  2 

29  40 

Bl  13 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

bbH 

LAFAYETTE  5 

30  06 

63  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

5612 

BREVARO 

2B  05 

80  37 

2* 

5P 

SP 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

6622 

ALACHUA 

10 

29  42 

82  03 

130 

5P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

6653 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

5P 

5P 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

565B 

DADE 

2 

25  47 

60  08 

SP 

SP 

C  J 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   MB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  48 

60  16 

7 

HID 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

bb  IB 

DADE 

2 

25  39 

60  17 

10 

6A 

8A 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 

MILES  CITY  TOMER 

3719 

COLLIER 

5 

Bl  22 

FLA,  FOREST  SERVICE 

MILTON   EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

S 

30  4  7 

67  09 

217 

bp 

5P 

I  5P 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONT ICELLO  2  S 

S879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

209 

5P 

5P 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES  7 

26  50 

81  05 

22 

8A 

BA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

5P 

SP 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

BA 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

6078 

COLLIER 

5 

26  10 

81  *7 

5P 

CAR  IBBEAN  GARDENS 

N  ICEVI LLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66  30 

60 

BA 

c 

jackson  guard  for*  sta. 

NITTAM  1  S 

6251 

OSCEOLA 

6 

27  56 

81  00 

60 

7A 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH   NEM  PVR   CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  3* 

80  *S 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEM  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

CEN  &  SOU  FLA  FLOOD  CON 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

5P 

HID 

CITY  OF  OCALA 

6419 

MAR  ION 

5 

29  13 

82  07 

68 

UP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  1* 

80  59 

30 

CLOSED  10/10^62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

so  *e 

34 

BA 

6A 

■A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

8 

2B  57 

81  18 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6636 

ORANGE 

28  33 

Bl  20 

106 

MIO 

MID 

C  J 

U.S,  MEATHER  BUREAU 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PA  LA  T  K  A 

6753  PUTNAM 

29  39 

81  36 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATX A 

PANACEA 

6826 

30  42 

8*  23 

7 

C 

EMORY  H. RICHARDSON 

PANAMA    CITY  2 

BAY  b 

30  10 

B5  39 

8 

5P 

5P 

C 

GEORGE  C.  COOK 

PARR  I SH 

MANATEE              :  5 

27  35 

B2  25 

4P 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  *  Nn 

f.968 

DADE  2 

25  56 

80  27 

C 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

t,997 

ESCAMBIA  5 

30  28 

B7  12 

110 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MIO 

C  J 

U.S, WEATHER  BUREAU 

PERRINE 

7020  DADE 

2 

25  36 

80  21 

11 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

PERRY 

7025 

5 

30  07 

83  36 

45 

2P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

7205 

HI LLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  OB 

5P 

0.  A,  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  1* 

80  09 

22 

5P 

5P 

STATE  FARMER5  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

1293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

3* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GOROA 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

QUINCY  EXP  STATION 

7*.'* 

GADSDEN 

30  35 

84  35 

5P 

5P 

N,  FLA.  EXP.  STATION 

RA 1 FORO  STATE  PR  1  SON 

UNION 

10 

30  04 

c 

FLA.    STATE  PRISON 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

DADE 

5 

25  22 

80  37 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT  AUGUST  I NE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

7851  PASCO 

5 

2B  20 

82  15 

176 

TP 

7P 

c 

8R0.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEM  LOCK  1 

7659 

MART  IN 

2 

80  IB 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

5 

30  05 

84  10 

17 

4P 

*P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

7886  PINELLAS 

5 

27  *7 

82  38 

35 

5P 

c 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

79SQ 

30  0* 

8*  36 

37 

5P 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORO  EXP  STATION 

SEMINOLE  8 

28  48 

81  IS 

1* 

5P 

SP 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 

SARASOTA 

SARASOTA 

27  21 

82  32 

30 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

8165 

27  49 

81  13 

MRS.   PEARL  E.  BREMER 

SOUTH  MIAMI    5  W 

DAOE 

2 

25  42 

80  21 

5P 

SAMUEL  B.  HEATON 

STARKE 

85  2  7 

BRADFORD 

8 

29  56 

82  06 

48 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WflGR 

STE I NHA  TCHEE    MCCAIN  TwR 

8565 

TAYLOR 

S 

29  43 

83  21 

BA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART   1  N 

Hb?C 

MART  IN 

2 

27  13 

80  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  wSTU 

LEON 

5 

30  26 

8*  20 

MIL. 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

T AM I AM  1  CANAL 

DAOE 

2 

25  46 

80  27 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AMI AM  1    TRL  40  M|  6END 

8780 

OADE 

25  *6 

80  50 

12 

SP 

SP 

b,- 

c 

NAT  IONAL   PARK  SVC. 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH  5 

27  5B 

82  32 

19 

MIO 

HID 

u.s.  weather  bureau 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8Q2<. 

PINELLAS            ,  5 

26  09 

82  45 

8A 

BA 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

88*1 

MONROE  2 

25  01 

80  31 

J 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

TITUSVILLE   2  W 

89*2 

BREVARO  2 

28  37 

80  SO 

6P 

" 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

5  ,  29  25 

82  49 

33  SP 

8A 

FLA,  FOREST  SERVICE 

VENICE 

■V  ]  76 

SARASOTA 

3 

27  06 

82  27 

10 

5P 

SP 

E.  RAYMOND  MATSON 

GLADES 

27  02 

61  21 

70 

c 

VERNON 

,9206  WASHINGTON 

30  37 

85  43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

I 

27  39 

80  25 

MID 

HID 

c 

FED.  AV  I  AT  ION  AGENCY 

9*01 

27  35 

81  *9 

119  5P 

5P 

I  VON  B.  T1LYOU 

W  PALM  BEACH  RADIO  MJNO 

9521 

Palm  beach 

80  03 

15 

RADIO  STATION  MJNO 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MIL- 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAH 1 TCHK  A 

9S66 

GULF 

30  OS 

85  12 

45 

S  P 

EDWARD  A.  BAND JOUGH 

9707 

POLK 

2B  01 

81  45 

152 

5P 

5f 

WOODRUFF  0AM 

9795 

30  *3 

B*  62 

118 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

0488 

OKEECHOBEE 

7 

27  23 

81  02 

TA 

U.S .GEOLOGICAL  SURVEY 

INDIANTOWN 

4262 

MARTIN 

■  7 

27  01 

BO  28 

25 

7A 

TA 

INDIANTOWN  MARINA 

1-APALACMICOLA,      2-ATLANTIC,      3-CHOCTAWHATChCE,     4-EVERGLADES.      5-GULF,     6-OCHLOCKONEEi      T-OKEECHOBEE,      8-ST.  JOHNS, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  endin 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind**  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   included   in  following  measurement,    t ime  distribution  unknown . 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;     however ,   the  ref erence  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  St  at  ion  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
det a  iled  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  stat  ion ,   have  been  adjusted  to  represen  t  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.    S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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• 

1 

o 

0 

S 
a 
o 

3  [ 

ii 

B  3 

5  « 

:-:  i 

J  < 

1 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

72.9 

49.9 

61.4 

-  3.0 

83 

25+ 

39 

14 

129 

c 

0 

0 

0 

3.49 

1.78 

.79 

13 

.0 

0 

4 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

73.  6M 

51.2 

62.  4M 

81 

26  + 

42 

27+ 

99 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1.20 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

CANAL  POINT  USDA 

71.5 

61.9 

84 

1 1 

40 

21  + 

109 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1  .25 

27 

*0 

0 

7 

CAPT IVA 

69.  3 

55*3 

62.3 

ftl 

1 1 

45 

2  7 

93 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.19 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

72.6 

52.0 

62.4 

12 

42 

1  4 

97 

0 

0 

0 

0 

3.77 

1.17 

27 

.0 

7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

74.1 

50.1 

62.1 

aa 

11 

39 

2* 

115 

0 

0 

0 

0 

4.52 

1.10 

27 

.0 

0 

8 

3 

1 

EVERGLADES 

74.6 

54.8 

64.7 

: 

25 

41 

55 

0 

0 

0 

0 

7.83 

6.  35 

5.97 

12 

6 

FORT   MYERS  WB  AP 

R 

72.3 

62.4 

?  A 

11 

43 

2  8 

100 

0 

0 

0 

0 

4.65 

2.44 

1.60 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

INDIANTOWN 

74.0 

50.3 

62.2 

A3 

1 

40 

27 

111 

0 

0 

0 

0 

4.95 

1.55 

12 

.0 

0 

6 

5 

2 

LA  BELLE 

74. 8M 

61. 4M 

3 

38 

28+ 

134 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1.86 

1.69 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

MILES  CITY  TOWER 

74.7 

62.8 

AA 

3+ 

34 

5 

113 

0 

0 

c 

0 

3.55 

1.19 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

72.9 

49*6 

61  .3 

- 

1 2 

41 

127 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1  .84 

1.47 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

74.1 

52.5 

63.3 

07 

1 1 

4  3 

71 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1.01 

12 

.0 

0 

6 

» 

1 

PUNTA  GORDA 

73.5 

62.8 

3.3 

8  1 

1 0 

42 

27 

84 

0 

0 

0 

0 

5.68 

3.25 

2.80 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

76.  5 

54*4 
* 

65.5 

19+ 

46 

27+ 

47 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.83 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

62.6 

-  3.3 

4.34 

2.43 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

74.9 

57.4 

66.2 

86 

I 

27 

40 

0 

0 

0 

0 

4.87 

2.68 

1 2 

.0 

0 

s 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

74.7 

54.7 

64.7 

84 

27+ 

43 

14 

64 

0 

0 

0 

0 

5.09 

2.97 

1  3 

.0 

0 

s 

3 

1 

HIALEAH 

75.3 

65.7 

85 

20 

46 

27 

43 

0 

0 

0 

0 

3.29 

1.59 

13 

.0 

o 

5 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

75.1 

64.3 

2.2 

26  + 

14 

68 

0 

0 

0 

0 

3.04 

1.33 

•  99 

16 

.0 

0 

6 

3 

0 

LOXAHATCHEE 

75.4 

49*8 

62.  6 

84 

26+ 

38 

1 5+ 

101 

0 

0 

0 

0 

2  .96 

1.23 

12 

,0 

o 

7 

2 

1 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

74.0 

57.8 

65.9 

82 

26+ 

45 

27 

49 

0 

0 

0 

0 

3.86 

1.35 

4 

.0 

0 

S 

3 

2 

MIAMI  BEACH 

74.5 

60.5 

67.5 

-  2.1 

82 

19 

46 

27 

22 

0 

0 

0 

0 

3.25 

1  .60 

1.05 

12 

•  0 

o 

4 

3 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

73.8 

57.8 

65.8 

-  2.1 

85 

19 

47 

27 

46 

0 

0 

0 

0 

3.45 

1.58 

1  .52 

12 

.0 

0 

4 

3 

1 

MIAMI   12  SSW 

74.3 

54.7 

64.5 

-  3.0 

83 

20 

46 

14 

58 

0 

0 

0 

0 

4.10 

2.30 

1  .35 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

POMPANO  BEACH 

75.7 

55.1 

65.4 

85 

26+ 

45 

27+ 

51 

0 

0 

0 

0 

7.01 

4.23 

12 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

77.0 

52.3 

64.7 

84 

19 

41 

27 

56 

0 

0 

0 

0 

2.87 

.75 

4 

.0 

0 

5 

4 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

75.3 

54.1 

64.7 

87 

1 9 

4  3 

14 

63 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1  .00 

1  2 

.0 

0 

5 

1 

1 

STUART   1  N 

72.0 

52.4 

62.2 

81 

24+ 

27 

113 

0 

1 

0 

4.59 

2.05 

26. 

.0 

0 

6 

3 

1 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

73.6 

56.1 

64.9 

84 

26  + 

44 

27 

74 

0 

0 

0 

0 

4.59 

1.75 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

73.5 

54.1 

63.8 

-  3.8 

85 

19 

45 

27+ 

84 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.66 

1.14 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

64.9 

-  2.7 

3.91 

I  .69 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

75.4 

63.8 

69.6 

81 

1 

56 

28  + 

5 

0 

0 

0 

0 

1  .69 

.49 

16 

.0 

0 

6 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

73.9 

63.9 

68.9 

-  1.5 

81 

26+ 

58 

27 

6 

0 

0 

0 

0 

1  .77 

-  .21 

.79 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

73.7 

62.3 

68.0 

82 

19 

55 

27 

11 

0 

0 

0 

0 

4.69 

1  .44 

4 

.0 

0 

6 

4 

2 

TAVERN  I ER 

74.3 

60.9 

67.6 

81 

12 

50 

27 

15 

0 

0 

0 

0 

2.89 

.91 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

68.5 

-  2.5 

2.76 

.68 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:        88°  on  the  3d  at  Sanford  Exp  Station 

Lowest  Temperature:       18°  on  the  23d  at  De  Funiak  Springs,  and  on  the  14th  at  Fountain  3  SSE 

Greatest  Total  Precipitation:      12.44  inches  at  Longboat  Key 

Least  Total  Precipitation:       l.  69  inches  at  Dry  Tortugas 

Greatest  One-Day  Precipitation:       5.  97  inches  on  the  12th  at  Everglades 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Total 

I  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

ALEXANDER    ' ~r 1 NGS 

5.43 

•  5< 

•  67 

•i  i 

APAL ACH [COL A  W8  CITY 

R 

4.91 

T 

•21 

.08 

•  07 

AVON  PARK 

6*13 

.17 

.39 

T 

■  06 

SABSON  PARK 

7.19 

.11 

1.01 

-02 

BARTOW 

8.11 

•  38 

.58 

.04 

BASJNGER 

4.  38 

.24 

BAY  LAKE 

6.67 

1.04 

.71 

.17 

BAYPOPT 

6.21 

1.21 

.25 

.19 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

.76 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

3.21 

.13 

BITHLO 

3.61 

.42 

.52 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

3.87 

T 

.41 

■  18 

6RADENTON  EXP  STATION 

10.41 

.83 

.81 

.03 

•  15 

8ROOKSVILLE  CHIN  HILL 

•  77 

•  56 

.07 

•  OS 

BUSHNELL  2  E 

Air 

.75 

1.12 

.04 

•  06 

CANAL  POINT  USDA 

4.16 

.64 

.10 

T 

C APT  I VA 

4.54 

.24 

.35 

.01 

CARRABELLE   1  NNW 

\*Yl 

.! 

.60 

.  c-u 

CARYVI LLE 

•  03 

ChIPLEY   3  E 

.18 

.01 

CLEARWATER 

7.89 

.71 

.36 

.07 

.36 

CLERMONT   6  S 

5.64 

.47 

.57 

.15 

•  05 

CLEW  I  ST ON 

.61 

.03 

T 

CLEWISTON  U  S  ENG 

.  40 

■  19 

CORNWELL  4  NW 

All 

.32 

CRESCENT  CITY 

5.89 

.28 

1.01 

.03 

.05 

CROSS  CITY  2 

6.92 

1.48 

.74 

•  28 

.71 

DAN  I  A  4  WNW 

.65 

.  : 

DAYTONA  BEACH 

1  .64 

.87 

.  : 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

* 

T 

•  63 

1  .45 

•  01 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

4.24 

.05 

.25 

OE  LAND  3  N 

5.32 

.33 

1  .08 

.14 

T 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

•  42 

.18 

.08 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

.45 

.18 

DRY  TORTUGAS 

* 

.20 

EVERGLADES 

7.83 

.28 

.05 

FEDERAL  POINT 

3.39 

•  52 

.93 

.08 

.06 

FERNANDINA  BEACH 

6.02 

1.83 

1.24 

•  57 

.13 

FORT  DRUM  5  NW 

.  I 

.37 

■  02 

T 

FORT  GREEN  12  WSW 

* 

.40 

.74 

•  12 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

4.87 

1.12 

.01 

T 

FT  LAUDERDALE  EXP  ST  A 

5.09 

.88 

.02 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

.37 

.59 

T 

-  ■  I 

FORT  PIERCE 

4.82 

.90 

FOUNTAIN  3  SSE 

3.09 

•  02 

.25 

GAINESVILLE   3  WSW 

4.52 

T 

1.19 

.04 

.16 

GAINESVILLE  FA A  AP 

5.18 

1*93 

.16 

.  1  1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

5.72 

1*34 

1.25 

.15 

.10 

HART  LAKE 

\  *  ?3 

2.00 

.18 

•  03 

HI ALEAH 

.50 

HIGH  SPRINGS 

3.78 

• 

■ 

9 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

8.02 

1 .05 

.06 

.05 

HOMESTEAD  EXP  STA 

3  .04 

.67 

.06 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

6.33 

.04 

.50 

.02 

.03 

I ND I ANTOWN 

4.95 

.88 

T 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4.77 

1.19 

.on 

.  1 1 

I SL  EWORTH 

5.52 

.81 

.43 

.32 

.07 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

6.93 

T 

3.1b 

.72 

.32 

.04 

JASPER  3  SE 

1**2 

.64 

.06 

.32 

1.50 

KENDALL  2  E 

.02 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

1.77 

T 

.04 

.01 

KEY  WEST  WB  CITY 

1.79 

T 

•  20 

.03 

T 

K I SS I MMEE  2 

7.21 

.75 

.25 

.10 

.13 

LA  5ELLE 

3.93 

.29 

.10 

LAKE  ALFRED  EXP  ST  A 

16 

* 

•  75 

* 

LAKE  CITY  2  E 

T 

T 

1.10 

.46 

•  43 

.29 

LAKE  HIAWASSE 

5.14 

LAKELAND  WB  CITY 

6. 55 

.5? 

.45 

!oi 

!oi 

LAK£  PLACIO  2  SW 

5.  38 

.37 

.48 

•  06 

.09 

LAKE  TRAFFORD 

.68 

L 1 SBON 

5.91 

.65 

.79 

.12 

.  0  2 

LIVE  OAK  2  ESE 

7.35 

T 

•  71 

.20 

.52 

1.30 

LONGBOAT  KEY 

1  2  .44 

•  6C 

1.80 

•  26 

LOXAHATCHEE 

•  54 

MAD! SON 

6.25 

* 

•  02 

50 

"  " 

MARATHON  SHORES 

4.69 

MAR  1  ANN A    IND  SCHOOL 

2.93 

.  34 

MAYO  5  NW 

.01 

1.23 

.09 

.85 

1.31 

MELBOURNE 

7.24 

.70 

.13 

MELROSE 

6.19 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

3.86 

1.35 

.02 

T 

MIAMI  BEACH 

3.25 

MIAMI  WB  AIRPORT 

3*45 

.98 

•  01 

T 

MIAMI    12  SSW 

4.10 

1  .35 

.20 

MILES  CITY  TOWER 

.  39 

•  6 

.04 

MILTON  EXP  STATION 

5.41 

•  38 

MONT  I  CELLO  2  S 

5.38 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3.64 

.22 

.10 

.01 

MOUNTAIN  LAKE 

9.44 

.13 

1.14 

.05 

.06 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6.01 

NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 

3.42 

•  61 

•  04 

•  04 

NICEVILLE 

5.02 

N1TTAW   1  S 

3. 77 

.57 

T 

•  23 

OCALA 

5.44 

.86 

1.25 

.10 

■  03 

OCALA  2  NE 

5.58 

.50 

1  .54 

.05 

•  09 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

3.43 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

4.76 

7 

*05 

.03 

PALATKA 

4.59 

\v> 

•  95 

.07 

.05 

PANAMA  CITY  2 

4.23 

.02 

.27 

PAPRI Sh 

11.39 

PENSACOLA  FA A  AIRPORT 

5.34 

T 

PENSACOLA  W8  CITY 

5.53 

.01 

.07 

.15 

PERPINE 

4.10 

1.60 

PERRY 

5.68 

PLANT  CITY 

7.86 

.3! 

■  30 

.07 

.04 

POMPANO  BEACH 

7.01 

.96 

PUNTA  GORDA 

5.68 

•  34 

.60 

OUINCY  EXP  STATION 

4.94 

.01 

.  0 1 

.40 

.11 

."1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

2.87 

.75 

.01 

•  01 

SAINT  AUGU^T|NE 

5.84 

.65 

2.04 

.60 

SAINT  LEO 

6.31 

•  SO 

.75 

•  06 

SAINT  MARKS  6  SE 

5.68 

.71 

.27 

.70 

ST  PETERSBURG 

8.26 

1  .  t! 

.76 

.01 

.12 

Day  of  Month 


1  .  30 
2.79 
3.35 


2.35 
.28 
1.20 


2.10 
1.73 


13     14  15 


1.83 
.68 
2.20 


.0  9 
.10 
3.02 


1.54 
2.51 
1.16 


1  .20 
1.05 
1.52 


.10 
1.20 


3.47 
4.23 


1.00 
.57 
1.15 


.97 
.69 


1.63 
1.58 
.06 
.30 


.57 
.87 
1  .43 


1  .02 
.71 
1  .04 


1.35 
.65 
1.73 


.95 
.34 
2.03 
2.46 
2.25 


2.90 
1.35 
1.46 


1.19 
.30 
.  10 


2.12 
1.51 
.03  1.10 


2.08 
1.10 
.39 


.56 
.09 
.18  1,79 


.21  1.50 
.08 

1.98 


.35 
1.69 
2.03 


1.75 
1.34 


3.27 
.02 


1.65 
.15 
2.77 
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SANBORN  TOWER 

SANFORD  EXP  STATION 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI    5  W 

STARKE 

STE  I NMATCHEE  MCCAIN  TWR 

STUART    1  N 

TALLAHASSEE  w8  AP 

T AMI  AM  I    TRL  ftO  MI  8END 

TAMPA  W9  AIRPORT  R 

TARPON   SPGS  SEWAGE  PL 
TAVERN  I E  P 
TITuSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  8EACH  FAA  AIRPORT 
WAUCMULA   2  N 
W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  w8  AP  R 
WINTER  HAVEN 

WOODRUFF  DAM 


5.60 
6.21 
9.29 


.14  .80 
.57  ,07 
1.61  .01 
.43  .07 
.88  .05 


.55 


.40 


.20 


.10 


.62  T 

.20  .13  .01 

1.75  .04 

.72  T 

.80  .08 


Day  oi  Month 

13  I  14  I  15 


19     20  21 


22  |  23  |  24~ 


25     26  27 


28     29     30  31 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  A.M. 
EST 

7,00  A.M. 
EST 

1,00  P.M.  | 
EST 

7,00  P.M. 
EST 

Trace 

01-  09 

10-49 

66-09 

1  00-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

E 

B.2 

35 

N 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

11 

62 

6.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

10.3 

36++ 

N 

4 

84 

83 

62 

74 

1 

3 

1 

5 

1 

0 

11 

6.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.6 

2  4++ 

WNW 

26 

91 

92 

66 

79 

3 

5 

2 

3 

1 

0 

14 

5.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

12 

10.8 

52 

NE 

3 

82 

86 

59 

70 

1 

1 

3 

4 

0 

1 

10 

61 

6.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

12.7 

32 

NE 

16 

79 

79 

66 

76 

3 

6 

1 

2 

0 

0 

12 

76 

5.2 

LAKELAND  WB  CITY 

8.6 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

12 

52 

5.9 

MIAMI   WB  AIRPORT 

N 

14 

9.8 

32++ 

wsw 

26 

B6 

88 

61 

74 

8 

3 

1 

2 

1 

0 

15 

54  B 

5.9 

ORLANDO  WB  AI RPORT 

NNE 

12 

10.2 

46++ 

WSW 

19 

86 

88 

61 

70 

2 

2 

3 

2 

2 

0 

11 

5.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

N  t 

10.  6  t 

35 

SE 

18 

2 

4 

3 

0 

2 

1 

12 

60 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

13 

10.9 

39++ 

W 

19 

77 

83 

55 

60 

2 

2 

4 

1 

3 

0 

12 

6.5 

TAMPA  WB  AI RPORT 

N 

11 

13.  1 

37++ 

sw 

19 

85 

88 

67 

74 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

13 

59 

6.  1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

10.  8 

35++ 

WNW 

26 

66 

86 

59 

74 

8 

3 

3 

1 

1 

0 

16 

6.  1 

0  CITY  OFFICE  DATA 
t    AIRPORT  DATA 


bt  r.r...     .  aoi#s  •        .     i  11  it  lorn  I 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  OI  Monlh 

Average 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1  . 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

76 

82 

78 

56 

51 

52 

73 

68 

64 

69 

83 

77 

62 

62 

63 

60 

60 

69 

73 

73 

71 

65 

65 

78 

69 

67 

54 

71 

67*5 

MIN 

61 

51 

51 

48 

45 

47 

47 

50 

41 

35 

52 

61 

32 

32 

31 

38 

47 

41 

59 

40 

34 

43 

41 

46 

41 

3  7 

32 

32 

43.4 

APALACHICOLA   WS  CITY 

MAX 

64 

67 

65 

55 

56 

69 

69 

56 

55 

58 

64 

55 

50 

5  8 

55 

50 

54 

58 

60 

56 

68 

50 

53 

65 

61 

60 

48 

59 

58.5 

" 

59 

47 

39 

45 

46 

51 

42 

41 

48 

55 

37 

31 

37 

38 

*  36 

40 

42 

43 

40 

46 

32 

35 

49 

30 

48 

42.7 

AVON  PARK 

MAX 

84 

83 

82 

63 

55 

59 

77 

76 

72 

73 

83 

75 

60 

65 

67 

60 

67 

76 

75 

69 

75 

66 

72 

82 

76 

71 

58 

74 

71.3 

58 

55 

56 

53 

47 

47 

49 

54 

40 

49 

60 

53 

40 

37 

38 

43 

49 

46 

62 

45 

39 

49 

41 

58 

50 

35 

39 

48.1 

BAOTOW 

MAX 

81 

B2 

81 

60 

55 

54 

72 

72 

71 

77 

82 

79 

60 

63 

61 

60 

66 

73 

75 

73 

70 

70 

73 

79 

75 

75 

58 

72 

70.  3 

60 

57 

60 

52 

45 

46 

49 

61 

43 

43 

51 

56 

35 

40 

37 

49 

4  8 

45 

66 

46 

41 

48 

41 

46 

48 

* 

35 

39 

47.8 

BAYPORT 

MAX 

72 

76 

77 

64 

56 

50 

55 

65 

62 

66 

72 

78 

61 

54 

59 

62 

60 

65 

68 

68 

63 

65 

65 

67 

72 

69 

63 

54 

64.6 

56 

60 

61 

44 

44 

44 

48 

50 

40 

39 

42 

54 

34 

35 

40 

43 

45 

41 

4  3 

46 

43 

42 

42 

44 

45 

32 

36 

44.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

81 

78 

82 

83 

72 

58 

65 

75 

75 

70 

74 

83 

« 

59 

68 

65 

61 

66 

75 

83 

64 

75 

71 

79 

83 

79 

82 

60 

72.9 

MIN 

52 

53 

52 

59 

49 

49 

46 

51 

45 

43 

57 

66 

49 

39 

41 

49 

52 

53 

60 

52 

40 

40 

50 

52 

56 

5 

43 

41 

49.9 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

8  0 

78 

79 

70 

63 

73 

74 

73 

72 

80 

81 

70 

64 

69 

66 

61 

71 

78 

78 

71 

74 

70 

79 

79 

81 

80 

73.6 

MIN 

54 

54 

54 

57 

49 

49 

48 

53 

46 

47 

55 

63 

4  6 

42 

42 

49 

52 

54 

62 

49 

43 

56 

50 

57 

57 

59 

42 

44 

51.2 

BLOUNT  STOWN  2  SF 

MAX 

73 

77 

58 

5  5 

',8 

73 

57 

65 

70 

70 

46 

54 

59 

55 

57 

58 

61 

59 

64 

69 

48 

59 

66 

69 

59 

52 

MIN 

56 

45 

37 

37 

44 

42 

42 

36 

40 

55 

36 

28 

2  7 

3 1 

33 

33 

41 

33 

33 

29 

29 

34 

35 

26 

29 

36.3 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

77 

77 

72 

60 

52 

57 

70 

70 

77 

75 

80 

72 

56 

63 

66 

61 

68 

77 

74 

63 

71 

72 

63 

74 

74 

66 

59 

74 

68.6 

MIN 

60 

54 

60 

49 

47 

49 

45 

57 

45 

48 

59 

56 

42 

40 

40 

47 

50 

46 

60 

51 

43 

63 

42 

58 

52 

55 

39 

40 

49.9 

BROOKSV [ LLE  CHIN  HILL 

MAX 

76 

78 

49 

47 

52 

71 

69 

71 

81 

77 

54 

60 

66 

66 

65 

71 

69 

65 

70 

63 

67 

75 

71 

69 

57 

72 

66.6 

MIN 

59 

49 

44 

43 

46 

49 

53 

44 

56 

51 

30 

39 

41 

44 

45 

41 

62 

42 

43 

42 

42 

53 

46 

48 

31 

38 

45.4 

BUSHNELL    2  E 

MAX 

78 

82 

74 

53 

48 

53 

74 

71 

62 

72 

84 

75 

55 

61 

66 

60 

65 

71 

74 

66 

73 

63 

68 

78 

70 

63 

55 

72 

67.4 

MIN 

60 

52 

52 

45 

44 

47 

45 

51 

36 

44 

56 

50 

31 

34 

31 

40 

45 

39 

5  8 

46 

56 

43 

42 

52 

39 

47 

31 

33 

44.6 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

73 

81 

83 

71 

65 

65 

75 

76 

71 

74 

84 

73 

58 

67 

66 

62 

67 

76 

80 

62 

74 

72 

71 

63 

78 

80 

60 

74 

71.5 

MIN 

51 

52 

51 

60 

62 

51 

56 

54 

43 

44 

58 

67 

50 

40 

45 

47 

53 

54 

56 

52 

40 

58 

58 

58 

57 

60 

45 

43 

52.3 

CAPTIVA 

MAX 

71 

76 

74 

65 

58 

65 

70 

70 

66 

73 

77 

72 

62 

68 

66 

60 

68 

73 

73 

68 

72 

69 

72 

74 

73 

69 

63 

73 

69.3 

MIN 

58 

59 

63 

51 

52 

54 

61 

53 

56 

67 

61 

5  1 

50 

52 

54 

54 

53 

65 

56 

48 

58 

48 

61 

57 

58 

45 

48 

55.3 

CARRA8E  LLE   I  NNW 

MAX 

69 

68 

63 

68 

60 

71 

74 

69 

58 

60 

65 

58 

53 

6  1 

58 

55 

50 

60 

62 

59 

70 

66 

57 

65 

64 

61 

55 

61 

62.6 

MIN 

54 

56 

44 

4*9 

45 

47 

35 

37 

29 

34 

53 

36 

27 

25 

29 

30 

31 

35 

4  8 

31 

33 

28 

26 

46 

31 

42 

22 

31 

36.9 

CHIPLFY  3  t" 

MAX 

72 

79 

74 

57 

59 

70 

74 

66 

58 

67 

68 

59 

51 

60 

57- 

57 

66 

61 

60 

63 

69 

63 

60 

60 

69 

68 

52 

69 

63.9 

MIN 

57 

63 

44 

35 

44 

48 

46 

42 

33 

39 

54 

33 

26 

30 

31 

28 

3  3 

38 

44 

32 

37 

26 

25 

43 

34 

4  7 

25 

27 

38.0 

CLEARWATER 

MAX 

75 

78 

72 

64 

49 

54 

69 

67 

64 

72 

78 

72 

55 

60 

62 

58 

65 

72 

71 

62 

66 

64 

70 

70 

70 

65 

57 

71 

66.2 

MIN 

61 

5  7 

61 

46 

45 

47 

51 

54 

45 

48 

60 

52 

39 

39 

42 

47 

47 

43 

60 

49 

46 

47 

44 

59 

47 

51 

38 

41 

48.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 

77 

81 

75 

58 

50 

52 

71 

69 

61 

71 

82 

75 

55 

59 

65 

59 

65 

74 

73 

69 

70 

64 

68 

78 

71 

66 

57 

73 

67.3 

MIN 

62 

5  7 

54 

47 

46 

47 

50 

56 

42 

47 

58 

51 

34 

37 

39 

44 

46 

45 

6  1 

43 

40 

45 

43 

54 

43 

50 

34 

40 

47.0 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 

78 

78 

84 

81 

73 

73 

63 

75 

76 

78 

76 

86 

76 

59 

64 

64 

65 

65 

74 

81 

64 

66 

70 

73 

82 

72 

79 

63 

72.8 

MIN 

5  3 

54 

53 

53 

48 

49 

49 

52 

47 

54 

56 

66 

49 

42 

50 

54 

55 

57 

57 

51 

44 

49 

51 

55 

60 

58 

43 

46 

52.0 

CROSS  CITY  2 

MAX 

68 

78 

74 

48 

46 

52 

71 

67 

62 

75 

70 

52 

59 

61 

60 

68 

68 

67 

66 

68 

66 

63 

67 

68 

64 

58 

70 

64.1 

MIN 

5  1 

55 

48 

42 

4  1 

42 

40 

43 

34 

35 

50 

46 

27 

27 

28 

35 

35 

36 

55 

35 

33 

34 

31 

47 

37 

40 

27 

28 

38.6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

82 

74 

84 

77 

63 

53 

58 

75 

65 

60 

67 

83 

71 

56 

63 

58 

58 

57 

70 

75 

59 

69 

51 

62 

77 

62 

64 

60 

66.2 

MIN 

59 

60 

57 

46 

46 

45 

47 

52 

52 

39 

5  1 

59 

34 

36 

40 

46 

46 

49 

52 

42 

40 

46 

42 

41 

44 

48 

33 

38 

46.1 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

73 

8  2 

75 

66 

54 

5  0 

72 

62 

55 

65 

80 

70 

53 

62 

57 

58 

57 

63 

74 

60 

70 

S3 

61 

76 

61 

61 

30 

68 

63.9 

MIN 

58 

57 

54 

53 

48 

49 

50 

47 

46 

38 

56 

47 

35 

34 

36 

43 

47 

46 

5  1 

41 

39 

43 

44 

53 

41 

47 

34 

37 

45.5 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

70 

77 

7C 

59 

64 

74 

73 

59 

61 

68 

65 

59 

52 

62 

55 

56 

56 

61 

56 

65 

71 

55 

58 

64 

69 

59 

56 

68 

63.0 

MIN 

54 

6 1 

39 

30 

41 

39 

43 

39 

32 

42 

56 

32 

24 

30 

34 

39 

2  9 

34 

43 

26 

35 

24 

18 

42 

27 

41 

19 

23 

35.6 

DE    LAND   3  N 

76 

82 

75 

75 

54 

54 

74 

70 

57 

69 

82 

76 

76 

61 

64 

57 

60 

69 

74 

64 

70 

84 

63 

79 

67 

63 

63 

72 

66.9 

MIN 

6 1 

56 

54 

51 

45 

45 

49 

52 

43 

35 

55 

57 

34 

33 

38 

43 

39 

45 

55 

41 

37 

44 

42 

51 

40 

47 

33 

36 

45.0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

81 

82 

83 

72 

61 

66 

75 

77 

72 

80 

84 

77 

64 

71 

69 

63 

67 

75 

83 

70 

73 

72 

73 

83 

78 

80 

68 

74 

74.1 

MIN 

5  1 

5  2 

5  1 

56 

47 

4  9 

44 

46 

46 

52 

58 

63 

44 

40 

43 

48 

5  3 

53 

64 

47 

39 

54 

47 

58 

57 

57 

41 

42 

50.1 

f\DV  TftDTIir.At 

81 

BO 

J! 

75 

72 

74 

78 

75 

75 

78 

80 

78 

70 

74 

71 

66 

69 

73 

80 

75 

77 

79 

74 

80 

76 

78 

69 

73 

75.4 

MIN 

68 

68 

7  1 

64 

62 

62 

66 

63 

62 

64 

70 

70 

63 

60 

63 

60 

59 

57 

68 

65 

63 

63 

63 

68 

66 

66 

56 

56 

63.8 

t  vt  wijL  a ut  S 

MAX 

8C 

79 

80 

74 

74 

69 

73 

75 

74 

76 

80 

77 

67 

71 

71 

64 

70 

76 

78 

72 

76 

75 

74 

79 

81 

79 

67 

77 

74.6 

MIN 

59 

58 

61 

41 

55 

53 

54 

61 

52 

54 

60 

63 

51 

48 

50 

53 

55 

52 

66 

34 

49 

59 

52 

61 

61 

60 

46 

47 

34.  8 

FEDERAL  POINT 

75 

82 

71 

51 

5  0 

63 

72 

69 

54 

71 

80 

72 

55 

61 

62 

55 

55 

64 

73 

65 

69 

63 

60 

70 

69 

SB 

57 

73 

65.0 

MIN 

60 

52 

44 

45 

44 

47 

48 

50 

45 

37 

52 

50 

32 

33 

39 

39 

45 

41 

51 

42 

37 

40 

37 

47 

40 

43 

32 

34 

43.1 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

74 

7B 

66 

46 

49 

54 

69 

69 

51 

62 

73 

65 

57 

63 

57 

50 

47 

54 

77 

68 

71 

61 

53 

63 

61 

62 

58 

66 

61.5 

MIN 

5  1 

48 

46 

40 

42 

47 

45 

43 

43 

37 

50 

52 

30 

29 

34 

34 

41 

41 

48 

39 

38 

34 

31 

48 

36 

45 

29 

31 

40.4 

FORT   DRUM   5  NW 

79 

81 

80 

71 

64 

58 

74 

75 

69 

72 

82 

78 

6  0 

64 

67 

63 

70 

75 

75 

70 

72 

69 

82 

76 

66 

60 

72 

71.3 

MIN 

55 

53 

53 

55 

47 

45 

45 

51 

sO 

47 

57 

57 

40 

38 

35 

42 

45 

45 

60 

44 

39 

49 

40 

49 

55 

35 

39 

46.7 

FT   LAUDERDALF  BAHIA  MAR 

78 

80 

79 

75 

69 

69 

74 

75 

74 

76 

79 

78 

69 

68 

68 

64 

70 

73 

82 

76 

75 

74 

74 

79 

80 

86 

79 

75 

74.9 

MIN 

60 

60 

65 

62 

53 

51 

54 

54 

53 

58 

68 

67 

48 

48 

53 

54 

60 

59 

66 

53 

51 

60 

55 

69 

62 

66 

47 

51 

57.4 

FT    LAUDERDALE   EXP  STA 

81 

83 

80 

82 

68 

62 

70 

76 

76 

75 

77 

81 

75 

65 

71 

68 

64 

69 

76 

84 

69 

77 

75 

72 

83 

81 

84 

68 

74.7 

MIN 

55 

64 

56 

6  1 

L  ■ 

51 

51 

56 

51 

49 

57 

72 

48 

43 

47 

54 

57 

58 

67 

52 

44 

56 

55 

63 

58 

61 

44 

49 

54.7 

FORT   MYERS  WB  AP 

79 

BO 

80 

64 

58 

6  5 

74 

74 

70 

76 

81 

76 

61 

69 

69 

60 

71 

78 

77 

68 

76 

72 

74 

80 

79 

77 

60 

75 

72.3 

MIN 

59 

52 

50 

51 

4  7 

55 

49 

53 

63 

57 

50 

46 

46 

54 

55 

52 

57 

55 

47 

51 

45 

62 

57 

57 

44 

43 

52.4 

FORT  PIERCE 

MAX 

74 

78 

82 

82 

66 

61 

74 

75 

70 

69 

82 

78 

58 

68 

62 

65 

64 

73 

80 

66 

72 

65 

70 

82 

72 

73 

57 

71 

71.0 

MIN 

48 

47 

5 1 

52 

44 

46 

42 

51 

42 

40 

42 

47 

52 

52 

54 

47 

41 

47 

45 

59 

57 

53 

38 

45 

48.6 

FOUNTAIN  3  SSF 

75 

78 

71 

57 

60 

74 

73 

60 

58 

66 

70 

59 

52 

62 

56 

39 

59 

63 

61 

67 

69 

61 

61 

65 

70 

61 

57 

71 

64.1 

M|N 

34 

45 

39 

30 

31 

55 

33 

19 

1  8 

28 

27 

31 

38 

45 

24 

29 

27 

20 

43 

30 

39 

19 

21 

34.2 

GAINESVILLE   3  WSW 

77 

7 

67 

48 

48 

52 

72 

70 

64 

70 

82 

77 

53 

60 

61 

61 

59 

67 

72 

64 

70 

70 

63 

70 

69 

68 

61 

71 

65.6 

MIN 

56 

5  0 

45 

39 

40 

44 

39 

44 

40 

34 

53 

49 

28 

29 

29 

38 

39 

38 

54 

35 

34 

36 

34 

45 

37 

42 

27 

30 

39.6 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

69 

80 

65 

46 

48 

53 

73 

65 

55 

68 

80 

61 

54 

60 

63 

52 

57 

66 

72 

64 

67 

S3 

62 

69 

67 

60 

54 

71 

62.6 

MIN 

54 

50 

42 

41 

42 

46 

44 

40 

40 

32 

53 

38 

29 

29 

31 

35 

39 

37 

46 

35 

34 

35 

31 

43 

36 

41 

28 

30 

38.6 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

74 

80 

78 

46 

47 

5  1 

72 

69 

57 

69 

78 

77 

53 

60 

61 

59 

53 

63 

73 

63 

68 

66 

60 

63 

69 

66 

59 

71 

64.5 

M  I  N* 

60 

50 

45 

38 

4  -. 

45 

40 

42 

39 

30 

48 

49 

27 

26 

28 

31 

37 

32 

48 

36 

34 

33 

25 

43 

32 

41 

25 

27 

37.5 

MIALC«H 

MAX 

82 

83 

79 

78 

7  0 

64 

70 

76 

78 

75 

79 

80 

80 

67 

72 

62 

65 

76 

76 

85 

72 

77 

73 

72 

81 

83 

83 

69 

75.3 

MIN 

57 

59 

61 

64 

55 

53 

52 

57 

55 

52 

57 

71 

50 

47 

53 

56 

57 

59 

64 

54 

49 

52 

55 

58 

64 

64 

46 

50 

56.1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

77 

79 

42 

51 

55 

71 

70 

61 

79 

77 

77 

58 

60 

63 

60 

68 

70 

63 

68 

67 

62 

68 

64 

63 

70 

65.7 

MIN 

54 

53 

39 

41 

45 

45 

42 

40 

39 

29 

31 

31 

37 

37 

54 

33 

38 

35 

31 

36 

45 

28 

31 

38.9 

So*  ref«r*oce  notoB  following  .Station  Indoi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1963 


Day  01  Monlh 


aanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  J 

i     u_  ■  [ i    ^  ~     CvD  CT1 
HUMt  S 1 1          CAK    b  1  A 

83 

81 

82 

71 

67 

71 

75 

78 

77 

79 

82 

82 

67 

74 

70 

61 

67 

73 

83 

71 

79 

72 

73 

82 

82 

83 

63 

75 

M I  N 

53 

53 

55 

59 

42 

♦6 

59 

67 

52 

43 

54 

54 

63 

61 

61 

47 

47 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

80 

82 

78 

66 

58 

57 

74 

73 

69 

72 

83 

79 

59 

6. 

64 

61 

65 

75 

75 

67 

71 

70 

70 

81 

74 

73 

66 

71 

MI  N 

58 

53 

54 

40 

*3 

38 

38 

36 

43 

48 

46 

38 

45 

40 

48 

40 

55 

48 

52 

3  6 

40 

INDIAN  TOWN 

83 

80 

79 

SO 

70 

55 

58 

75 

76 

7; 

76 

81 

74 

59 

69 

74 

70 

68 

75 

80 

70 

60 

SO 

73 

82 

78 

0  0 

74 

MIN 

60 

56 

55 

59 

50 

5  0 

52 

* 

42 

47 

50 

50 

44 

51 

51 

4  3 

55 

59 

40 

41 

JACK SONV  I  L L F   WB  AP 

74 

80 

67 

47 

50 

54 

73 

62 

51 

66 

81 

63 

53 

61 

61 

51 

52 

57 

74 

63 

68 

53 

56 

67 

66 

60 

51 

68 

MIN 

54 

53 

44 

41 

43 

46 

48 

40 

1 

4 

36 

40 

37 

42 

4 

35 

31 

47 

40 

44 

29 

32 

JASPER  3  SE 

MAX 

77 

78 

7* 

56 

57 

54 

74 

71 

59 

69 

75 

72 

51 

62 

60 

57 

55 

62 

69 

64 

69 

68 

62 

70 

70 

68 

57 

71 

MIN 

57 

54 

46 

38 

38 

39 

50 

4 

26 

32 

30 

45 

34 

43 

2 

26 

KEY  WEST   W8  AIRPORT 

77 

79 

80 

7  2 

68 

70 

77 

74 

75 

78 

78 

79 

67 

71 

68 

67 

68 

73 

81 

69 

75 

71 

75 

8C 

75 

81 

67 

75 

MIN 

65 

67 

70 

60 

60 

63 

60 

71 

67 

65 

58 

59 

KISSIMMEE  2 

MAX 

77 

80 

75 

80 

67 

54 

75 

73 

69 

80 

80 

79 

73 

63 

66 

63 

70 

71 

75 

70 

69 

65 

70 

80 

79 

70 

66 

70 

MIN 

62 

55 

45 

63 

36 

40 

38 

40 

45 

41 

35 

40 

47 

52 

35 

40 

LA  BELLF 

MAX 

84 

85 

66 

59 

66 

77 

77 

73 

76 

84 

78 

78 

70 

68 

68 

72 

76 

83 

71 

76 

71 

72 

8  4 

78 

76 

76 

75 

MIN 

49 

9 

45 

57 

6 1 

43 

40 

38 

50 

42 

54 

62 

3 

38 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

a: 

80 

75 

62 

60 

55 

72 

72 

68 

69 

80 

77 

58 

60 

65 

60 

64 

70 

72 

66 

68 

65 

68 

76 

72 

68 

56 

70 

MIN 

60 

58 

56 

49 

* 

46 

55 

35 

38 

3 

40 

46 

42 

59 

45 

35 

37 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

74 

79 

68 

62 

47 

53 

72 

67 

56 

68 

76 

72 

52 

60 

60 

55 

58 

66 

70 

63 

JO 

63 

62 

64 

69 

64 

55 

70 

MIN 

42 

42 

53 

46 

27 

28 

32 

34 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

80 

76 

B : 

76 

69 

46 

62 

72 

70 

62 

70 

81 

68 

54 

60 

64 

32 

63 

70 

70 

60 

70 

62 

66 

78 

71 

62 

62 

MIN 

* 

46 

40 

43 

46 

59 

33 

3  3 

33 

41 

46 

42 

45 

40 

4 

4 

38 

48 

36 

47 

3 

35 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

81 

81 

75 

56 

48 

53 

71 

70 

67 

73 

80 

69 

55 

59 

66 

56 

62 

71 

72 

64 

71 

62 

67 

75 

70 

64 

54 

70 

MIN 

46 

50 

46 

49 

62 

49 

36 

42 

44 

50 

41 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

82 

82 

B2 

65 

58 

60 

75 

75 

72 

74 

84 

77 

59 

67 

68 

61 

69 

75 

77 

68 

■"4 

68 

73 

81 

78 

75 

59 

74 

MIN 

57 

52 

1 

39 

50 

48 

60 

L I SBON 

MAX 

75 

82 

77 

55 

50 

52 

72 

70 

63 

68 

81 

76 

56 

59 

64 

63 

63 

70 

73 

63 

70 

65 

65 

75 

69 

67 

56 

69 

MIN 

41 

57 

54 

2 

37 

37 

42 

61 

42 

41 

4  9 

48 

31 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

79 

78 

72 

48 

46 

51 

71 

65 

57 

69 

73 

69 

51 

59 

59 

52 

55 

64 

63 

63 

68 

64 

61 

6  3 

68 

67 

56 

70 

MIN 

55 

41 

25 

30 

31 

33 

3  5 

51 

36 

35 

29 

28 

42 

2  4 

LOXAHATCHEE 

MAX 

81 

84 

83 

78 

67 

67 

76 

76 

73 

77 

84 

78 

71 

71 

69 

65 

63 

76 

84 

69 

76 

75 

76 

84 

78 

84 

67 

78 

MIN 

47 

60 

41 

38 

38 

54 

5  4 

47 

39 

52 

52 

62 

52 

54 

42 

MAO  I  SON 

MAX 

75 

78 

66 

50 

47 

55 

70 

57 

58 

70 

75 

59 

52 

62 

58 

48 

55 

61 

68 

64 

7  0 

53 

62 

62 

70 

62 

53 

69 

MIN 

5  5 

48 

31 

3 1 

34 

3  8 

46 

36 

29 

28 

45 

38 

25 

MARATHON  SHORES 

MAX 

78 

79 

79 

74 

69 

69 

72 

75 

73 

78 

79 

75 

68 

7; 

68 

64 

66 

72 

82 

72 

75 

74 

73 

BO 

76 

80 

69 

74 

MIN 

6 

62 

59 

58 

59 

60 

56 

62 

67 

62 

59 

64 

59 

70 

61 

67 

6  5 

58 

MARIANNA   I  NO  SCHOOL 

MAX 

74 

79 

72 

56 

58 

72 

71 

74 

57 

69 

59 

51 

60 

56 

57 

55 

60 

60 

64 

69 

60 

60 

62 

71 

65 

54 

69 

MIN 

57 

38 

30 

27 

34 

37 

44 

3  3 

37 

2  5 

27 

36 

45 

2  3 

27 

MAYO   5  NW 

MAX 

73 

76 

70 

47 

47 

54 

70 

62 

60 

70 

75 

69 

53 

59 

52 

56 

66 

66 

65 

69 

61 

62 

65 

69 

62 

53 

71 

MIN 

41 

41 

42 

35 

50 

26 

25 

29 

34 

34 

35 

51 

42 

34 

31 

24 

25 

27 

MELBOURNE 

MAX 

79 

80 

82 

82 

72 

55 

75 

75 

75 

65 

82 

76 

70 

63 

62 

65 

60 

70 

73 

73 

66 

65 

68 

81 

76 

66 

57 

70 

MIN 

59 

46 

48 

47 

63 

45 

4  1 

49 

42 

61 

48 

54 

36 

41 

MELROSE 

MAX 

65 

74 

63 

45 

48 

54 

76 

67 

60 

75 

84 

7  3 

55 

6  3 

66 

55 

58 

67 

74 

64 

71 

62 

64 

68 

70 

64 

57 

75 

MIN 

57 

2 

*5 

39 

40 

* 

42 

41 

35 

30 

1 

38 

51 

37 

37 

34 

2  5 

32 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

72 

78 

SO 

70 

65 

72 

78 

78 

77 

77 

80 

80 

67 

69 

70 

69 

68 

76 

82 

72 

73 

73 

73 

78 

76 

82 

63 

72 

MIN 

60 

55 

55 

68 

52 

52 

60 

55 

67 

61 

68 

4  5 

59 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

78 

78 

75 

69 

72 

77 

78 

73 

75 

78 

HO 

70 

67 

68 

66 

68 

70 

82 

80 

74 

74 

71 

78 

78 

81 

8" 

70 

MIN 

64 

66 

71 

65 

58 

60 

62 

59 

61 

62 

69 

56 

54 

64 

58 

70 

65 

71 

46 

57 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

80 

78 

81 

70 

64 

70 

75 

77 

76 

77 

80 

BO 

65 

6  9 

63 

65 

72 

85 

70 

75 

72 

73 

81 

60 

83 

64 

72 

MIN 

59 

62 

63 

62 

66 

51 

57 

61 

60 

67 

55 

6  2 

58 

56 

69 

64 

63 

47 

52 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

78 

79 

79 

80 

70 

66 

70 

76 

78 

75 

77 

BO 

81 

67 

68 

70 

65 

68 

71 

S3 

71 

73 

75 

74 

79 

79 

82 

65 

MIN 

58 

6  i? 

62 

54 

52 

49 

50 

53 

70 

50 

46 

50 

52 

55 

59 

62 

54 

49 

49 

55 

57 

62 

60 

47 

48 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

83 

84 

9  4 

72 

69 

69 

73 

76 

75 

83 

78 

75 

65 

72 

70 

64 

63 

81 

81 

70 

72 

76 

72 

82 

80 

81 

67 

74 

MIN 

56 

53 

34 

43 

43 

57 

54 

56 

42 

42 

51 

55 

59 

65 

46 

39 

56 

46 

59 

59 

55 

40 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

71 

77 

71 

59 

65 

72 

74 

69 

61 

66 

64 

44 

49 

60 

56 

55 

58 

58 

58 

62 

6  8 

51 

56 

62 

66 

64 

55 

67 

MIN 

56 

63 

3  7 

29 

43 

39 

43 

40 

31 

45 

44 

30 

26 

3 1 

31 

26 

31 

42 

41 

33 

42 

25 

27 

2  2 

27 

47 

2  2 

30 

MONTICELLO   2  S 

MAX 

72 

75 

68 

52 

47 

58 

76 

70 

61 

70 

74 

62 

53 

62 

62 

54 

57 

63 

65 

66 

70 

66 

59 

64 

72 

69 

6  6 

69 

MIN 

55 

56 

48 

36 

41 

40 

31 

36 

1 B 

48 

36 

38 

28 

26 

4  8 

36 

48 

2  3 

28 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

82 

82 

82 

82 

74 

55 

63 

75 

77 

72 

75 

85 

76 

60 

68 

68 

.62 

67 

78 

80 

69 

73 

70 

73 

82 

77 

76 

57 

MIN 

54 

54 

5  3 

54 

48 

* 

49 

*7 

48 

54 

60 

45 

46 

49 

53 

52 

54 

48 

42 

45 

47 

49 

57 

57 

41 

41 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

82 

82 

79 

65 

58 

52 

73 

73 

69 

72 

82 

8  0 

60 

65 

63 

64 

73 

73 

71 

72 

69 

69 

79 

72 

71 

55 

70 

MIN 

58 

55 

56 

52 

48 

47 

47 

54 

40 

46 

60 

37 

3 

42 

48 

45 

64 

46 

39 

46 

40 

57 

46 

53 

34 

35 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

78 

80 

81 

79 

58 

53 

59 

71 

72 

69 

72 

80 

71 

58 

65 

67 

60 

69 

77 

73 

65 

73 

66 

78 

74 

66 

59 

MIN 

53 

51 

53 

49 

45 

47 

44 

34 

4  3 

45 

48 

40 

38 

37 

43 

43 

43 

50 

47 

41 

48 

41 

41 

53 

i  7 

39 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

WA  < 

78 

81 

8  0 

77 

64 

69 

72 

72 

72 

77 

82 

66 

71 

70 

72 

79 

78 

70 

76 

74 

73 

SO 

76 

76 

67 

76 

MIN 

56 

55 

" 

56 

53 

51 

53 

50 

53 

53 

66 

53 

..6 

55 

46 

48 

56 

58 

64 

43 

NICEVILLE 

MAX 

70 

70 

73 

54 

59 

63 

72 

70 

62 

62 

65 

63 

46 

48 

98 

53 

54 

57 

61 

50 

59 

66 

46 

57 

63 

65 

5  7 

49 

M  I  N 

57 

61 

4  1 

3 1 

35 

4  1 

39 

41 

30 

4  1 

50 

32 

24 

26 

27 

29 

39 

40 

30 

32 

28 

23 

40 

30 

36 

2  2 

26 

OCALA 

MAX 

76 

83 

75 

50 

50 

S3 

73 

69 

66 

70 

84 

80 

57 

63 

66 

64 

65 

71 

72 

67 

71 

66 

68 

72 

71 

70 

6  6 

74 

MIN 

56 

42 

35 

40 

40 

46 

47 

51 

42 

40 

57 

32 

36 

43 

44 

39 

56 

41 

42 

42 

36 

48 

43 

46 

31 

36 

OCALA   2  NE 

MAX 

74 

83 

70 

49 

48 

51 

73 

69 

59 

71 

85 

74 

56 

63 

66 

55 

64 

71 

72 

65 

71 

60 

67 

71 

71 

59 

68 

73 

MIN 

56 

50 

48 

42 

43 

46 

43 

50 

39 

37 

55 

51 

29 

32 

29 

38 

44 

39 

55 

38 

34 

41 

37 

47 

37 

43 

30 

30 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

MAX 

73 

72 

77 

75 

68 

57 

60 

73 

74 

69 

68 

7* 

76 

57 

63 

65 

61 

66 

74 

69 

65 

68 

66 

-8 

78 

76 

6  • 

58 

MIN 

58 

58 

54 

60 

50 

49 

49 

53 

46 

48 

48 

66 

45 

44 

44 

45 

52 

50 

54 

48 

44 

46 

45 

48 

54 

55 

40 

41 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

85 

78 

63 

53 

53 

73 

73 

62 

71 

83 

71 

54 

60 

65 

55 

63 

72 

74 

64 

70 

60 

68 

79 

71 

64 

57 

71 

MIN 

62 

59 

52 

50 

47 

47 

50 

49 

44 

44 

57 

47 

35 

39 

43 

46 

47 

45 

52 

43 

42 

43 

43 

S3 

47 

50 

3' 

41 

PALATKA 

MAX 

75 

83 

71 

50 

51 

si 

75 

68 

62 

69 

80 

69 

61 

62 

66 

55 

55 

65 

74 

66 

71 

64 

61 

71 

69 

56 

57 

73 

MIN 

60 

55 

45 

45 

44 

47 

48 

51 

45 

39 

55 

51 

32 

36 

38 

41 

43 

42 

57 

41 

40 

40 

38 

49 

41 

48 

31 

36 

75.1 
53.5 


70.5 
46.1 


74.0 
50.3 


61.8 
41.2 


65.4 
37.4 


73.9 
63.9 


71.8 
46.3 


74.8 
48.0 


64.1 
36.9 


67.0 
43.5 


71.9 
49.6 


66.8 
45.0 


75.4 
49.8 


61.8 
39.0 


73.7 
62.3 


63.6 
37.9 


62.9 
37.9 


70.8 
48.9 


64.9 
40.5 


74.0 
57.8 


74.5 
60.5 


73.8 
57.8 


74.7 
50.8 


62.1 
35.8 


64.0 
36.6 


72.9 
49.6 


74.1 
52.5 


59.7 
35.1 


67.4 
46.9 


65.4 
44.2 


S««  r.fer.nc.  oot«*  rollo.tng  Station  led... 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Slallon 

Day  Ol  Month 

rage  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 
> 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

72 
58 

7* 
57 

70 
45 

58 

35 

72 
46 

66 

52 

59 
41 

60 
36 

63 
44 

66 
55 

59 
35 

47 
29 

58 
29 

57 
35 

69 
31 

59 
36 

63 
41 

62 

62 

66 

58 

58 

30 

65 
44 

64 

36 

62 
49 

53 
27 

67 
31 

62.2 

PAPPISH 

MAX 
v  i 

81 
59 

81 
55 

78 
59 

62 
49 

52 
47 

56 
49 

73 
49 

73 
55 

70 
44 

74 
46 

81 
60 

76 
58 

60 
40 

65 
40 

70 
39 

70 
46 

70 
50 

75 
45 

75 

69 

73 

72 

73 

40 

78 
58 

77 
49 

76 
54 

62 
37 

74 

39 

71.3 

PfNSACOLA   FAA  AIPPOPT 

MAX 
M  I  N 

68 
57 

74 

50 

54 
40 

60 
32 

64 
46 

75 
42 

72 
48 

53 
37 

60 
36 

62 
48 

68 
38 

49 

33 

50 
28 

60 
35 

54 
34 

66 
31 

56 
36 

55 
45 

57 

62 

70 

49 

53 
33 

65 
44 

65 
40 

57 
33 

51 
25 

64 
40 

60.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

66 
57 

69 
51 

53 
39 

59 

33 

64 
45 

72 
44 

65 
45 

51 
39 

57 
36 

61 
48 

65 
37 

46 
32 

49 
29 

58 
38 

53 
35 

52 

53 

60 

54 

57 

68 

47 

52 
34 

63 
43 

61 
42 

56 
36 

52 
27 

60 
43 

58.0 

PEPPY 

MAX 
M I  N 

73 
56 

76 
58 

70 
50 

51 

40 

56 
42 

59 
39 

63 
37 

64 
40 

61 
34 

72 
34 

74 
54 

65 
42 

53 
27 

59 
26 

60 
30 

56 

57 

66 

66 

66 

68 

64 

63 
26 

64 
46 

70 
34 

62 
42 

56 
25 

67 
30 

63.8 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

83 
62 

81 
58 

76 
58 

65 
49 

51 
45 

55 
47 

49 

74 
58 

70 
38 

74 

46 

81 
61 

78 
54 

58 

35 

62 
37 

67 
35 

65 

67 

74 

70 

72 

68 

71 
42 

76 
59 

74 
46 

72 
51 

60 
34 

72 
37 

70.0 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

82 
56 

80 
57 

82 
57 

76 
63 

68 
53 

70 
51 

76 
50 

77 

55 

75 
50 

75 
52 

80 
60 

77 
60 

69 
46 

70 
45 

69 
49 

68 

66 

76 

85 

71 

75 

76 

75 
55 

83 
70 

81 
60 

85 
62 

80 
45 

72 
50 

75.7 

PUNTA  GOROA 

MAX 
MIN 

80 
58 

80 
58 

79 
60 

65 

64 

63 
49 

63 
51 

78 
51 

71 

53 

78 
49 

81 
50 

75 
61 

75 
61 

65 
47 

70 
46 

72 
49 

62 

70 
50 

78 

78 

60 

77 

72 

74 
45 

78 
59 

79 
55 

76 
58 

64 

42 

76 
45 

73.5 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
57 

77 
58 

74 
44 

56 
35 

51 
42 

69 
43 

73 
42 

70 
42 

56 
35 

66 
35 

69 
55 

59 
35 

50 
27 

59 
27 

57 
34 

56 

57 

63 

6  0 

63 

66 

67 

58 
25 

60 
45 

69 
35 

68 

47 

53 
24 

67 
28 

63.1 

ROYAL   PAL"   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
52 

HO 

5  1 

81 

55 

77 
60 

70 
53 

72 
53 

76 
47 

78 
52 

78 
51 

80 
48 

82 
60 

63 
65 

75 
47 

68 
42 

72 
45 

67 

67 

73 

8  4 

82 

79 

75 

75 
51 

81 

52 

83 
59 

83 
60 

76 
41 

74 
44 

77.0 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

76 
53 

83 
53 

75 
49 

52 
6  5 

51 

43 

54 
42 

73 
41 

66 

39 

52 
38 

64 

34 

81 
50 

71 
50 

56 
30 

63 
23 

56 
35 

65 

53 

58 

» 

64 

71 

66 

57 
34 

71 
48 

61 

39 

56 
42 

56 

29 

69 
32 

63.8 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
59 

76 
56 

56 
44 

49 
44 

53 
47 

73 
50 

71 

52 

69 
40 

75 
46 

83 
59 

73 
50 

56 
35 

61 
39 

68 

41 

56 

67 

75 

73 

66 

73 

65 

70 
43 

76 
56 

73 
47 

65 

50 

59 
34 

73 
38 

68.4 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

63 
56 

65 
58 

64 
49 

56 
38 

52 
42 

62 
45 

66 
44 

65 
39 

60 
38 

60 
38 

64 

52 

62 
40 

48 
29 

60 
29 

61 

33 

56 

59 

64 

62 

61 

66 

62 

59 
28 

65 
47 

66 

37 

61 

47 

56 
24 

61 
35 

60.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

75 
63 

78 
60 

73 
65 

65 
i*7 

50 
47 

54 
49 

69 
53 

67 

59 

63 
48 

72 
51 

79 
61 

67 
56 

66 

42 

61 
45 

63 

46 

56 
50 

65 

71 

70 

61 

50 

69 

50 

63 

69 
46 

71 
58 

72 
51 

63 
54 

57 
41 

72 
45 

66.1 
51.5 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

74 
59 

77 
59 

70 
48 

55 
36 

51 
42 

71 
43 

77 

67 
40 

60 
34 

66 

36 

69 

5  5 

60 
37 

55 
26 

63 
27 

61 
30 

57 

39 

65 

62 

66 

72 

66 

30 

62 

25 

65 
46 

68 

32 

62 
45 

57 
23 

66 
29 

64.5 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
61 

83 
54 

88 
54 

62 

53 

54 
46 

53 
48 

73 
50 

71 

55 

69 
43 

69 
39 

82 
56 

78 
60 

67 

35 

61 
35 

63 
38 

61 

62 

69 

74 

67 

72 

62 

65 
43 

79 
55 

67 
48 

64 
50 

54 
35 

71 
38 

68.4 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
51 

76 
48 

68 

49 

69 
a  6 

61 
49 

74 

49 

73 
61 

69 
46 

70 
47 

80 
62 

75 
58 

75 
42 

66 

40 

70 
43 

6  2 

69 

78 

75 

67 

73 

67 

73 

41 

70 
59 

72 
51 

71 

56 

69 
40 

75 
42 

71.6 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

83 
5  4 

81 
54 

84 
54 

70 
60 

66 
54 

71 

52 

76 
47 

79 

5  3 

77 
54 

80 
47 

11 

58 

83 
62 

65 
50 

72 
43 

69 
49 

62 

66 

72 

87 

71 

77 

73 

72 
54 

84 

67 

83 
61 

85 

60 

64 

47 

74 

47 

75.3 
54.1 

STARKE 

MAX 
MIN 

69 
56 

78 
48 

61 

46 

60 
37 

51 
38 

52 
43 

70 
45 

72 
40 

57 
39 

69 
30 

79 
49 

73 
43 

72 
23 

6  0 
2  8 

61 
29 

51 

52 

63 

72 

61 

66 

62 

61 

29 

61 

38 

68 

34 

65 
40 

58 

25 

71 
28 

64.2 
37.0 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

83 
50 

80 
55 

68 
46 

66 

42 

50 
37 

66 
38 

66 
39 

72 

39 

63 
32 

70 
34 

72 
45 

61 
42 

58 

28 

56 
25 

60 
24 

55 
36 

60 
36 

70 
42 

75 
40 

59 
33 

69 

35 

53 
31 

64 

28 

67 
45 

66 

34 

60 

33 

57 
25 

67 
28 

64.8 
36.6 

STUART    1  N 

MAX 
MIN 

78 
5  7 

79 
57 

81 
57 

71 
61 

67 
5  1 

61 
50 

75 
54 

76 
56 

72 
45 

71 
45 

77 
64 

75 
67 

71 
44 

68 
42 

63 
44 

62 
47 

65 
47 

72 
56 

80 
65 

68 
49 

72 
45 

70 
56 

70 
49 

81 

52 

77 
58 

78 

62 

66 
41 

69 
46 

72.0 
52.4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

74 
58 

76 
58 

67 
47 

52 
38 

53 
43 

66 
43 

75 
35 

59 
38 

58 
34 

66 
34 

70 
55 

57 

32 

51 
26 

61 
25 

58 
31 

56 
30 

56 

35 

62 
38 

63 
46 

63 

33 

69 

33 

47 

29 

62 

23 

62 
40 

69 

33 

60 
39 

54 

26 

66 
28 

61.8 
36.  8 

T  AM  I  AM  I   TPL   40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

85 

83 
56 

84 
54 

77 
6 1 

70 

5  3 

70 
52 

71 
46 

76 

54 

78 

5  3 

82 
50 

83 
56 

76 
60 

70 
50 

75 
47 

70 
52 

67 
54 

68 
57 

72 
56 

85 
67 

76 

53 

78 
47 

77 
57 

75 

53 

84 
61 

83 
61 

84 

63 

67 
46 

75 
46 

76.5 
54.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

77 

71 

54 

49 

54 

69 

67 
50 

64 

Is 

79 
6 1 

68 
50 

53 
38 

60 
43 

65 
42 

53 
46 

67 
48 

75 

45 

72 
54 

63 

67 
46 

65 
47 

72 
45 

69 

52 

72 
49 

64 

49 

60 

37 

71 
41 

65.9 
47.6 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

75 

74 

59 

78 

54 

50 

64 

70 
54 

^1 
41 

65 
41 

72 
4  5 

81 
61 

67 
39 

51 
37 

60 
39 

61 

39 

60 
47 

64 

43 

64 
44 

69 
48 

60 
44 

70 
46 

59 
43 

72 
57 

66 
46 

70 
46 

65 
36 

54 

36 

65.4 
46.1 

TAVEPNIER 

MAX 
MIN 

78 

76 

80 
70 

75 
65 

70 
56 

71 
58 

73 
59 

75 
59 

75 
59 

77 
60 

79 
70 

81 
67 

75 
55 

70 
52 

70 
59 

65 
57 

67 
58 

69 
60 

SO 
68 

74 
58 

74 

57 

73 
62 

72 
57 

60 
68 

77 
65 

80 
64 

71 
50 

72 
57 

74.3 
60.9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

75 

84 

84 

84 

60 

62 

75 

74 

53 

73 
42 

69 
39 

83 
56 

75 
59 

63 
36 

63 
33 

61 
36 

57 
49 

61 

50 

69 
47 

75 
61 

68 
43 

73 
37 

68 
48 

67 

42 

82 
59 

65 
45 

65 

48 

56 
35 

73 
37 

70.1 
47.5 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

73 
56 

77 
5  3 

69 
47 

64 
41 

63 
43 

64 

40 

70 
40 

65 
43 

63 
35 

70 
35 

69 
37 

72 
39 

66 
46 

53 
27 

56 
28 

62 
2  9 

58 
29 

61 
40 

70 

5  3 

63 
34 

68 

35 

61 

37 

70 
45 

69 
48 

69 
36 

63 
40 

57 
28 

70 
30 

65.6 
39.1 

VENICE 

MAX 
MIN 

73 
5  5 

76 

55 

74 
6  3 

64 
51 

53 
48 

61 

50 

72 
48 

72 
60 

68 
47 

69 
50 

78 
60 

75 
60 

65 
45 

65 
44 

68 

44 

61 
49 

70 
51 

77 
48 

74 

65 

67 
51 

70 
45 

69 

52 

72 
42 

73 
61 

74 

53 

66 
56 

60 
40 

74 
42 

69.3 
51.3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
6 1 

■'. 
56 

82 
6 1 

70 
55 

55 
49 

58 
49 

74 

52 

75 
54 

64 
46 

65 
46 

78 
6  3 

75 

52 

57 
44 

62 
42 

61 
42 

64 
46 

62 
53 

71 
50 

76 
56 

65 
47 

67 
45 

62 
47 

69 

46 

81 

62 

69 
56 

67 
54 

56 
39 

69 
45 

68.1 
50*8 

WAUCHULA   ?  N 

MAX 
MIN 

82 

83 

BO 

62 

54 

57 

74 

73 
54 

70 
40 

75 
46 

84 
6  1 

77 
57 

59 
40 

65 
39 

67 
35 

64 

4  3 

68 
49 

75 
45 

74 
63 

67 

47 

73 
40 

70 
50 

72 

41 

80 
59 

76 
49 

74 

55 

59 
35 

72 
39 

70.9 
48.1 

w  palm  beach  radio  wjno 

MAX 
MIN 

76 
61 

79 
61 

81 
61 

75 
61 

61 

52 

68 
51 

76 
51 

77 

55 

76 
49 

75 
50 

80 

69 

75 
66 

66 
48 

68 
46 

66 
48 

64 

55 

66 
56 

73 
59 

84 

66 

71 
51 

72 
48 

72 
61 

72 
54 

84 

68 

79 
60 

84 

68 

68 
44 

73 
51 

73.6 
56.1 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
59 

90 
56 

83 
59 

69 
59 

59 
51 

68 

50 

76 
50 

77 
55 

74 
49 

74 

49 

81 
63 

75 
55 

62 
48 

69 
45 

66 
47 

64 

55 

65 
56 

76 
58 

85 
61 

69 
51 

77 

45 

73 
57 

73 
55 

84 
68 

78 

59 

84 

59 

63 
45 

73 
50 

73.5 
54.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
54 

80 
55 

76 

50 

52 
46 

55 
46 

73 
49 

74 
51 

63 
39 

75 
46 

83 
58 

78 
55 

58 
36 

62 
36 

67 
35 

65 
42 

67 
47 

72 
45 

73 

62 

69 
46 

71 
39 

69 
45 

68 

43 

77 
59 

73 
49 

71 

51 

58 
35 

72 
40 

71.0 
47.1 

WOODRUEF  DAM 

 1 

MAX 
MIN 

67 
56 

73 
58 

78 

48 

56 
37 

53 
37 

54 
43 

67 
42 

74 
43 

56 
35 

57 
40 

65 
40 

69 
37 

45 
30 

53 
30 

61 
31 

52 
31 

59 
31 

55 
35 

63 
36 

60 
33 

63 
34 

69 

28 

45 

28 

61 

32 

59 
34 

68 
34 

56 
27 

56 
27 

60.5 
36.4 

S««  reference  ootes  following  8t»tloB  Indsa. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 

FEBRUARY  1963 


Day  of  month 


STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

,  

1  INCH 

MAX 

71 

77 

67 

61 

56 

59 

70 

72 

66 

72 

73 

67 

66 

67 

70 

56 

67 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

74 

72 

66 

69 

74 

68.4 

UIN 

57 

61 

52 

51 

52 

49 

53 

56 

50 

49 

62 

47 

46 

46 

SO 

51 

51 

62 

50 

50 

50 

48 

57 

51 

56 

45 

47 

S2.2 

4  INCHES 

MAX 

66 

69 

62 

60 

51 

54 

62 

64 

60 

63 

68 

62 

61 

59 

61 

53 

60 

63 

.„, 

64 

63 

61 

62 

65 

66 

60 

62 

66 

61.9 

MIN 

61 

57 

60 

50 

48 

50 

49 

52 

53 

49 

49 

61 

47 

46 

46 

50 

50 

52 

60 

51 

50 

51 

49 

56 

:,2 

55 

46 

48 

53.1 

8  INCHES 

MAX 

64 

67 

63 

62 

52 

54 

60 

62 

59 

61 

64 

62 

61 

57 

58 

53 

58 

59 

64 

62 

60 

59 

60 

62 

62 

58 

58 

61 

60.1 

MIN 

62 

59 

62 

52 

51 

52 

52 

54 

56 

52 

52 

61 

51 

49 

49 

52 

51 

54 

58 

54 

52 

53 

52 

56 

54 

56 

50 

50 

53.8 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE ,     SOIL  TYPE,     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHI AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


OUQOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

A  vg 

BAY  LAKE 

EVAP 

.10 

.11 

.14 

.03 

.06 

.18 

.26 

.23 

.12 

.09 

.06 

.09 

.11 

.08 

.10 

.14 

.02 

.15 

.13 

19 

.12 

.  IC 

.07 

.in, 

.03 

.11 

23 

B  3.23 

BELLE  GLADE 

EVAP 

.11 

.08 

.  14 

.15 

.  10 

.03 

.08 

.  17 

.12 

.13 

.04 

.17 

.10 

.15 

.08 

.04 

.09 

.  10 

.05 

.11 

.14 

.19 

.11 

.14 

.  14 

.24 

.14 

3  .26 

WIND 

80 

117 

165 

177 

223 

232 

195 

197 

116 

112 

254 

310 

2  2  5 

71 

117 

126 

'.'•4 

177 

304 

165 

97 

191 

204 

230 

,28 

302 

234 

132 

507  5 

CLEWISTON  U.S.  ENGRS 

EVAP 

.08 

.07 

.06 

.20 

.06 

.08 

.09 

.12 

.09 

.08 

.06 

.09 

.08 

.23 

.10 

.07 

.09 

.  10 

.03 

.06 

.11 

.18 

.  10 

.  12 

.11 

.  12 

.19 

.  10 

2.87 

MAX 

78 

74 

77 

76 

75 

74 

58 

68 

67 

69 

67 

77 

72 

65 

67 

68 

60 

65 

69 

73 

70 

71 

72 

60 

74 

72 

67 

64 

69.6 

MIN 

62 

62 

62 

60 

57 

56 

52 

53 

56 

56 

57 

59 

54 

54 

55 

54 

54 

51 

57 

57 

56 

55 

55 

58 

,,i 

62 

62 

61 

57.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.12 

.11 

.19 

.06 

.05 

.15 

.17 

.12 

.12 

.09 

.14 

.  13 

.13 

.11 

.15 

.02 

.01 

.08 

.23 

.16 

.  17 

.18 

.09 

.18 

.12 

.31 

.16 

3.66 

WIND 

13 

25 

21 

34 

20 

43 

71 

46 

40 

26 

16 

103 

62 

35 

21 

29 

54 

21 

94 

94 

37 

16 

7  1 

80 

76 

25 

124 

43 

1340 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.09 

.12 

.14 

.01 

.01 

.08 

.14 

.09 

.07 

.  10 

.14 

.13 

.  13 

.15 

.10 

.08 

.11 

.20 

.  17 

.08 

.20 

.17 

.24 

.13 

.03 

.15 

.11 

B  3.29 

WIND 

10 

35 

30 

135 

75 

10 

35 

30 

5 

5 

15 

35 

50 

45 

20 

20 

30 

15 

100 

40 

LO 

5 

0 

5 

5 

0 

2: 

0 

790 

MAX 

76 

78 

72 

51 

48 

52 

70 

70 

69 

69 

75 

74 

60 

64 

67 

65 

64 

71 

72 

70 

ss 

69 

72 

72 

60 

75 

67.3 

MIN 

60 

54 

51 

41 

43 

45 

45 

50 

48 

41 

55 

57 

32 

32 

35 

42 

41 

39 

56 

39 

41 

41 

36 

50 

45 

48 

31 

34 

44.0 

HIALEAH 

EVAP 

.15 

.09 

.14 

.14 

.06 

.09 

.  12 

.  12 

.  14 

.14 

.  14 

.14 

35 

.  16 

.08 

.10 

* 

.26 

.  1 1 

.  14 

.13 

.10 

.17 

.  10 

26 

.18 

3.61 

WIND 

21 

12 

24 

47 

14 

52 

61 

59 

50 

22 

30 

114 

76 

31 

22 

24 

44 

23 

102 

82 

37 

23 

48 

100 

•  ,n 

22 

121 

57 

1385 

MAX 

83 

82 

83 

81 

70 

66 

71 

77 

79 

80 

80 

80 

75 

73 

74 

67 

62 

66 

71 

85 

78 

79 

70 

71 

82 

80 

85 

71 

75.8 

MIN 

59 

61 

62 

63 

57 

55 

52 

52 

55 

55 

55 

65 

52 

48 

48 

51 

56 

59 

60 

58 

53 

54 

56 

55 

64 

65 

49 

48 

55.9 

LISBON 

EVAP 

.10 

.08 

.15 

.00 

.10 

.01 

.08 

.11 

.09 

.06 

.06 

.21 

.17 

.11 

.  10 

.05 

.06 

.12 

.13 

.  15 

.11 

.  13 

.16 

.09 

.13 

.07 

.13 

.10 

2.86 

WIND 

25 

20 

30 

60 

35 

25 

40 

25 

5 

15 

35 

70 

75 

30 

15 

10 

20 

40 

100 

80 

20 

25 

35 

55 

20 

25 

55 

25 

1015 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.04 

.15 

.20 

.  14 

.  10 

.  16 

.15 

.13 

.03 

.03 

.11 

1 : 

.13 

.11 

.06 

.07 

.  10 

.34 

.  10 

.16 

.19 

.17 

.07 

• 

.31 

.15 

.10 

B  3.54 

WIND 

68 

148 

192 

78 

77 

44 

53 

98 

30 

66 

80 

138 

57 

78 

49 

35 

35 

63 

114 

38 

85 

123 

39 

77 

57 

58 

67 

54 

2101 

MAX 

75 

82 

60 

63 

66 

71 

73 

69 

63 

64 

65 

55 

57 

64 

62 

63 

63 

58 

57 

69 

70 

59 

61 

75 

73 

60 

, 

67 

65.2 

MIN 

61 

60 

45 

37 

43 

45 

50 

45 

35 

43 

55 

35 

38 

40 

41 

39 

40 

45 

47 

42 

48 

35 

39 

45 

45 

SO 

37 

41 

43.8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.  14 

.08 

.12 

.  17 

.09 

.05 

.05 

.  18 

.16 

.07 

.08 

.21 

.09 

.27 

.09 

.14 

.02 

.  14 

.04 

26 

.11 

.12 

.22 

.09 

.20 

.17 

.37 

.15 

3.88 

WIND 

10 

7 

18 

102 

46 

42 

65 

73 

59 

23 

10 

77 

67 

36 

21 

37 

42 

105 

30 

70 

17 

25 

:2i 

39 

106 

43 

90 

66 

1447 

OKEECHOBEE  BRCN  GATE  6 

EVAP 

.13 

.14 

.14 

.20 

.05 

.08 

.07 

.  16 

.23 

.  14 

.08 

.20 

.25 

.18 

.08 

.18 

.04 

.11 

.  17 

.05 

.20 

.13 

.20 

.11 

.17 

.16 

2. 

.  16 

4.07 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.09 

.13 

.12 

.11 

.04 

.09 

.  12 

.15 

.11 

.09 

.  13 

.20 

.12 

.  13 

.09 

.  14 

..01 

.07 

.11 

.  1 1 

.16 

.12 

.14 

.06 

.11 

.23 

.14 

.16 

3.28 

WIND 

4 

17 

16 

9 

21 

24 

19 

18 

11 

9 

IS 

61 

13 

14 

9 

8 

20 

57 

57 

13 

10 

6 

35 

30 

6 

35 

33 

30 

600 

MAX 

82 

78 

78 

75 

66 

68 

74 

74 

76 

77 

74 

70 

72 

71 

71 

68 

64 

64 

80 

75 

76 

73 

70 

78 

78 

82 

74 

70 

73.5 

MIN 

62 

63 

60 

66 

60 

56 

54 

61 

58 

58 

64 

68 

55 

54 

58 

60 

62 

59 

67 

63 

58 

63 

57 

62 

69 

70 

X 

54 

60.6 

VERO  BEACH  FA A  AIRPORT 

EVAP 

.27 

.11 

.11 

.03 

.06 

.22 

.24 

.11 

.06 

.17 

35 

.  18 

.  12 

.17 

.00 

.22 

.14 

.18 

.17 

.16 

.20 

.10 

.25 

.16 

.  13 

B  4.39 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.01 

.04 

.18 

.  18 

.17 

.  02 

.08 

.15 

.10 

.05 

.05 

.06 

* 

* 

.36 

.29 

.13 

.19 

.07 

.11 

.21 

.12 

.14 

.11 

.08 

.06 

.07 

3.03 

WIND 

20 

34 

83 

201 

193 

101 

28 

104 

70 

50 

66 

120 

.  X  1 

45 

76 

108 

87 

82 

151 

103 

23 

155 

85 

59 

41 

21 

193 

43 

2531 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 


MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


S*e  raiarnnca  notna  following  Station  lodax- 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

d 

3 

z 

3 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

L»«  E 

81  3* 

5P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

apalacmjcola  we  city 

0211  FRANKLIN 

I 

29  ** 

4  g 

13 

Mil 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0226 

OE  SOTO 

5 

27  1* 

81  52 

70 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

27  35 

61  30 

165 

6P 

6P 

C 

J.  WILEY  CO T MR AN 

BM  SON*  PAR* 

POU 

27  50 

1  31 

5P 

BARTON 

POLK 

5 

61  90 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BAT  LAKE 

HI LLSBOPOUGH 

28  0* 

1  JC 

91 

7A 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

0939 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

10 

7A 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  AO 

60  38 

16 

8A 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLAOE  *RCN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  *2 

60  *3 

31 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

HENDRY 

SI  00 

ip 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

B1THL0 

QT56  ORANGE 

28  33 

81  06 

65 

FLOOD  CONTROL  D1ST. 

BL ACKNAN   *  WNH 

OKALOOSA 

30  57 

86  12 

200 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNTSTOWN   J  SE 

CALHOUN 

30  26 

65  02 

51 

7A 

0AV10  HOWELL 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

BRAOENTON  ExP  STATION 

09*0 

MANATEE 

82  33 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

LIBERTY 

30  26 

6*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOKSVILLE    CHIN  MILL 

HERNANDO 

28  37 

82  22 

200 

SP 

5P 

c 

W-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

28  *0 

82  05 

75 

6P 

6P 

HRS.  A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  3 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

PALM  BEACH 

3  38 

;s 

HID 

6A 

SUGAR  PLANT   FLO.  STA. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRA8ELLE    1  NNM 

FRANKLIN 

29  52 

k  *0 

10 

9P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CAR  TV  1 LLE 

1388  WASHINGTON 

30  *7 

85  *9 

70 

LONNIE    H.  WHlITAKER 

1*32  LEVY 

29  06 

83  02 

6P 

6P 

CM1PLCT   J  E 

19** 

WASHINGTON 

30  *T 

85  29 

5P 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

27  59 

82  «.7 

'20 

SP 

6P 

CLEARWATER   FIRE  OEPT. 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

28  29 

31  46 

1*0 

6P 

6P 

ED  OLJvENQAUM 

CLEWlSTGN 

HENDRY 

26  *5 

80  55 

18 

8P 

GERV1N  N.  P  1  TZEN 

ClEwISTON  U  S  eng 

HENDRY 

26  *5 

80  55 

20 

8A 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  a  nw 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

I97H 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

58 

6P 

WILLIAM   R.  RADTKE 

CRESTVlEw  RA0IO  WJSB 

OKALOOSA 

30  46 

86  35 

776 

5P 

c 

RADIO  STATION  WJS6 

CROSS  CITr 

DIXIE 

29  38 

83  OT 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

DIXIE 

29  38 

83  07 

45 

5P 

R 1 CHARD   w.    DA V  I E  S 

211* 

BROwARO 

26  0* 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  ♦  LIGHT 

DA V TON A  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

I 

29  13 

81  02 

4 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

OA V TON A  BEACH  MB  AP 

2 

29  1  1 

61  03 

31 

"1 

MID 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

28  05 

60  5* 

43 

5P 

5P 

c 

GEORGE  H.  KEMPFER 

OC    FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

30  *3 

66  07 

255 

5P 

5P 

2229 

29  0* 

IT 

SP 

5P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

2266 

HIGHLANOS 

7 

27  25 

61  28 

88 

8A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRY 

26  36 

61  08 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOKLING  PARI 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

78 

c 

OTHER   L.  BAILEY 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

2*  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

EVERGLAOES 

2890 

COLLIER 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

WILBUR  H.  TURNER 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

6 

29  *« 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELDA 

292  ' 

HENDRY 

26  33 

81  26 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMERE 

,»v  16 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

80  36 

25 

*P 

OxEELANTA  SUC.  REF.1NC. 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  *0 

81  28 

30 

5P 

5P 

LEWIS   K.  NOLAN 

flamingo  ranker  station 

?  120 

MONROE 

25  08 

8 

3  55 

8A 

BA 

6A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT  DRUM  S  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

SO  51 

60 

5P 

5P 

c 

r.  a.  cox 

FORT  GREEN   12  wSw 

3153 

MANATEE 

27  34 

82  06 

120 

OWEN   J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

1163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

6P 

MRS.   ALENE    LA  MARPE 

FT    LAUDERDALE.   6 AH  1  A  MAR 

BROWARD 

2 

26  07 

ao  07 

5P 

5P 

BAH1A-MAR  TACHT 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

26  06 

BO  1* 

BA 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

FORT   MYERS  MB  AP 

3166 

LEE 

I 

26  35 

Bl  52 

15 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

HID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  )  SSE 

)23< 

BAY 

5 

30  26 

69  25 

5P 

5P 

WJHG-Tv  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  36 

82  22 

86 

*P 

*P 

CG 

3326 

ALACHUA 

6 

29  *2 

82  16 

155 

MID 

MID 

fed.  aviation  agency 

Glen  st  mart  nurseries 

30  15 

82  10 

140 

4P 

*p 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEV ILLE 

3538 

5 

30  59 

i  30 

160 

c 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

HAR T ^L AK  E 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  5* 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

ORANGE 

28  23 

1* 

70 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

)90? 

DADE 

2 

25  50 

80  l? 

8A 

8A 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

J956 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

LOUIS  T.  CLOUTIEP 

<9»t 

HI  LLSBOROUGH  i 

28  09 

82  1* 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

DADE  2 

25  30 

80  30 

MID 

MID 

C 

SUBTROPICAL    EXP.  STA. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

POLK  7 

27  48 

61  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  P.  PERKINS 

*2T3 

LEVY  5 

29  02 

82  01 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

1 NvERNESS 

CITRUS  5 

82  20 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

*32T 

ALACHUA  8 

62  OS 

9A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

I  SLEWORTh 

4332 

ORANGE  e 

28  28 

33 

6P 

CMASE    t  COMPANY 

OUVAL  8 

30  25 

81  39 

2* 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACK SON VI LLE  BEACH 

DUVAL  2 

30  17 

81  2* 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER  3  SE 

HAMILTON 

10 

30  29 

82  55 

140 

9P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

DADE  2 

25  *1 

60  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

MONROE  5 

2*  33 

61  *9 

MID 

c  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

MONROE  5 

2*  33 

81  *B 

9 

MID 

u.s.  weather  bureau 

KISSIMMEE  2 

*625 

OSCEOLA  7 

28  18 

■  1  2* 

5P 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

..',f..' 

HE NOR Y 

26  *5 

61  26 

5P 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

POLK 

5 

28  06 

61  *3 

180 

SP 

5P 

C  1  TRUS  EXP,    STAT  ION 

LAKE  CITY  2  £ 

*731 

10 

30  12 

39 

205 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

*771 

ORANGE 

8 

28  32 

61  28 

115 

SUBTROP  FRUIT  FlD.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

21* 

MID 

u.s.  weather  bureau 

LAKE  PLACID  2  SW 

*6*3 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

LAKE  tRAFFORO 

tS66 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA  MONT    6  WNW 

»892 

JEFFERSON 

9 

30  2k 

63  55 

190 

c 

TUNGSTON  PLAN T  A  t ION 

LIGNUMVITAE  key 

...  !  S 

MONROE 

2*  5* 

BO  *2 

c 

OR.  E.   C.  LUNSFORD 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Iprecip. 

|  EVAP. 

,  SPECIAL 

LISBON 

LAKE 

1 

*B 

5P 

5P 

SP 

OKI.  AW  AH  A  WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

j  ■_>  'j  ■  * 

SUWANNEE 

10 

30 

17 

62 

58 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

G.  w,  HERRINGSHAW 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

LYNNE    4  5E 

5237  MARION 

OTIS  B.  FORT 

MAD I  SON 

5275 

MADISON 

10 

30 

28 

83 

1*9 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5331 

MONROE 

2 

2* 

** 

61 

00 

5 

6P 

CHARLES   u.   HELTMAN.  JR. 

MAR  I ANNA    I ND  SCHOOL 

5372 

FlA.    IND.   SCH.  FOR  BOYS 

MAR  I NELAND 

FLAGLER 

MARINE   STUDIO  INC. 

5539 

LAFAYETTE 

*P 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28 

05 

80 

2* 

SP 

5P 

C 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5622  ALACHUA 

10 

29 

*2 

B2 

03 

130 

9P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

DADE 

ALEXANOER  M.  ALCOTT 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

9663 

DAOE 

U.S.  weather  Bureau 

MIAMI    12  SSW 

5678  DADE 

2 

a 

39 

80 

17 

10 

8A 

8A 

U.S. PLANT    1NTR00CTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

5 

26 

11 

81 

22 

10 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON    EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

SP 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONT  1  CELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

30 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUNT A  1 N  LAKE 

5973  POLK 

" 

56 

81 

34 

160 

5P 

9P 

MOUNT A  1 N   LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6  .  6  5 

SARASOTA 

5 

27 

is 

82 

19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

6078 

5 

26 

CAR  IBBEAN  GARDENS 

N  1  CEV  1  LLE 

OKALOOSA 

9 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

6251 

OSCEOLA 

27 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

6318 

PAL*  BEACH 

26 

34 

80 

*S 

15 

C 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

NORTH   NEW  RVP   CANAL  2 

PALM  BEACH 

26 

20 

80 

32 

22 

C 

CEN  6  SOU  FLA  FLOOD  CON 

OCA  LA 

6*1* 

MARION 

9 

29 

86 

CITY  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

6*19 

MARION 

5 

29 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  W 

OKEECHOBEE 

27 

CLOSED  10/10/62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  5 

6*85 

OKEECHOBEE 

27 

13 

80 

46 

3* 

8A 

OA 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

28 

57 

81 

18 

26 

c 

JOHN  MARCHEwKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

6 

u.s.  we a t her  Bureau 

ORTONA  LOCK  2 

>.  r, :  • 

GLADES 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALA  TIC  A 

6753 

PUTNAM 

29 

15 

CITY  OF  PALATKA 

6828 

5 

30 

42 

84 

23 

c 

EMORY  H. RICHARDSON 

66*] 

BAY 

S  30 

10 

85 

39 

B 

5P 

c 

6880 

MANATEE 

5  27 

*2 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO   5  NW 

6988 

DAOE 

2  25 

8 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA   FAA  AP 

ESCAMBIA  5 

30 

fed.  aviation  agency 

PENSACOLA   WB  CITY 

'  0  Z 

ESCAMBIA  5 

30 

87 

13 

13 

MID 

HID 

C  J 

U.S.wEATHER  bureau 

PERR 1 NE 

fO20 

DADE  2 

25 

36 

BO 

21 

11 

SOUTH  DAOE  UT IL.  INC. 
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NEW  STATIONS 


1  INOIANTOWN 


t     1-APALACHICOLA,      2-ATLANTIC,      3-CHOCTAWHATCHEE .     *-EVERGLADES ,      5-GULF,     6-OCHLOCKONEE ,      7 -OKEECHOBEE i      S-ST  .  JOHNS, 


9-ST.    MARY,  10-SUWANNEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  P.  O.  Box  3658  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ondin 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Prec  ipitat  ion  Data"  Bui let  in . 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental   Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  St at  ion  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown . 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;     however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in  time  of  observat  ion  column   in  St  at  ion   Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  \essent  ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V  I nc ludes  total  f or  pr ev 1 ous  month. 

X  Observation  time   is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.    for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government   Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual   Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price;     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent   of   Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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1.8 

90 

1 9 

35 

2  3 

110 

1 

0 

0 

0 

1.32 

- 

2.73 

.64 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

77.6 

48.6 

63.1 

89 

18 

31 

23 

128 

0 

0 

1 

0 

2.13 

.78 

1 

.0 

0 

4 

3 

0 

79.  3M 

47.8 

63. 6M 

86 

24  + 

29 

23 

105 

0 

0 

1 

0 

1.30 

1.00 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

78.2 

50.0 

64.  1 

88 

19  + 

31 

2  3 

127 

0 

0 

1 

0 

3.60 

2.10 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

64.9 

2.1 

2.26 

- 

1.76 

.0 

82.2 

53.6 

67.9 

91 

19 

31 

23 

60 

5 

0 

1 

0 

2.01 

1.04 

9 

.0 

0 

5 

1 

1 

75.9 

55  8 

65.9 

19  + 

22 

67 

0 

0 

0 

0 

2.16 

1.15 

10 

0 

1 

1 

81 .  3M 

56.  8M 

69. 1M 

2.8 

92 

19  + 

40 

22 

37 

2 

o 

o 

o 

1.71 

- 

2.73 

1.00 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

80.8 

54.2 

67.5 

91 

19 

31 

23 

69 

4 

0 

1 

0 

1.24 

.96 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

80.5 

58.2 

69.4 

2.6 

92 

18 

40 

23 

33 

2 

0 

0 

0 

3.34 

- 

.53 

1.17 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

7  7.0 

57.  3 

67.2 

89 

14+ 

35 

24 

62 

0 

o 

o 

0 

1.23 

.63 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

76.2 

56.7 

66.5 

2.7 

87 

12 

37 

23 

73 

0 

0 

0 

0 

1.46 

- 

2.10 

.59 

9 

.0 

0 

* 

1 

0 

80.2 

54.7 

67.5 

2.0 

90 

20  + 

36 

23 

67 

3 

0 

0 

0 

1.85 

1.90 

.91 

9 

.0 

o 

4 

1 

0 

82.3 

55.3 

68.8 

3.5 

93 

18 

38 

23 

36 

4 

0 

0 

0 

1.64 

- 

2.80 

1.01 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

79.3 

55.5 

67.4 

89 

18+ 

34 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1.41 

2 

.0 

0 

1 

80.0 

55.9 

68.  0 

89 

18 

38 

23 

57 

0 

0 

0 

0 

2.55 

1.10 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

82.5 

55.6 

69.1 

95 

18 

39 

23 

38 

5 

0 

0 

0 

2.63 

1.18 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

80. 9M 

53.  1M 

67.  OM 

94 

1 8 

31 

2  3 

84 

4 

0 

1 

0 

3.08 

1.19 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

80.5 

58.5 

69.  5 

4.6 

91 

1  9+ 

43 

23 

33 

3 

0 

0 

0 

2.69 

.72 

.95 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

79.9 

58.2 

69.0 

2.6 

90 

18 

42 

23 

38 

1 

0 

0 

0 

2.87 

_ 

1.67 

1.15 

9+ 

.0 

0 

4 

2 

2 

80.3 

57.6 

69.0 

3.0 

90 

1 9 

38 

2  3 

43 

1 

0 

0 

0 

2.65 

- 

1.04 

.96 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

80. 2 

57.5 

68.9 

2.6 

91 

19  + 

36 

23 

47 

3 

0 

0 

0 

4.15 

.49 

1.15 

3 

.0 

0 

7 

3 

3 

68. 1 

2.4 

2.34 

- 

1.58 

.0 

82.9 

58.1 

70.5 

2.2 

91 

18 

39 

23 

24 

6 

0 

0 

0 

1.22 

_ 

1.94 

.  55 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

82.4 

57.4 

69.9 

2.8 

91 

12 

40 

23 

37 

3 

0 

0 

0 

2.85 

.99 

1.50 

2 

.0 

0 

2 

2 

2 

79.4 

58.4 

68.9 

2.8 

86 

18 

43 

23 

29 

0 

0 

0 

0 

1.39 

* 

1  .99 

.65 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

77.5 

59.1 

68.  3 

86 

19 

46 

23 

33 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.26 

9+ 

.0 

0 

5 

2 

2 

81.5 

56.6 

69.1 

89 

18 

38 

23 

35 

0 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

0 

79.2 

60.5 

69.9 

1.5 

87 

19 

44 

2  3 

27 

0 

0 

0 

11 

1.67 

1.82 

.48 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

81.4 

56.8 

69.1 

89 

19 

40 

23 

38 

0 

0 

0 

0 

1  .38 

.73 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

7«*7 

57.5 

69.1 

2.5 

90 

1  8  + 

37 

23 

37 

3 

0 

0 

0 

3.42 

.35 

1.23 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

78.7 

59.7 

69.2 

2.7 

89 

19  + 

45 

22 

33 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1.47 

1.12 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

82.5 

5e.2M 

70. 4M 

91 

18 

38 

23 

24 

3 

0 

0 

0 

.65 

.21 

10 

.0 

0 

3 

0 

0  | 

80*4 

59.2 

69.9 

91 

19 

40 

24 

38 

1 

0 

0 

0 

2.28 

1.10 

10 

.0 

o 

5 

1 

1 

57.3 

68.9 

2.0 

89 

19 

36 

23 

46 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.10 

1.41 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

80. 4M 

55.  1M 

67.  8M 

88 

19 

37 

23 

48 

0 

0 

0 

0 

.91 

.55 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

77.6 

61.5 

69.6 

85 

19 

44 

23 

30 

0 

0 

0 

0 

.94 

.27 

10+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

82.3 

57.7 

70.0 

90 

18 

39 

23 

26 

1 

0 

0 

0 

.68 

.60 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

81.9 

57.0 

69.5 

3.4 

90 

18 

37 

23 

37 

1 

0 

0 

0 

2.62 

1  .64 

1.54 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

78.3 

61.8 

70.1 

2.2 

86 

19 

49 

2  3+ 

19 

0 

0 

0 

0 

3.60 

.07 

1.24 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

61.  3 

57.9 

69.6 

87 

19+ 

42 

23 

26 

0 

0 

0 

0 

1  .29 

.56 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

76.5 

58.3 

68.4 

2.4 

87 

16+ 

43 

22 

37 

0 

0 

0 

0 

2.31 

1  .44 

1.05 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

77.3 

57.1 

67.2 

1.3 

87 

20 

42 

23 

55 

0 

0 

0 

0 

3.71 

.54 

1.83 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

79.5 

60.0 

69.8 

87 

3 

43 

23 

21 

0 

0 

0 

0 

.81 

.73 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

7e.o 

61.9 

70.0 

86 

20 

44 

23 

31 

0 

0 

0 

0 

2.65 

1.19 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

82.3 

57.1 

69.7 

90 

18  + 

36 

23 

34 

2 

0 

J 

0 

.90 

.45 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


CONTINUED   MARCH  1963 


Station 

Ten 

iperature 

Precipitation 

.  E 

1  1 

<  s 

•  E 

<  S 

■ 

< 

Departure 
From  Normal 

1 
X 

• 

Q 

? 

a 

a 

Degree  Days 

No.  o 

f  Doyi 

Total 

;  | 
1  1 

a 

I 
6 

° 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

— 

o 

6 

Dale 

.10  or  More  1 

o 
5 

o 

1.00  or  More 

si 

5  j 
2 

J  < 

Sj  1 

i 

WINTER  HAVEN 

80.8 

57.5 

69.2 

88 

1  9+ 

37 

23 

32 

0 

j 

0 

2.18 

.90 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

69.3 

2.3 

1.97 

-  1.62 

.0 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

ei.2 

57.0 

69.1 

2.1 

88 

18  + 

40 

24  + 

39 

0 

0 

0 

0 

.42 

-  2.75 

.12 

7 

.0 

0 

3 

0 

o 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

82. 2M 

57. 9M 

70.  1M 

90 

1 9 

43 

23 

1  8 

1 

0 

0 

0 

.75 

.25 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

83.2 

5e.8 

71.0 

90 

18  + 

45 

23 

7 

2 

c 

; 

0 

.71 

.30 

31 

.0 

0 

0 

CAPT IVA 

78.8 

63.8 

71.3 

8  5 

3 

50 

22 

10 

0 

: 

0 

0 

.51 

.29 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

81.8 

61.9 

71  .9 

90 

20  + 

50 

22 

12 

4 

0 

0 

0 

.12 

.10 

7 

•  0 

o 

1 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

83.5 

57.0 

70.3 

8  9 

18  + 

36 

23 

24 

0 

0 

0 

0 

.29 

.11 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

e2.7 

61.7 

72.2 

2.1 

89 

3 

44 

23 

9 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  2.17 

.03 

7 

0 

0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

77.5 

65.6 

71.6 

85 

22  + 

46 

23 

1  2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   MYERS  WB  AP 

R 

82.6 

61.0 

71  .8 

3.6 

89 

18 

45 

23 

13 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  2.03 

.23 

3 

3 

0 

0 

I ND 1 ANTOWN 

81.8 

60.2 

71.0 

89 

19+ 

43 

23 

20 

0 

0 

0 

0 

1  .66 

.91 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

LA  BELLE 

84.0 

55.0 

69.5 

90 

19  + 

34 

23 

3  3 

3 

0 

0 

0 

.47 

-  2.52 

.24 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

84.  2M 

57.9M 

71  .  1M 

92 

18 

43 

24 

8 

4 

0 

0 

0 

.22 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

82.5 

59.2 

70.9 

3.1 

91 

1 8 

44 

23 

25 

3 

0 

0 

0 

.49 

-  2.29 

.22 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

83.0 

58.9 

71.0 

89 

1  3 

40 

23 

1  5 

0 

0 

0 

0 

.13 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

PUNT  A  GORDA 

79. 3M 

58. 7M 

69. OM 

-  0.1 

92 

1 8 

20 

1 

0 

0 

0 

.  34 

-  2.50 

.24 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAMI AMI    TRL  40  MI  BEND 

e4.7 

59.4 

72.1 

9 1 

18 

44 

23 

9 

3 

0 

c 

0 

1.52 

.98 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

D I V I S I  ON 

70.9 

2.1 

.52 

-  2.13 

.0 

LOWER   EAST  COAST 

FT  LAUDERDALE  BAH1A  MAR 

81.8 

66.5 

74.2 

88 

20 

52 

22 

3 

0 

0 

0 

0 

.20 

.08 

26 

.0 

0 

0 

0 

o 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

82.3 

62.3 

72.3 

91 

21 

48 

23 

8 

1 

0 

0 

0 

.19 

.15 

.10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HI ALEAH 

81.1 

64.6 

72.9 

88 

21  + 

49 

23 

7 

0 

0 

0 

0 

.52 

.52 

30 

•  0 

o 

1 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.4 

59.3 

70.9 

1.7 

89 

20 

45 

22 

1 7 

0 

0 

0 

0 

.  52 

-  1.86 

.42 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

e4.2 

57.4 

70.8 

92 

19 

40 

23 

20 

5 

0 

0 

0 

2.07 

1  .41 

28 

.0 

o 

3 

1 

MIAMI    BAYFRONT  PARK. 

79.6 

66.5 

73.1 

89 

20 

50 

22 

9 

0 

0 

0 

0 

.45 

.20 

29 

.0 

0 

3 

0 

o 

MIAMI  BEACH 

79.0 

69.6 

74.3 

2.7 

91 

20 

56 

22 

1 

1 

0 

0 

0 

.06 

-   1  .89 

.05 

7 

.0 

o 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

80.6 

66.2 

7  3.4 

2.9 

88 

20+ 

52 

2  3+ 

6 

^ 

0 

':' 

0 

.73 

-  1.54 

.50 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

MIAMI   12  SSW 

i 

80.6 

64.3 

72.5 

2.1 

90 

21 

50 

22 

2 

1 

0 

0 

.44 

-  2.00 

.37 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

83.9 

5  8.0 

71.0 

89 

20 

39 

24 

9 

0 

0 

0 

0 

.08 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI    5  W 

82.4 

61.4 

71.9 

49 

22 

6 

1 

0 

0 

0 

1.02 

.  86 

2  9 

.0 

0 

2 

l 

0 

STUART   1  N 

79.2 

62.3 

70.8 

86 

?n 

45 

22 

17 

0 

0 

0 

0 

1.54 

.36 

10 

.0 

0 

6 

o 

0 

w  palm  beach  radio  wjno 

80. 2M 

65.4 

72.  8M 

48 

23+ 

6 

0 

0 

0 

c 

1  .78 

.65 

28 

.0 

0 

6 

l 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R  ' 

80.8 

64.2 

72.5 

2.6 

89 

20  + 

48 

22 

9 

0 

0 

0 

0 

1  .68 

-  1.76 

.55 

25 

.0 

0 

5 

l 

0 

D I V I  S I  ON 

72.4 

2.4 

.81 

-  2.01 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

79.3 

69.4 

74.4 

88 

20 

61 

23+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

□ 

0 

0 

0 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

80.1 

70.6 

75.4 

2.9 

86 

20 

61 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

.10 

-  1.67 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

80.9 

68.5 

74.7 

86 

20 

52 

22 

3 

0 

0 

0 

1 

.51 

.  34 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERNIER 

80.2 

68.8 

74.5 

86 

20 

55 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

.19 

.13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

74.8 

1.5 

.20 

-  1.72 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     95°  on  the  18th  at  Ocala 

Lowest  Temperature:     28°  on  the  23+  at  De  Funiak  Springs  and  Fountain  3  SSE 

Greatest  Total  Precipitation:      4.  62  inches  at  Marianna  Ind.  School 

Least  Total  Precipitation:     0.  00  inch  at  Flamingo  Ranger  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:    2.  39  inches  on  the  13th  at  Marianna  Ind.  School 


See  Reference  Notes  Following  C — on  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACH ] COLA  W8  CITY  R 

AVON  PARK 

BAflSON  PARK 

BARTOW 

BASINGER 
BAY  LAKE 
BAYPORT 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERvATN 

BITHLO 

BLOUNT S TOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 
CAPT IVA 

CARR  A8ELLE  1  NNW 
CARYV1LLE 
CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  4  NW 

CRESCENT  CITY 
CRESTVlEw  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A  i.  WNW 
DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE    SOTO  CITY  4  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT   GREEN  12  WSW 

FT  LAUDERDALE  8AH 1 A  MAR 

FT  LAUOERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  W8  AP  R 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FA A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 
HI ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  PVR  ST  PK 
HOME ST E AD  EXP  STA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 
1N0I ANTOWN 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WU  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER   3  SE 

KENOALL   2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  8ELLE 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  P 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE   T  R AFFORD 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 
LOX AHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MJAMJ    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 
N1CEV I LLE 

N  1  T  T AW  1  S 
OCAL  A 

OCALA  2  HE 

OKEECHOBEE  HftCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PENSACOL A  FA A  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NE 
SAINT  LEO 


1  .SO 
.69 


1.06 
1.39 
1  .71 
1.24 


1.46 
1.67 
1.65 


1.04 
.22 
.03  .55 


1.01 
1.05 


13     14  15 


16     17  18 


.26  .02 
1.30 


.49     .24  .33 


19       20  21 


.07 

.03 


25     26     27     28     29  ,  30 


.05;  1.41  .04 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Continued 


Station 

"<3 

Day  of  Month 

O 
H 

1  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  8 

10  |  11  |  12 

13  |  14  IS 

16     17  18 

19     20  21 

22  |  23  |  24 

■1 

26  | 

27 

28 

29  | 

30 

31 

SAINT  HARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORO  EXP  STATION 
SARASOTA 

2.03 
3.60 
2.23 
2.65 
1.29 

.43 
.35 
.49 

1.24 

.96 
.21 

.15 

.15 
.37 

.03 
.12 

.20 

.14 
.02 

.75 
.77 
.38 
.15 

.71 
.56 

•  65 
1.13 

1.22 

.21 

.05 

T 

.02 
.18 

T 

•  04 

T 

SOUTH  HIAH1    5  W 
STARKE 

STEINHATCHEE  HCCA1N  TWR 
STUART   1  N 
TALLAHASSEE  WB  AP 

1.02 
2.13 
1.30 
1.54 
2.76 

.02 
.78 
1.00 

.80 

.02 

.55 

T 
T 

.30 

.13 
.17 

.02 
.16 

.67 
.25 

.36 

.01 

1.26  .04 

.06 
.03 

.25 

.20 

.86 
.30 

•  27 

.12 
.12 

tam1am1  trl  40  hi  bend 
tahpa  wb  airport 
tarpon  spgs  sewage  pl 
Tavern i er 
titusville  2  w 

1.52 
2.31 
3.71 
.19 
A. 15 

.34 

.78 
.48 

.40 

T 

1.89 
1.15 

.08 
.04 

.20 

1.05 

T 

1  .05 
1.10 

.01  .07 

•03  .04 
.10 

T 

.15 

.09 

.10 
.  : 

1.02 

.15 
T 

.06 

.98 

•  19 

.16 
.13 

USHER  TOWER 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

WAUCHULA  2  N 

W  PALH  BEACH  RADIO  WJNO 

3.60 
.61 

2.65 
.90 

1.78 

.20 
.23 

1.30 
.04 
.11 

.12 

.24 
T 

.20 
.04 
.08 
.07 

.04 

.19  T 

.49 
.45 

2.10 
.73 

T 

.13 

T 

T 

T  .03 

.22 

T 

T 

.24 
.65 

.27 
.08 

1.19 
.14 
. 

.07 

WEST  PALH  BEACH  WB  AP  R 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

1  .68 
2.18 
1 .98 

.41 

.13 
.90 
.33 

.02 

T 

.05 

.36 

T 

.19 

.80 

.15      .09  .92 

.01 

.07 

T 

.55 

.01 

.03 
■ 

.01 

.18 
.  1 1 

.02 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

MIN 

no 
45 

77 
61 

77 
55 

84 
64 

87 
65 

83 
61 

69 
42 

70 
36 

77 
42 

76 
56 

85 

53 

90 
69 

9  0 

63 

90 
61 

86 
60 

59 

67 

65 

91 

58 

66 

84 
44 

79 
36 

78 
31 

76 
37 

79 
42 

63 
49 

58 

80 
47 

81 
60 

81 
47 

83 
60 

82. 
53. 

2 
6 

MAX 
MIN 

62 
52 

67 
50 

63 
50 

64 
58 

67 
60 

66 

50 

68 
46 

64 

47 

60 
52 

62 

55 

68 

60 

68 
64 

73 
65 

79 
65 

72 
60 

60 

65 

64 

65 

57 

67 

49 

65 
44 

66 

46 

68 

50 

71 

56 

7  3 
64 

57 

53 

76 
53 

77 

55 

76 
56 

69. 
55. 

3 
7 

AVON  PARK 

MAX 

3  • 

BO 

85 

84 

87 

80 

70 

74 

an 

76 

87 

90 

90 

90 

88 

?7 

68 

76 

81 

86 

66 

82 

80 

82 

82. 

9 

MIN 

53 

60 

63 

66 

67 

60 

53 

45 

52 

5b 

60 

63 

65 

66 

63 

65 

68 

62 

63 

65 

53 

44 

39 

50 

52 

52 

58 

56 

61 

59 

62 

58. 

1 

BARTOW 

MAX 

92 

78 

72 

86 

86 

85 

68 

73 

79 

64 

88 

91 

89 

90 

85 

85 

82 

64 

61 

81 

82. 

4 

MIN 

55 

60 

63 

65 

67 

55 

50 

45 

?  j 

57 

58 

66 

66 

6- 

63 

63 

67 

63 

64 

58 

50 

42 

40 

46 

49 

57 

61 

56 

58 

59 

61 

57. 

4 

8AYP0RT 

MAX 

72 

76 

68 

75 

84 

80 

72 

65 

72 

72 

77 

86 

81 

63 

74 

75 

7  5 

74 

74 

76 

75 

75. 

9 

MIN 

46 

51 

53 

r,6 

65 

65 

47 

44 

46 

53 

59 

61 

hi 

6  5 

65 

62 

63 

64 

64 

66 

54 

42 

45 

47 

50 

53 

56 

53 

54 

53 

56 

55, 

8 

BELLE   GLADE   EXP  STA 

MAX 

74 

81 

86 

85 

83 

8  5 

85 

65 

82 

75 

76 

82 

84 

83 

79 

81 

81. 

2 

MIN 

51 

62 

58 

63 

61 

63 

56 

51 

50 

58 

60 

61 

64 

62 

68 

59 

61 

61 

61 

62 

57 

47 

40 

40 

50 

52 

56 

59 

58 

55 

60 

57. 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 

78 

81 

85 

86 

81 

84 

82 

72 

87 

74 

73 

77 

81 

82 

84 

64 
58 

82. 

2 

MIN 

. 

63 

60 

62 

62 

65 

56 

53 

52 

58 

61 

60 

64 

61 

63 

60 

63 

62 

62 

64 

56 

45 

43 

51 

53 

57 

57 

57 

57. 

9 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

69 

64 

63 

7  3 

76 

82 

6  3 

69 

69 

84 

74 

54 

55 

65 

67 

65 

70 

74 

71. 

5 

MIN 

35 

47 

44 

53 

bl 

48 

35 

36 

36 

50 

51 

64 

69 

68 

55 

56 

59 

66 

60 

64 

44 

39 

35 

58 

52 

43 

43 

46 

50. 

7 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

77 

78 

83 

85 

8  I 

72 

66 

74 

8  1 

?5 

7? 

79 

78 

77 

61 

80 

83 

84 

79. 

4 

MIN 

49 

60 

62 

67 

63 

59 

53 

47 

53 

60 

61 

65 

64 

66 

63 

67 

63 

62 

62 

67 

57 

48 

43 

49 

50 

53 

63 

57 

55 

60 

62 

58. 

4 

BR00K.SV1LLE  CHIN  HILL 

MAX 

79 

74 

84 

84 

83 

70 

71 

75 

88 

86 

80 

83 

80 

83 

83 

81. 

3 

MIN 

52 

61 

55 

65 

57 

45 

46 

49 

58 

59 

64 

68 

63 

65 

60 

65 

66 

64 

67 

47 

40 

45 

49 

51 

55 

63 

54 

55 

58 

58 

56. 

B 

8USHNELL  2  E 

MAX 

Bl 

71 

69 

03 

88 

79 

69 

71 

75 

76 

88 

90 

90 

80 

86 

60 

84 

81 

84 

84 

80. 

8 

MIN 

52 

61 

48 

63 

66 

57 

43 

38 

48 

56 

59 

66 

67 

65 

62 

61 

62 

64 

56 

63 

47 

41 

31 

37 

44 

49 

61 

44 

52 

57 

59 

54. 

2 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

82 

85 

90 

84 

88 

85 

78 

77 

8  i 

82 

89 

87 

B2 

86 

86 

77 

85 

81 

84 

82 

63. 

2 

MIN 

50 

63 

61 

64 

59 

68 

62 

55 

51 

61 

62 

59 

64 

61 

60 

60 

60 

62 

59 

65 

60 

52 

45 

49 

55 

53 

57 

01 

60 

61 

65 

58. 

8 

CAPTIVA 

MAX 

75 

75 

85 

82 

79 

75 

66 

75 

7  e 

81 

81 

84 

60 

82 

81 

80 

78 

79 

80 

78. 

8 

MIN 

57 

64 

65 

69 

70 

63 

58 

57 

58 

6  3 

67 

71 

71 

69 

69 

69 

73 

65 

67 

71 

60 

50 

53 

57 

59 

62 

65 

61 

65 

64 

66 

63. 

8 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 

61 

68 

70 

69 

68 

66 

69 

67 

63 

67 

68 

72 

74 

74 

76 

81 

81 

72. 

1 

MIN 

49 

45 

43 

52 

56 

50 

35 

32 

39 

51 

53 

60 

61 

63 

54 

57 

55 

61 

60 

62 

42 

32 

29 

34 

41 

54 

51 

40 

40 

44 

44 

48. 

0 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

68 

65 

72 

79 

80 

76 

66 

70 

67 

85 

80 

70 

78 

75 

75 

79 

82 

84 

76. 

5 

MIN 

50 

36 

42 

57 

64 

41 

34 

34 

45 

46 

59 

69 

69 

67 

53 

58 

65 

66 

65 

56 

45 

39 

33 

36 

44 

59 

47 

41 

43 

44 

46 

50. 

2 

CLEARWATER 

MAX 

75 

69 

73 

8  3 

80 

75 

64 

72 

8  3 

BO 

78 

79 

78 

79 

82 

77. 

5 

MIN 

55 

60 

58 

65 

67 

57 

51 

47 

55 

60 

61 

67 

67 

66 

65 

64 

67 

63 

64 

69 

55 

47 

46 

50 

56 

55 

65 

56 

55 

58 

60 

59. 

1 

CLERMONT   6  S 

MAX 

81 

67 

82 

80 

66 

97 
92 

77 

76 

80 

81 

80 

84 

83 

63 

80. 

5 

MIN 

53 

62 

60 

64 

66 

59 

48 

45 

52 

57 

61 

66 

65 

65 

65 

62 

68 

66 

63 

67 

51 

45 

40 

49 

51 

57 

63 

54 

60 

60 

61 

58. 

2 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 

70 

e  3 

88 

84 

85 

88 

85 

67 

73 

85 

76 

90 

90 

87 

87 

81 

76 

78 

84 

85 

80 

81. 

8 

MIN 

55 

62 

64 

67 

61 

65 

56 

59 

60 

60 

67 

67 

65 

64 

65 

66 

67 

64 

61 

62 

61 

50 

54 

60 

56 

59 

57 

63 

70 

62 

67 

61. 

9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

65 

6  6 

7  0 

75 

74 

76 

75 

78 

77 

77 

76 

80 

90 

76. 

6 

MIN 

50 

40 

44 

46 

64 

50 

55 

55 

58 

55 

62 

63 

04 

59 

59 

60 

64 

62 

60 

54 

42 

35 

35 

45 

60 

63 

43 

63 

60 

58 

58 

54. 

4 

CROSS  CITY  2 

MAX 

70 

78 

84 

82 

69 

77 

80 

76 

84 

82 

85 

7B. 

5 

MIN 

44 

43 

48 

58 

63 

55 

38 

36 

46 

55 

56 

64 

65 

67 

64 

51 

60 

65 

63 

62 

38 

36 

31 

35 

44 

43 

62 

41 

44 

52 

53 

51. 

2 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

82 

78 

61 

70 

74 

73 

85 

80 

75 

77. 

0 

MIN 

53 

62 

58 

63 

64 

66 

46 

44 

53 

51 

59 

65 

67 

6'. 

63 

61 

57 

64 

62 

66 

47 

43 

47 

35 

51 

57 

63 

57 

58 

65 

64 

57. 

3 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MAX 

75 

82 

79 

78 

76 

76. 

2 

MIN 

49 

61 

57 

66 

68 

56 

43 

42 

53 

59 

61 

66 

67 

6  2 

61 

59 

68 

66 

61 

61 

48 

42 

37 

45 

48 

55 

58 

56 

56 

64 

64 

56. 

7 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

74 

80 

78 

82 

66 

76. 

3 

MIN 

51 

34 

36 

52 

65 

39 

31 

28 

41 

44 

58 

68 

11 

67 

51 

57 

66 

66 

66 

53 

36 

32 

26 

32 

37 

56 

42 

35 

37 

36 

42 

47. 

0 

DE  LAND   3  N 

MAX 

78 

83 

82 

82 

60 

60. 

2 

MIN 

42 

4! 

42 

65 

67 

61 

46 

41 

50 

59 

57 

67 

64 

64 

62 

60 

68 

65 

61 

61 

49 

44 

36 

43 

46 

53 

53 

53 

55 

60 

59 

54. 

7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

66 

88 

84 

85 

71 

74 

82 

86 

88 

89 

88 

85 

89 

88 

88 

82 

73 

75 

76 

81 

85 

87 

87 

82 

79 

83. 

5 

MIN 

53 

64 

58 

65 

62 

63 

54 

51 

53 

58 

64 

63 

64 

61 

62 

59 

64 

59 

60 

60 

53 

42 

36 

46 

51 

54 

54 

57 

56 

58 

63 

57. 

0 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

6  3 

72 

60 

82 

82 

8  3 

80 

83 

84 

82 

88 

83 

68 

79 

74 

78 

80 

79 

78 

76 

78 

73 

79. 

3 

MIN 

07 

71 

69 

71 

71 

70 

66 

66 

66 

72 

72 

73 

74 

73 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

66 

61 

61 

67 

68 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

69. 

4 

EVERGLADES 

MAX 

89 

81 

75 

79 

86 

86 

83 

66 

85 

86 

87 

85 

85 

79 

71 

77 

78 

83 

62 

82 

84 

85 

84 

80 

82. 

7 

MIN 

58 

7  C 

64 

68 

66 

69 

59 

57 

56 

62 

67 

67 

67 

67 

67 

65 

67 

66 

65 

66 

60 

49 

44 

51 

55 

60 

60 

60 

59 

56 

64 

61. 

7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

81 

84 

76 

69 

67 

67 

73 

87 

88 

88 

85 

74 

90 

83 

69 

64 

69 

74 

80 

82 

80 

79 

78 

79 

79 

78. 

2 

MIN 

48 

61 

50 

56 

66 

60 

45 

42 

46 

55 

54 

65 

67 

64 

58 

57 

65 

59 

67 

48 

44 

38 

42 

46 

53 

62 

54 

54 

59 

60 

54 

8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

63 

73 

88 

80 

71 

75 

86 

84 

92 

65 

71 

68 

64 

68 

73 

85 

76 

72 

71 

72 

73 

75. 

0 

MIN 

50 

59 

51 

57 

61 

57 

41 

39 

41 

51 

55 

59 

64 

63 

55 

55 

64 

64 

60 

63 

45 

40 

39 

37 

44 

57 

59 

47 

46 

61 

59 

53. 

0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 

83 

75 

85 

85 

69 

64 

76 

78 

79 

78 

76 

76 

76 

77. 

5 

MIN 

69 

70 

69 

74 

74 

70 

69 

63 

71 

71 

71 

77 

75 

72 

70 

62 

72 

58 

60 

72 

65 

54 

48 

54 

55 

59 

62 

61 

59 

64 

65 

65. 

6 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 

86 

80 

74 

76 

77 

82 

84 

85 

79 

81. 

5 

MIN 

53 

61 

62 

65 

62 

63 

53 

44 

47 

56 

59 

65 

63 

54 

63 

61 

65 

60 

61 

65 

49 

42 

36 

45 

48 

54 

57 

55 

60 

58 

58 

56. 

6 

FT   LAUDERDALE    BAH | A  MAR 

MAX 

79 

61 

85 

86 

85 

86 

86 

73 

74 

73 

79 

80 

84 

84 

80 

77 

84 

81. 

8 

MIN 

70 

72 

72 

72 

70 

60 

60 

67 

68 

72 

73 

73 

72 

68 

73 

75 

68 

68 

67 

60 

52 

53 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

58 

66 

66. 

5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

81 

88 

63 

82 

80 

67 

85 

67 

68 

87 

91 

75 

72 

74 

76 

78 

82 

86 

85 

78 

81 

82. 

3 

MIN 

58 

68 

65 

72 

71 

68 

62 

56 

64 

60 

71 

70 

63 

61 

63 

71 

68 

63 

61 

61 

61 

49 

48 

59 

62 

57 

57 

58 

60 

56 

68 

62. 

3 

FORT  MYERS   WB  AP 

MAX 

82 

87 

86 

84 

87 

86 

87 

69 

86 

85 

75 

70 

76 

78 

81 

82 

82 

84 

83 

85 

85 

82. 

6 

MIN 

58 

66 

64 

67 

69 

60 

55 

52 

56 

62 

66 

69 

67 

68 

64 

66 

67 

63 

65 

64 

57 

50 

45 

53 

55 

58 

60 

60 

60 

61 

65 

61  . 

0 

FORT  PIERCE 

MAX 

8  5 

80 

66 

64 

66 

70 

77 

82 

64 

84 

84 

78 

83 

85 

83 

87 

86 

73 

62 

70 

74 

76 

80 

85 

81 

77 

77 

76 

79. 

2 

MIN 

55 

61 

63 

70 

67 

60 

56 

53 

61 

58 

68 

69 

67 

63 

67 

66 

67 

63 

64 

65 

53 

45 

44 

60 

60 

52 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 

64 

63 

75 

76 

80 

74 

71 

70 

66 

72 

81 

84 

86 

86 

82 

79 

86 

89 

90 

77 

69 

67 

75 

77 

78 

78 

80 

81 

85 

86 

67 

78. 

0 

MIN 

45 

38 

39 

58 

65 

43 

32 

28 

35 

43 

58 

68 

69 

69 

54 

56 

64 

67 

65 

56 

35 

34 

26 

29 

38 

38 

47. 

5 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

76 

87 

87 

83 

85 

85 

90 

90 

86 

76 

65 

72 

75 

78 

79 

81 

81 

82 

80 

61 

79. 

9 

MIN 

47 

60 

52 

61 

64 

56 

39 

38 

46 

55 

57 

64 

64 

64 

61 

56 

63 

64 

56 

62 

40 

35 

31 

38 

43 

44 

61 

44 

46 

57 

56 

52. 

5 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

76 

76 

78 

81 

85 

72 

69 

69 

60 

76 

88 

88 

84 

85 

67 

86 

86 

90 

69 

85 

67 

66 

72 

74 

78 

80 

82 

81 

78 

79 

80 

78. 

3 

MIN 

47 

52 

47 

62 

65 

46 

40 

39 

42 

55 

56 

65 

66 

64 

57 

57 

64 

64 

58 

55 

38 

35 

33 

36 

43 

45 

49 

46 

45 

56 

56 

51. 

1 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

72 

74 

78 

79 

85 

79 

66 

70 

67 

75 

86 

87 

85 

84 

75 

83 

85 

89 

88 

83 

70 

65 

70 

76 

79 

81 

80 

79 

79 

78 

78 

78. 

3 

MIN 

45 

9 

43 

52 

64 

57 

35 

34 

39 

50 

53 

57 

62 

65 

56 

54 

60 

63 

57 

61 

39 

34 

31 

42 

49 

61 

46 

39 

52 

50 

49. 

7 

so* 

reference  notes 

folio 

station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1963 


Day  01  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

72 
60 

79 
70 

88 

68 

83 

72 

80 

71 

82 
70 

88 

65 

74 

60 

77 
64 

79 
64 

64 

70 

83 
73 

83 

71 

84 

67 

83 
66 

65 
72 

83 
73 

85 
66 

87 
66 

65 
65 

88 

62 

76 
50 

72 
49 

73 
55 

7S 
61 

79 
62 

80 
61 

84 

62 

65 
61 

78 

59 

81 

67 

61.1 
64.6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 

58 

84 

51 

83 
65 

78 

57 

69 
40 

70 
36 

69 
48 

87 

55 

86 
65 

85 
65 

65 
68 

82 
61 

67 
56 

88 

66 

85 
58 

84 
64 

74 

43 

66 

39 

73 
32 

76 

76 
40 

80 

45 

82 
45 

81 
45 

81 

55 

79.1 
52.3 

HOMESTEAD   EXP   ST  A 

MAX 
MIN 

81 

56 

87 

62 

83 

62 

61 

71 

84 
67 

87 

67 

76 
61 

77 

57 

81 

55 

85 

59 

84 
69 

86 
67 

85 
63 

85 
62 

86 

60 

85 
66 

87 
64 

87 

59 

87 

60 

89 
60 

75 
53 

71 
46 

74 
46 

75 
47 

80 

49 

83 
56 

86 

54 

86 
58 

80 
58 

82 

57 

78 
67 

62.4 
59.3 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

S3 
48 

80 
59 

80 
60 

82 
62 

86 

66 

83 

59 

68 

51 

72 
45 

78 
57 

74 

50 

66 

57 

88 

66 

88 

67 

88 
64 

82 
63 

66 
64 

86 
64 

88 
61 

89 

62 

86 

65 

78 

53 

68 
44 

74 
40 

77 
44 

78 
46 

83 

53 

62 
58 

64 

66 

61 
58 

81 
68 

81 

62 

81.4 
56.8 

I ND I ANTOWN 

MAX 
MIN 

82 

52 

80 
65 

80 
62 

79 
68 

85 

67 

85 
68 

70 
58 

77 
54 

80 

54 

85 

59 

86 
61 

87 
67 

89 

67 

86 

64 

84 

64 

89 

68 

89 
68 

89 
64 

89 

63 

67 

66 

74 

55 

68 

45 

74 

43 

74 
48 

75 
63 

84 
58 

85 
60 

88 

60 

80 
60 

60 

60 

76 

66 

81.8 
60.2 

I NVERNESS 

MAX 
MIN 

80 
49 

74 
61 

75 
52 

7* 

50 

86 
66 

85 
57 

73 
45 

74 

42 

74 

51 

60 
57 

90 
60 

90 
65 

87 
68 

88 
64 

84 

65 

86 
61 

68 
64 

93 
67 

;  j 

60 

85 
49 

84 

53 

67 
44 

78 

38 

60 
47 

82 

57 

62 
49 

63 

63 

84 

50 

84 

50 

86 

50 

65 
59 

82.3 
55.3 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

74 

55 

75 
56 

71 
50 

77 
57 

86 
68 

71 
53 

69 
43 

68 

43 

64 

49 

72 
55 

87 
58 

86 

69 

64 
66 

65 
66 

67 
56 

82 
58 

85 
68 

89 
66 

89 
63 

60 
57 

65 
49 

66 

40 

62 
38 

72 

37 

77 
46 

82 

59 

80 
55 

77 
49 

76 
48 

77 
60 

77 
56 

76.6 
54.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
49 

71 
58 

63 
52 

69 

53 

84 
58 

« 
60 

63 
44 

61 
44 

62 
45 

63 

53 

71 

57 

71 

57 

86 

62 

80 
62 

67 
55 

72 
56 

85 

62 

81 
68 

87 
61 

81 

61 

66 

46 

56 
41 

61 

38 

66 

40 

71 
47 

62 
48 

72 
61 

72 
53 

68 

52 

68 
56 

71 
62 

71.5 
53.6 

JASPER    3  SE 

MAX 
MIN 

72 
45 

74 
55 

77 
46 

81 

56 

83 
61 

78 
54 

70 
35 

84 

31 

82 

41 

75 
48 

67 

53 

86 
60 

87 

65 

84 
65 

69 
56 

85 
54 

87 

60 

92 
64 

90 
56 

92 
63 

77 
40 

70 
36 

76 

31 

78 

35 

82 
43 

85 
49 

61 
51 

63 

43 

61 
41 

83 
50 

64 
47 

81.1 
49.5 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
69 

82 
71 

82 

81 
74 

82 
72 

82 

72 

73 
69 

77 
67 

81 

70 

83 

73 

82 
75 

83 

75 

83 
75 

64 

75 

83 
73 

82 
76 

63 
74 

63 
74 

83 
75 

86 

75 

77 

65 

68 

62 

72 
61 

75 
64 

78 

66 

80 

71 

83 
68 

61 
70 

78 
70 

76 
68 

80 
70 

80.1 
70.6 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

82 
49 

87 
65 

88 

58 

84 

66 

88 

56 

85 
67 

72 
53 

75 
44 

83 
63 

85 
56 

88 

56 

89 

63 

90 
61 

89 
64 

86 
56 

82 

50 

89 
62 

90 
57 

90 
59 

89 
62 

82 
51 

73 
41 

75 
34 

76 
46 

83 
49 

63 
55 

66 

53 

87 

6  1 

65 

57 

62 
56 

80 
41 

64.0 
55.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 

52 

74 
55 

73 
60 

82 
66 

84 

67 

eo 

57 

66 
49 

72 
45 

76 
58 

72 
58 

63 
50 

86 
68 

90 
68 

90 
64 

65 
65 

86 
66 

89 
63 

90 
64 

88 

63 

85 

67 

77 
48 

66 

42 

74 

37 

80 

50 

80 
45 

62 
58 

82 
63 

84 

65 

62 
58 

80 
60 

62 
62 

80.6 
57.5 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 
58 

75 
48 

81 

56 

84 

65 

75 
56 

70 
39 

69 
42 

66 
45 

76 

52 

87 

55 

86 

62 

65 
64 

86 

67 

70 
60 

87 
54 

H5 

62 

90 
65 

99 

57 

61 

64 

69 
43 

66 

37 

72 
38 

74 

39 

76 
45 

80 
50 

80 
59 

79 
49 

60 
45 

81 
53 

81 

53 

76.3 
52.6 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

70 
51 

82 
62 

68 
62 

72 
63 

81 

66 

84 

67 

72 
50 

68 
42 

74 

50 

83 
62 

87 
64 

88 

60 

S6 
58 

81 
56 

83 
59 

84 
62 

8  9 
56 

69 
64 

81 
48 

72 
39 

64 
34 

74 
40 

76 
42 

80 

50 

76 
58 

84 

63 

62 
54 

64 

56 

82 
60 

82 
59 

80 
60 

79.3 
55.5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

80 
55 

72 
61 

74 
63 

82 
67 

84 

67 

73 
54 

69 

51 

70 

50 

77 
54 

71 
61 

85 
61 

87 

67 

8B 
68 

86 
68 

62 

63 

85 
64 

86 

67 

69 
65 

9  9 
67 

62 
60 

68 

53 

65 

45 

70 
47 

73 

53 

77 
56 

80 
60 

79 
63 

63 
61 

76 
60 

78 
59 

79 
61 

76.7 
59.7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

82 
54 

79 
62 

87 
52 

85 
66 

85 
67 

81 

63 

70 

55 

75 
47 

80 

77 
53 

88 

62 

89 
67 

85 
64 

66 
66 

85 
61 

87 
67 

90 
67 

91 
59 

90 
60 

86 

64 

79 

55 

67 
46 

76 
38 

77 
51 

61 

51 

85 

55 

84 
56 

87 

55 

82 
62 

62 

59 

81 

63 

82.5 
58.2 

LISBON 

MAX 
MIN 

79 
52 

76 
61 

72 
56 

80 
63 

86 

63 

83 

57 

70 
44 

70 
42 

70 
49 

76 

57 

86 
58 

86 
66 

86 
65 

86 

65 

84 
64 

84 

59 

87 
66 

89 
65 

88 

62 

86 

66 

79 
46 

67 

39 

72 
38 

73 
44 

77 
45 

61 

57 

81 
62 

82 
50 

81 

53 

82 
58 

80 
56 

60.0 
55.9 

LIVE   OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

71 
42 

72 
56 

76 
47 

80 

52 

82 

63 

72 
55 

68 

38 

69 

39 

65 
45 

73 
52 

85 

57 

84 

63 

84 
66 

84 

66 

69 
59 

84 

55 

84 
62 

90 
66 

85 

6  0 

79 
62 

69 
46 

64 

37 

71 

32 

76 
36 

78 
46 

80 

52 

79 
58 

80 
46 

80 
44 

82 

52 

62 
54 

77.3 
52.0 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

82 
52 

89 
65 

38 
68 

88 
64 

86 

65 

89 
68 

75 
57 

75 

56 

81 

50 

8- 

58 

85 
64 

88 

62 

91 
62 

90 
58 

86 
61 

B8 

57 

90 
60 

91 
61 

92 
56 

88 

59 

85 

56 

71 
47 

76 
40 

79 
47 

76 

50 

65 

59 

67 
54 

87 
56 

79 
44 

80 

55 

79 
67 

84.2 
57.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

67 
49 

70 
51 

75 
46 

81 

78 

62 

70 
51 

69 
38 

69 
41 

58 
47 

73 

52 

83 

57 

84 
62 

63 
68 

82 
67 

67 

55 

82 

55 

85 

62 

91 
65 

66 
6  2 

74 
56 

65 
43 

66 

37 

72 
36 

77 
42 

81 

51 

80 

53 

78 
54 

80 
46 

62 
49 

63 
50 

84 

52 

76.6 
51.8 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

80 
67 

82 

70 

81 

71 

81 
72 

82 

73 

82 

72 

79 
71 

75 

65 

82 
70 

84 
70 

84 

72 

83 
74 

85 

73 

84 

72 

84 

71 

82 
70 

83 
74 

84 

71 

63 
73 

86 

73 

80 
67 

72 
52 

75 
54 

76 

63 

76 

62 

61 
68 

82 
70 

82 
68 

80 
66 

77 
66 

78 
64 

80.9 
68.5 

MAR  I  ANNA    1 ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

67 
48 

64 
41 

70 
45 

77 
58 

82 

64 

75 
41 

67 
35 

70 

37 

65 

45 

72 
45 

82 
60 

85 

69 

80 
67 

82 
66 

77 
62 

77 
56 

86 
64 

88 
65 

66 
63 

81 

56 

69 
45 

65 
38 

72 
40 

76 

39 

78 
43 

76 
56 

75 
50 

79 
45 

82 
43 

83 
47 

84 
48 

76.5 
50.7 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

71 
46 

73 
47 

77 
49 

81 

53 

82 
63 

72 

55 

69 

35 

69 

37 

58 
44 

74 
49 

83 

55 

64 

61 

84 
63 

84 

68 

71 
59 

81 
56 

95 
61 

90 
65 

86 
67 

77 
60 

66 
44 

65 
38 

66 
31 

77 
35 

79 
44 

79 
48 

80 
57 

81 
41 

62 
47 

63 
51 

82 
46 

77.1 
50.6 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

83 

55 

83 
61 

7* 

63 

79 
66 

87 

66 

85 
63 

68 

51 

70 
46 

77 
51 

72 
59 

81 

63 

86 

69 

86 
66 

86 
66 

Bl 
65 

82 
66 

69 
67 

89 
63 

91 
62 

86 

66 

80 

51 

73 
41 

72 
41 

71 
40 

76 
54 

84 

57 

84 

60 

84 

60 

76 
74 

78 
61 

77 
60 

60.5 
59.2 

MELROSE 

MAX 
MIN 

78 
48 

76 
58 

78 

50 

85 
59 

82 

63 

76 
56 

S 

74 

43 

62 
44 

76 

53 

88 

55 

91 
63 

91 
64 

68 

63 

81 

57 

86 

65 

89 
63 

91 
63 

93 
58 

81 
61 

70 
40 

68 
40 

74 
40 

74 

41 

82 
47 

85 
48 

62 
60 

84 

52 

79 
48 

80 

57 

82 
56 

60.6 
53.2 

MIAMI    8AYFR0NT  PARK 

MAX 
MIN 

79 
67 

83 
68 

79 
69 

79 
71 

81 
70 

83 
72 

74 

62 

75 
60 

79 
68 

83 
64 

81 

71 

82 
73 

82 
73 

82 
72 

81 

72 

82 
73 

83 
71 

83 
72 

83 

73 

89 
71 

77 
61 

71 

5  0 

70 
51 

73 
55 

77 
68 

81 

n 

82 
69 

82 
65 

76 
64 

80 

57 

75 
57 

79.6 
66.5 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
68 

79 
71 

78 
72 

76 
73 

79 

73 

83 

74 

78 
66 

74 

64 

77 

70 

80 
71 

79 
66 

80 

75 

80 
74 

80 
75 

80 
71 

80 
76 

81 
75 

62 
72 

82 

75 

91 

75 

86 
66 

75 
56 

71 
57 

72 
66 

79 
69 

79 
71 

SO 
70 

81 

67 

77 
67 

79 
62 

75 
69 

79.0 
69.6 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
66 

86 

70 

82 
71 

80 
72 

82 
72 

88 

70 

72 
63 

77 
61 

79 
68 

83 
65 

82 

73 

82 
73 

84 

73 

85 
70 

83 
66 

83 
73 

B4 
71 

86 
68 

84 

67 

88 

66 

76 
56 

71 

52 

72 
52 

74 
64 

78 

6  6 

80 
64 

63 
64 

64 

63 

76 
63 

80 

60 

75 
69 

60.6 
66.2 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

73 
63 

78 
68 

83 
66 

81 

72 

81 

72 

82 

70 

86 

63 

76 
60 

77 
62 

79 
62 

82 

67 

82 

73 

83 
72 

82 

72 

82 
63 

82 
66 

83 

73 

83 

63 

81 

65 

84 

65 

90 

62 

89 

50 

73 
52 

76 
57 

75 
65 

79 
67 

80 

60 

go 
60 

80 

60 

79 
58 

79 
63 

80.6 
64.3 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

85 

65 

88 
60 

65 
65 

88 

64 

86 

59 

71 

57 

84 

52 

87 

57 

88 

65 

90 
66 

86 

59 

87 

57 

8' 

56 

91 

92 

9  0 

88 

57 

76 

52 

68 

76 
43 

77 

B2 
59 

86 

54 

67 

52 

83 

52 

63 

56 

60 
64 

64.2 
57.9 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
54 

69 
43 

70 

39 

71 

39 

76 

65 

73 
38 

69 

36 

69 

37 

65 
46 

75 
46 

76 
59 

79 
69 

78 
69 

81 

60 

78 
49 

72 
60 

86 
66 

84 

66 

83 
66 

75 
54 

67 
41 

67 
i  6 

74 

45 

73 
49 

72 
37 

76 

62 

77 
46 

BO 
42 

83 
42 

86 

43 

67 
46 

75.5 
60.0 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 
MIN 

64 

46 

70 
48 

73 
46 

80 
60 

60 
56 

71 

52 

71 
35 

71 
38 

67 
45 

72 
50 

76 

55 

60 
66 

82 
67 

85 
66 

70 

53 

9: 

55 

85 
60 

92 
63 

86 

6  0 

60 

63 

70 
46 

68 

37 

74 

35 

78 

40 

79 
47 

80 

55 

76 

52 

» 

45 

61 

46 

63 
50 

84 

50 

77.2 
51.2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

72 
49 

81 
58 

85 
63 

86 

67 

87 

62 

86 

62 

83 

54 

67 
54 

73 

55 

83 
59 

80 
62 

87 

67 

90 
65 

89 

63 

69 
64 

83 
66 

90 
65 

91 
64 

89 
61 

69 

63 

86 

55 

75 
46 

67 
44 

74 
49 

77 

5  9 

80 

59 

65 
58 

8  6 

! : 

66 
58 

61 
61 

SO 
63 

82.5 
59.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

82 
55 

78 
61 

75 
62 

81 

66 

85 

67 

83 
59 

69 

50 

72 
40 

78 
40 

76 
58 

84 

58 

88 

68 

86 

63 

87 

65 

84 

62 

86 
65 

67 

69 

68 

64 

89 

63 

63 
61 

76 
49 

67 
45 

72 
36 

73 
49 

78 

52 

83 

55 

79 
61 

83 
54 

62 
59 

79 
60 

80 

59 

80.4 
57. J 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

74 
45 

78 
48 

80 
62 

86 
60 

84 

63 

83 
65 

78 

53 

67 
45 

73 
50 

80 
50 

79 
60 

85 

62 

84 

61 

87 
65 

64 
60 

85 
6  5 

66 
64 

87 
61 

88 

60 

86 

64 

82 
51 

70 
43 

67 
37 

75 
47 

60 
52 

81 

56 

SI 

'  6 

82 
52 

81 
50 

80 
45 

80.4 

66.1 

NAPLES   CAR  IB  GARDENS 

MAX 
MIN 

61 
57 

32 

50 

88 

63 

86 
65 

85 
67 

82 
70 

72 

56 

78 

54 

84 

57 

82 

57 

87 
66 

87 
66 

85 
65 

85 
64 

87 

(  : 

66 
65 

67 
65 

85 
63 

86 
64 

63 
64 

80 
58 

74 

49 

76 
40 

79 
41 

9. 

51 

63 

59 

81 

56 

81 
56 

86 
58 

65 

57 

83 
57 

58^9 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
36 

65 
37 

63 
37 

70 
48 

67 
60 

73 
41 

62 

32 

67 

32 

69 
42 

70 
43 

72 
57 

73 
61 

77 
64 

77 
67 

84 

52 

75 
58 

66 

62 

83 
65 

72 
66 

76 
60 

72 
42 

66 

a 

67 
30 

69 

33 

69 
43 

69 
54 

72 
48 

74 
it 

76 
39 

76 
45 

85 
47 

71.7 
47.5 

OCALA 

MAX 
MIN 

80 

52 

73 
68 

80 
50 

86 
64 

87 

54 

82 

59 

71 
44 

74 
45 

70 
50 

BC 
56 

90 
59 

90 
63 

68 

s  e 

89 
63 

84 

65 

90 
56 

ee 
65 

95 
64 

92 

t : 

86 

67 

80 
45 

68 
43 

79 
39 

80 

42 

9C 

53 

83 
51 

84 

64 

63 

51 

80 

53 

84 

56 

82 

66 

82.6 
55.6 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

79 
49 

70 
61 

80 
50 

86 
64 

88 

65 

77 
59 

70 
36 

72 

36 

63 
45 

90 
57 

91 
64 

87 
67 

88 
62 

76 
64 

89 

59 

88 

66 

94 
62 

91 

56 

80 
67 

72 
39 

66 
40 

75 
31 

78 

37 

81 

43 

83 

45 

83 
63 

83 
45 

81 
46 

83 
68 

62 

56 

80.9 
53.1 

S««  r*f erenca  not*»  following  StatlOO  ImWb. 
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DAILY  TEMPERATURES  march °5SS 


Continued  - — 

Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
M1N 

74 
41 

74 
64 

81 
63 

8  3 
67 

77 

7  0 

79 
70 

80 
54 

69 

53 

73 
53 

75 
62 

77 
62 

"  1 
67 

81 
69 

84 
70 

82 
66 

81 
65 

81 
67 

82 
66 

85 

70 

84 
69 

84 

56 

72 
47 

60 
44 

73 
52 

74 
56 

73 
61 

77 
65 

78 
63 

79 
63 

80 
62 

79 
63 

77.6 
61.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
53 

68 
62 

69 
62 

83 
65 

86 
66 

78 

55 

68 
49 

72 
47 

78 
52 

75 

8., 
6.0 

88  I 
66 

90 
68 

89 
67 

63 
63 

87 
61 

89 
69 

91 
65 

91 
66 

84 
62 

70 

52  | 

66 
44 

74 

43 

76 
49 

80 
53 

84 

57 

81 
63 

84 

56 

80 
60 

81 
60 

80 
60 

80.5 
58.5 

PALATKA 

MAX 
MIN 

78 

5  2 

74 
61 

74 
51 

83 
59 

B5 
68 

78 

62 

70 
42 

68 
44 

69 
50 

74 
57 

86 

57 

88 
62 

90 
67 

88 
65 

79 
59 

86 
66 

88 
67 

90 
66 

91 

62 

83 
68 

73 
48 

67 
41 

69 
48 

76 
44 

80 
48 

64 

57 

80 
63 

80 
51 

79 
50 

79 
60 

79 
61 

79.6 
56.4 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

6 1 

52 

64 
44 

74 
45 

7  3 

62 

74 

'•3 

66 
4  6 

68 

35 

71 
39 

60 
44 

73 
49 

77 
58 

76 
66 

79 
65 

80 
66 

79 
55 

77 
59 

82 

64 

82 
65 

78 
65 

74 
58 

68 
52 

68 
41 

72 
38 

72 
42 

73 
47 

78 

61 

78 

54 

78 
46 

82 
48 

85 
46 

86 
48 

74.4 
52.3 

PARR  I SM 

MAX 
MIN 

79 
54 

77 
60 

85 
63 

85 
64 

33 
67 

82 
60 

70 
51 

75 

80 
51 

74 
58 

6  6 

61 

87 

66 

87 
66 

88 
67 

8  5 

63 

87 

65 

86 

65 

90 
63 

88 

62 

84 

64 

79 
53 

70 
45 

77 

39 

78 

45 

82 
49 

82 
51 

81 
61 

85 
57 

85 
55 

85 
60 

86 

60 

32.3 
57.7 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 

65 
42 

64 
47 

66 

•  : 

■ c 

8  J 

65 
41 

6  8 
42 

67 
46 

63 
50 

73 
5 '3 

76 
63 

78 
68 

79 
68 

84 
55 

7  3 
54 

68 
64 

84 
65 

80 
68 

83 
69 

75 

52 

67 
46 

73 
39 

69 
47 

70 
47 

72 
60 

81 

60 

73 
54 

77 
48 

80 
50 

83 
51 

80 
55 

73.5 
54  .  0 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

,  i 

59 
44 

63 
49 

6  5 
59 

68 

52 

62 
41 

63 
46 

64 
47 

6  3 

54 

69 
59 

7  3 

62 

74 
67 

76 
67 

84 
55 

69 
53 

66 
62 

78 
65 

74 
66 

78 
66 

73 
55 

65 
87 

67 
41 

64 
46 

65 
48 

68 
61 

74 
61 

67 
53 

69 
50 

76 
51 

75 
53 

73 

57 

69.3 
54.4 

PERRY 

MAX 
MIN 

7  0 

46 

7  3 

:  5 

76 
4  8 

6  - 

3  9 

75 
64 

71 

55 

6  '7 

3  6 

71 

36 

67 
48 

74 
52 

80 
57 

81 
6  4 

80 
59 

83 
66 

70 
43 

82 
56 

SO 
62 

88 
64 

84 
63 

79 
65 

73 
42 

66 
37 

74 

31 

76 
38 

77 
44 

76 
48 

80 
56 

82 
40 

82 
44 

84 
50 

84 
48 

77.0 
50.7 

PLANT  CITY 

MAX 

81 

7  B 

77 

85 

3  3 

83 

69 

75 

76 

75 

87 

38 

89 

87 

86 

86 

68 

90 

89 

85 

76 

67 

76 

77 

81 

82 

80 

85 

84 

84 

86 

81.9 

MIN 

55 

61 

62 

67 

67 

57 

49 

44 

51 

57 

60 

66 

67 

63 

62 

63 

66 

63 

62 

64 

48 

41 

37 

44 

50 

55 

62 

53 

54 

58 

60 

57.0 

PUNT A  GORDA 

MAX 

BO 

79 

R3 

B  7 

83 

83 

n 

77 

78 

71 

70 

83 

83 

83 

87 

87 

85 

92 

85 

84 

77 

62 

71 

69 

73 

72 

75 

80 

85 

79.3 

MIN 

57 

64 

63 

68 

68 

66 

58 

62 

5e 

54 

55 

59 

64 

74 

7  2 

72 

65 

66 

60 

57 

48 

48 

52 

59 

58 

61 

58 

55 

58.7 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 

65 

62 

7  l 

75 

78 

75 

67 

69 

68 

69 

70 

80 

83 

83 

77 

75 

86 

86 

85 

81 

69 

64 

73 

73 

76 

75 

75 

78 

81 

83 

84 

75.4 

MIN 

45 

45 

45 

59 

61 

47 

3  8 

37 

4: 

48 

55 

66 

66 

64 

54 

57 

62 

64 

60 

57 

49 

39 

35 

38 

43 

58 

53 

44 

43 

47 

47 

50.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

81 

B8 

86 

8  7 

83 

86 

83 

77 

81 

87 

83 

86 

•7  6 

85 

87 

84 

86 

88 

86 

89 

85 

83 

82 

79 

80 

82 

65 

88 

55 

83 

82 

76 

83.9 

MIN 

57 

'  4 

60 

66 

67 

63 

55 

53 

3  7 

66 

68 

65 

61 

59 

63 

6  3 

58 

59 

61 

58 

48 

43 

39 

48 

53 

.52 

55 

50 

64 

58.0 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

72 

76 

B  8 

77 

68 

65 

66 

66 

77 

88 

89 

87 

77 

78 

88 

85 

90 

85 

73 

61 

65 

70 

76 

84 

77 

75 

72 

74 

76 

76.6 

MIN 

0 

50 

56 

64 

58 

41 

40 

54 

56 

61 

64 

64 

56 

65 

64 

60 

58 

43 

40 

35 

38 

44 

56 

61 

51 

47 

45 

44 

53.2 

SAINT  LEO 

MAX 

BO 

67 

67 

8  8 

86 

75 

69 

7  3 

76 

7 .-. 

67 

88 

89 

88 

88 

88 

87 

90 

89 

82 

68 

68 

75 

77 

82 

82 

62 

84 

62 

83 

63 

79.8 

MIN 

54 

61 

60 

64 

67 

57 

49 

47 

50 

58 

60 

67 

68 

65 

6  3 

64 

66 

66 

64 

67 

52 

43 

42 

48 

53 

57 

64 

55 

57 

58 

59 

58.2 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

6 1 

J  l 

73 

71 

67 

67 

71 

70 

65 

73 

7  0 

69 

71 

76 

78 

78 

74 

76 

77 

76 

75 

68 

69 

71 

72 

74 

76 

79 

86 

86 

50 

84 

52 

73.3 

MIN 

47 

50 

47 

3  E 

57 

53 

37 

3  7 

46 

54 

56 

60 

63 

64 

58 

59 

63 

65 

63 

66 

44 

38 

36 

44 

48 

59 

53 

45 

45 

52.2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

76 

5  9 

76 

8  3 

81 

71 

66 

73 

79 

73 

84 

83 

83 

82 

83 

88 

82 

85 

86 

81 

71 

64 

73 

75 

79 

79 

78 

81 

81 

83 

83 

78.3 

MIN 

58 

62 

62 

66 

59 

54 

52 

57 

62 

63 

67 

68 

67 

67 

67 

69 

68 

66 

71 

58 

49 

49 

55 

59 

60 

67 

61 

60 

62 

63 

61.6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

6  9 

73 

75 

73 

70 

71 

3' 3 

65 

74 

70 

80 

81 

88 

81 

76 

88 

88 

85 

76 

70 

68 

75 

74 

76 

79 

80 

31 

86 

87 

87 

76.8 

MIN 

42 

47 

43 

52 

62 

51 

34 

34 

40 

53 

56 

65 

67 

68 

56 

57 

58 

62 

63 

67 

41 

35 

31 

38 

42 

52 

53 

42 

42 

45 

44 

49.7 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

82 

78 

71 

3  3 

85 

83 

71 

69 

75 

73 

86 

88 

89 

88 

85 

84 

88 

88 

90 

86 

79 

67 

71 

73 

77 

83 

80 

82 

79 

79 

80 

80.3 

MIN 

53 

62 

59 

64 

61 

49 

43 

51 

58 

58 

66 

66 

64 

64 

61 

67 

65 

61 

66 

50 

45 

36 

45 

48 

53 

63 

58 

60 

61 

61 

57.6 

SARASOTA 

MAX 

78 

78 

87 

35 

82 

78 

68 

75 

82 

79 

3  8 

84 

85 

85 

86 

86 

84 

86 

87 

83 

77 

68 

77 

78 

81 

80 

80 

84 

64 

83 

85 

81.3 

MIN 

52 

51 

3. 

67 

67 

59 

52 

46 

46 

60 

6. 

65 

65 

68 

63 

66 

66 

62 

63 

71 

52 

43 

42 

48 

51 

55 

66 

59 

55 

60 

62 

57.9 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

B  0 

89 

84 

83 

84 

89 

74 

77 

81 

85 

84 

84 

86 

85 

3t 

85 

.3  5 

87 

86 

90 

76 

72 

75 

76 

80 

82 

86 

86 

79 

82 

77 

82.4 

MIN 

57 

64 

71 

70 

67 

63 

83 

63 

59 

70 

72 

63 

61 

69 

70 

60 

61 

60 

61 

49 

50 

55 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

61.4 

STARKE 

MAX 

7  = 

7  3 

75 

7  8 

85 

76 

68 

69 

61 

74 

8  3 

87 

36 

85 

73 

85 

86 

89 

87 

81 

69 

64 

70 

74 

78 

81 

80 

80 

76 

78 

77.6 

MIN 

44 

4C 

42 

56 

63 

54 

38 

35 

42 

50 

41 

54 

61 

64 

57 

54 

62 

63 

56 

62 

46 

37 

31 

33 

36 

49 

59 

49 

41 

40 

48.6 

STE I NHATCHEE   MCCAIN  TWR 

MAX 

70 

68 

80 

80 

78 

70 

70 

72 

80 

80 

8  0 

85 

86 

81 

83 

80 

85 

83 

83 

83 

74 

86 

76 

77 

80 

84 

82 

34 

79.3 

MIN 

44 

55 

58 

64 

54 

35 

35 

38 

39 

57 

56 

57 

62 

60 

51 

50 

35 

54 

60 

40 

33 

29 

36 

40 

44 

65 

8  5 

40 

.  40 

45 

47.8 

STUART    1  N 

MAX 

77 

84 

80 

7( 

8  3' 

85 

75 

72 

77 

80 

80 

81 

8  3 

82 

80 

60 

35 

83 

88 

86 

82 

71 

73 

72 

71 

76 

85 

83 

77 

77 

76 

79.2 

MIN 

57 

6  3. 

63 

72 

7  3' 

69 

57 

» 

61 

60 

60 

70 

68 

64 

69 

71 

71 

64 

68 

67 

56 

8  3 

46 

51 

64 

63 

64 

61 

62 

61 

61 

62.3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

62 

56 

75 

75 

75 

72 

69 

68 

60 

70 

69 

79 

81 

85 

77 

73 

87 

88 

84 

72 

64 

6  6 

71 

71 

75 

77 

76 

78 

82 

83 

84 

74.6 

MIN 

43 

47 

45 

60 

55 

40 

33 

34 

40 

51 

58 

67 

67 

64 

56 

58 

58 

63 

61 

50 

45 

39 

33 

36 

43 

55 

48 

40 

42 

48 

46 

49.2 

T AM  1  AM  I    TRL   40  Ml  BEND 

MAX 

83 

89 

86 

84 

83 

88 

82 

79 

83 

86 

90 

87 

89 

88 

89 

84 

90 

91 

89 

87 

82 

73 

78 

77 

82 

85 

87 

89 

84 

83 

80 

84.7 

MIN 

6  6 

64 

66 

67 

63 

63 

58 

59 

61 

63 

64 

6  8 

65 

68 

65 

65 

61 

61 

59 

58 

48 

44 

51 

5h 

58 

54 

55 

56 

52 

63 

59.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

6  ' 

74 

84 

8  8 

71 

65 

74 

77 

74 

84 

82 

83 

83 

87 

87 

85 

86 

86 

82 

67 

6  5 

73 

79 

77 

78 

77 

80 

82 

85 

85 

78.5 

MIN 

55 

61 

61 

66 

66 

53 

47 

53 

6  0 

62 

66 

6  7 

64 

64 

64 

67 

65 

65 

58 

52 

46 

50 

54 

56 

64 

56 

56 

59 

58 

58.3 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

71 

78 

73 

72 

8  3* 

83 

6  4 

63 

67 

78 

78 

85 

86 

82 

78 

81 

85 

85 

85 

87 

80 

66 

66 

75 

77 

78 

78 

77 

77 

77 

84 

77.3 

MIN 

52 

jf 

57 

64 

6  7 

57 

50 

44 

46 

54 

62 

65 

66 

65 

64 

62 

64 

63 

64 

65 

55 

46 

42 

47 

5  3 

51 

54 

64 

53 

57 

59 

57.1 

TAVERN  I ER 

MAX 

79 

.3  1 

80 

79 

81 

62 

79 

76 

79 

82 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

86 

80 

78 

73 

74 

77 

80 

82 

81 

82 

79 

79 

80.2 

MItl 

67 

70 

69 

72 

72 

72 

72 

63 

69 

68 

73 

73 

74 

73 

67 

74 

74 

72 

74 

73 

65 

63 

55 

65 

68 

69 

69 

66 

64 

61 

67 

66.8 

T1TUSVILLE  2  W 

MAX 

83 

a  i 

68 

81 

8  3 

82 

70 

68 

79 

69 

84 

88 

91 

87 

62 

36 

90 

87 

91 

87 

78 

64 

70 

79 

81 

81 

81 

79 

78 

78 

80 

80.2 

MIN 

54 

62 

61 

64 

66 

63 

48 

42 

48 

60 

62 

67 

6  3 

65 

62 

61 

68 

64 

61 

65 

48 

88 

36 

44 

46 

46 

60 

58 

59 

62 

67 

57.5 

USHER  TOWER 

MAX 

71 

74 

74 

84 

80 

73 

68 

70 

75 

77 

84 

83 

6  2 

81 

75 

85 

82 

88 

88 

81 

71 

66 

73 

74 

78 

78 

81 

81 

80 

83 

83 

78.2 

MIN 

45 

44 

68 

62 

63 

45 

38 

'■6 

38 

36 

36 

60 

65 

66 

65 

58 

64 

66 

68 

62 

40 

38 

31 

40 

38 

44 

63 

40 

44 

44 

44 

50.0 

VENICE 

MAX 

75 

75 

87 

84 

80 

75 

67 

74 

80 

78 

82 

82 

82 

82 

85 

83 

83 

83 

83 

81 

78 

69 

75 

77 

80 

79 

78 

80 

83 

82 

83 

79.5 

MIN 

54 

62 

63 

68 

67 

64 

56 

49 

54 

3  8 

63 

67 

66 

69 

64 

67 

66 

62 

63 

70 

56 

47 

43 

49 

52 

55 

65 

61 

57 

59 

62 

60.0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

82 

80 

79 

79 

85 

80 

65 

69 

74 

72 

80 

82 

84 

83 

76 

80 

85 

85 

85 

86 

73 

61 

69 

72 

76 

81 

84 

81 

77 

78 

76 

78.0 

l  ri 

58 

65 

70 

f  » 

60 

8  7 

53 

53 

60 

6 '7 

70 

69 

65 

67 

65 

71 

66 

68 

66 

54 

87 

44 

54 

57 

59 

63 

62 

63 

62 

69 

61.9 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

82 

79 

83 

85 

8  7 

83 

69 

73 

80 

76 

87 

88 

89 

89 

81 

87 

90 

90 

89 

85 

82 

68 

73 

76 

81 

85 

84 

85 

62 

80 

82 

82.3 

MIN 

53 

61 

62 

69 

67 

59 

52 

44 

50 

5  7 

61 

65 

66 

65 

62 

66 

64 

60 

61 

64 

52 

42 

36 

45 

49 

52 

58 

55 

52 

60 

62 

57.1 

W  PALM  BEACH   RAOIO  WJNO 

78 

82 

81 

8  0 

82 

89 

74 

78 

80 

'3  2 

83 

83 

82 

82 

8  2 

84 

84 

84 

80 

77 

73 

73 

73 

79 

85 

83 

79 

78 

76 

MIN 

67 

64 

68 

72 

72 

69 

58 

57 

68 

64 

72 

73 

71 

68 

68 

74 

74 

68 

6  8 

67 

58 

86 

48 

64 

6  3 

65 

62 

63 

63 

61 

68 

1  65.4 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

87 

82 

8  3 

89 

69 

75 

7  8 

64 

82 

83 

g  r 

84 

86 

83 

85 

86 

86 

89 

76 

69 

75 

75 

73 

78 

85 

83 

79 

81 

78 

80.6 

MIN 

59 

65 

68 

73 

69 

67 

88 

57 

65 

64 

72 

71 

68 

66 

66 

73 

70 

67 

6  6 

65 

57 

88 

50 

63 

64 

64 

61 

62 

62 

60 

70 

64.2 

WINTER  HAVEN 

MAX 

80 

75 

75 

83 

84 

81 

68 

73 

81 

73 

85 

87 

38 

88 

8  3 

86 

88 

88 

88 

85 

77 

72 

73 

75 

79 

82 

82 

85 

62 

80 

80 

80.8 

MIN 

53 

59 

62 

65 

,,, 

57 

50 

44 

53 

56 

60 

66 

63 

63 

62 

63 

68 

61 

6  3 

64 

52 

-5 

37 

47 

53 

54 

59 

53 

61 

59 

63 

57.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

65 

62 

57 

72 

78 

82 

6r> 

66 

67 

59 

71 

76 

84 

81 

8  1 

79 

77 

88 

89 

86 

78 

6  2 

64 

69 

76 

79 

76 

7  2 

76 

81 

83 

74.4 

MIN 

33 

35 

44 

50 

62 

49 

34 

35 

36 

49 

52 

61 

66 

65 

55 

56 

58 

65 

63 

64 

49 

83 

37 

38 

42 

52 

56 

3  2 

44 

47 

54 

49.5 

See  reference  ooteii  following  Station  lodes. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1963 


Day  ol  month 


OldUOD 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

Q 

g 

10 

i  l 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

Aver 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

78 

78 

B3 

82 

77 

79 

62 

83 

85 

86 

88 

90 

79 

88 

88 

94 

94 

88 

86 

B7 

88 

91 

90 

90 

94 

96 

94 

92 

94 

85.4 

MIN 

54 

63 

56 

62 

65 

66 

55 

54 

58 

60 

72 

66 

70 

72 

72 

68 

70 

61 

70 

73 

61 

57 

56 

58 

69 

62 

68 

65 

63 

66 

67 

63.8 

4  INCHES 

MAX 

64 

69 

71 

73 

76 

75 

70 

71 

60 

75 

77 

79 

81 

82 

74 

80 

82 

86 

34 

80 

76 

76 

n 

79 

79 

79 

82 

82 

81 

82 

ei 

76.9 

MIN 

54 

62 

57 

62 

65 

66 

58 

r5 

58 

60 

73 

67 

70 

72 

71 

69 

71 

64 

71 

74 

64 

61 

59 

62 

71 

64 

70 

68 

67 

69 

70 

65.3 

8  INCHES 

MAX 

62 

66 

67 

69 

72 

72 

67 

67 

60 

70 

75 

77 

78 

73 

76 

78 

81 

80 

78 

75 

72 

73 

74 

74 

74 

78 

78 

77 

77 

78 

73.3 

MIN 

55 

61 

58 

63 

65 

66 

60 

58 

60 

60 

67 

70 

72 

71 

69 

71 

66 

72 

75 

68 

64 

53 

64 

72 

66 

71 

69 

69 

70 

71 

65.9 

SLOPE  OF  GROUNOi     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE :     SOIL  TYPE,      ARREOONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHI AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

3  -  ? 
o  o  ► 

t-  < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.23 

.31 

.30 

.24 

.22 

.18 

.24 

.19 

. 

.14 

.20 

.16 

.15 

.19 

.21 

.30 

.  ■ 

.20 

.22 

.02 

.13 

.17 

.31 

.27 

.06 

.18 

.26 

.04 

.25 

.12 

5.70 

BELLE  GLADE 

EVAP 

.12 

.11 

.22 

.16 

.21 

.18 

.18 

.08 

.18 

.14 

.16 

.20 

.21 

.16 

.18 

.16 

.21 

.17 

.22 

.30 

.34 

.24 

.20 

.18 

.12 

.24 

.19 

.23 

.19 

.24 

5.94 

CLEWISTON  U.S.  ENGRS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.10 

63 
55 

.11 

76 
58 

.07 

79 
64 

.11 

81 
65 

.19 

:  I 

68 

.14 

82 
67 

.17 

7m 
66 

.19 

67 
56 

.14 

73 
3  ' 

.06 

79 
62 

.14 

81 

66 

.13 

84 
68 

.15 

67 
69 

.12 
86 
72 

.13 
87 
71 

.19 

85 
71 

3  3 
70 

.10 
87 
71 

.28 

87 
72 

.18 

88 
71 

.29 

62 

5  5 

.29 
77 

59 

.32 
72 
52 

.18 

76 
58 

.  1 : 

79 
64 

.16 
81 
66 

.1.. 

6  3 

69 

.23 
84 
69 

.25 
85 
70 

.28 
85 
69 

.17 
83 
69 

S.15 
80.7 
65.5 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

EVAP 
WIND 

* 

.36 

.25 

.05 

.43 

.33 

.15 

* 

. ! 

.17 

.24 

- 

- 

.28 

.39 
115 

.25 
117 

.28 

lit 

.28 
97 

.31 
91 

.18 

29 

.57 
67 

.13 
128 

- 

68 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.14 

38 

.12 

81 

.14 
41 

.22 
63 

.18 

72 

.21 

83 

67 

.16 
47 

.24 

73 

.11 

44 

.22 
43 

.22 
55 

.19 

44 

.23 
29 

.22 
28 

.25 

35 

.22 

50 

.26 

32 

.24 

29 

.27 

37 

.35 

6  6 

.33 
77 

.  3  B 

5  3 

.20 
71 

.17 
44 

.21 

42 

.23 
27 

.18 
29 

.27 
48 

.28 
160 

6.90 
1712 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

5 
74 
51 

.22 
5 
75 
61 

.16 

0 
79 

.15 
10 
80 
62 

.19 

i : 

6  3 
65 

.22 
30 
81 
62 

.19 

0 
7  3 
44 

.18 

5 
76 
43 

.  • 

0 
76 
48 

.11 

5 
83 
55 

.25 
15 
88 
57 

.21 

20 
87 
64 

.22 

25 

S3 

67 

.17 
15 

88 
67 

.16 

15 
86 
67 

.15 
15 
86 
58 

3  0 
5  7 
67 

.19 
5 
93 
66 

.27 
15 
92 
63 

.29 
65 
85 
66 

.36 

73 
7  ■' 

46 

.23 
25 
72 
38 

.18 

5 
76 
40 

.25 
10 
81 
45 

.12 
10 

82 
51 

.38 
35 
81 

53 

.21 
:  i 

53 
62 

.19 

5 
85 
55 

.25 
15 
85 
53 

.27 

45 
84 

56 

.27 
30 
85 
57 

6.44 
555 
82.5 
56.2 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

45 
71 
52 

.12 

92 
82 
62 

.17 

90 
69 

.26 
85 
90 
68 

.13 

45 
1 

58 

.18 

127 
87 
68 

.23 
5o 
89 
66 

.14 

44 
75 
56 

.24 
74 
79 
55 

.12 
38 
81 
62 

.22 
69 
90 
66 

.19 

80 
87 
69 

63 
70 

.25 
35 
91 
69 

.18 

42 
91 
68 

.24 
61 
92 
68 

.20 

3  9 
66 
69 

.28 
43 
93 
68 

.34 
20 
93 
68 

.20 
38 
90 
66 

.28 
85 

>o 

5  2 

.24 
57 
84 
48 

.19 

45 
74 
50 

.23 

70 
75 
49 

.23 

3? 
f  7 

55 

.23 
61 
82 
61 

.22 

61 

83 
63 

.23 
36 
89 
63 

.22 
37 
88 
64 

.14 

59 
78 
59 

.28 
128 
85 
60 

6.51 
1853 
84.8 
62.6 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.07 

45 

.05 

25 

.  3 

15 

.09 

50 

.16 

60 

.14 

55 

.16 

30 

.14 

15 

.14 

3  3 

.08 

20 

.19 

55 

.22 

55 

.16 

20 

.15 

10 

.17 

25 

.21 

40 

.19 

2  6 

.22 

25 

.19 

20 

.21 

65 

.30 

70 

.20 

40 

.18 

15 

.19 

25 

.16 

30 

.19 

25 

.17 

25 

.19 
10 

.17 

20 

.13 

40 

.35 
30 

5.20 
1020 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 

141 
70 
58 

.11 

31 
81 
42 

.16 

48 
80 
44 

.11 

95 
74 
62 

.11 
152 

76 
69 

.27 

130 
72 
47 

.14 

27 
7: 
48 

.18 

32 
74 
50 

.  ' 

51 
72 

52 

.10 

43 
80 
60 

.14 
161 
81 
63 

.14 

172 
81 
72 

.04 

64 
82 
72 

.14 
72 
84 
72 

.17 

58 
82 
55 

.08 

82 
77 
57 

.12 

91 

8  7 

63 

.15 

71 
91 
72 

.16 
89 
83 
71 

.29 
152 
80 
62 

.31 

18 
71 
47 

.23 
80 
75 
42 

31 
86 
73 

.14 

49 
84 
65 

.21 
79 
77 
57 

.02 
103 
84 
65 

16 

86 
54 

.22 

32 
87 
52 

.15 
42 
87 
52 

.26 
25 
87 
53 

.19 
27 
90 
60 

4.89 
2362 
80.5 
58.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.12 

25 

.16 

73 

.18 

46 

.17 

12 

.15 

6 

.23 

73 

.19 
66 

.15 
62 

73 

.15 

26 

.19 

44 

.17 
14 

.18 

2  2 

.21 
16 

.24 

16 

.22 

57 

.16 
14 

.21 
16 

.21 
15 

.25 
28 

34 

.27 
78 

.23 
71 

.22 
62 

.21 

3'. 

.18 

24 

..  : 

13 

.23 

25 

.22 
32 

.26 
108 

.26 
138 

6.33 
1370 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.17 

.15 

.22 

.18 

.25 

. 

.20 

.15 

.24 

.10 

.21 

.25 

.25 

.19 

.24 

.25 

.17 

.29 

.29 

.36 

.19 

. 

.15 

.21 

.27 

.26 

.22 

.18 

6.74 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

41 
77 

62 

.10 
16 
84 
70 

.12 
39 
84 
72 

.19 
68 
82 
70 

.22 

24 
6  3 
71 

.11 

28 
84 
68 

.  ■ 

6 

e  o 

71 

.20 

34 
75 
63 

.11 

33 
77 
S3 

.16 
31 
79 
66 

.12 
30 
84 
70 

.10 

36 
84 
68 

.21 

24 
6-. 

70 

.13 
12 
84 
70 

.17 

12 
90 
72 

.16 

33 
82 
70 

.17 
17 
90 
72 

.15 
12 
90 
72 

.17 

15 
84 
68 

.18 

20 
87 
66 

.21 
13 
B4 
67 

13 
76 

50 

.18 
28 
73 
53 

.18 

48 
76 
56 

.17 
33 
7* 
59 

.11 
17 
77 
62 

.14 

6 
:6 

63 

.17 
7 
87 
64 

.18 
17 
81 
64 

.47 
26 
82 
58 

.16 
59 
76 
68 

B  5.08 
801 
81 .9 
65.7 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.16 

.28 

.14 

.18 

.18 

.17 

.21 

.18 

.23 

.21 

.12 

.19 

.17 

.13 

.19 

.16 

.20 

.21 

.25 

.20 

.  36 

.35 

.22 

.22 

.26 

.13 

.14 

.23 

.22 

.24 

.40 

6.51 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.07 

40 

.04 
63 

.09 

32 

.08 
69 

.07 

66 

.28 
131 

.19 

96 

.16 

44 

.16 

44 

.03 
31 

.14 

73 

.10 

92 

.14 

6  3 

.11 

27 

.11 

77 

.20 

89 

3  8 

.17 
31 

.18 

28 

.16 

59 

.34 
197 

.38 

240 

.19 

79 

.19 

39 

it 

.20 
51 

.14 

74 

.2! 
47 

.20 

42 

.20 
71 

.31 
98 

5.12 
2167 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  dt 

ys  with 

precipi 

tation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 

• 

> 
< 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  A.M. 
EST 

7,00  A.M. 
EST 

1,00  P.M. 
EST 

7,00  P.M. 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

o> 

01 

A 

tn 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

32 

NW 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

5 

74 

5.8 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

6.  8 

6 

DAYTONA  BEACH  WB  AI RPORT 

SW 

9 

9.5 

2  3++ 

WNW 

6 

81 

82 

56 

69 

2 

7 

3 

1 

0 

0 

13 

5.8 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.0 

2  5++ 

NNE 

30 

85 

88 

53 

69 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

4.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

10 

9.7 

38 

NE 

15 

81 

86 

47 

61 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

8 

82 

5.7 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

SE 

26 

12.5 

31 

NE 

31 

78 

78 

64 

73 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

89 

3.8 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

11 

64 

5.7 

LAKELAND  WB  CITY 

w 

8.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

SE 

20 

12.  1 

31++ 

N 

29 

81 

84 

59 

70 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

6 

79B 

4.30 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SSW 

10 

9.6 

29++ 

WNW 

6 

83 

90 

49 

61 

4 

1 

4 

2 

0 

0 

11 

5.6 

9.5t 

6+ 

4 

7 

1 

1 

0 

0 

13 

57 

PENSACOLA  WB  CITY 

SSEt 

26 

W 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

S 

17 

10.5 

32++ 

NW 

20+ 

84 

87 

54 

57 

1 

3 

3 

1 

1 

0 

9 

5.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

11 

12.9 

35++ 

WNW 

1 

64 

90 

55 

69 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

9 

61 

5.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

13 

10.6 

28++ 

NE 

30 

81 

82 

58 

70 

2 

1 

0 

0 

11 

5.6 

0  CITY  OFFICE  CAT A 
t     AIRPORT  DATA 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

O 

£ 

i 

jjj 

SPECIAL 

*.Ei»iui»  SWINGS 

00  TO 

LAKE 

5P 

ALEXANDER  SPGS •  ASSN. 

APALACMICOLA  WB  CUT 

0211 

FRANKLIN 

J 

29  44 

6* 

:-  1 

13 

HID 

- 1 D 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

arcadia 

DE  SOTO 

5 

61 

52 

70 

6P 

6P 

AVON  PARK 

03*9 

HIGHLANDS 

27  35 

81 

*  - 

6P 

6P 

c 

BABSON  CARE 

Iff) 

27  50 

61 

SP 

HARRY  H.  TOLSON 

BAB TO* 

)*7| 

POLK 

27  54 

61 

Q 

125 

SP 

BAT  LAKE 

9S2C 

HILLSBOROUGH 

5 

26  04 

62 

30 

51 

U.S.  GEOLa  SURVEY 

BATPORt 

3535 

HERNANDO 

5 

28  32 

82 

39 

10 

WILBUR  D>  GO 00 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

: ',  \ ; 

PALM  BEACH 

7 

26  40 

B  E 

38 

16 

8A 

6A 

EVERGLADES  EXP.  5TAa 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

j  ,  i 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

60 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0739 

HENDRT 

5 

26  19 

at 

00 

- 

5P 

3P 

Bl ThlO 

0758  ORANGE 

8 

28  33 

81 

•> 

65 

6P 

flood  control  dist. 

BLACKMAN  *  WNW 

5 

30  57 

86 

42 

200 

MRS.  s.  toungblood 

Blount stown  ;  se 

B  I 

CALHOUN 

„■ 

02 

51 

7A 

DA V 1 D  HOWELL 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

10 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

BRADENTON  EXP  STATION 

MANATEE 

29 

B2 

33 

SP 

SP 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

6* 

59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOK  S V 1 LL  E  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

S 

28  37 

82 

12 

200 

3P 

5P 

c 

BuSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

62 

OS 

6P 

6P 

CANAL    POINT    GATE  S 

127] 

PALM  BEACH 

26  52 

80 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL   POINT  USDA 

127* 

PALM  BEACH 

26  32 

80 

38 

25 

MID 

8A 

CAPT 1 VA 

1310 

LEE 

S 

26  32 

82 

11 

3 

JP 

5P 

ALLEN   T.  WEEKS 

CARRASELLE    1  NNH 

1  156 

FRANKLIN 

5 

29  52 

8* 

10 

5P 

-..e 

MRS.    HAZEL   F.  COOK 

CARTV I LLE 

i  .'8  6 

WASHINGTON 

30  47 

85 

70 

7A 

LONN 1 E    H.  WH1TTAKER 

1*32 

LEW 

5 

29  06 

83 

02 

6P 

6P 

MISS  HARRIETTS  whIDOON 

CmIPlCt  3  E 

154*  WASHINGTON 

B< 

29 

130 

5P 

5P 

CLEARWATER 

PINELLAS 

3 

27  59 

62 

47 

20 

6P 

of 

CLtARwATER  fire  dept. 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

e 

28  29 

81 

46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWlSTON 

1649  HENDRT 

26  45 

80 

35 

18 

8P 

GER V IN  N.  P 1 1 ZEN 

CLEWlSTON  u  s  eng 

1654  HENDRt 

26  *5 

80 

55 

20 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  se  • 

7 

27  24 

., 

i  0 

40 

8A 

CRESCENT  C 1  TV 

PUTNAM 

B 

29  25 

81 

30 

58 

6P 

CRESTVIEW   RADIO  WJS8 

1964  OKALOOSA 

5 

30  46 

86 

35 

276 

5P 

5P 

CROSS  CITT 

2006  DIXIE 

29  38 

83 

07 

c 

CROSS  CITT  2 

20G  1 

OIXIE 

S 

29  38 

83 

0  7 

SP 

5P 

RICHARD    W.  OAVIES 

211* 

BROWARD 

2 

26  04 

»  1 

12 

7 

MIO 

OA  V  TON A  BEACH 

2i  se 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81 

02 

4 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

DA  Y  T  ON  A   BEACH  wB  AO 

2158 

2 

81 

C  3 

11 

MID 

MID 

C  J 

2200 

OSCEOLA 

26  05 

54 

5P 

5P 

c 

OE  FUN  IAS  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

07 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

OE    LAND    3  N 

2229 

VOL  US  1  A 

29  04 

81 

17 

40 

5P 

5P 

DE  LAND  A  IB  SERVICE 

DE  SOTO  CITT  4  SW 

2288 

HIGHLANDS 

27  25 

81 

28 

68 

CHESLET   A.  SKIPPER 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

2396 

HENORT 

26  36 

:  tt 

20 

6P 

6A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

239] 

SUWANNEE 

30  16 

j» 

15 

78 

OTHER  L.  BAILEY 

OR  T  TOOTUGAS 

2418 

MONROE 

24  38 

82 

52 

6P 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

everglade  s 

2850 

COLLIER 

4 

25  51 

81 

6P 

6P 

J.  M.  DAVIDSON 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8 

61 

32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2923  HENDRT 

26  33 

26 

18 

H*  GREGORY  aTChlEy 

FELLSMEHE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

4P 

OKEELANTA    SUG.  REF.1NC 

FERNAND1NA  BEACH 

29** 

NASSAU 

2 

30  40 

26 

30 

SP 

Sp 

LEWIS  K.  NOLAN 

flamingo  ranker  station 

3020 

MONROE 

S 

25  08 

g< 

55 

6A 

8A 

NATIONAL    PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

27  35 

80 

51 

60 

SP 

5P 

c 

FORT  GREEN   12  wSw 

3153 

MANATEE 

i.S 

120 

OwEN   J.  KEEN 

FORT  LAUDEROALt 

3163 

2 

26  06 

09 

10 

6P 

6P 

MRS.   ALENE   LA  MARPE 

FT    LAUOEROAlE   BAHU  MAR 

lltfl 

BROWARD 

2     26  07 

B  . 

07 

SP 

BAH 1  A -MAR    TACHT  HARBOR 

31  71 

BROWARD 

2     26  06 

80 

6A 

6A 

u.  OF  fla.  plant  lab* 

31B6 

LEE 

S     26  35 

tt  i 

52 

15 

MIO 

M  : 

C  J 

u.s.  weather  bureau 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2     27  25 

Mil 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

U  10 

BAY 

5     30  26 

65 

140 

5P 

IF 

WJHG-Tv  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8     29  36 

62 

22 

86 

*P 

4P 

*P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  UaOF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

ALACHUA 

8     29  42 

82 

16 

155 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GlEN  sT  MARY  NURSERIES 

BAKER 

9     30  15 

82 

10 

*P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACE V  I LLE 

3  VJ  P 

JACKSON 

3     30  59 

30 

160 

c 

CHARLES  C.  LlODON.  JR. 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

•  e- 

ORANGE 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

3909 

DADE 

2     25  50 

ao 

8A 

8A 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

1956 

ALACHUA 

LO 

29  50 

B2 

36 

75 

5P 

5P  | 

LOUIS  T.  CLOUTJER 

HILLSBOROUGH 

5     28  09 

82 

50 

STATE  PARK 

609] 

DADE 

2     25  30 

80 

M  10 

C         SUBTROPICAL  L«P.  STA. 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

42*2 

POLK 

7     27  46 

81 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

*273 

LEVY 

5     29  02 

82 

12 

C           FLA.    POwER  COMPANY 

CI  THUS 

5     28  50 

20 

CUT  OF  INVERNESS 

ALACHUA 

8     29  27 

60 

ORANGE 

8     28  28 

6P 

i  CHASE   *  COMPANY 

JACKSONVILLE   KB  AP 

*3»B 

8     30  25 

■  I 

MIO 

c    j  [u.s.  me a t her  bureau 

4  •f. 

OUVAL 

2     30  17 

FIRE  DEPARTMENT 

*39* 

HAM I L ION 

10     30  29 

82 

55 

1*0 

5P 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

4318 

DADE 

2     25  41 

Bl 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

MONROE 

5     24  33 

B ; 

45 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KET  WEST  WB  CITT 

4575 

MONROE 

5     24  33 

46 

9 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

KtSSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7     2B  IB 

81 

68 

5P 

C 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

6662 

HENDRY 

5     26  45 

81 

16 

ALKO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE   ALFRED   ExP  STA 

POLK 

81 

43 

160 

SP 

5P 

CITRUS  EXP.  STATION 

LAKE  CITT  2  E 

*T11 

COLUMBIA 

i : 

30  12 

82 

35 

205 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

»771 

ORANGE 

8     26  32 

ai 

9J 

SUBTROP   FRUIT    FLOa  STA. 

LAKELAND  WB  CITT 

POLK 

3    28  02 

81 

214 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

48*5 

HIGHLANDS 

7     27  17 

81 

i  3 

90 

6P 

COLE  OANLET,  JR. 

LAKE  TBAFFORO 

kSBfi 

COLLIER 

4     26  26 

81 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LANONT    6  WNH 

5     30  24 

83 

55 

c 

TuNCSTON  PLANTATION 

LlGNUMVITAE  KET 

50  IS 

MONROE 

2     2*  54 

8  0 

42 

8 

DR.  E.  C.  LUNS  FORD 
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INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

^  TEMP. 

PRECIP. 

fc'VAP 

y  i 
jjjl 

SC  76 

LAKE 

1 

2B  53 

81  46 

68 

5P 

5P 

c 

OKLAWAHA  WATER  AUTH. 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  56 

120 

t.e 

RADIO  STATION  wNER 

LONGBOAT  KET 

3124 

MANATEE 

6P 

G.  W.  HERRlN&SnAw 

LOXAHA  TCHEE 

51B2 

PALM  BEACH 

6P 

c 

LVNNE  4  SE 

5237 

MARION 

c 

3TIS  B.  FORT 

MAO I  SON 

3275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

TP 

TP 

T.  Ca  MERCHANT 

MARATHON  shores 

5351 

MONROE 

* 

24  44 

81  00 

s 

6P 

6P 

CHARLES   G.  HEL  T  MAN •  JR. 

MAR  1  ANNA    1 ND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

FLA.    IND.   SCH.   FOR  BOYS 

MAR  I NELAND 

5391  FLAGLER 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

MATO  5  NW 

LAFAYETTE 

ROBERT  L.  ANN I N 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  05 

80  3T 

24 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

5622 

ALACHUA 

10 

29  42 

82  03 

130 

5P 

5P 

OR.  CEC 1 L  R .  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

5653  DADE 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

56!  B 

OADE 

C  J 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

OAOE 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

5676 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

6A 

8A 

u.s. plant  introdctn  sta 

MILES  CITT  TOWER 

J719 

COLLIER 

5 

26  11 

Bl  22 

10 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

M I L  TON   EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5P 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONT  1  CELLO  2  S 

st 

JEFFERSON 

A*   Ma  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

5 

6A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

5P 

SP 

MOUNTAIN   LAX  E  CORP. 

MYAKKA    RIVER    ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

S 

27  15 

62  19 

20 

8A 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

6076 

COLLIER 

5P 

CARIBBEAN  GARDENS 

NICEVI LLE 

62*0 

Okaloosa 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

7A 

MRS.    ANNIE   M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  3* 

80  45 

15 

U.S.  GEOL .  SURVET 

NORTH   NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

26  20 

60  32 

22 

I 

CEN  fc  SOU  FLA  FLOOD  CON 

641* 

MAR  1  ON 

C I Tt  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

MAR  1  ON 

8P 

AIR wA T  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  w 

6*80 

OKEECHOBEE 

SP 

CLOSED  10/10r62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  48 

3* 

•A 

6A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

a 

28  57 

81  18 

26 

c 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  Wb  AIRPORT 

',6  It- 

ORANGE 

MIO 

MID 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

OPTONA  LOCK  2 

6657 

Glades 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

6P 

CITT  OF  PALATKA 

PANACEA 

6828 

5 

30  42 

84  23 

c 

EMORY  H. RICHARDSON 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  39 

8 

5P 

SP 

c 

GEORGE  C.  COOK 

PARR | SH 

6860 

MANATEE 

c 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO  5  NW 

69BB 

DADE 

I 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOLA  FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOLA  wB  CITT 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MIO 

C  J 

U.S  .WEATHER  BUREAU 

PERR INE 

7020  DADE 

2 

25  36 

80  21 

11 

SOUTH  DAOE  UTlL.  INC. 

PERRY 

7025 

TAYLOR 

2P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

plant  city 

7205 

Hi LLSBOROUGH 

'SP 

0.  Aa  STORMS 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MATACA  S  L  CANAL 

7293 

26  59 

80  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  oorda 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

6 

SP 

QUlNCT    EXP    STAT [ON 

7424 

GADSDEN 

5P 

5P 

n.  fla.  Exp.  station 

R A  1  FOR D  STATE  PRISON 

7440 

c 

FlA.   STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SP 

NATIONAL    PARK  SVC. 

SAINT   AUGUST  I NE 

7612 

ST  JOHNS 

29  54 

81  19 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

5 

28  20 

B2  IS 

176 

TP 

c 

BRO.  AUSTIN  vElTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7659 

MARTIN 

2 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT    MARKS   6  SE 

7B67 

5 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5 

5P 

c 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

7950 

6 

30  04 

84  36 

37 

SP 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  ExP  STATION 

79B2 

SEMINOLE 

28  46 

81  15 

5P 

CENTRAL    FLA.    EXP.  STA. 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

30 

5P 

CITT  OF  SARASOTA 

SHAOY   OAKS    FISH  CAMP 

8165 

POLK 

; 

c 

MRS.  PEARL  E .  BREWER 

SOUTH   MIAMI    5  W 

6396 

DADE 

SP 

SAMUEL    B.  HEATON 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

a 

29  56 

82  06 

48 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WftGR 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TwR 

6565 

TAYLOR 

5 

29  43 

83  21 

29 

8A 

6A 

FlORIuA  FOREST  SERVICE 

MART  IN 

27  13 

80  IS 

6P 

6P 

RAO  10  STATION  wSTU 

TALLAHASSEE  MB  AP 

6758 

LEON 

11 

MID 

MID 

u.s.  weather  Bureau 

TAMIAMI  CANAL 

6775 

DADE  2 

25  46 

80  27 

13 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AM I  AM  I    TRL    40  MI  BEND 

8T80  DADE                    '  * 

80  SO 

12 

SP 

SP 

5P 

NATIONAL   PARK  SVC. 

TAMPA    wB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH  5 

27  58 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

PINELLAS  5 

28  09 

82  45 

8 

8A 

8A 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

Tavern l er 

6841 

MONROE  2 

25  01 

80  31 

5 

6P 

capt.  Eugene  lowe 

T1TUSVILLE   2  w 

6942 

BREVARD  2 

28  37 

80  50 

6P 

*P 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY  5 

29  25 

82  49 

33 

SP 

6A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

9176 

SARASOTA  5 

27  06 

82  27 

10 

SP 

SP 

C 

E.    RAYMOND  WATSON 

VENUS   3  SE 

9184 

GLADES  7 

c 

VAN    T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON  3 

30  37 

49 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH   FAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER  2 

27  39 

7A  C 

fed.  aviation  agency 

HARDEE  5 

81  49 

1  19 

SP 

SP 

IVON  6.  TILTOU 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJMO 

9521 

PALM  BEACH  2 

26  44 

60  03 

13 

TP 

RADIO  STATION  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH  2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

9568 

GULF  1 

30  05 

85  12 

45 

5P 

SP 

EDWARD  A.  6ANOJOUGH 

WINTER  HAVEN 

POLK  5 

28  01 

81  45 

152 

5P 

RADIO  STATION  WSIR 

WOODRUFF  DAM 

9795 

JACK  SON  1 

30  43 

84  52 

118 

6A 

c 

NEW  STATIONS 

6A  SINGER 

0488 

OKEECHOBEE  7 

27  23 

81  02 

7A 

U.S. GEOLOGICAL  SURVET 

1 NO  1 ANTOWN 

4262 

MARTIN               |  7 

27  01 

BO  28 

25 

7A 

7A 

IND I AN TOWN  MARINA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  0    Box  3658  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

yigures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bullet  in . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  endln 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual   Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

81.1 

65.4 

73.3 

0.2 

87 

27 

57 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.27 

-  2.94 

.22 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SARASOTA 

82.9 

59. 9M 

71.  4M 

87 

}0  + 

46 

17+ 

5 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

82.4 

62.1 

72.3 

0.9 

89 

26 

50 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

.21 

-  2.63 

.19 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

80.8 

60.7 

70.6 

-  0.3 

89 

23 

48 

16 

9 

o 

0 

0 

0 

.40 

-  2.96 

.32 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

VENICE 

81.3 

61.1 

71.2 

89 

27 

47 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

81  .6 

63.5 

72.6 

90 

23  + 

50 

15 

3 

2 

0 

0 

0 

.72 

.46 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

WAUCHULA  2  N 

87.3 

58.5 

72.9 

94 

23  + 

41 

16 

5 

1 1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORI DA 
APRIL  1963 


Temperature 


Average 
Maximum 

•  E 

?  E 

<  s 

Averoge 

i  £ 

1  2 

S.  | 

Highest 

0 

© 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normol 

i 
° 
o 

5 
a 

w,  Sleet 

No.  o<  Do 

Max. 

Mir.. 

2 

5.1 
a  I 
«  0 

1  5 

• 

a 

.  1 0  or  More 

HI 

Si  J 

s  • 

...  | 

■  1 

Total 

84.9 

58.8 

71.9 

90 

24  + 

8 

.18 

.  1  3 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.2 

0.4 

.33 

-  3.05 

.0 

83.6 

57.5 

70.6 

-  0.2 

90 

j  3 

46 

8 

1 

c 

0 

.28 

-  3.01 

.  25 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

85. 3M 

59. 0M 

72. 2M 

92 

2  5 

47 

1A 
* 

2 

•i 

0 

3 

0 

2.12 

2.12 

7 

.0 

0 

1 

1 

1 

86.2 

58.7 

72.5 

92 

1 6 

5 

0 

0 

0 

.09 

.07 

8 

.0 

o 

D 

81.0 

66.2 

73.6 

90 

58 

1 

0 

0 

0 

.51 

.51 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

84.9 

61.7 

73,3 

92 

13+ 

48 

15 

7 

0 

0 

0 

.12 

•  06 

26  + 
8 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.0 

56.1 

71.6 

94 

25 

40 

15 

9 

0 

0 

0 

.  36 

.29 

.0 

o 

1 

84.2 

61.5 

72.9 

-  1.1 

8  9 

27  + 

48 

15 

.19 

-  2.40 

.19 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

M 

62.6 

M 

52 

18+ 

0 

0 

•  47 

.19 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

85.2 

60.8 

73.0 

0.2 

92 

24 

48 

16 

Q 

0 

.27 

-  2.37 

.27 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

84.7 

60.1 

72.4 

9  \ 

22  + 

47 

15 

J 

j? 

•  20 

•  20 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

88.4 

56.5 

72.  5 

•  20 

-  3.05 

•  20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

86.6 

54.4 

70.5 

94 

25 

38 

16+ 

0 

J: 

•  47 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

86.1 

61.1 

73.6 

1.6 

94 

20 

47 

. 

1  0 

*on 

"*  2.51 

•  76 

26 

•  0 

0 

1 

1 

0 

83.5 

59.8 

71.7 

90 

27 

45 

16 

1 

o 

o 

? 

An 

•  60 

7 

•  0 

0 

1 

1 

0 

84.0 

61.7 

72.9 

-  0.8 

91 

24 

54 

1  6 

1 

o 

o 

no 

•  OO 

2.90 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.  1 

57.3 

71.7 

93 

25 

45 

1  5 

0 

^ 

•  66 

•  38 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

72.3 

-  q.6 

.46 

-  2.52 

•  0 

82.9 

66.7 

74.8 

90 

_ 

» 

0 

1 

0 

0 

0 

1.12 

•  71 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

84.0 

61.5 

72,8 

9  2 

45 

5 

0 

0 

0 

.81 

•  64 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

82.7 

64.9 

73.8 

91 

13 

50 

J  j 

t 

3 

0 

0 

0 

•  19 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

84.6 

59.8 

72.2 

-  0.6 

9  3 

26 

45 

16 

5 

0 

0 

0 

*57 

-  3.12 

.31 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

86.5 

57.9 

72.2 

91 

26+ 

42 

16 

6 

8 

0 

0 

0 

.10 

.08 

7 

.0 

0 

0 

o 

o 

81.1 

67.4 

74.3 

89 

13 

56 

14 

0 

o 

n 

o 

n 

.30 

.14 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

81.5 

70.3 

75.9 

1.0 

91 

13 

59 

15 

0 

0 

o 

o 

.11 

-  2.81 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.7 

0.5 

92 

12 

51 

15 

0 

2 

n 

Q 

.33 

-  3.55 

.20 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

82.3 

64.8 

73.6 

-  0.6 

90 

14 

49 

15 

2 

1 

0 

0 

0 

.42 

-  3.33 

.19 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

83.9 

65.2 

74.6 

92 

l  t 

0 

4 

0 

0 

0 

.60 

.  55 

.0 

0 

1 

1 

0 

84.8 

57.1 

71.0 

92 

26 

4 1 

5 

0 

0 

0 

.10 

.03 

2+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

84.4 

60*6 

72.5 

93 

5 

5 

0 

0 

0 

.49 

.26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

81.3 

63.4 

72.4 

91 

12 

48 

15 

2 

2 

0 

0 

0 

.82 

.59 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

82.3 

66.4 

74.4 

91 

12  + 

50 

16 

1 

<4 

0 

0 

0 

•  15 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

63.3 

64.8 

74.1 

0.2 

92 

12 

51 

1  5 

0 

? 

0 

0 

0 

.20 

-  4.14 

.17 

7 

.0 

0 

: 

0 

0 

73.6 

0.0 

.44 

-  3.46 

.0 

83.4 

71.1 

77.3 

93 

26 

64 

9 

0 

2 

c 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.9 

71.6 

76.8 

1.0 

87 

12 

64 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  2.25 

.12 

7 

.0 

0 

: 

0 

0 

82.6 

69.2 

75.9 

86 

27+ 

61 

9+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.18 

.11 

7 

.0 

0 

: 

0 

0 

81  .6 

68.9 

75.3 

87 

26 

60 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

.90 

.36 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

76.3 

-  0.3 

.33 

-  1.96 

.0 

Precipitation 


WINTER  HAVEN 
DIVISION 
EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

CANAL  POINT  USDA 
(  CAPT IVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
!  DEVILS  GARDEN  TOWER 
t  EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT   MYERS  WB  AP 

INDIANTOWN 

LA  BELLE 
(MILES  CITY  TOWER 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

PUNT A  GORDA 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST 

li FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 
'  M I  AM  I  BEACH 

MIAMI  W8  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

=>OMPANO  BEACH 
OOYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 

STUART   1  N 

*  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
•JEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

P  KEYS 

i3RY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

HARATHON  SHORES 

TAVERN  I ER 

DIVISION 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  95°  on  the  23d  at  Avon  Park 

Lowest  Temperature:  35°  on  the  15th  at  Fountain  3  SSE 

Greatest  Total  Precipitation:    3.43  inches  at  Milton  Exp.  Station 
Least  Total  Precipitation:    0.  00  inch  at  4  Stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.  58  inches  on  the  7th  at  Bushnell  2  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  [  14  I  15 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  CITY  R 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 

BAS1NGER 
BAYPORT 

BELLE   GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RE5ERVATN 
BITHLO 

BLOUNT  STOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CANAL  POINT  USOA 

CAPTIVA 

CARRABELLE   1  NNW 
CAR YV I LLE 
CHIPLEY   3  E 
CLEARWATER 

CLERMONT   6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  k  NW 
CRESCENT  CITY 

CRESTV1EW  RA0IO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE  FUN  I  Alt  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DE   SOTO  CITY  4  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

OR Y  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELL  SMERE 
FERNAND I NA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  DRUM  5  NW 

FORT  GREEN  12  WSW 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  SSE 
GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FA A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HI  ALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

INDI ANTOWN 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  A P  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER    3  SE 
KENDALL  2  E 
KEY  WEST   WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE   PLACID  2  SW 
LAKE   TR AFFORD 
L I SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAHATCHEE 
MAD I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR | ANNA   INO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI   8 AYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 
NICEV1LLE 
NITTAW   1  S 

OCALA 
OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PAL A  TK A 

PANAMA  CITY  2 
PARR  J  SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINE 

PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNT A  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NE 
SAINT  LEO 


1.18 
1  .40 
l.U 


1  .30 
1  .56 
1  .25 


1.46 
.25 
2.12 


See  reference  note*  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


>A]NT  MA«*S  6  SE 
■T  PETERSBURG 

ANBORN  TOWER 
.ANFORO  EXP  STATION 

ARASOTA 


■OUTM 


%  t  AM  ]  b 


TEINHATCHEE  MCCAIN  TwR 

TUART   I  N 

AU.AHASSEE  WB  AP 

AM  [  AM  I    TRL  <»0  M|    BE  NO 

AMP A  wB  AIRPORT  R 
ARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
AVERN  I  E" 
ITUSVILLE  2  W 

SHER  tower 
EN1CE 

ero  beach  fa 
auchula  2  n 
palm  beach  radio  wjno 
est  palm  beach  wb  ap  r 


AIRPORT 


Day  of  Month 

9      10  I  11  I  12     13  I  14  ]  15  I  16  I  17  I  18  I  19  j  20  I  21     22  I  23  I  24     25  i  26  I  27    28  I  29  I  30 


Sm  r*l««nc«  notM  following  Sunon  Ind«* 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1963 


Day  Ol  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
56 

82 
53 

86 

53 

87 

52 

66 

56 

89 
61 

83 
61 

77 

53 

82 
51 

61 

60 

90 
65 

!? 

49 

39 

82 
36 

86 
45 

88 
49 

92 
54 

91 
56 

57 

59 

66 

66 

56 

59 

85 
55 

83 
58 

54 

84 
58 

85.5 
55.6 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
59 

76 
65 

75 
64 

77 
59 

73 
63 

75 
65 

69 
55 

70 
54 

63 

68 

69 

70 

61 

54 

51 

75 
57 

76 
57 

76 
66 

78 
67 

78 
67 

69 

7  0 

71 

65 

62 

63 

78 
67 

76 
67 

71 

76 
70 

76.7 
63.6 

AVON  PARK 

"AX 
MIN 

85 

60 

85 
62 

86 
61 

87 
59 

89 
59 

89 
61 

81 
65 

81 

55 

54 

60 

64 

67 

68 

51 

46 

44 

85 

52 

69 

53 

94 
61 

94 
64 

60 

62 

63 

65 

67 

65 

88 

65 

84 

61 

62 

91 
61 

87.9 
59.9 

BARTOW 

MAX 
M  I  N 

82 
59 

82 
60 

8  4 

59 

66 

56 

62 

96 

62 

86 

65 

52 

66 

67 

64 

65 

65 

64 

49 

86 
45 

86 
54 

89 

55 

93 
67 

92 
64 

61 

62 

63 

67 

64 

66 

87 

63 

84 

62 

60 

87 
62 

86.2 
60.3 

BAYPORT 

MAX 

MIN 

58 

62 

57 

57 

60 

56 

62 

58 

58 

74 
62 

80 
66 

80 
69 

82 
67 

76 
56 

77 
57 

75 
51 

76 
49 

78 
55 

78 

69 

82 
62 

62 

63 

66 

73 

62 

61 

85 
62 

84 

59 

60 

84 
61 

80.3 
60.3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

59 

61 

56 

56 

54 

54 

62 

56 

6  4 

84 
58 

61 

62 

66 

56 

46 

76 
46 

79 
50 

80 
51 

84 

52 

87 

55 

57 

61 

89 
61 

69 
60 

(.6 

86 
65 

87 
62 

83 
60 

80 
58 

80 
58 

83.6 
57.5 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

63 

60 

61 

57 

57 

56 

56 

59 

63 

68 
69 

72 

09 
5  3 

79 
48 

81 
47 

84 

52 

82 

53 

86 

55 

87 

58 

59 

60 

62 

62 

64 

64 

87 

65 

84 
60 

59 

85 
57 

85.3 
59.0 

BLOUNT STOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

60 

59 

56 

64 

55 

1>C 

52 

46 

4  1 

67 

53 

60 

52 

47 

7  3 
41 

77 
48 

82 
49 

88 

55 

85 
64 

65 

68 

68 

54.7 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 

63 

59 

57 

59 

61 

66 

57 

61 

65 

63 

61 

70 

74 
60 

74 
50 

83 
45 

82 
51 

80 

53 

62 
57 

83 
59 

60 

60 

58 

65 

64 

59 

90 
65 

88 
63 

59 

83 

57 

82.1 
59.3 

BROOK  SV I  LLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

59 

61 

60 

60 

61 

62 

78 

64 

6  6 

58 

62 

64 

65 

65 

74 
64 

77 
52 

82 

52 

84 

55 

86 
56 

88 

59 

87 

67 

62 

65 

69 

62 

64 

85 
62 

84 
62 

59 

83 
61 

84.1 
60.6 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

MIN 

58 

59 

52 

53 

57 

63 

63 

54 

64 

62 

60 

63 

68 

58 

41 

9  2 
40 

65 
50 

88 

52 

91 

55 

90 
57 

56 

61 

59 

62 

85 
60 

82 
62 

57 

85 
59 

64.7 
57.0 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

11 

63 

5  ( 

58 

55 

52 

62 

61 

52 

59 

70 

70 

70 

6  0 

87 
53 

62 
47 

83 
49 

86 
50 

89 
51 

90 
54 

57 

63 

64 

62 

60 

64 

85 
65 

83 
58 

57 

85 
57 

86.2 
58.7 

CAPT I VA 

MAX 
MIN 

66 

66 

64 

65 

66 

67 

69 

63 

6» 

68 

69 

68 

73 

65 

62 

B2 
61 

78 
60 

80 

63 

80 
65 

83 
66 

66 

6  7 

67 

72 

71 

67 

90 
70 

86 
68 

67 

62 
66 

81.0 
66.2 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

50 

51 

53 

50 

57 

78 
57 

57 

42 

46 

" 

59 

59 

60 

40 

75 
39 

75 
40 

76 
41 

78 

53 

79 
59 

80 
62 

65 

59 

65 

62 

51 

55 

80 
58 

79 
55 

59 

79 
61 

79.9 
54.2 

CHIPLEY    3  E 

MAX 
MIN 

47 

49 

54 

56 

56 

58 

54 

44 

58 

85 
68 

87 
66 

65 

78 

55 

46 

40 

82 
48 

82 
51 

64 

52 

84 

63 

87 
68 

67 

6  6 

66 

58 

62 
53 

56 

84 
60 

83 
63 

66 

80 
68 

82.5 
57.4 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 
61 

60 

60 

60 

83 

61 

74 

66 

56 

7  7 

55 

80 
64 

64 

69 

69 

59 

74 
60 

81 

51 

80 

60 

81 
58 

83 
62 

84 

63 

62 

63 

62 

67 

72 

65 

65 

86 
65 

85 
68 

66 

83 
63 

61.2 
62.6 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

63 

84 

62 

59 

58 

59 

66 
62 

64 

55 

6  8 

83 
65 

66 

67 

67 

76 
54 

47 

84 
48 

86 

54 

88 

54 

91 

59 

90 
61 

64 

66 

65 

69 

63 

65 

86 

65 

83 
64 

63 

83 
62 

85.3 
60.9 

CLEWISTON  U   S  ENG 

MAX 
MIN 

77 
68 

80 
68 

82 
66 

84 

65 

92 
60 

82 
58 

66 

63 

62 

56 

78 
56 

86 
58 

86 
64 

91 
64 

70 

51 

76 
48 

77 
58 

80 

56 

83 
56 

85 
58 

91 
61 

81 
56 

91 

66 

91 
63 

87 
62 

67 

66 

89 
69 

84 
68 

84 
66 

83 
64 

84.9 
61.7 

crestview  radio  wjsb 

MIN 

86 
55 

83 
57 

9^ 

60 

88 

63 

88 
64 

82 
54 

71 

59 

76 
48 

84 

55 

85 
67 

89 
65 

84 
70 

78 
50 

76 

44 

78 
43 

80 
50 

82 
49 

82 
50 

83 
61 

87 

60 

85 
60 

3  3 

57 

85 
68 

81 

58 

83 
58 

85 

55 

82 
60 

82 
62 

78 

68 

82 
69 

82.4 
58.0 

MIN 

85 
56 

87 

55 

87 
53 

87 

52 

86 
58 

84 

56 

76 

55 

74 

45 

76 
49 

82 
58 

86 

62 

85 
60 

80 
61 

75 
46 

76 
41 

83 
37 

80 
42 

84 
48 

84 
50 

85 
59 

56 

86 

55 

85 
64 

88 

66 

64 

59 

87 
56 

85 
60 

36 

78 
60 

83.2 
54.4 

DAYTONA  beach 

MIN 

75 
68 

78 

67 

78 
68 

79 
60 

82 

62 

79 
62 

88 
60 

79 
58 

73 
58 

84 

65 

86 
66 

93 
68 

91 
62 

92 
64 

69 
50 

72 

46 

79 

53 

80 
57 

88 
62 

86 
67 

61 

66 

67 

94 
65 

80 

68 

66 

83 
70 

84 
71 

67 

80 
62 

83.1 
62.5 

DAYTONA   8EACH  WB  AP 

MIN 

79 
67 

79 
65 

79 
61 

82 
59 

79 
61 

96 
64 

79 
61 

73 

55 

8? 
57 

84 
64 

90 
65 

88 

65 

57 

49 

73 
49 

78 
44 

82 
50 

84 

53 

69 

62 

90 
62 

63 

64 

92 
69 

61 

66 

83 
67 

62 

82 
66 

81 
68 

66 

63 
61 

82.3 
60.8 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MIN 

55 

52 

56 

57 

58 

55 

68 
55 

78 
42 

82 
66 

8  7 
67 

88 
65 

82 
67 

78 
47 

7  6 
39 

36 

82 
44 

8 1 

42 

87 
54 

82 
62 

86 
66 

86 

65 

88 
64 

88 

63 

81 

56 

81 
51 

65 
51 

79 
59 

82 
64 

79 
67 

80 
68 

81.8 
56.1 

DE  LAND  3  N 

MIN 

60 
61 

81 

60 

83 
58 

64 
57 

87 
55 

ft  7 
64 

60 

54 

82 
59 

55 

63 

67 

62 

53 

45 

8  0 
41 

48 

66 
52 

60 

60 

90 
60 

90 
62 

91 
68 

63 
69 

86 
60 

85 
61 

82 
60 

80 
60 

82 

59 

83 
61 

84.0 
58.5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MIN 

80 

63 

83 
65 

96 
60 

88 
59 

88 
58 

89 
57 

62 

8  1 

52 

8  4 

50 

87 

53 

57 

91 
64 

68 

44 

40 

84 
43 

47 

87 
46 

91 

51 

54 

91 
56 

92 
57 

93 
56 

90 
59 

94 

62 

92 
61 

68 
60 

62 

84 
60 

88 

56 

87.0 
56.1 

DRY  TORTUGAS 

MIN 

77 
69 

7fl 

71 

79 
70 

8  0 
71 

78 
70 

85 
74 

64 

71 

76 
67 

85 
64 

64 

66 

68 

69 

72 

69 

65 

7  8 

66 

67 

72 

72 

74 

85 
74 

86 

75 

86 

73 

89 

72 

86 
74 

93 
78 

75 

73 

81 
77 

85 
74 

83.4 
71.1 

EVERGLADES 

MIN 

83 
65 

86 
65 

e  ? 

60 

87 

62 

85 

62 

94 

63 

69 

57 

57 

61 

64 

64 

71 

64 

48 

49 

52 

57 

60 

61 

85 
64 

85 
65 

83 
64 

89 
65 

87 
66 

86 

65 

67 

65 

84 

62 

64 

62 

84.2 
61.9 

FEDERAL  POINT 

MIN 

61 

80 
56 

6  9 

55 

61 

65 

60 

54 

54 

63 

64 

63 

64 

53 

44 

43 

47 

56 

57 

64 

91 

59 

90 
63 

90 
68 

81 

67 

84 

61 

61 

66 

58 

80 
60 

86 
57 

83 
61 

83.8 
58.8 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
57 

Q  6 

58 

84 

59 

81 
60 

87 

55 

66 

ii 

66 

64 

63 

46 

51 

51 

58 

91 
58 

90 
59 

91 
60 

91 
60 

89 
60 

90 
60 

88 

59 

86.5 
57.5 

FERNANDINA  beach 

MIN 

75 
61 

76 
62 

79 
55 

90 
60 

79 
61 

77 
62 

71 
57 

51 

56 

61 

64 

64 

71 
60 

50 

45 

77 
46 

53 

56 

6  7 

64 

88 
61 

91 
62 

92 
65 

86 
62 

77 
63 

75 
64 

65 

63 

78 

69 

79 
64 

80.7 
59.4 

flamingo  ranger  station 

MIN 

62 

69 

69 

62 

60 

62 

70 

59 

57 

56 

63 

65 

62 

62 

52 

63 

57 

52 

57 

62 

66 

58 

63 

63 

66 

64 

66 

72 

68 

70 

62.6 

FORT   DRUM   5  NW 

MIN 

82 
58 

81 

57 

84 
56 

87 
54 

67 

56 

86 
56 

83 
56 

82 

50 

85 
54 

88 

55 

56 

91 
65 

61 

4  6 

40 

42 

49 

54 

55 

58 

90 

59 

92 
60 

92 
58 

91 
64 

86 
61 

88 

63 

62 

59 

80 
57 

65 
59 

85.7 
56.0 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MIN 

81 
68 

79 
68 

80 
70 

63 
69 

82 
64 

84 
72 

80 
69 

79 
58 

82 
60 

86 
61 

85 
65 

86 
65 

88 
68 

84 

65 

77 
55 

80 
56 

79 
68 

68 

64 

70 

71 

84 

72 

85 
66 

85 
66 

86 
66 

86 
68 

90 
68 

73 

72 

80 
70 

82 
71 

82.9 
66.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
70 

78 
70 

81 

70 

82 
63 

83 
57 

84 
60 

85 
66 

81 

57 

82 
55 

85 
57 

87 
60 

90 
63 

91 
68 

90 

52 

78 

46 

79 
48 

60 

60 

57 

56 

85 

59 

86 
59 

87 
60 

87 
61 

91 

65 

89 
64 

73 

71 

80 
70 

82 
70 

84.0 
61.5' 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
62 

87 
60 

86 

62 

87 
60 

85 
64 

60 
63 

79 
59 

80 

57 

83 
62 

64 

63 

62 

68 

49 

48 

53 

55 

58 

62 

87 
64 

86 

63 

86 

63 

92 
60 

91 
68 

88 

62 

66 

66 

85 
64 

86 

62 

85.2 
60.8 

FORT  PIERCE 

MIN 

78 
62 

76 

69 

80 
69 

80 
61 

82 
61 

64 

62 

81 
60 

75 
56 

84 
58 

88 

59 

55 

63 

60 

53 

48 

46 

55 

55 

55 

60 

84 

60 

88 
61 

80 
62 

81 
63 

84 
65 

80 
65 

63 

63 

80 
65 

82 
67 

81.8 
60.0 

FOUNTAIN    3  SSE 

MIN 

86 
42 

87 
49 

87 
49 

90 
48 

91 

59 

78 
56 

66 
56 

81 

45 

82 
45 

91 
65 

91 
64 

87 
63 

81 

55 

77 
38 

80 

35 

84 
41 

83 
39 

84 

49 

84 

57 

88 
67 

88 

60 

89 

64 

90 
68 

85 

59 

87 
51 

88 

53 

64 
57 

82 
56 

82 
65 

78 
67 

84.4 

54.1 

GAINESVILLE  3  WSW 

MA  X 
MIN 

80 
58 

82 
56 

84 
5* 

87 
54 

87 
55 

65 
67 

79 
57 

76 
46 

80 
50 

82 
61 

87 
61 

89 
62 

82 
61 

77 
47 

77 
37 

81 
38 

85 
46 

87 
49 

87 

51 

86 

60 

89 

58 

89 
60 

89 

65 

87 
66 

86 

60 

84 

60 

85 
58 

83 
61 

84 

59 

82 
63 

84.0 

55.7' 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MA> 
MIN 

79 
58 

81 

55 

94 
54 

87 
55 

84 

56 

B4 

57 

75 
53 

76 
48 

80 
50 

82 
63 

88 
64 

89 
66 

79 
53 

71 

44 

76 
41 

80 
38 

84 
44 

86 
50 

86 
50 

66 
60 

87 
56 

SB 
62 

67 
66 

85 
60 

84 

57 

83 
59 

83 

55 

82 
62 

84 
57 

79 
65 

82.7 
55.4 

Seo  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

1  • 
< 

MIN 

80 
52 

80 
52 

85 

53 

86 
85 

84 
56 

87 

60 

86 
56 

78 
44 

81 
50 

85 
60 

86 
61 

85 
61 

83 
55 

76 
40 

76 
37 

82 
38 

85 
46 

et 

49 

69 
61 

69 
58 

90 
5  7 

90 
59 

90 
65 

85 

60 

82. 
54 

85 

57 

84 

61 

79 
56 

83 
54 

80 
62 

8  3.9 
54.0 

H  !  A  L  E  A  H 

MIN 

77 
69 

79 
70 

79 
70 

80 
67 

82 
62 

82 
65 

83 

70 

83 
60 

83 
58 

84 
60 

87 
59 

88 

65 

91 
67 

3  8 

5t, 

76 
50 

79 
52 

78 
64 

67 

80 

67 

81 

70 

62 
68 

83 

64 

83 
64 

85 

63 

90 
66 

87 

6  6 

90 
72 

82 

72 

80 
71 

79 
71 

62.7 
64.9 

MIN 

83 
55 

85 
56 

85 

55 

89 
60 

86 

55 

78 
57 

79 
58 

78 
48 

79 
55 

82 
63 

88 

63 

68 

65 

63 
61 

79 
41 

84 

40 

84 
44 

87 
46 

88 

53 

87 

63 

89 

60 

66 

65 

3  9 

57 

62 

56 

■it 

6  0 

65 

57 

85 
58 

82 
65 

84.4 

56.2 

nuflt  J  1  L4L1                 3  1  ft 

MIN 

81 
68 

80 
70 

81 
69 

83 
61 

84 

56 

87 

57 

83 
63 

82 
58 

85 
54 

88 
54 

91 
58 

92 
63 

88 
59 

80 
53 

79 
48 

80 
45 

78 
51 

81 
56 

84 

60 

85 

60 

86 
61 

87 

58 

90 
56 

39 

61 

90 
61 

93 

6. 

85 
t.t 

82 
71 

81 

69 

82 

65 

64.6 
59.8 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MIN 

83 

59 

82 
59 

84 

57 

85 
55 

86 

58 

87 
58 

83 
61 

79 
54 

82 

55 

86 

59 

88 
62 

89 
66 

86 
69 

83 
55 

78 
47 

78 
44 

84 

50 

86 

50 

90 
61 

90 
60 

90 
61 

90 
62 

91 
62 

89 

68 

68 

63 

86 

65 

87 
63 

S3 

81 

82 
59 

86 

59 

65.4 
56.7 

MIN 

78 
67 

80 
65 

81 

60 

87 

89 

85 
59 

87 
58 

32 
64 

82 
55 

84 
57 

87 
59 

89 
65 

90 
63 

69 
67 

77 
52 

SO 
47 

79 
50 

80 
50 

87 

5  2 

90 

57 

90 

56 

9  1 

61 

91 
64 

90 
65 

87 

85 

66 

87 

67 

83 

6  3 

80 
65 

79 
64 

84 

60 

84.7 
60.1 

I NVERNESS 

MIN 

85 
61 

87 
61 

87 
61 

86 

66 

90 
67 

87 
64 

86 
64 

86 

55 

80 
55 

83 
61 

86 

60 

86 
63 

8; 

67 

82 
56 

78 
45 

85 
43 

88 
54 

88 

55 

91 
57 

90 
57 

90 
5  I 

68 

62 

67 

65 

92 

7  0 

88 

64 

8  9 

62 

6  9 

62 

86 

54 

87 
60 

68 

61 

66.6 
59.7 

Jacksonville  wb  ap 

MIN 

78 
60 

80 
57 

83 
56 

89 
63 

73 
62 

88 

63 

74 

55 

77 

51 

82 
59 

85 
64 

86 
66 

37 
66 

76 
60 

72 
51 

76 
45 

80 
47 

85 
bt 

33 

60 

90 
61 

89 

65 

89 

63 

90 

65 

91 
67 

77 

6t 

79 
69 

76 

1  2 

81 

61 

7  9 
68 

79 
67 

81 
65 

62.0 
60.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
63 

74 
63 

77 
57 

85 
60 

72 
60 

74 
64 

77 
58 

76 
51 

82 
56 

85 
63 

87 
69 

87 

65 

71 

62 

68 
51 

70 
47 

75 

49 

76 

51 

8  2 
37 

84 

59 

80 
64 

80 
-.1 

>0 
63 

9  0 

65 

81 

6  6 

78 

66 

'6 
65 

76 

6- 

78 
66 

78 

70 

82 
57 

78.7 
60.4 

JASPER   3  SE 

MIN 

84 
51 

86 
5< 

88 
51 

91 
55 

90 
56 

87 
59 

80 

53 

82 
42 

83 
49 

87 
59 

85 
60 

36 
59 

85 
57 

78 
-i 

79 
36 

85 
38 

86 
46 

90 
48 

90 
49 

69 

62 

92 
61 

93 
63 

92 
66 

39 

59 

83 

52 

87 
56 

86 

53 

63 

58 

86 

55 

81 
61 

86.1 
53.7 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
71 

80 
70 

80 
70 

81 

71 

82 
71 

83 

73 

84 

72 

76 
68 

8] 

67 

86 
69 

85 
69 

87 
72 

85 
72 

77 
67 

75 
65 

78 
64 

76 
70 

81 
72 

82 
73 

64 
74 

34 

76 

84 

76 

85 

75 

82 
72 

85 
74 

8  3 
75 

84 

75 

81 
75 

80 
75 

83 

75 

81.9 
71.6 

MIN 

8l> 
62 

84 
61 

86 
54 

89 

89 

55 

90 
60 

83 
66 

82 

53 

85 
50 

88 

54 

91 
60 

92 

6  0 

89 
66 

82 
48 

81 
40 

85 
39 

90 
46 

89 

49 

93 
57 

93 
66 

94 

57 

94 

69 

93 
57 

93 
61 

94 
62 

93 
61 

89 
6  2 

85 

60 

62 
59 

90 
56 

88.4 

56.5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
62 

83 
60 

85 
58 

86 
55 

90 
58 

87 

50 

8? 

53 

87 
64 

90 
67 

89 
66 

86 

66 

75 
50 

80 
47 

8  2 
43 

84 
55 

35 

55 

90 
60 

90 

61 

9  0 
61 

92 
64 

91 
66 

66 

6  9 

67 
64 

87 

65 

84 
60 

78 
64 

63 
63 

65 
64 

65.9 
59.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

81 

55 

81 
56 

85 
54 

87 
57 

84 
60 

86 
60 

75 
57 

79 
47 

80 
50 

87 

62 

89 
62 

86 
62 

78 

58 

73 

47 

77 
43 

83 
41 

86 
49 

3n 
51 

89 
52 

88 

62 

89 
61 

91 
62 

91 
67 

8( 
62 

83 

56 

86 
58 

86 

55 

80 
59 

63 
55 

80 
62 

83.9 
56.1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

81 

60 

82 
61 

83 
59 

86 
56 

86 

59 

88 
64 

87 

65 

76 

56 

8  0 
59 

63 

50 

83 
62 

64 
64 

90 
66 

89 

70 

8  2 
54 

72 
46 

77 
44 

36 

53 

86 

60 

92 
60 

92 

60 

90 
64 

90 
65 

90 
70 

88 

63 

88 

65 

87 
61 

85 
63 

81 
60 

83 
63 

85.0 
60.1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

80 
63 

79 
63 

82 
62 

85 
62 

86 
64 

84 

65 

75 
59 

80 
55 

80 
89 

82 
61 

86 

66 

85 
68 

61 

62 

73 
56 

76 
34 

80 
54 

82 
59 

86 
61 

89 
64 

86 

65 

83 
64 

87 
66 

88 

64 

87 

6  9 

87 

67 

68 

67 

83 
65 

80 
65 

80 
63 

84 
63 

83.0 
62.5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

84 
62 

83 
63 

86 
59 

89 
59 

88 

59 

87 
61 

81 

66 

81 

54 

85 
53 

88 

60 

91 
65 

92 
68 

89 
71 

79 
56 

8  2 
45 

83 
50 

83 
49 

38 
49 

92 
58 

92 
63 

92 
56 

93 
61 

93 
63 

91 
67 

91 
66 

91 
66 

88 

64 

84 
64 

82 
62 

86 

59 

87.2 
60.0 

L I SBON 

MAX 
MIN 

81 
61 

81 
59 

82 
58 

86 
56 

85 
59 

86 
59 

82 

63 

77 

53 

79 
58 

82 
63 

86 
63 

85 
66 

89 
67 

77 
51 

76 

44 

80 
44 

82 

53 

85 
60 

69 

5, 

66 
61 

66 

61 

87 
64 

67 

67 

86 

69 

85 
61 

67 
64 

85 
60 

80 
66 

81 
64 

83 
64 

83.6 
59.9 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

81 
57 

85 
56 

85 
53 

88 
55 

83 
57 

85 
60 

75 
58 

79 
43 

80 
51 

65 
60 

86 

62 

85 
61 

81 

60 

7* 
48 

76 

39 

83 
38 

33 
46 

87 
51 

87 

53 

66 

63 

90 
63 

89 

64 

90 
67 

85 

63 

86 
57 

87 

61 

81 
88 

82 
62 

86 
59 

80 
63 

83.7 
56.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

76 
68 

81 
68 

83 
61 

87 
57 

87 
54 

84 

54 

83 

63 

85 

55 

88 
54 

88 

57 

89 
60 

91 
58 

89 
67 

85 

51 

77 
43 

85 

42 

85 
46 

88 

49 

90 
52 

90 
57 

91 

55 

91 

59 

91 
62 

90 
62 

89 
64 

91 

66 

88 

6  2 

66 
66 

65 
65 

65 
61 

86.5 
57.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

83 
55 

86 
56 

88 
56 

89 
57 

84 

59 

84 

57 

63 
56 

80 
48 

83 
51 

86 

62 

84 

63 

84 

63 

78 

56 

73 
47 

77 

44 

85 
46 

84 

52 

87 
56 

86 

55 

67 
66 

87 
66 

90 
65 

92 
67 

84 

62 

85 

57 

86 
61 

37 
58 

64 

64 

85 
61 

75 
64 

63.5 
57.7 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

80 
71 

80 
71 

82 
70 

82 
70 

83 
67 

83 
70 

85 
71 

77 
61 

81 
61 

83 
66 

85 
65 

85 

70 

84 

73 

78 
65 

78 
62 

60 
64 

78 
68 

83 
70 

82 
71 

85 
73 

85 

7  2 

65 
74 

85 
73 

85 
66 

86 

70 

65 

70 

3  6 

73 

85 
74 

80 

72 

81 

73 

82.6 
69.2 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

83 
49 

86 
55 

87 
55 

88 

65 

87 

56 

61 

5  8 

62 
54 

80 
48 

80 

53 

86 
61 

87 
65 

34 
64 

79 
53 

74 

47 

76 

47 

85 
47 

84 

49 

86 
51 

87 
61 

89 
68 

85 

68 

69 
64 

90 
67 

83 
58 

83 
55 

84 

53 

36 
61 

84 

62 

82 
65 

79 
64 

63.2 
57.3 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
52 

86 
50 

88 

53 

85 
52 

84 

58 

71 
57 

80 
44 

79 
48 

84 
60 

87 

62 

»6 

6  0 

78 

57 

73 
46 

79 
40 

82 
36 

81 
46 

83 
49 

85 

51 

85 
48 

38 

55 

86 

66 

87 

67 

87 

62 

67 

55 

87 
61 

87 
64 

35 
61 

85 
58 

77 
62 

83.3 
54.5 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

79 
68 

78 
65 

80 

62 

81 
59 

84 

60 

88 

62 

85 
64 

78 

55 

86 

59 

86 
61 

93 
65 

92 

65 

89 
69 

86 

55 

80 

48 

79 
47 

89 
54 

82 

51 

85 

60 

86 

62 

91 
65 

93 
65 

93 
64 

92 
65 

83 

63 

86 
66 

83 

64 

82 

62 

81 
68 

87 

63 

85.3 
61.2 

MELROSE 

MAX 
MIN 

84 
58 

84 

57 

87 
57 

88 
55 

84 
58 

88 

58 

78 

57 

76 

51 

84 

5; 

83 
60 

91 
61 

90 
63 

60 
61 

72 
52 

7B 
44 

85 
45 

87 
49 

88 

52 

92 
54 

90 
61 

90 
59 

91 
60 

91 
63 

88 

65 

84 

59 

34 

59 

86 

57 

81 

6  0 

82 
56 

74 

59 

84.7 
56.7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

77 
66 

78 
70 

79 
70 

80 
71 

81 

67 

82 

72 

83 
66 

80 
60 

84 

62 

87 
66 

85 
65 

86 
61 

89 
69 

79 
56 

75 

5  7 

77 

62 

75 
68 

78 
69 

80 
71 

82 
73 

82 

71 

83 
71 

83 
71 

83 
66 

85 
71 

85 

to 

so 

7  3 

76 

66 

77 
70 

79 
70 

81.1 
67.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
72 

76 
71 

78 
73 

80 
73 

81 

70 

81 

74 

85 
71 

80 
62 

85 

65 

85 
69 

88 

68 

3  5 
69 

91 
71 

66 
61 

78 

59 

79 
60 

75 
70 

78 

71 

79 
73 

81 
74 

82 
74 

82 

75 

85 

73 

33 

72 

85 
74 

It 

73 

81 
76 

78 
74 

77 
69 

79 

73 

81.5 
70.3 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
70 

80 
71 

79 
72 

81 
69 

82 
65 

83 
69 

83 
66 

81 
60 

85 
60 

88 
61 

87 
64 

92 
68 

89 
66 

78 
59 

78 
51 

76 

55 

77 
67 

79 

6  9 

82 
71 

83 
72 

83 

72 

83 

61 

65 
66 

86 

64 

68 

68 

9  0 
7  0 

82 

75 

79 
73 

60 

72 

81 

72 

82.7 
66.7 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

78 
69 

80 
69 

BO 

70 

81 

70 

80 
60 

82 

67 

83 
67 

84 

57 

80 
55 

85 
57 

89 
61 

89 
65 

89 
66 

90 

56 

80 
49 

76 
50 

78 
61 

77 
67 

80 
70 

82 

70 

82 
71 

82 

72 

83 

66 

83 
64 

84 

64 

85 

6  7 

88 

69 

3  3 

72 

80 

71 

80 

72 

82.3 
64.8 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

81 

63 

85 
64 

85 
59 

87 
56 

87 
53 

88 

58 

81 
61 

63 
55 

83 
51 

86 

52 

88 

55 

89 
58 

87 
64 

80 

44 

61 
38 

64 
38 

64 
44 

88 

47 

92 
51 

92 
54 

92 
56 

10 
56 

90 

55 

91 
57 

94 
60 

9  0 

57 

88 

61 

86 
60 

84 

52 

83 
55 

86.6 
34.4 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
52 

82 
56 

87 

63 

83 
54 

76 
58 

67 
55 

75 
47 

77 
56 

84 

66 

92 
61 

85 
64 

78 

52 

76 
42 

77 
4^ 

78 

53 

79 
56 

31 

63 

82 
64 

86 

69 

84 

69 

66 
66 

85 
66 

79 
58 

82 
59 

3  | 
55 

82 

6C 

83 

60 

78 
68 

83 

67 

61.0 
56.5 

MONT ICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

82 
54 

85 
57 

86 
84 

91 
55 

84 

60 

8  0 
60 

72 
56 

80 
47 

84 

52 

89 

62 

66 
63 

33 
62 

60 
54 

75 
4  6 

5: 

42 

65 
45 

64 

50 

88 

52 

66 
54 

86 

67 

36 
66 

92 
63 

92 
66 

»S 

60 

82 

55 

»8 

61 

84 

56 

5  2 
61 

82 
58 

76 

60 

84.1 
56.6 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

77 
65 

80 
66 

82 
66 

83 
63 

85 
61 

85 

59 

87 
64 

81 

55 

80 

55 

84 
58 

86 
64 

90 
64 

90 
68 

8i 
49 

77 
47 

80 
55 

32 
53 

86 

55 

87 
56 

94 

62 

92 

62 

90 
63 

91 
61 

93 
64 

90 
66 

9  2 
65 

91 
6  8 

as 
66 

67 
66 

86 

63 

66.1 

61.1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

81 
59 

80 
61 

80 
57 

85 
54 

85 

57 

86 

62 

85 
67 

77 
50 

82 

54 

82 

59 

87 
65 

88 
67 

86 
69 

83 
53 

79 

81 
41 

82 
52 

37 

52 

90 
61 

90 
61 

90 

to 

91 
62 

91 

63 

88 

68 

67 

65 

37 
65 

86 

63 

83 
6  6 

81 
64 

65 

62 

64.8 

59.4 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

82 
54 

83 
61 

83 
56 

84 

55 

85 
57 

88 

57 

84 

64 

73 
52 

79 
80 

79 
59 

82 

60 

64 
60 

65 
67 

33 
-4 

77 
40 

83 
49 

84 

49 

64 

56 

85 
56 

87 

56 

87 

59 

67 

57 

36 

39 

90 
62 

89 
55 

ec 

6  3 

3  6 

66 

86 

56 

83 
54 

63.7 
56.3 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

MAX 
MIN 

83 
64 

87 
66 

87 
60 

86 

62 

82 
58 

85 
61 

81 
61 

77 
57 

77 
56 

82 
61 

81 
61 

82 
61 

82 
64 

78 
57 

77 
50 

84 
45 

84 
51 

83 

56 

85 
58 

86 

60 

85 

60 

64 

61 

S3 

85 

60 

66 

85 

»0 

35 

86 

86 

83.3 
39.8 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
46 

76 
50 

78 

52 

76 
60 

86 
59 

83 
64 

66 
57 

68 

43 

7* 

51 

79 
65 

83 
65 

85 
64 

83 
54 

72 
43 

70 
39 

73 
46 

75 
53 

77 
66 

79 
68 

81 

70 

83 
64 

84 

65 

85 

69 

86 
61 

83 

55 

8- 

56 

85 

55 

78 
62 

79 
69 

79 

71 

79.0 

OCALA 

MAX 
MIN 

84 
60 

86 
56 

89 
59 

89 
60 

90 
61 

89 

62 

80 
58 

82 

55 

82 
55 

84 

56 

89 
64 

69 
66 

84 

65 

80 

52 

ei 

5  0 

86 

45 

88 

56 

91 
60 

93 

62 

90 
60 

93 
65 

90 
66 

91 
67 

91 

71  j 

87 

63 

II 
64 

3  8 

59 

36 
60 

86 

62 

66 
65 

67.1 
60.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1963 


—  

Day  Of  Month 

rage 

Station 

I   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

» 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

93 
57 

85 
55 

88 

54 

89 

53 

89 
57 

78 
59 

82 
50 

91 

52 

83 
61 

88 
63 

88 

63 

91 

66 

73 
50 

78 
36 

8  6 
37 

87 
43 

90 
48 

92 
52 

90 
58 

92 
59 

90 
62 

90 
66 

91 
69 

90 
58 

86 

60 

87 
58 

84 

60 

84 
56 

85 

63 

85.8 
56.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

77 
63 

7B 

63 

87 
64 

82 
62 

62 
64 

84 

63 

82 
71 

79 
56 

79 

58 

82 
63 

86 
64 

87 
63 

98 
68 

64 

56 

74 

53 

78 
53 

78 
58 

79 
58 

80 
72 

84 

66 

84 
66 

84 

64 

84 
67 

86 
68 

85 
60 

85 
66 

83 
66 

80 

63 

80 
63 

78 

63 

82.0 
62.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
63 

81 
64 

84 

63 

87 
60 

68 

63 

88 
66 

76 
62 

79 
56 

84 

59 

83 
63 

90 
65 

90 
67 

8  2 
63 

73 
55 

76 
51 

83 
52 

64 

57 

87 
59 

90 
64 

91 

64 

92 
66 

92 
68 

91 

66 

88 

67 

87 
65 

87 
66 

86 
65 

82 
64 

83 
60 

86 
64 

85.0 
62.2 

PALATKA 

MAX 
MIN 

79 
63 

60 
62 

86 
60 

89 
59 

62 
61 

87 
63 

80 
59 

78 
52 

83 

53 

92 
62 

93 
63 

91 
61 

82 
61 

74 
52 

79 
48 

62 
48 

86 
53 

88 

53 

91 

52 

92 
60 

91 
62 

92 

63 

92 
65 

90 
66 

88 
65 

82 
62 

82 
63 

81 
65 

83 
63 

80 
64 

85.2 
59.4 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

82 
48 

8() 

80 
58 

82 
55 

85 
60 

75 
60 

71 
6  0 

75 
48 

79 
60 

64 

67 

83 
65 

85 
69 

79 
59 

76 
51 

78 

45 

78 

52 

7  9 
52 

80 
62 

83 
66 

84 
68 

84 
67 

85 
66 

84 

71 

83 
64 

85 
59 

87 
57 

82 
63 

82 
63 

81 

70 

78 
68 

81.0 
60.4 

PARR  I SH 

MAX 
MIN 

65 
59 

87 
57 

87 
57 

86 
57 

8  6 
56 

87 

60 

81 
62 

79 
56 

82 
52 

84 

59 

86 
61 

86 
61 

85 
70 

80 

56 

80 

50 

85 
4  4 

86 

53 

85 

56 

88 
53 

88 

59 

88 

59 

87 
60 

9  8 

60 

93 
61 

89 

64 

92 
61 

89 
63 

88 

62 

85 
58 

86 

58 

86.0 
58.1 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

59 

77 
59 

79 

61 

86 
66 

8  0 

62 

79 
64 

64 
54 

75 

53 

80 

65 

62 
68 

87 

67 

89 
66 

80 
56 

79 
54 

73 
54 

77 
61 

8  0 
65 

82 
69 

83 
70 

83 
71 

84 
71 

85 
70 

87 

71 

82 
64 

84 
62 

86 

62 

79 
65 

82 

69 

81 

72 

83 

66 

80.8 
63.9 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
59 

72 
61 

75 
61 

82 
66 

74 
61 

74 
60 

63 
6  5 

71 
54 

75 
64 

79 
67 

82 
67 

84 
66 

77 
56 

74 
54 

70 
5  6 

75 
63 

78 

67 

78 
70 

79 
70 

80 

72 

80 
72 

79 
72 

85 
71 

76 
63 

78 
63 

77 

62 

76 
66 

77 
69 

80 

73 

64 

67 

76.9 
64.2 

PERRY 

MAX 
MIN 

84 

53 

9  6 
58 

86 
52 

85 
54 

86 
56 

86 

52 

82 
55 

76 
43 

78 
46 

8  4 

60 

85 
60 

84 
51 

83 
59 

77 
46 

77 

41 

84 

39 

84 
46 

82 
49 

81 

49 

83 
64 

85 

62 

9  6 

64 

86 

68 

86 
64 

86 

54 

86 
61 

88 

58 

83 
62 

82 
60 

80 

62 

83.3 
54.9 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
60 

87 
57 

85 

56 

88 

57 

87 

62 

86 
64 

80 
51 

82 
52 

85 
62 

88 
6  4 

88 
65 

65 
68 

82 
52 

79 
45 

84 
43 

85 
54 

87 
55 

90 
59 

90 
60 

90 
59 

91 
61 

9  0 
60 

92 
67 

91 

63 

90 
66 

89 
61 

66 
64 

85 
60 

87 
60 

86.6 
58.8 

POHPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
70 

80 
71 

81 
71 

83 
71 

85 
64 

8  5 
64 

80 
61 

82 
57 

85 

59 

88 
60 

90 
62 

92 
65 

90 
70 

85 
55 

79 
52 

79 
50 

78 
67 

80 
68 

82 
74 

84 
71 

84 

70 

85 

62 

87 

62 

89 

63 

87 
68 

92 
67 

65 
67 

81 
71 

80 
71 

82 
72 

83.9 
65.2 

PUNTA  60RDA 

MAX 
MIN 

80 
64 

82 
6  5 

84 
66 

87 
68 

85 
65 

86 
63 

77 

6  1 

86 
57 

81 

58 

83 
62 

84 

69 

86 
64 

85 
63 

78 
61 

79 
61 

84 
54 

84 
57 

85 

57 

84 
59 

86 
61 

88 

62 

87 
63 

85 

65 

91 
68 

87 
65 

85 
59 

82 
59 

86 
56 

84 
61 

79 
59 

84.0 
61.7 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
53 

57 

83 
54 

87 
55 

86 
59 

82 
58 

67 
54 

77 
47 

80 
52 

85 

63 

87 
64 

86 
64 

79 
55 

73 
49 

75 
46 

81 
44 

82 
47 

83 
51 

83 
57 

86 
67 

83 

65 

88 

65 

89 
68 

84 
60 

82 
54 

85 
58 

83 
61 

79 
67 

79 
62 

75 
64 

81.8 
57.4 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

8 1 

62 

9  0 
68 

82 
63 

83 
57 

85 
55 

86 

55 

85 
64 

83 

55 

84 
51 

86 
54 

89 
57 

90 
59 

88 
59 

83 
45 

86 
41 

8  0 
4  8 

79 
48 

82 

53 

84 

58 

86 

58 

86 

59 

96 

57 

88 

58 

90 
56 

89 
58 

92 
61 

85 
62 

82 
66 

80 
63 

83 
65 

84.8 
57.1 

SAINT  AUGUST  I NE 

MAX 
MIN 

62 

61 

81 

57 

87 

56 

82 
59 

84 
64 

78 

60 

74 

50 

83 
49 

83 
5  8 

92 
71 

91 
63 

77 

63 

69 
50 

76 
44 

78 
42 

81 
41 

86 

53 

89 
59 

90 
57 

85 

55 

91 

53 

92 
65 

84 

66 

81 
66 

77 
60 

81 

66 

78 
68 

78 

65 

81 

62 

82.2 
58.2 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

60 

61 

85 
60 

86 
58 

89 
58 

86 
64 

75 
66 

81 

55 

83 
56 

83 
64 

86 
65 

85 
65 

83 
69 

75 
55 

78 
52 

85 
48 

86 
58 

88 
58 

91 
60 

90 
62 

89 
62 

90 

63 

87 

63 

89 
67 

89 

63 

90 
66 

87 
62 

85 
63 

86 
60 

86 
62 

85.4 
60.8 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

54 

56 

81 
57 

80 
55 

83 

57 

78 
58 

73 
58 

74 
48 

79 

53 

85 
66 

85 
66 

86 
65 

84 
58 

77 
45 

74 

44 

76 
45 

79 
51 

80 
59 

82 
57 

81 

65 

81 

67 

83 
66 

92 
69 

88 

61 

87 
56 

84 

60 

82 
62 

82 
65 

80 
69 

78 
66 

81.3 
58.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

62 

65 

86 

66 

80 
66 

84 

65 

82 
67 

73 
67 

74 
59 

77 
68 

80 
67 

81 
69 

80 
69 

77 
71 

71 

61 

73 
59 

81 
57 

79 
63 

81 

62 

82 
66 

83 
67 

83 
67 

92 
67 

81 

68 

86 
70 

85 
70 

85 
68 

87 
67 

86 
68 

84 
66 

82 
66 

Si.i 
65.4 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

50 

54 

83 
52 

80 
51 

88 
58 

81 

58 

7  6 
56 

78 

43 

83 
45 

88 
60 

93 
60 

86 
61 

84 
5b 

77 
40 

90 
38 

81 
40 

62 
41 

83 
47 

82 
51 

86 
65 

85 
64 

89 
62 

90 
63 

88 

59 

85 

52 

88 

56 

84 

59 

79 
58 

79 
57 

75 
58 

83.3 
53.8 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

63 

61 

82 
59 

86 
56 

87 
61 

86 

63 

76 

63 

76 
57 

82 
56 

64 
61 

89 
63 

88 
65 

85 
69 

77 
56 

77 
47 

80 
48 

83 
49 

86 

53 

90 
63 

90 
59 

90 
64 

90 
62 

90 
66 

85 
69 

86 
61 

86 
65 

83 
64 

80 
61 

80 

53 

85 

63 

84.1 
60.0 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

60 

62 

86 

63 

82 
59 

87 
59 

81 

62 

78 
68 

7  6 

53 

so 
54 

82 
71 

83 
69 

84 
64 

82 
64 

75 
57 

77 
52 

82 
46 

80 

4  6 

81 

83 

83 

85 

84 

83 

85 

65 

84 
64 

86 
60 

87 

64 

87 

63 

87 

59 

87 

59 

62.9 
59.9 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

68 

68 

81 
69 

83 
62 

84 

57 

85 
59 

85 
64 

83 
54 

86 
53 

90 
55 

92 
59 

93 
60 

91 
64 

79 
55 

79 
44 

80 
45 

78 
60 

81 
64 

83 

62 

84 

62 

85 
62 

85 

59 

88 
58 

89 
60 

89 

60 

92 
64 

63 
66 

81 
67 

81 
69 

82 
69 

84.4 
60.6 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

60 

60 

81 
50 

82 
50 

79 

53 

80 
51 

55 

81 

42 

7  6 
43 

80 

55 

81 

65 

80 
62 

78 

63 

80 
45 

92 
38 

79 
36 

79 
41 

65 

85 
60 

88 

55 

80 

56 

88 

57 

80 
65 

89 
56 

77 
62 

81.1 
53.8 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

77 
71 

78 
70 

77 
70 

79 
63 

82 
61 

82 
63 

81 
64 

77 
58 

84 
61 

87 
61 

90 
66 

91 

65 

68 

70 

78 
54 

81 
48 

76 
4  9 

75 
58 

78 
56 

81 
59 

81 

59 

84 

58 

85 
66 

86 
66 

86 
66 

80 

69 

89 
69 

79 
71 

76 
71 

75 
69 

77 
71 

81  .3 
63.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 

54 

82 
52 

87 

52 

64 
59 

78 
58 

62 
51 

78 

43 

81 

46 

85 

65 

89 
62 

83 
62 

77 
56 

72 
45 

76 
39 

80 
39 

81 

44 

83 
49 

83 

52 

66 

68 

84 

67 

88 

66 

90 
69 

82 

57 

84 

54 

85 
60 

64 

63 

79 
64 

79 
61 

75 
61 

81.5 
55.6 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

61 

6  I 

84 

69 

85 
61 

88 
55 

89 

5  5 

87 

57 

83 

52 

83 
50 

86 
52 

87 
55 

89 
56 

87 
61 

80 
51 

80 
45 

82 
49 

81 

58 

85 
54 

89 
57 

90 
57 

92 
60 

91 
57 

92 
58 

91 
58 

93 
59 

91 

59 

87 
65 

84 
60 

82 
59 

60 

57.3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 

62 

86 
61 

80 
60 

83 
60 

82 
65 

75 
68 

74 

57 

79 
58 

81 
67 

63 
67 

83 
66 

81 
60 

71 
54 

76 
56 

82 
50 

82 
61 

82 
59 

84 

63 

84 

63 

84 

64 

84 

66 

85 
68 

87 
68 

86 

65 

89 
68 

87 
64 

84 

66 

85 

63 

63 

62.1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

58 

6  0 

8  6 
58 

86 
58 

78 
59 

77 

59 

83 
60 

68 
59 

73 
53 

78 
55 

80 
64 

81 
69 

82 

70 

77 
63 

69 
57 

74 
48 

81 
52 

78 

55 

79 

60 

84 
61 

83 
63 

81 

63 

83 
66 

82 
72 

86 
64 

85 
64 

85 
63 

89 
65 

85 
61 

61 

60.7 

TAVERN  I ER 

MAX 
MIN 

68 

68 

80 
71 

80 
71 

81 
66 

83 
72 

83 

72 

79 
64 

80 
62 

82 
64 

83 

65 

84 
71 

84 
72 

84 

62 

77 
62 

79 
60 

77 

68 

80 
70 

31 
71 

83 
72 

83 
73 

83 
73 

84 

73 

85 
74 

84 

68 

87 

69 

84 
71 

80 
73 

80 

72 

71 

68.9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

81 
66 

81 
66 

84 

62 

87 
66 

8  1 
59 

63 

54 

56 

53 

67 

64 

67 

51 

43 

43 

50 

88 

52 

91 

8  8 

92 
61 

90 
63 

93 
62 

93 
63 

89 
67 

89 
58 

85 
64 

87 
68 

84 
66 

85 
66 

60 

59.9 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

54 

54 

85 

53 

85 
52 

88 

5  5 

83 

55 

74 

55 

78 
44 

78 
44 

80 
55 

85 
65 

84 
58 

80 
58 

75 
43 

77 
37 

82 
37 

80 
45 

83 
48 

84 

62 

83 
52 

86 

52 

85 
52 

85 

63 

89 

63 

83 
54 

87 

58 

86 
57 

85 
58 

84 
55 

80 

63 

53.0 

VENICE 

MAX 
MIN 

85 
61 

65 

63 

85 
59 

80 
59 

83 

61 

8  0 

62 

77 
69 

73 
56 

76 

64 

81 
67 

81 
68 

83 
66 

80 
70 

75 
60 

75 
50 

82 
47 

78 
54 

80 

55 

81 

60 

82 
62 

83 
61 

83 
64 

82 
64 

83 
67 

83 
64 

82 
60 

89 
65 

87 
63 

85 
62 

59 

61.1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
70 

78 
70 

78 
66 

60 
60 

83 
64 

84 

63 

80 
65 

76 

57 

85 
60 

87 
62 

89 
66 

90 
65 

82 
61 

72 
55 

78 
50 

77 
51 

77 
55 

80 
57 

83 
62 

84 
64 

85 

67 

88 
68 

90 
64 

82 
67 

81 
64 

83 
72 

80 
71 

78 
70 

79 
71 

68 

63.5 

WAUCHULA    2  N 

MAX 
MIN 

84 
60 

63 
60 

85 
55 

88 
55 

90 
57 

88 
60 

83 
67 

82 

53 

83 
53 

87 
59 

89 
64 

91 
67 

86 
69 

79 
54 

61 
44 

83 

41 

84 
51 

88 

50 

91 
59 

93 
60 

91 

59 

94 

61 

94 

63 

93 
64 

92 
64 

90 
67 

90 
62 

85 
61 

85 
56 

86 

56 

87.3 
58.5 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

76 
72 

78 
71 

79 
71 

81 
71 

91 

63 

82 
68 

83 
68 

79 
59 

86 
64 

89 
62 

91 
64 

91 

65 

90 
70 

80 
58 

76 
53 

78 
50 

78 
65 

80 
69 

82 
69 

83 
71 

84 

66 

8  3 
66 

85 

66 

83 

65 

82 
69 

90 
69 

81 
74 

79 
71 

79 
71 

81 
71 

82.3 
66.4 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
72 

90 
72 

81 
70 

81 
66 

8  J 

61 

83 
64 

62 

58 

63 

61 

62 

65 

89 
66 

56 

51 

53 

66 

63 

61 

71 

63 

64 

66 

85 

65 

85 
69 

90 
68 

84 
73 

80 
70 

81 
71 

81 

72 

83.3 
64.8 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

81 
61 

80 
63 

83 

62 

85 
57 

88 
62 

85 
62 

82 
64 

80 
51 

82 
53 

84 
61 

87 
65 

88 
65 

85 
67 

79 
53 

78 
42 

81 

4  ) 

84 
51 

87 
51 

8  9 

57 

89 
88 

90 
58 

89 

63 

90 
59 

90 
61 

87 

62 

87 

60 

86 
66 

83 
63 

63 

62 

85 
62 

84.9 
58.8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

84 
54 

85 
59 

84 

57 

87 
55 

87 
56 

85 

59 

77 

55 

62 
47 

79 
50 

62 
58 

87 

65 

86 
63 

31 
55 

74 
54 

71 
44 

75 

4  6 

84 
49 

85 

55 

86 

57 

87 

63 

88 

64 

94 

65 

90 

67 

87 

62 

81 

55 

81 
59 

84 
61 

85 
63 

80 
64 

81 
67 

82.3 
57.6 

See  Holeronce  Nolen  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  Florida 

APRIL  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

GAINESVILLE  3  W5W 

•  

1  INCH 

MAX 
MIN 

92 
69 

98 

68 

96 
68 

96 
68 

100 
68 

99 
70 

86 
69 

93 
64 

92 
66 

89 
71 

97 
72 

98 
73 

100 
73 

98 
66 

98 
61 

100 
62 

102 
65 

104 
67 

104 
68 

107 
75 

107 
75 

106 
75 

103 
75 

108 
76 

103 
72 

104 
70 

108 
72 

104 
73 

104 
72 

90 
74 

99.5 
69.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
71 

85 
70 

84 
70 

84 
71 

86 
72 

66 
73 

80 
70 

84 
66 

84 
68 

83 
72 

88 
74 

88 
75 

8  6 
75 

85 
70 

84 
66 

86 
66 

88 
69 

90 
71 

10 
72 

92 
77 

92 
77 

91 
78 

0  0 
78 

92 
78 

87 
77 

90 
74 

90 
76 

ee 
77 

89 
76 

82 
77 

86.9 
72.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
72 

80 
72 

80 
72 

80 
72 

80 

73 

81 
74 

78 

72 

80 
68 

80 

70 

79 

73 

83 
74 

83 
76 

84 

76 

80 
73 

80 
70 

80 
69 

82 
71 

63 
73 

84 
74 

86 
77 

86 
78 

86 
79 

85 
79 

87 
80 

83 
79 

84 

76 

85 
78 

84 
79 

84 
78 

80 
79 

82.2 
74.5 

SLOPE  OF  GROUND t     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE :     SOIL  TYPE,     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHI AGRASS  SOD  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
CLEWISTON  U  S  ENG 


FLAMINGO  RANGER  STATION 


FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 


GAINESVILLE  3  WSW 


MILTON  EXP  STATION 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

VERO  BEACH  FAA  AP 
WOODRUFF  DAM 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ot 

EVAP 

.15 

.11 

.22 

.20 

.17 

.19 

.26 

.19 

.22 

.23 

.27 

.25 

.26 

.34 

.27 

.27 

.22 

.25 

.26 

.26 

.24 

.23 

.28 

.23 

.23 

.25 

.24 

.23 

.25 

.22 

6.99 

EVAP 

.15 

.12 

.22 

.19 

.26 

.19 

.24 

.22 

.16 

.30 

.23 

.21 

.20 

.20 

.37 

.20 

.  2  3 

.  19 

.15 

.31 

.06 

.31 

.21 

.27 

.17 

.16 

.30 

.25 

.26 

.20 

6.53 

MAX 

76 

77 

84 

85 

85 

87 

83 

82 

83 

85 

83 

86 

87 

88 

81 

81 

83 

85 

86 

88 

83 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

85 

90 

60 

65 . 1 

MIN 

70 

58 

69 

70 

73 

72 

70 

67 

67 

69 

69 

69 

67 

65 

62 

62 

65 

67 

69 

71 

65 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

70 

73 

71 

69.3 

EVAP 

.22 

.07 

.  39 

.08 

.  50 

.38 

.  24 

.28 

.  34 

.  20 

.  24 

.34 

.  35 

.40 

.  55 

.  39 

.  32 

.  34 

ill 

ill 

10.07 

WIND 

193 

183 

132 

201 

19 

34 

143 

134 

68 

62 

70 

70 

88 

136 

114 

84 

97 

116 

84 

114 

iio 

48 

63 

'68 

74 

is2 

152 

165 

3203 

^1AX 

MIN 

60 

69 

74 

69 

70 

63 

63 

EVAP 

.  16 

.22 

.28 

.25 

.23 

.24 

.  23 

.  19 

.  19 

.30 

.27 

.24 

.29 

.28 

.34 

.26 

.24 

.29 

.24 

.27 

.28 

.28 

.28 

.28 

.25 

.22 

.19 

.44 

.37 

.28 

7.88 

WIND 

192 

176 

124 

82 

42 

24 

55 

53 

25 

55 

57 

44 

43 

51 

51 

35 

40 

50 

35 

51 

41 

32 

38 

42 

33 

35 

63 

83 

85 

77 

1814 

EVAP 

.24 

.23 

.20 

.19 

.26 

.28 

.30 

.  16 

.28 

.17 

.28 

.25 

.34 

.37 

.26 

.23 

.27 

.27 

.30 

.24 

.28 

.31 

.  31 

.31 

.22 

.14 

.35 

.30 

.33 

.26 

7.93 

WIND 

25 

15 

10 

5 

5 

35 

60 

20 

50 

60 

45 

25 

25 

40 

20 

0 

5 

5 

20 

25 

10 

30 

62- 

20 

5 

0 

5 

5 

5 

0 

635 

MAX 

84 

89 

86 

87 

89 

87 

84 

88 

68 

84 

90 

90 

87 

81 

79 

85 

89 

91 

90 

91 

93 

91 

89 

90 

89 

92 

92 

85 

86 

85 

87.7 

MIN 

60 

59 

60 

61 

61 

62 

60 

52 

57 

62 

66 

67 

66 

49 

47 

48 

54 

54 

58 

66 

65 

66 

66 

68 

62 

64 

62 

63 

60 

63 

60.3 

EVAP 

.06 

.20 

.25 

.21 

.24 

.23 

.24 

.15 

.24 

.21 

.23 

.39 

.12 

.20 

.40 

.37 

.20 

.24 

.28 

.19 

.24 

.30 

.25 

.28 

.21 

.26 

.21 

.33 

.37 

.30 

7.40 

WIND 

158 

164 

137 

90 

28 

47 

60 

74 

22 

58 

43 

63 

54 

86 

42 

34 

60 

67 

56 

47 

45 

44 

37 

29 

35 

40 

53 

123 

113 

96 

2005 

MAX 

78 

79 

82 

83 

89 

89 

91 

81 

92 

90 

90 

94 

95 

89 

84 

89 

80 

86 

88 

90 

91 

93 

93 

92 

91 

93 

93 

87 

84 

80 

87.9 

MIN 

66 

68 

65 

66 

65 

65 

67 

59 

61 

60 

61 

67 

69 

57 

52 

52 

58 

61 

65 

67 

68 

67 

66 

66 

69 

70 

70 

74 

63 

65 

64.3 

EVAP 

.24 

.20 

.24 

.19 

.19 

.26 

.34 

.16 

.25 

.23 

.23 

.22 

.27 

.32 

.25 

.22 

.20 

.25 

.21 

.25 

.26 

.31 

.26 

.25 

.17 

.16 

.34 

.27 

.33 

.19 

7.26 

WIND 

35 

30 

30 

15 

15 

40 

45 

20 

35 

45 

45 

25 

50 

50 

45 

25 

40 

35 

25 

35 

20 

35 

50 

35 

25 

30 

30 

90 

90 

70 

1160 

EVAP 

.34 

.19 

.21 

.22 

.30 

.09 

.10 

.24 

.17 

.15 

.17 

.25 

.30 

.26 

.23 

.13 

.'- 

.22 

.28 

.25 

.17 

.11 

.16 

.27 

.20 

.18 

.12 

.29 

.10 

.38 

6.38 

WIND 

53 

48 

47 

58 

70 

24 

66 

36 

73 

67 

64 

61 

85 

53 

38 

58 

77 

67 

109 

88 

65 

92 

76 

45 

30 

30 

41 

82 

121 

98 

1922 

MAX 

88 

88 

92 

92 

86 

87 

77 

86 

82 

92 

95 

91 

89 

90 

84 

89 

86 

90 

86 

91 

93 

94 

S5 

85 

84 

88 

84 

88 

83 

86 

88.0 

MIN 

60 

60 

64 

69 

58 

61 

60 

54 

60 

60 

65 

72 

56 

50 

54 

58 

63 

67 

70 

60 

66 

69 

69 

64 

63 

63 

60 

61 

73 

74 

62.8 

EVAP 

.21 

.22 

.28 

.26 

.23 

.24 

.27 

.24 

.21 

.28 

.30 

.24 

.28 

.30 

.32 

.27 

.22 

.22 

.24 

.15 

.22 

.26 

.28 

.21 

.26 

.26 

.25 

.18 

7.61 

WIND 

178 

49 

66 

35 

20 

19 

81 

60 

28 

57 

16 

97 

51 

51 

80 

51 

31 

12 

16 

10 

21 

25 

3  2 

42 

30 

29 

5? 

33 

17 

7 

1297 

EVAP 

.17 

.16 

.29 

.21 

.25 

.30 

.35 

.27 

.20 

.30 

.25 

.21 

.34 

* 

1.71 

.51 

.30 

.30 

.36 

.19 

.25 

.34 

.28 

.27 

.30 

* 

.30 

8.41 

EVAP 

.13 

.23 

. 

.13 

.18 

.18 

.25 

.09 

.20 

.14 

.20 

.12 

.21 

.12 

.32 

.22 

.24 

.16 

.  ! 

.23 

.19 

.24 

.21 

.20 

.16 

.16 

.26 

.22 

.21 

.09 

5.69 

WIND 

65 

72 

S4 

19 

18 

14 

34 

5 

17 

13 

16 

13 

32 

19 

15 

35 

50 

30 

32 

27 

19 

12 

11 

11 

11 

8 

45 

or- 

66 

31 

859 

MAX 

84 

80 

79 

77 

88 

89 

85 

86 

85 

86 

85 

88 

85 

82 

82 

81 

82 

85 

89 

90 

90 

90 

9  2 

91 

88 

90 

86 

80 

75 

76 

84.9 

MIN 

68 

72 

63 

64 

64 

65 

64 

60 

61 

60 

64 

66 

69 

60 

66 

65 

5  8 

60 

64 

64 

66 

72 

72 

68 

70 

68 

59 

66 

62 

62 

64.7 

EVAP 

.33 

.28 

.38 

.27 

.19 

.21 

.22 

.33 

.18 

. : 

.37 

.29 

.32 

.26 

.  i  7 

.28 

.27 

.21 

.22 

.21 

.20 

.  4 

.  24 

.13 

.22 

.11 

.36 

.28 

7.73 

EVAP 

.39 

.21 

.23 

. 

.27 

.19 

.05 

.18 

.20 

.21 

.15 

.:  ! 

.41 

.26 

.35 

.24 

.26 

.24 

.  ■. 

.13 

.32 

.20 

.27 

.21 

.22 

.13 

7.28 

.  [NC 

100 

111 

46 

30 

58 

79 

74 

86 

34 

53 

34 

33 

121 

179 

10  3 

49 

30 

41 

48 

46 

31 

18 

39 

101 

53 

70 

9  2 

re 

76 

82 

2004 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


APALACHICOLA  WB  CITY 
DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 
FORT  MYERS  WB  AIRPORT 
JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LAKELAND  WB  CITY 
MIAMI  WB  AIRPORT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 
TAMPA   WB  AIRPORT 
WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 


Wind  direction 


SE 
WNW 
SSET 

S 


*-  0~ 

"  •  > 
s  a  s 

ca  a 


Wind  speed 

m.  p.  h 


8.7 
9.8 
7.6 
9.7 
12.5 
8.1 
11.8 
10.2 

9.8t 
10.3 
12.8 
11.2 


£  • 

I  1 


2  3++ 
21++ 


29++ 
21++ 
24 

29++ 
29++ 
29++ 


SE 
SE 
WNW 


NE 
NNW 
SW 

S 

WNW 
ENE 


£  £ 
q.2 


29+ 
14+ 
5 


I 

30+ 
6 
6 


Relative   humidity  averages 
percent 


59 
67 


64 
54 


Number  of  days  with  precipitation 


9  CITY  OFFICE  DATA 
t  AIRPORT  DATA 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


b  1  A  I IV  IN 

INDEX  NO.  | 

uvju  n  1 1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

PRECIP. 

s 

G 

=  f 

P 

-     .IIS     .0        PR  ]  N 

00  70 

LAKE 

• 

29  05 

81  34 

50 

5P 

SP 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APALACHICOLA   MB  CITT 

FBANKL IN 

«; : 

C  J 

u.s.  weather  Bureau 

ARCADIA 

OE  SOTO 

6P 

RADIO  STATION  wAPG 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

6P 

c 

J.   WILEY   COT HR AN 

BAB SON  PARK 

POLK 

HARRY   M.  TOLSON 

BARTON 

0476 

POLK 

27  54 

SI  50 

125 

19 

bp 

CITY  OF  BARTOW 

BAT  LAKE 

HILLSBOROUGH 

7fl 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

HI  ONSN[|. 

WILBUR  D.  GOOO 

BELLE  GLADE   EXP  STA 

PALM  BEACH 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  CLADE  hr.cn  GATE  * 

PALM  BEACH 

* 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CTP*£SS  RESERVATION 

(  739 

HENDRY 

26  19 

ei  oo 

17 

5P 

5P 

OAVID  B.  JAMIESON 

BITHLO 

ORANGE 

flood  control  dist. 

BLACKMAH  4  mnh 

c 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNT St OWN  2  SE 

n  - 

CALHOUN 

DAVID  HOWELL 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

c 

GUS  P.  HAGER 

BR ADEN  TON  EXP  STATION 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

SP 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

LQ20 

LIBERT' 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

B H OOK S V 1 L L E  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

c 

W-CENTRAL  FLA.EXP.STA, 

8USHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

6P 

MRS.   A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

? 

80  38 

25 

HID 

°l 

SUGAR  PLANT  FlD.  STA. 

CAPT | VA 

LEE 

26  32 

5P 

ALLEN   T.  HECKS 

CARRABELLE    1  NNH 

1356 

FRANKLIN 

84  40 

10 

5P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARYVlLLE 

WASHINGTON 

85  49 

LOMNIE  H.  WH  ITT  Ax.  ER 

CEDAR  KEY 

1 632 

LEVY 

83  02 

6P 

6P 

MISS   HARRIETTS  WH1000N 

CMIPLEY  3  E 

1566 

WASHINGTON 

3 

B5  29 

130 

SP 

5P 

A.  w.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

*P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT   6  s 

LAKE 

6P 

6P 

ED  OL 1 VENBAUM 

CLEMlSTON 

hENDRy 

BP 

GERVIN  N .  P1TZEN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1654 

hENORy 

8A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  A  NW 

1069 

HIGHLANDS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUT  NAM 

29  25 

81  30 

58 

6P 

WILLIAM   R.    RAO T K £ 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

1984  oualOOSA 

30  46 

SP 

5P 

c 

RAOIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

DIXIE 

45 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

2008 

DIXIE 

45 

5P 

SP 

R I CHAR 0  W.  0AV1ES 

BROWARD 

- 

I 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

DAYTONA  BEACH 

21S0 

VOLUS IA 

29  13 

81  02 

9A 

M9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

OAYTONA   BEACH  WB  AP 

2158 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

43 

c 

GEORGE  h.  KEHPFER 

OE  FUN  I An  SPRINGS 

WALTON 

255 

SP 

H.  C.  STORRS 

OE  LANO  3  N 

VOLUSIA 

40 

SP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

2288 

HIGHLANDS 

1 

27  25 

81  2B 

88 

8A 

CHESLEY   A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

2298 

HENDRY 

81  08 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOMLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

78 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

DRY  TORTUGAS 

2618 

MONROE 

3 

6P 

6P 

NAT 10NAL   PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

25  51 

81  23 

3 

6P 

J.  M.  DAVIOSON 

FEOERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

FELDA 

2923 

mENDRT 

c 

N *  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSHERE 

2936 

I  NO  t  AN   R 1 v£P 

2 

80  36 

25 

OKEELANTA  SUC.   REF. INC. 

FfRNANOlNA  BEACH 

2966 

2 

SP 

LEWIS   K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGE B  STATION 

3020 

MONROE 

3 

8A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

; 

27  35 

80  51 

60 

5P 

5P 

c 

FORT  GREEN   12  HSW 

3153 

MANATEE 

27  34 

82  08 

120 

7P 

OwE N  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARO 

2 

80  09 

10 

6P 

6P 

MRS.  ALENE  lA  MARRE 

FT    LAUDERDALE    BAM1A  ><AB 

BROwARO 

26  07 

80  07 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

J 1 7 1 

2 

7 

SA 

U.  OF  FLA.  PLANT  LAB. 

FORT  MYERS  W8  AP 

3 

26  35 

81  52 

15  MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

J207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  25 

140 

SP 

5P 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSW 

29  38 

82  22 

4P 

*P 

CG 

AGRONOM  *   OEPT   U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FA A  AP 

3326 

ALACHUA 

155 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

u  ■ 

30  IS 

82  10 

140 

4P 

M*P 

G.ST,  H.  NURSERIES 

GRACEV I LLE 

JACKSON 

160 

c 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

GRADY 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

3860 

OR  ANGE  7 

28  23 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DADE                    '  2 

a 

8A 

BA 

c 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

29  50 

82  36 

5P 

SP 

LOUIS  T.  CLOUT1EP 

HILLSBOROUGH  R VR  ST  PK 

i9se 

Ml LLSBOROUGH  5 

26  09 

62  14 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EKP  STA 

6091 

DADE  2 

MID 

C 

SUBTROPICAL  HP.  STA. 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

62*2 

POLK  7 

27  46 

81  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INGLIS 

4273 

LEVY  S 

29  02 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS  5 

81 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2 

6327 

ALACHUA  8 

29  27 

82  08 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

I  SLEWQR  Th 

28  2B 

CHASE    +  COMPANY 

JACKSONVILLE  MB  AP 

MB 

DUVAL  8 

30  25 

81  39 

24 

C  J 

U.S.  WEA  HER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL  2 

81  24 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER   3  SE 

10 

30  29 

82  55 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

6518 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST    MB  AIRPOOT 

MONROE  5 

24  33 

81  45 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

MONROE  5 

24  33 

81  48 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KISSIMMEE  2 

6625 

OSCEOLA  7 

28  IB 

81  24 

SP 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

HENORY  5 

26  4S 

81  26 

5P 

ALlCO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE    ALFRED  ElR  STA 

POLK  5 

28  06 

81  43 

5P 

SP 

C  I  TPUS  EXP.   STAT  ION 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

10 

82  35 

205 

SP 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  MlAWASSE 

4771 

ORANGE  e 

28  32 

81  28 

9A 

9A 

SUBTROP  FRUIT   FLD.  STA. 

LAKELANO  WB  CITY 

POLK  5 

28  02 

81  57 

214 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

6865 

HIGHLANDS  7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

26  26 

81  29 

21 

U.S.    GEOL •  SURVEY 

LAMONT    6  WNW 

6892 

JEFFERSON 

30  24 

83  55 

TUNGS TON  PL AN T A T ION 

LIGNUMVITAE  KEY 

MONROE 

2     24  54 

80  42 

"S 

c 

OR.  E.  C.  LUNSFOPO 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP 

SPECIAL 

LISBON 

5076 

LAKE 

3KLAWAHA   WATER    Au  TH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82 

'.0 

120 

6P 

bp 

'ADIO  STATION  wNER 

5124 

MANATEE 

9 

27  25 

10 

G.   w.  HERRINGShAW 

LO* AHA  1  '  HE  t 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

14 

6P 

bP 

6P 

C 

MRS.  C.  A.  KING 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81 

52 

90 

OTIS  B.  FORT 

MAD  1  SON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

93 

25 

169 

7P 

TP 

5351 

MONROE 

2 

24  44 

61 

5 

6P 

MAR | ANNA    1  NO  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

120 

MAR  1 NEL AND 

5391 

Flagler 

2 

10 

MARINE   STUDIO  INC. 

LAFAYETTE 

9 

6P 

ROBERT  L.  ANNI N 

5612  BREVARD 

2 

28  05 

80 

37 

24 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5622 

ALACHUA 

10 

29  42 

82 

130 

5P 

5P 

DR  ■  CEC I L  R .  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

5653 

2 

25  47 

80 

11 

B 

5P 

5P 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

5658 

DADE 

2 

25  47 

BO 

08 

5P 

5P 

C  J 

LIFE   GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  48 

16 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5678 

OAOE 

2 

25  39 

80 

17 

10 

8A 

BA 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

5 

26  11 

81 

10 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON    EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

9 

30  47 

09 

217 

SP 

5P 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONT ICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83 

52 

209 

5P 

5P 

MOORE    HAVEN   LOCK  1 

5895 

26  50 

SI 

OS 

22 

BA 

BA 

SA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT A  1 N  LAKE 

5973 

POLK 

T 

27  56 

81 

36 

160 

5P 

SP 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  16 

82 

19 

20 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

COLLIER 

5 

5P 

SP 

CARIBBEAN  GARDENS 

NI CEV 1 LLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

86 

60 

JACKSON   GUARD   FOR.  STA. 

6251 

OSCEOLA 

27  5b 

91 

60 

MRS.    ANNIE   M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RvR  CANAL  I 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

80 

45 

19 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RvR    CANAL  2 

6323   PALM  BEACH 

7 

26  20 

80 

32 

22 

c 

CEN  0  SOU  F|_A  FLOOD  CON 

MAR  ION 

5 

29  11 

86 

5P 

CITY  OF  OCAlA 

OCALA  2  NE 

6419 

MAP  ION 

8P 

A  1 Rwa y  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  H 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

30 

5P 

CLOSED  10/10/62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80 

48 

34 

8A 

SA 

c 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

8 

28  57 

Bl 

It 

26 

C 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28  33 

61 

20 

106 

MIO 

MID 

ORTONA  LOCK  2 

6657  GLADE  S 

26  47 

18 

21 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

81 

15 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

6828 

i 

30  42 

86 

23 

7 

c 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85 

39 

B 

5P 

5P 

c 

6880 

MANATEE 

6P 

PENNSUCO  5  NW 

6988  DADE 

25  55 

60 

25 

8 

PENSACOLA   FAA  AP 

6997 

9 

30  28 

87 

12 

110 

MIO 

MID 

FED.    AVIATION  AGENCY 

PENSACOL A  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87 

1  3 

l3 

MIO 

MID 

C  J 

U.S.wEAThER  BUREAU 

PERR I NE 

ro2o 

OAOE 

2 

25  36 

80 

21 

11 

SOUTH  DADE    uMl.  INC. 

7025 

TAYLOR 

30  07 

83 

36 

45 

t-P 

2P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

7205 

5 

28  01 

82 

08 

1  2  1 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

2 

26  14 

80 

22 

5P 

9P 

STATE  FARMERS  MARKET 

7293 

. 

26  59 

80 

37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62 

03 

6 

5P 

SP 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  35 

It 

35 

250 

5P 

N.   FLA.   EXP.  STATION 

R A  1 FORD  STATE  PR  I  SON 

UNION 

10 

30  04 

82 

FlA.   STATE  PRI SON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

T760 

DADE 

S 

BO 

37 

10 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC. 

7812 

ST  JOHNS 

29  54 

19 

15 

6P 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

I 

28  20 

\l 

1  b 

c 

BRO.  AUSTIN  VEL'EN 

ST  LUC  IE  NEW  LOCK  1 

7859 

2 

27  05 

80 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  O.  Box  3658  University 
Station,  Gainesville,   Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  1 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

-t-     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961       annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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4 

3 

LAKE  HIAWASSE 

89.0 

66.5 

77.8 

95 

13 

56 

2 

0 

2  2 

0 

0 

0 

4.92 

1.73 

23 

.0 

0 

3 

2 

LISBON 

87.3 

6  5.5 

76.4 

92 

21  + 

2 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5.71 

2.80 

2  8 

.0 

0 

7 

4 

1 

OCALA 

90.4 

65.4 

77.9 

97 

19 

54 

5+ 

0 

21 

0 

0 

0 

4.69 

1.37 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

OCALA  2  NE 

89.7 

63.0 

76.4 

96 

12 

47 

2 

2 

2  2 

0 

0 

0 

7.46 

2.57 

26 

.0 

0 

8 

6 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

88.8 

67.0 

77.9 

l .  B 

96 

21 

58 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

3.56 

_ 

.01 

1.16 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAINT  LEO 

88.2 

65.6 

76.9 

0.0 

93 

23+ 

56 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

9.23 

5.57 

4.35 

27 

.0 

0 

9 

4 

3 

SANFORD  EXP  STATION 

87.9 

65.4 

76.7 

0.2 

95 

17 

54 

2 

1 

in 

0 

0 

0 

5.02 

1.78 

1.10 

27 

.0 

0 

1  1 

4 

2 

DIVISION 

76.8 

0.4 

5.09 

1.69 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

AVON  PARK 

91.0 

64.5 

77.8 

0.2 

98 

17 

55 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

13.06 

9.08 

3.93 

24 

.0 

0 

9 

7 

3 

BARTOW 

89.8 

64.1 

77.0 

- 

0.2 

96 

19 

55 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

9.40 

4.52 

3.45 

26 

.0 

0 

10 

6 

2 

BRADENTON  EXP  STATION 

86.6 

65.1 

75.9 

- 

0.  i 

94 

24+ 

56 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

2.68 

.07 

1.40 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLEARWATER 

85.1 

67.1 

76.1 

92 

28 

56 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

1.57 

•  50 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

88.3 

63.1 

75.7 

95 

19+ 

51 

6 

0 

1  3 

0 

0 

0 

5.35 

1.29 

25 

.0 

0 

9 

5 

2 

PfiPT   pi  corf 

83.9 

66.0 

75.0 

- 

1.7 

91 

1 7 

52 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

2.71 

1  .48 

.98 

3 

.0 

0 

9 

1 

0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

88.7 

63.6 

76.2 

94 

19 

54 

6+ 

0 

19 

0 

0 

0 

13.61 

4.18 

27 

.0 

0 

1  3 

8 

4 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

87.2 

66.8 

77.0 

0.1 

93 

16+ 

58 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

4.10 

.56 

.84 

12  + 

.0 

0 

9 

4 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

89.4 

64.8 

77.1 

95 

22+ 

51 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

8.78 

1.78 

3 

.0 

0 

10 

6 

4 

MELBOURNE 

85.5 

65.4 

75.5 

97 

17 

49 

6 

0 

4 

c 

0 

0 

4.82 

1.49 

23 

.0 

0 

7 

3 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

87.9 

64.8 

76.4 

- 

0.1 

94 

17 

52 

2 

1 

15 

0 

0 

0 

7.29 

3.29 

1.73 

29 

.0 

0 

7 

6 

3 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

87. 7M 

62.  4M 

75. 1M 

93 

25 

51 

6 

2 

15 

0 

0 

0 

5.59 

2.25 

25 

.0 

7 

4 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

83.6 

67.9 

75.8 

87 

28  + 

56 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.22 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

PARR  I SH 

89.9 

64  .  3 

77.  1 

95 

19 

54 

0 

22 

0 

0 

0 

2.77 

.87 

.0 

0 

4 

3 

0 

PLANT  CITY 

90.2 

63.8 

77.0 

1  .  2 

95 

19 

53 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

3.54 

.10 

1.33 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

ST  PETERSBURG 

85.6 

69.7 

77.7 

_ 

0.7 

94 

19 

60 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

4.11 

1.53 

1.58 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

SARASOTA 

8  7.4 

65.5 

76  •  5 

92 

13 

87 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

4.24 

1.55 

25 

.0 

0 

4 

4 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

86.5 

66.4 

76.5 

0.3 

92 

31  + 

55 

5 

0 

7 

0 

0 

0 

1.56 

1.29 

.46 

I 

.0 

0 

4 

0 

0 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

85.6 

65.1 

75.4 

1.2 

91 

15 

54 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

5.22 

2.84 

2.50 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

VENICE 

85.0 

65.6 

75.3 

90 

15 

49 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

1.68 

1.15 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

83.8 

68.0 

75.9 

92 

17+ 

56 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

4.79 

1.56 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

WAUCHULA  2  N 

89.9 

64.4 

77.2 

95 

22+ 

55 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

10.61 

4.38 

30 

.0 

0 

B 

4 

3 

WINTER  HAVEN 

88.0 

63.9 

76.0 

93 

19+ 

54 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

4.22 

.98 

28 

.0 

0 

7 

5 

0 

DIVISION 

76.3 

0.5 

5.42 

1.88 

.0 

Precipitatk 


See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1963 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Minimum 

■ 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■ 

Lowest 

© 

B 

Degree  Doyi 

No.  of  Dayi 

Max. 

Mln. 

; 

S  < 

O  1 

s ' 
■=1 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

85.3 

63.6 

74.5 

-  0.3 

92 

18 

50 

6 

0 

o 

0 

0 

0 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

86. 8M 

63. 7M 

75.  3M 

92 

1  7 

51 

6 

o 

0 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

87.3 

64.4 

75.9 

94 

26 

51 

9+ 

0 

i  1 

0 

0 

0 

CAPT I VA 

70.7 

78.0 

91 

29 

60 

6 

0 

2 

c 

0 

0 

/-I  Cu  t  CTiMU     II     C  CMC" 

flo*  ^ 

76.6 

9 1 

21  + 

55 

6 

0 

8 

0 

0 

i.) 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

A  \ 

75.7 

95 

23+ 

47 

6 

0 

i  • 

c 

0 

tvtKuLADto 

87*3 
* 

66.3 

76.  8 

-  0.8 

92 

7 

54 

6 

0 

l 

0 

0 

0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

6  7.7 

M 

5  3 

6 

: 

0 

3 

FORT   MYERS  WB  AP 

78.0 

0.6 

92 

19  + 

58 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

I  Mf\  I  IMT'IUIU 

R7  7 

65.3 

76.3 

94 

18 

57 

9+ 

0 

1 1 

c 

0 

0 

LA  BELLE 

on  a 

61.4 

75.9 

96 

17 

53 

7+ 

0 

22 

0 

0 

3 

MILES  CITY  TOWE R 

oa 

61.4 

75.2 

95 

1  7 

48 

6 

3 

1  7 

0 

0 

0 

rq  n 

65.7 

77.4 

1.0 

94 

19 

55 

6 

2 

1 9 

0 

0 

0 

u  a  pi  cc    ,*4P  i  a      a  R  n  F  im  c 

6  5.2 

75.9 

90 

14+ 

52 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

Diimta  rr\Dn& 
KUPI  1  A  UUKUH 

RR  9 

76.9 

-  1.2 

9  3 

27 

57 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

TAMIAUT     TDl      /.  i  l    Ml  QPhin 
1  Aril  AM  i      1  IS  L             nl  DCtU 

HQ  1 

75.8 

95 

17 

48 

6 

0 

1  4 

0 

0 

0 

DIVISION 

76.3 

-  0.7 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

86.0 

66.  1 

76.1 

92 

13 

53 

6 

0 

ft 

0 

0 

0 

HI ALEAH 

84 .  4 

68.3 

76.4 

90 

1  3 

55 

6 

0 

1 

0 

0 

D 

HOMESTEAD  EXP  STA 

8  5  »  4 

64.1 

74.8 

-  1.1 

90 

12 

50 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

88.4 

63.0 

75.7 

95 

17 

49 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 

82.7 

71.9 

77.  3 

85 

31  + 

61 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

82.7 

73.2 

78.0 

-  0.2 

87 

6 

62 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

84.0 

69.9 

77.0 

-  0.6 

87 

27+ 

55 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI   12  SSW 

83.7 

67.8 

75.8 

-  1.7 

87 

31  + 

55 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

84.8 

67.4 

76.  1 

88 

17  + 

56 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

86.9 

61.7 

74.3 

92 

12 

49 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

85.7 

64.8 

75.3 

90 

1  2 

51 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

STUART  1  N 

84.5 

67.4 

76.0 

92 

17  + 

53 

6 

0 

5 

0 

0 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

84. 0M 

69.9 

77. 0M 

88 

19+ 

52 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

85.1 

68.7 

76.9 

-  0.7 

92 

11 

56 

6 

0 

2 

0 

c 

0 

DIVISION 

-  0.8 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

84.9 

73.9 

79.4 

94 

17 

70 

12  + 

0 

ft 

0 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

84.7 

74.5 

79.6 

0.6 

88 

29+ 

6  9 

6 

0 

a 

0 

p 

0 

MARATHON  SHORES 

85.1 

72.0 

78.6 

89 

29 

61 

10 

0 

0 

0 

: 

0 

TAVERNIER 

84.3 

72.1 

78.2 

87 

29+ 

62 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

79.0 

-  0.8 

Precipitation 


•  I 

1  5 


No.  ot  Day* 


7.06 
9.67 

3.17 
4.71 
7.67 
5.82 
4.25 
7.58 
7.61 
8.26 
4.11 
8.82 
5.49 
8.20 
8.29 

6.70 


6.51 
6.53 
9.09 
6.02 
4.51 
ft. 91 
6.34 
8.24 
7.28 
7.01 
7.16 
2.73 
6.63 
6.69 

6.40 


.ft2 
3.ftl 
2.25 


.6ft 
3.73 
4.25 
4.  36 
4.70 

2.38 


.37 
.10 
2.11 


1.58 
.91 


3.66 

2 

2.00 
1.52 
2.16 
1  .84 
1.30 
1.30 
1.98 
2.85 
1.98 
1.05 
2.26 
I 

2.15 
2.68 


2.67 
2.48 
1.90 
4.10 
3.30 
3.80 
2.75 
2. 
4.85 
2.03 
3.9ft 
1.59 
3.80 
4.20 


.2ft 
.0'. 
.75 
3.65 


8 
10 

7 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     99*  on  the  17th  at  Fernandina  Beach,  and  on  the  12th  at  Sanborn 
Tower 

Lowest  Temperature:      40°  on  the  7+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:      13.  61  inches  at  Indian  Lake  Estates 
Least  Total  Precipitation:        0.  42  inch  at  Dry  Tortugas 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.85  inches  on  the  3d  at  Pompano  Beach 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


FLORIDA 
MAY  1963 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5  | 

6 

7  1 

8  9 

10  |  11  |  12 

13 

14 

15 

16  |  17  | 

18 

19  1 

20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

16 

27 

28  1 

29  | 

30 

jl 

ALEXANDER  SPRINGS 

5*04 

.97 

.05 

•  30 

.04 

.14 

.69 

.61  1 

.17 

•05 

.22 

.07 

.3? 

.40 

APALACHICOLA  hb  city 

R 

2.23 

•  15 

.04 

.10 

T 

.02 

.09 

1.17 

3.93 

•  95 

.40 

.38 

.37 

AVON  PARK 

13.06 

.87 

.79 

.97 

T 

1.09 

3.56 

•  38 

.03 

tJABSON  PARK 

6.21 

.27 

.75 

.24 

.32 

.05  1 

•  43 

•22 

1.73 

.69 

2.51 

BARTOW 

9.40 

.93 

.62 

.28 

.08 

.55 

.15 

3 

•  45 

.55 

■  42 

2.12 

.25 

BASINCER 

6.9* 

.53 

1.47 

.59 

.1? 

.14 

1  .31 

.49 

.04 

.44 

.09 

.19 

1.13 

3.69 

2.47 

T 

1  .gn 

■  02 

.63 

.22 

•  47 

BAYPORT 

2.  OA 

.76 

.54 

•  12 

.0* 

.56 

BELLE  GLADE  EXP  ST  A 

7.06 

.17 

.15 

3.66 

.01 

.02 

.11 

.39 

.02 

•  OS 

.04 

1.14 

.03 

.05 

•  20 

.92 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

9.  67 

.43 

2,99 

.30 

.26 

1.34 

.31 

.03 

2 

•  91 

T 

.04 

.11 

•17 

•  78 

Bl TMLO 

7.30 

.61 

.98 

.30 

2.71 

.72 

.1? 

.56 

1.25 

.45 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

4.77 

.56 

.54 

.78 

.08 

■  06 

T 

.75 

BR ADENTON  EXP  STATION 

2.68 

.31 

.51 

.05 

1.40 

.13 

.18 

.10 

BROOK SV 1 LLE  CHIN  HILL 

5.47 

1.39 

.10 

T 

.06 

T 

.1? 

.39 

.15 

T 

T 

1.16 

2.22 

T 

BUSMNELL  2  E 

3.00 

1.38 

.60 

.12 

.04 

.05 

.43 

.26 

CANAL  POINT  USDA 

6.41 

.63 

.08 

2.00 

.16 

•  12 

.06 

•  04 

1.67 

.50 

.08 

1  .  07 

CAPT 1 VA 

3.17 

.35 

1*52 

.20 

.12 

.10 

.06 

•  31 

.03 

.25 

•  06 

•  52 

CARRA8ELLE   1  NNW 

1.72 

.62 

.20 

.53 

•  02 

CAR YV I LL  E 

.63 

.81 

.19 

.09 

.90 

.OH 

- 

CEDAR  KEY 

.25 

.03 

CHIPLEY  3  E 

3.55 

.10 

T 

.30 

.19 

1.55 

T 

.02 

.82 

•  01 

.03 

.53 

CLEARWATER 

1  .57 

.50 

.28 

.31 

T 

T 

•  18 

.22 

T 

.08 

CLERMONT  6  S 

1.87 

.61 

.23 

.11 

T 

T 

.09 

.16 

•  38 

.06 

.23 

CLEWI STON 

.30 

2.26 

.06 

.01 

1.08 

T 

.01 

.08 

1.41 

.04 

.53 

•02 

CLEWISTON  U  S  ENG 

4.71 

T 

.29 

.22 

2.16 

.09 

.02 

.89 

.01 

.68 

.02 

.02 

•  31 

CORNWALL  4  NW 

6.47 

1.35 

1.37 

.97 

.60 

1.31 

■  23 

•  64 

CRESCENT  CITY 

2.64 

1.51 

.27 

.07 

T 

.01 

T 

•  17 

.02 

.09 

.06 

•  21 

•04 

.03 

.11 

T 

.05 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

1.63 

.09 

•  60 

•  30 

.25 

.08 

.31 

CROSS  CITY  2 

.64 

T 

T 

T 

.60 

.05 

•07 

DAN I A   -  WNW 

4.51 

•  10 

.11 

2.30 

T 

.55 

.32 

.15 

.98 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

6.  82 

.86 

.10 

.0 

T 

T 

T 

T 

.03 

.06 

1.96 

.80 

.02 

T 

•04 

.39 

.90 

•40 

I  *22 

D£  FUNIAK  SPRINGS 

4.87 

1  .04 

.07 

.64 

.52 

.28 

.01 

2.02 

.05 

.06 

.08 

.05 

.05 

DE  LAND   3  N 

5.36 

1  .59 

.10 

T 

.40 

.10 

.18 

.10 

.40 

.12 

.60 

.37 

•  10 

.23 

.06 

.89 

•  12 

T 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

6.28 

1.54 

1.25 

.34 

.67 

.95 

1.16 

.05 

.24 

.06 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

7.67 

.07 

.19 

.10 

1.56 

.23 

.08 

1.84 

•  50 

.80 

•  03 

1.70 

.35 

•  22 

OR Y  TORTUGAS 

.42 

.08 

.24 

.06 

.02 

.02 

EVERGLADES 

5.82 

.91 

.50 

.02 

.62 

1.21 

•  22 

•  93 

1.30 

.  11 

FEOERAL  POINT 

6.29 

.20 

.07 

.02 

.04 

.06 

.02 

.08 

•  89 

1.03 

.15 

.08 

•  02 

•  60 

1.88 

•  74 

•41 

FERNANDINA  BEACH 

2.12 

.05 

.16 

.27 

T 

.02 

.11 

.06 

T 

T 

•  01 

.04 

.87 

■  08 

.45 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

4.25 

1.00 

1.30 

•  16 

1-00 

.07 

•  13 

.02 

.44 

.13 

FORT  DRUH  5  NW 

5.35 

1.05 

.01 

.64 

.01 

.07 

.02 

.01 

•  74 

1.29 

■  15 

.57 

•  10 

.26 

•43 

FORT  GREEN   12  WSW 

7.00 

.31 

.71 

.63 

1.10 

.77 

•51 

2.79 

.02 

.16 

FORT  LAUDERDALE 

.23 

•  90 

•  03 

T 

T 

.73 

•45 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

.15 

1.40 

2.67 

.01 

.33 

.11 

.17 

.01 

1.03 

.63 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

7.58 

.15 

1.94 

.64 

T 

.09 

1.37 

T 

T 

.79 

.13 

1*96 

T 

.10 

.39 

T 

FORT  PIERCE 

2.71 

.18 

.98 

.13 

.07 

.06 

.27 

•  13 

.16 

.14 

.10 

•  49 

FOUNTAIN  3  SSE 

1.80 

■  04 

.02 

.01 

.27 

.17 

.30 

.60 

•  16 

.23 

GAINESVILLE   3  WSW 

3.51 

.74 

T 

T 

T 

.49 

.02 

T 

2.18 

T 

.08 

T  '"i 

GAINESVILLE  FAA  AP 

.20 

.20 

.52 

•  27 

.08 

•  04 

.50 

.24 

•  10 

.02 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3.22 

.11 

.26 

.73 

1.70 

.11 

.07 

.17 

.07 

HART  LAKE 

3.22 

T 

.72 

.08 

.38 

.06 

.08 

.10 

.01 

.07 

.31 

.48 

■  09 

•  18 

.33 

T 

.31 

•  02 

HI ALEAH 

6.53 

1.95 

.51 

2.48 

.04 

•  85 

.16 

.06 

.07 

•20 

•21 

HIGH  SPRINGS 

3.90 

.40 

.06 

.42 

.45 

.80 

.34 

1.33 

.10 

9.41 

.50 

.01 

.16 

.24 

.13 

.20 

2.15 

.07 

1.46  1 

•  76 

1.46 

•  65 

.03 

.59 

HOMESTEAD  EXP  STA 

9.09 

.02 

1  .90 

1.90 

.27 

.33 

.96 

•  78 

.44 

.96 

.76 

.05 

•  45 

.04 

•63 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

13.61 

.32 

.63 

.70 

.19 

1.00 

3.10 

.23 

.22 

4.18 

.46 

1.25 

•  57 

.76 

INDI ANTOWN 

7.61 

.16 

2.85 

.10 

.91 

.11 

T 

T 

1.02 

•  60 

T 

.15 

.25 

.46 

INVERNESS 

6.15 

1.50 

.35 

.50 

2.10 

.40 

1.30 

1.57 

T 

T 

1.13 

.06 

.17 

1.21 

.05 

1.73 

.64 

T 

I SLEWORTH 

2.69 

.86 

.36 

•  85 

•  19 

.28 

.35 

JACKSONVILLE  WB  AP 

P 

1.74 

T 

T 

.02 

.02 

.32 

T 

•  14 

.43 

.14 

.03 

•  02 

T 

T 

T 

.62 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

3.67 

•  23 

.05 

.24 

•  13 

.03 

.18 

•  09 

•  05 

T 

.11 

1.85 

.02 

.69 

JASPER   3  SE 

1.37 

.02 

.03 

.13 

.16 

.31 

.21 

.15 

•  20 

.16 

KENDALL   2  E 

9.85 

1.22 

1.91 

2.40 

.05 

.57 

.13 

1.99 

.93 

.02 

.63 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

3.41 

.06 

.01 

T 

T 

.53 

2.06 

.02 

.37 

.04 

.32 

KEY  WEST  WB  CITY 

2.14 

.10 

.03 

T 

.50 

T 

•  28 

.65 

.43 

.1! 

LA  BELLE 

8.26 

.96 

1.76 

.93 

•  34 

.07 

.63 

.53 

.24 

.03 

.08 

.59 

.12 

LAKE  CITY  2  E 

1  .49 

.28 

.01 

.16 

.08 

.03 

.11 

.77 

.05 

LAKE  HIAWASSE 

.21 

.09 

• 

.26 

.10 

.20 

1.73 

1.43 

.24 

■  6< 

LAKELAND  W8  CITY 

R 

4.10 

.84 

.39 

T 

.84 

.64 

.17 

T 

T 

.54 

T 

.48 

•  10 

.10 

T 

LAKE  PLACID  2  SW 

8.78 

1.57 

1.78 

.66 

.20 

.03 

.17 

•  OS 

1*76 

.60 

.05 

1.36 

•  11 

LAKE  TRAFFORD 

6.70 

.15 

1.30 

.60 

•  51 

.50 

•  30 

■  53 

2.21 

.60 

LISBON 

5.71 

.62 

.06 

.12 

.90 

.62 

.04 

•  30 

.03 

2.R0 

.17 

.0C 

LIVE  OAK  2  ESE 

.05 

.04 

.11 

•26 

•02 

.03 

.01 

.  19 

.08 

.02 

LONGBOAT  KEY 

I. 3J 

.22 

.89 

.06 

.15 

T 

LOX AHATCHEE 

6.02 

.06 

4.10 

.13 

.22 

.14 

.05 

.35 

.97 

MADISON 

6.29 

.02 

2.57 

.89 

1.63 

.02 

.63 

.08 

•  14 

.09 

.19 

03 

MARATHON  SHORES 

2.25 

.18 

.35 

.09 

•  59 

•  01 

.05 

.09 

.75 

•  16 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

.02 

.47 

.18 

.18 

•  04 

.59 

.08 

1.11 

•  08 

.72 

MELBOURNE 

4.82 

.30 

.32 

1.49 

1.03 

.37 

.11 

1.20 

MELROSE 

2.18 

.25 

.07 

.08 

.35 

•  59 

.08 

•  62 

.14 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

4.51 

.10 

.18 

3.30 

.18 

T 

.1? 

T 

T 

.42 

.20 

01 

* 

MIAMI  BEACH 

4.91 

.34 

.19 

3.60 

.18 

•  04 

•  16 

T 

.14 

.06 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

.49 

.14 

2.75 

T 

.05 

.08 

.63 

•  26 

T 

T 

.12 

1.52 

•30 

MIAMI    12  SSW 

8.24 

.57 

2.16 

2.40 

.10 

•  04 

.03 

•  03 

•  02 

1.01 

1.12 

•  02 

.48 

•26 

MILES  CITY  TOWER 

4.11 

1  .05 

.05 

.22 

.45 

.04 

.43 

.20 

•  65 

.34 

.27 

.41 

MILTON  EXP  STATION 

3.90 

.08 

.69 

.03 

.92 

.04 

.32 

.36 

•  08 

.99 

.03 

•  29 

07 

MONT  I  CELLO  2  S 

.88 

.03  T 

.14 

.14 

.03 

.07 

.09 

T 

T 

.10 

.28 

T 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

•  02 

.47 

1.19 

2.26 

.12 

.14 

•  08 

.39 

.12 

1.96 

.38 

.01 

1.66 

MOUNTAIN  LAKE 

7.29 

.30 

.63 

.01 

.06 

1.20 

•  92 

.02 

•  97 

1.73 

1.43 

•  02 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

5.59 

.98 

.62 

.35 

2.25 

.23 

.05 

■  28 

.82 

.0] 

NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 

5.49 

.02 

.02 

1.16 

.12 

.80 

•  45 

1.77 

.50 

•02 

.09 

NICEV I LLE 

1.67 

.25 

.35 

.17 

.15 

.73 

N 1  T  T AW  1  S 

T 

.45 

T 

.60 

.40 

1.98 

.72 

.30 

•  37 

.09 

.09 

T 

.12 

1.5C 

OCALA 

4.69 

.93 

.84 

.07 

.66 

•  07 

1.37 

.02 

•02 

.20 

•  50 

.01 

OC ALA  2  NE 

7.46 

1.16 

.02 

.05 

.97 

.13 

.79 

.18 

•  95 

■  68 

2.57 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

2.99 
3.56 

.03 
.66 

.30 

.60 
.43 

1.22 
T 

T 

.09 

■  18 
.09 

•  31 

•  18 

•  11 
T 

•  16 

•  02 
.28 

.16 

T 

.59 

.06 
.08 

T 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 

1.02 

1.74 

.01 
.44 

.01 
.14 

.10 

.13 

.15 

•  76 

.02 

.35 

•  02 

.10 

1.28 
.29 

•  47 

•  47 
•02 

parr i sh 

p£ nsacola  faa  airport 
pensacola  w8  city 

PERRINE 
PERRY 

R 

2.77 
1.15 
1.02 
4.02 
5.99 

.64 
2.08 

.75 
1.80 

.75 

.18 
.13 

.05 
T 

.06 

.58 

T 
T 

.10 

1  .04 

.07 
T 

.05 

T 

•  39 
.54 
.07 
.20 

T 

.70 

.20 

.06 

.05 

T 
T 

.87 
.03 
.35 
.20 

.06 
.28 
.47 
.06 
.61 

.09 

1.5; 

PLANT  CITY 

3.54 

1.33 

.40 

.23 

.41 

.16 

•  25 

.02 

.63 

•  03 

■08 

POMPANO  BEACH 

7.28 

.20 

.06 

4.85 

.62 

.03 

.10 

.06 

.82 

.06 

.40 

T 

.06 

.o; 

PUNT A  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

8.20 
8.23 
7.01 

.21 

2.15 
1.80 

.06 

T 

■  30 

3.76 

1.22 

.53 

•30 

.02 

.45 

•  65 

.77 
•  49 

.65 
.17 
.42 

2.00 
•  32 

2.00 
.08 

1.10 
T 

■  14 

•  25 
T 

•  47 

.05 
.71 
•  02 

2.03 

•3> 

SAINT   AUGUST  I NE 

3.79 

.20 

.40 

.0* 

•  36 

•  07 

.01 

.23 

1.23 

•  02 

.02 

.22 

.03 

.88 

.08 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

9.23 
1.93 

1.30 

.32 

.58 

.03 

.10 

•99 

•  05 
T 

.05 
.67 

.20 

.49 

.45 

4.35 

1.14 

.30 
.18 

S*«  rolaienc.  note*  following  Station  (ode* 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

3 

4  | 

5 

6 

7  1  8  |  9 

10  |  11  1  12 

13  | 

U    |  15 

16  |  17 

1  18 

19  |  20  ]  21 

22  | 

23  | 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  I 

30 

31 

ST  PETERSBURG 

\X 

■  42 

45 

•  13 

vn 

SAN80RN  TOWER 

48 

.22 

.89 

•  10 

•  44 

1.12 

1  .40 

SANFORD  EXP  STATION 

9 

02 

1.05 

36 

.12 

•  67 

.0. 

.14 

.16 

1  .10 

•  20 

.63 

•  11 

.38  . 

SARASOTA 

4 

24 

.57 

59 

T 

1  .53 

1.33 

T 

SOUTH  MIAMI    5  ■ 

16 

1.48 

.05 

3 

94 

.04 

T 

.01 

.09 

.04 

.07 

.It 

T 

.46 

T 

.46 

.30  . 

STARKE 

2 

64 

2.27 

.  37 

STE 1 NHATCHSE  MCCAI N  TWR 

I 

30 

.80 

.40 

■  10 

STUART  X  N 

2 

73 

.19 

1 

59 

.06 

•  OB 

•  13 

•  07 

•  2* 

.02 

•  IT 

.16  . 

TALLAHASSEE  WB  AP 

5 

49 

.75 

T 

.07 

.40 

.63  T 

1 .68 

.05  .90 

.02 

.68 

•  31 

T  ■ 

■  T AMI  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

S 

29 

•  04 

2 

31 

.02 

.16 

.09 

.31 

.03 

•  99 

.25 

.  It 

.36 

.03 

2.68 

.90 

.72  . 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

1 

56 

•  46 

.25 

.04 

T 

.37 

.04 

T 

■03 

T 

•37 

T 

tarpon  spgs  sewage  pl 

9 

22 

•  40 

•39 

1  0 

•  10 

.50 

2*90 

.03 

■  09 

1*13 

TAVERN  1 ER 

4 

66 

3 

65 

.02 

.31 

.41 

•0? 

•02 

•  16 

USHER  TOWER 

4 

30 

3.00 

1.20 

.10 

VENICE 

1 

68 

•  37 

1 

15 

.08 

.03 

.05  . 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

4 

79 

•  35 

•  45 

.02 

.02 

.01 

.10 

.24 

.20 

.  ' 

.12 

.77 

.61 

1.56 

.28  . 

WAUCHULA  2  N 

10 

61 

•  93 

1 

16 

•  01 

.03 

.13 

.19 

.30 

.39 

3.01 

.06 

4.30 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

63 

•  07 

.03 

3 

8  0 

1.13 

.09 

.02 

.03 

.14 

.62 

T 

.62 

.04 

.02  . 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

6 

69 

.05 

T 

4 

.20 

.75 

T 

.64 

T 

.01 

.32 

.01 

.10 

.06 

.26 

.07  . 

WINTER  HAVEN 

4 

22 

.81 

.50 

.12 

.30 

.78 

.03 

.03 

.08 

.06 

.96 

.04 

•91 

WOODRUFF  OAM 

2 

93 

1.29 

T 

1.05 

.06  .02 

.22  .03 

.04 

T 

T 

..  D 

! 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1963 


Station 

Day  Of  Month 



rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 

60 

72 
59 

80 
58 

84 

54 

91 

53 

91 

66 

90 
61 

92 
60 

94 
61 

93 
63 

95 
69 

86 
69 

90 
59 

92 
63 

94 

59 

96 
68 

93 
64 

96 
68 

95 
61 

93 
68 

94 

63 

90 
64 

91 
65 

89 
69 

91 
63 

93 
69 

89 
68 

92 
66 

89 
65 

83 
65 

63*2 

APALACHI COLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

75 
58 

69 
58 

73 
63 

78 

60 

81 

58 

86 

68 

80 
67 

80 
69 

83 
69 

85 
68 

86 
70 

87 

72 

82 

72 

80 
74 

86 

70 

88 

72 

87 
74 

86 

75 

85 
71 

84 

72 

84 

73 

85 

73 

83 
70 

78 

67 

80 
67 

83 

72 

84 
74 

84 

75 

82 

72 

85 
71 

84 
70 

82.4 
69.2 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
56 

72 
62 

81 
61 

83 

57 

92 
55 

94 
62 

92 
64 

95 
61 

95 
61 

95 
61 

95 
65 

88 

69 

89 
65 

93 
62 

96 
68 

98 
61 

97 
66 

95 
63 

93 
66 

96 
71 

95 
67 

95 
66 

92 
67 

92 
70 

92 
71 

92 
70 

89 
70 

93 
65 

88 
66 

89 
67 

64.: 

BARTOW 

MAX 
MIN 

82 
64 

80 
55 

75 
59 

77 
62 

83 
56 

89 

57 

91 

64 

91 
64 

92 
63 

93 
64 

92 
63 

91 
64 

87 
63 

88 

62 

91 
64 

94 

65 

94 

67 

93 
67 

96 
68 

94 

65 

94 
69 

93 
66 

93 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
68 

91 
68 

89 

67 

92 
65 

92 
63 

89 
65 

89. f 
64.1 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

74 
64 

80 
54 

76 
60 

78 
61 

78 
63 

01 

60 

80 

65 

82 
61 

84 

63 

84 

65 

85 
66 

83 
69 

84 

69 

87 

67 

85 
67 

84 
69 

85 

69 

86 

72 

82 
70 

85 
66 

85 

65 

88 
68 

88 

67 

88 

68 

89 
67 

87 
66 

88 

67 

87 
68 

88 
68 

88 
66 

89 
66 

65°' 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 

65 

80 

60 

78 
64 

71 

63 

79 
61 

79 
50 

85 
60 

87 

59 

85 
57 

86 
61 

87 
64 

90 
62 

90 
67 

87 
64 

80 
59 

89 
65 

90 
63 

92 
64 

90 
64 

88 

65 

88 

60 

83 
68 

87 
67 

89 
66 

87 
67 

89 
69 

90 
68 

83 
70 

83 
66 

87 
69 

86 
65 

63°.< 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MIN 

79 
63 

74 
62 

;v 

62 

81 

59 

88 

51 

86 

59 

86 

58 

89 

58 

90 
64 

90 
59 

85 
67 

86 
64 

87 
59 

90 
67 

92 
65 

91 
67 

90 
66 

90 
66 

89 
66 

89 

66 

87 
67 

89 
69 

88 
69 

89 
69 

86 

70 

86 
64 

63.1 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MIN 

BRADENTON   EXP  STATION 

MIN 

82 
67 

82 

58 

72 
61 

84 

59 

82 
57 

81 

56 

84 

62 

88 

63 

85 
62 

83 
61 

83 
71 

84 
70 

94 

69 

90 
66 

87 
62 

88 
68 

87 
65 

88 
67 

90 
66 

89 
67 

90 
68 

90 
65 

89 
66 

94 
68 

88 
70 

87 
69 

90 
69 

88 

68 

89 
68 

86 
66 

91 
65 

65°' 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MIN 

80 
62 

80 
56 

73 
60 

81 

57 

83 

56 

87 
62 

89 
65 

90 
65 

89 

65 

88 

65 

85 
65 

88 

70 

88 

69 

90 
63 

90 
67 

92 
69 

90 
69 

89 
69 

95 
69 

90 
68 

93 
69 

94 

67 

91 

66 

88 
68 

90 
69 

89 

68 

91 
67 

90 
67 

87 
68 

88 
65 

88 
68 

65,j 

BUSHNELL  2  E 

MIN 

79 
62 

75 
56 

69 
61 

80 

57 

84 

58 

89 
56 

91 
61 

91 
61 

91 
59 

90 
61 

89 
58 

92 
67 

87 
68 

89 
60 

91 
63 

93 
65 

93 
63 

94 
61 

94 
61 

91 
67 

91 
69 

94 
63 

91 
62 

90 
67 

92 
67 

92 
65 

94 
67 

90 
68 

90 
66 

89 
64 

88 
65 

62°( 

CANAL   POINT  USDA 

MIN 

83 
69 

84 

63 

67 
64 

81 
62 

83 
61 

86 
51 

88 

60 

88 

68 

87 

51 

89 

62 

89 
64 

90 
72 

89 
70 

89 
58 

90 
66 

90 
65 

93 
64 

91 

64 

91 

63 

90 
64 

85 
66 

39 

65 

90 
64 

89 
66 

92 
67 

94 

66 

93 
69 

77 
69 

89 
67 

86 
70 

85 
65 

64,  < 

CAPT I VA 

MIN 

80 
70 

84 
62 

77 
64 

82 
64 

83 

80 
60 

81 
70 

86 

69 

81 
71 

85 
70 

83 

72 

82 
72 

89 
72 

87 
70 

83 
69 

83 
72 

84 
71 

85 

70 

89 
74 

88 
74 

88 
74 

88 
74 

87 

73 

87 
73 

90 
75 

87 
74 

88 
76 

87 
75 

91 
73 

87 
73 

88 

70 

CARRABELLE    1  NNW 

MIN 

77 
55 

79 
59 

76 
56 

80 
58 

86 
46 

87 
48 

88 

56 

88 
60 

88 

62 

89 
60 

93 
63 

93 
67 

84 

67 

83 
70 

87 
64 

91 

65 

93 
65 

92 
68 

86 
64 

87 
61 

86 
64 

88 

62 

87 
60 

81 
61 

85 
62 

85 
63 

82 
66 

88 

65 

85 
64 

88 
62 

88 
62 

61*! 

CEDAR  KEV 

MIN 

86 

87 
72 

85 

73 

85 
66 

85 
67 

85 
70 

86 
74 

88 
71 

87 
75 

89 
69 

87 
75 

CHIPLEY    3  E 

MIN 

79 
54 

76 
47 

80 

58 

81 
60 

85 
50 

89 

62 

90 
59 

90 
67 

90 

68 

89 

65 

91 
67 

95 
68 

90 
70 

87 

69 

89 
71 

90 
73 

90 
70 

90 
70 

85 
65 

85 
64 

85 
64 

90 
68 

81 

66 

80 
67 

84 
62 

88 

64 

89 
69 

88 
71 

84 
67 

87 
65 

88 
61 

64.: 

CLEARWATER 

MIN 

81 

65 

78 
59 

74 
61 

81 

59 

78 
56 

80 
66 

85 
67 

85 

63 

84 

63 

82 
67 

82 
71 

82 
72 

89 
69 

86 
68 

84 
68 

86 
68 

84 

70 

86 

69 

90 
66 

89 
72 

89 
70 

89 
68 

88 
68 

88 

69 

87 
69 

90 
72 

89 

72 

92 
70 

88 
69 

85 
68 

88 
66 

67.1 

MIN 

80 
64 

77 
58 

69 
62 

80 
60 

85 

58 

91 
58 

93 
65 

91 
65 

92 
63 

90 
66 

90 
66 

94 
70 

88 
69 

90 
65 

91 
65 

94 
67 

92 
68 

91 
68 

94 
66 

90 
68 

93 
70 

93 
67 

93 
68 

94 
68 

92 
70 

90 
69 

94 
68 

92 
70 

92 
69 

87 
67 

90 
69 

66.1 

CI  FUIQTOW     II     C  CMC 

MIN 

87 
66 

e4 

67 

79 
66 

70 
63 

71 
66 

60 
55 

87 
63 

88 
64 

84 
61 

86 
62 

88 
66 

90 
67 

91 

73 

89 
71 

84 
62 

88 
66 

89 
63 

91 
66 

90 
65 

90 
64 

91 
71 

88 

69 

89 

67 

89 
70 

89 
71 

88 
68 

90 
71 

90 
71 

88 
70 

89 
71 

89 
68 

66.: 

crestview  radio  wjsb 

MIN 

75 
53 

76 
46 

80 
57 

89 
60 

86 

55 

85 
62 

90 
62 

89 

65 

90 
65 

89 
64 

91 
66 

93 
63 

89 
63 

90 
67 

92 
70 

90 
65 

92 
71 

90 
70 

88 
65 

84 
68 

85 
65 

90 
68 

88 
64 

83 
63 

86 
69 

90 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
71 

90 
70 

92 
62 

87.( 
64.5 

cpnc<;   riTv  i 
[.111  c 

MIN 

76 
61 

75 
43 

78 
54 

82 
54 

85 
47 

90 
60 

90 

58 

91 

56 

91 

60 

88 
60 

90 
60 

96 
67 

91 

70 

86 
62 

91 
62 

91 
65 

91 
64 

91 

64 

95 
65 

90 
63 

93 
64 

95 
62 

93 
65 

80 
61 

88 

63 

88 
64 

92 
68 

93 
65 

91 
65 

88 
60 

90 
64 

86." 
61.2 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

MIN 

74 
64 

74 

63 

70 

63 

76 
65 

79 
58 

87 

59 

86 
60 

83 
61 

87 
62 

91 
63 

92 
64 

85 
71 

83 
73 

81 
68 

87 

61 

91 
66 

95 
68 

95 
66 

88 
66 

90 
67 

91 
71 

89 
69 

87 
66 

84 
69 

84 
68 

85 
67 

87 

73 

85 
73 

88 
66 

86 
69 

82 

72 

66.: 

DE   FUN1AK  SPRINGS 

MIN 

74 
54 

76 
69 

80 
54 

83 
67 

88 
50 

90 
64 

91 

59 

90 
64 

90 
65 

90 
64 

92 
65 

95 
67 

85 
69 

87 
65 

90 
04 

91 
68 

90 
66 

90 
61 

89 
63 

86 

62 

90 
67 

83 
65 

82 

60 

91 

59 

88 
61 

90 
64 

87 
67 

83 
64 

88 
62 

90 
59 

91 
58 

87. A 

62.  e 

DE   LAND   3  N 

MIN 

75 
61 

75 
51 

70 
62 

77 
59 

82 
56 

90 
56 

90 
62 

89 
61 

92 
63 

92 
67 

93 
65 

90 
70 

83 
70 

87 

63 

91 
64 

93 
67 

95 
67 

94 
68 

91 

66 

91 
66 

93 
69 

93 

67 

91 

68 

85 
67 

68 

69 

90 
66 

90 
67 

90 
71 

92 
67 

87 
69 

84 
67 

64. S 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

MIN 

86 
64 

80 
59 

73 
62 

81 

59 

82 
49 

89 
47 

90 
63 

89 
56 

89 
53 

92 
56 

93 
65 

94 
58 

90 
67 

88 
67 

90 
56 

93 
58 

95 
64 

93 
64 

92 
63 

92 
62 

91 

65 

94 

66 

95 
65 

91 

65 

91 
68 

91 
67 

93 
65 

88 
68 

91 
67 

89 
66 

87 
64 

89.* 

61.; 

DRY  TORTUGAS 

MIN 

81 
71 

80 
72 

82 
70 

78 

73 

78 
70 

80 
72 

79 
71 

83 
72 

80 
73 

83 
71 

81 

70 

80 
70 

89 
76 

85 
72 

83 

75 

85 
75 

94 
78 

86 
75 

86 
73 

87 
76 

85 
72 

87 

75 

87 

75 

88 

77 

88 

76 

88 
77 

89 
76 

90 
76 

89 
79 

90 
76 

90 
77 

73°< 

EVERGLADE  S 

MIN 

84 
68 

85 
64 

76 
64 

84 
60 

85 

58 

85 
54 

92 
63 

90 
63 

90 
61 

85 
64 

91 

65 

86 
65 

90 
67 

90 
67 

89 
62 

88 

70 

86 
68 

87 
67 

88 

69 

88 
68 

89 

70 

89 

71 

88 
71 

84 
71 

90 
69 

89 
70 

89 
68 

86 
70 

89 
70 

87 
70 

87 
67 

66.: 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

77 
62 

76 

52 

77 
60 

78 

59 

84 

57 

91 

56 

93 
62 

93 
63 

94 
66 

93 
65 

95 

66 

91 

69 

85 
72 

89 

62 

89 
65 

95 
70 

96 
71 

96 

70 

96 
67 

94 

67 

84 

69 

92 
65 

89 

67 

80 
69 

83 
69 

92 
66 

89 
70 

93 
62 

87 
63 

82 
68 

bl'.( 

FERNAND1NA  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
60 

70 
59 

75 
63 

75 
58 

82 

56 

90 
5o 

84 

59 

82 

70 

92 
64 

94 
67 

96 
66 

93 
70 

81 

72 

82 
69 

89 
64 

91 
69 

99 
70 

92 
70 

89 
66 

87 
71 

89 

70 

83 
66 

81 

68 

72 
68 

78 
70 

82 
68 

83 
70 

85 
71 

88 
69 

81 
66 

83 
66 

84.: 

66.! 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

73 

68 

65 

63 

61 

5  J 

64 

64 

60 

60 

67 

66 

65 

67 

62 

67 

64 

68 

68 

67 

74 

73 

76 

71 

72 

76 

72 

75 

77 

71 

69 

67.- 

FORT   DRUM   5  NW 

MAX 
MIN 

80 
64 

77 
55 

72 
62 

80 
58 

84 
57 

<r, 
51 

90 
56 

87 
60 

91 

57 

92 
60 

92 
61 

92 
65 

85 
69 

88 
61 

93 
59 

94 
65 

94 

65 

95 

65 

95 
64 

91 

65 

91 

67 

92 
66 

92 
66 

90 

64 

92 
67 

89 
68 

90 
68 

84 
70 

88 
67 

83 
68 

85 
66 

63.: 

FORT  LAUDERDALE 

MIN 

86 
64 

87 
67 

87 
66 

89 
71 

88 
71 

87 
74 

87 
76 

85 
71 

87 
71 

86 
71 

86 
75 

94 
74 

87 
73 

88 

75 

38 
76 

88 
71 

86 
71 

FT    LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
65 

87 
64 

78 
68 

72 
64 

80 
60 

80 

53 

87 

57 

88 
61 

83 

57 

83 
59 

87 
64 

90 
62 

92 
65 

87 
72 

82 
60 

87 
65 

88 
64 

90 
66 

90 
67 

87 

75 

88 
76 

86 
69 

88 

70 

88 
69 

86 
70 

87 
69 

89 

70 

89 
7* 

89 
74 

89 
71 

86 
70 

66. 

FORT   MYERS   WB  AP 

MAX 
MIN 

84 

68 

83 
59 

70 
64 

85 
61 

86 
61 

86 

58 

90 
69 

92 

65 

90 
63 

91 
64 

90 
68 

89 
66 

92 
70 

90 
67 

91 
63 

88 
70 

90 
68 

91 
68 

92 
70 

90 
69 

91 
71 

91 
69 

90 
71 

91 
69 

90 
71 

90 
72 

91 
71 

85 
71 

90 
69 

89 
70 

91 
68 

67°; 

FORT  PIERCE 

MIN 

80 
66 

76 
65 

70 
59 

75 
64 

76 
54 

86 
52 

83 
58 

83 
62 

83 

59 

86 

62 

87 
67 

87 
65 

83 
67 

83 
68 

85 
62 

88 
68 

91 
65 

88 
66 

88 
68 

86 
75 

82 

72 

85 
69 

87 
69 

84 

69 

86 
69 

86 
71 

88 
72 

85 
72 

86 
70 

86 
71 

82 
69 

83.'j 
66.1 

FOUNTAIN    3  SSE 

MAX 
MIN 

75 

55 

76 
40 

81 
54 

84 

55 

89 
45 

93 
57 

92 
58 

93 
61 

93 
66 

90 
65 

92 
70 

96 
68 

38 

70 

90 
67 

92 
69 

92 
69 

93 

65 

90 
70 

89 
64 

86 
61 

90 
61 

92 

63 

85 

63 

83 
62 

88 

59 

91 
61 

94 

64 

93 
67 

83 
67 

93 
61 

91 
61 

88.' 
61.' 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 
MIN 

77 
62 

76 
51 

76 
60 

80 
55 

84 
48 

90 
56 

90 
56 

90 
59 

91 
60 

92 
61 

92 
61 

92 
67 

89 

72 

90 
62 

89 
62 

92 
67 

92 
67 

92 
65 

94 
64 

93 

67 

92 
66 

92 
64 

90 
65 

81 

62 

87 
64 

88 
63 

92 
63 

90 
65 

89 
66 

88 
64 

88 
68 

88. 

62.' 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
50 

75 
46 

74 
57 

79 
54 

84 

49 

89 

61 

90 
60 

90 
59 

91 
60 

90 
64 

92 
66 

90 
69 

85 
68 

88 

60 

90 
62 

92 
68 

91 

70 

90 
66 

92 
63 

90 
65 

93 
66 

90 
63 

90 

65 

80 

63 

84 
65 

88 

62 

91 
69 

89 
65 

87 
66 

88 
64 

84 

66 

87. 
62. 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

75 
60 

75 
40 

76 
54 

80 
50 

84 
47 

91 
54 

95 

57 

91 

58 

93 
60 

91 
60 

93 
62 

93 
65 

87 
71 

88 
58 

89 
60 

93 
68 

93 
66 

93 
66 

93 
61 

92 
66 

92 
63 

90 
62 

86 
64 

78 
61 

84 
64 

89 
59 

93 
65 

90 

66 

91 
64 

88 
62 

86 
65 

88. 
60.' 

See  Reference  NoleB  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

• 

01 

i 

1 

2 

3 

4 

5   J  6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2, 

22 

23 

24 

25 

26 

17 

28 

29 

30 

3, 

Av«r 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

SO 

67 

81 
65 

76 
70 

75 
65 

80 

62 

82 

55 

82 
61 

88 

64 

82 
64 

82 
60 

82 
62 

82 
64 

90 
67 

85 
74 

83 
64 

86 
68 

38 
66 

88 
67 

88 

75 

86 
76 

85 
76 

87 
70 

86 

72 

86 

71 

85 

72 

67 

73 

87 
74 

88 
74 

86 

77 

87 
71 

66 
7  0 

84*4 
68.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

77 
61 

76 
43 

77 
59 

80 
54 

90 
54 

92 
60 

92 
60 

93 
65 

93 
60 

95 
65 

85 

69 

90 
63 

8  9 
65 

94 
64 

92 
69 

93 
69 

96 

64 

93 
66 

89 

65 

85 
67 

80 

62 

86 
63 

90 
65 

89 

67 

87 
63 

83 
65 

63 
67 

87*8 
62.7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
61 

78 
64 

78 
67 

82 
63 

82 
57 

87 
50 

88 
58 

83 
61 

83 

56 

a? 

55 

87 

63 

90 
63 

86 
64 

84 
64 

87 
62 

87 
63 

88 

60 

9  5 

62 

88 

67 

85 
72 

84 

5  9 

86 
67 

86 
68 

84 

5  8 

87 
67 

87 
69 

84 

68 

86 
70 

87 

70 

86 

70 

66 
66 

64.1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

85 
6* 

80 
54 

72 
62 

80 
60 

83 
58 

90 
54 

90 
63 

90 
60 

90 
57 

9^ 
62 

92 
64 

91 

65 

36 

69 

88 

63 

90 
61 

93 
63 

93 
64 

93 
65 

94 

66 

92 
65 

9  1 

64 

93 
64 

93 
66 

9  0 

6  6 

88 

69 

89 
68 

9  0 

66 

86 

69 

90 
68 

85 
67 

68 

63 

63.6 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

84 
68 

81 
63 

78 
60 

76 
62 

80 

69 

B  1 
62 

89 

57 

90 
60 

86 

57 

86 

62 

90 

65 

91 
65 

92 
70 

86 
66 

8'. 

60 

89 
67 

92 
67 

94 
65 

93 
65 

90 
66 

90 
66 

86 

69 

88 

69 

9  0 

68 

88 
68 

69 

6  8 

91 
69 

88 

72 

85 
68 

86 
70 

8  6 

p0 

63.3 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

83 
63 

82 

57 

74 

62 

83 
59 

86 

57 

89 
61 

91 
60 

93 
61 

92 

62 

90 

63 

88 
65 

96 
70 

88 

70 

91 
65 

93 
66 

90 
69 

66 

8  9 

6  9 

90 
67 

92 
69 

93 

70 

94 
66 

91 

67 

90 

6  9 

91 
70 

93 
68 

9  0 

90 
69 

89 

67 

89 
66 

9  0 

69 

65.6 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 
MIN 

76 
58 

72 
49 

76 

59 

77 
57 

86 

52 

91 
62 

92 
6* 

90 

69 

95 
67 

92 
68 

94 
69 

84 
71 

83 
70 

85 
68 

9  0 

65 

94 
69 

95 
71 

92 
70 

91 
66 

92 
71 

8  9 

69 

88 
65 

83 
69 

75 

6  8 

80 

69 

85 
66 

8  5 
7  0 

87 
72 

90 
68 

85 
65 

63 

ro 

66.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
57 

73 
63 

75 
66 

75 
61 

79 

57 

86 

00 

81 
61 

80 
68 

88 

65 

94 
68 

92 
67 

81 
71 

80 

73 

SO 
70 

81 
65 

87 
69 

95 
69 

92 

7  0 

84 

67 

86 

68 

86 

71 

85 

67 

82 
68 

75 
71 

89 
69 

80 
68 

64 

72 

64 

74 

86 
68 

82 
67 

79 
6  . 

67.1 

JASPER   3  SE 

MAX 
MIN 

76 
57 

76 
59 

79 
55 

82 
50 

90 
44 

94 

55 

95 
57 

94 

55 

97 
60 

95 
59 

97 
61 

93 
64 

92 

67 

90 
61 

90 
62 

96 
67 

96 
6  i 

95 

7 

96 

59 

93 
62 

96 
61 

95 
60 

85 
63 

8  0 

61 

86 
56 

93 
59 

93 

6  5 

95 
65 

91 
63 

89 
58 

87 
64 

60.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
76 

83 
73 

82 
71 

78 
71 

78 
70 

81 

69 

82 

73 

83 
73 

82 

73 

83 
73 

83 
74 

86 
75 

86 

75 

85 
76 

86 
75 

85 
75 

85 
•f, 

86 
76 

86 
77 

86 
7  8 

87 

76 

87 
77 

88 

75 

8.. 

73 

86 

79 

87 
79 

88 
7-) 

88 

76 

88 

71 

87 

72 

85 

72 

74.3 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

86 
64 

82 
38 

80 
57 

82 
36 

85 

60 

90 
53 

92 
53 

90 
56 

91 

55 

92 
61 

93 
58 

94 

62 

91 
62 

89 
60 

93 
56 

95 
64 

96 
64 

95 
6  2 

94 

62 

93 
64 

92 
63 

94 
64 

93 
66 

90 

7  0 

92 
67 

93 
67 

93 

6  6 

89 
67 

92 
64 

89 
61 

75 
61 

6l!l 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 
MIN 

75 
58 

75 
47 

78 

56 

82 

52 

87 
48 

93 
56 

92 
58 

92 

58 

95 
64 

93 
61 

96 
64 

92 
66 

88 

69 

90 
63 

90 
62 

94 
68 

94 
67 

93 
6  .' 

96 
64 

v5 

6  5 

95 
65 

93 
62 

88 
64 

8  0 

60 

87 
61 

92 
62 

93 
67 

91 

65 

86 

66 

86 
59 

9') 

65 

69.4 
61.7 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 
MIN 

84 
66 

80 
56 

80 
62 

79 
62 

78 

60 

82 

53 

80 
66 

93 
64 

90 
64 

92 
70 

90 
66 

91 
70 

95 
70 

87 

60 

9  0 

62 

90 
62 

94 
66 

94 

7  0 

93 
68 

94 

6 ; 

90 
70 

94 

70 

94 

70 

92 

68 

90 
71 

90 
70 

90 

70 

93 
74 

90 
72 

91 
68 

86 

71 

89.0 
66.5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
60 

77 
58 

67 
62 

77 
60 

80 
60 

88 

60 

90 
64 

89 

67 

93 
67 

89 
65 

87 
66 

90 

68 

84 

69 

67 
67 

9  0 

67 

93 
71 

92 
71 

8  9 
t.H 

92 
71 

90 
69 

(0 

7  0 

90 
69 

91 

69 

8  6 
69 

88 

70 

90 
70 

9  1 

69 

88 

70 

90 
68 

89 
68 

88 

70 

67,2 
66.8 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

82 
65 

82 
57 

72 
61 

81 

59 

83 
60 

89 

5] 

90 
63 

90 

63 

91 

59 

93 
60 

93 
66 

94 
66 

89 
69 

88 

65 

92 
60 

93 
68 

95 
66 

93 
66 

91 
66 

91 

65 

94 
69 

95 
67 

93 
68 

9  0 
67 

91 
76 

91 
69 

92 

69 

88 
69 

91 
69 

86 
67 

87 
65 

64.8 

LISBON 

MAX 
MIN 

80 

65 

78 
54 

70 
62 

80 
57 

82 
55 

92 
00 

90 
64 

89 
61 

91 

64 

90 
64 

39 
66 

91 
70 

85 

70 

86 
63 

90 
65 

90 
67 

90 
6  ! 

89 

69 

91 
67 

87 

70 

92 
72 

91 

67 

89 
67 

87 
68 

88 

69 

89 
67 

88 

70 

87 
66 

88 
68 

88 
67 

36 
69 

6s!s 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
60 

74 

42 

79 
58 

82 

59 

49 

91 

59 

91 

59 

92 

5S 

94 

62 

91 
61 

95 
65 

92 
67 

91 
69 

89 

65 

(0 
6  5 

93 
70 

92 
69 

92 
66 

91 
63 

89 
66 

94 

6  5 

94 
64 

88 
67 

8  0 
6  0 

86 
61 

91 
62 

92 

68 

92 
66 

90 
66 

88 
61 

98 

67 

86.7 
62.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

84 
67 

79 
64 

74 
65 

78 

63 

58 

4  1 

90 
57 

as 

57 

89 

55 

91 
58 

92 
64 

92 
60 

90 
66 

87 
64 

91 
59 

93 
62 

95 
62 

93 
64 

92 

62 

92 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
66 

90 
67 

93 
65 

92 
66 

91 
67 

88 

72 

87 
65 

89 
67 

85 
65 

66.4 
63.0 

HAD  1  SON 

MAX 
MIN 

73 
56 

74 
49 

80 
57 

83 
54 

52 

60 

93 
59 

89 
64 

91 
67 

90 
63 

93 
65 

93 
69 

91 
68 

88 
67 

87 

67 

91 
69 

91 
69 

91 

56 

90 
65 

88 

66 

89 

66 

91 

65 

84 

68 

78 
62 

65 
60 

90 
63 

91 

6  9 

90 
68 

67 
67 

89 
65 

8H 
64 

67.6 
63.5 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

84 
73 

83 
70 

77 
69 

86 
67 

67 

63 

83 

69 

84 

71 

83 
71 

82 
61 

85 
69 

85 
73 

85 
70 

85 

75 

84 
74 

85 
72 

86 

72 

R5 

7  0 

87 
76 

87 
77 

67 
73 

86 

73 

87 

77 

87 

77 

88 

77 

86 

76 

85 

78 

68 

78 

89 
78 

85 
62 

66 

71 

83.1 
72.0 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

78 
54 

75 
48 

80 

59 

82 

57 

53 

63 

91 

62 

92 
66 

91 

61 

90 
65 

92 
67 

94 
68 

87 
69 

88 

67 

90 

70 

90 
71 

91 
70 

H 

85 
64 

84 

63 

8  6 

65 

90 
67 

8.' 

65 

81 

62 

84 

62 

86 
63 

91 
68 

89 

70 

84 

67 

87 
61 

67 

6  1 

86.9 
63.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

81 

65 

71 
58 

74 
63 

72 
61 

66 

49 

86 
60 

83 
62 

87 
61 

88 
62 

94 
64 

82 
65 

87 

65 

82 
70 

39 
63 

86 
68 

97 
66 

67 

89 

62 

93 
66 

ga 

71 

87 
69 

88 
68 

85 

6  7 

85 
69 

82 
69 

88 

71 

84 

73 

86 

70 

85 
66 

85 

68 

83.5 
65.4 

MELROSE 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
48 

76 
58 

78 

51 

55 

9  0 

90 
60 

92 
60 

92 
60 

92 
61 

94 
61 

94 
61 

88 

70 

88 

60 

90 
61 

94 
60 

95 
66 

98 

73 

98 

65 

95 
59 

95 
65 

95 
57 

94 

59 

81 
5  9 

82 
60 

92 
57 

5  5 

66 

94 

65 

92 
64 

91 
63 

90 
65 

69.8 

60.9 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

82 
68 

76 
68 

76 
68 

78 
64 

68 

61 

84 

69 

80 
73 

81 

72 

61 
66 

84 
69 

84 

66 

83 
73 

82 
73 

84 
74 

83 
74 

84 
74 

84 

73 

84 

76 

85 
76 

84 

11 

84 

72 

85 
75 

82 
73 

84 

77 

83 
74 

86 

77 

84 

76 

85 
78 

84 

76 

as 

73 

82.7 
71.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

83 
70 

76 
68 

76 
69 

79 
67 

80 
64 

6  7 
62 

83 

67 

80 
75 

8  j 
74 

84 
68 

82 
71 

82 
7  0 

82 
73 

60 
75 

83 
76 

84 

75 

it 
75 

84 

74 

83 
78 

84 

77 

83 
78 

86 

77 

85 

FS 

82 
76 

84 

78 

84 

") 

S3 

79 

65 

72 

84 

78 

84 

76 

86 

73 

82.7 
73.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
70 

76 
66 

76 
68 

80 
66 

80 

63 

86 

55 

87 

63 

82 
66 

82 
68 

84 

63 

86 
68 

87 
66 

83 
69 

83 
73 

87 
67 

86 
71 

86 

5  9 

86 

70 

86 

76 

85 

77 

84 

76 

85 

72 

34 

73 

62 
74 

86 

76 

65 

76 

67 
74 

66 

75 

86 
71 

84 

74 

85 
71 

84  .0 
69.9 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

81 

70 

83 
65 

78 

67 

77 

65 

82 
61 

8  1 

55 

85 
60 

87 

62 

B2 
61 

82 
59 

61 
65 

35 

63 

84 
65 

84 
71 

83 
65 

83 
67 

83 

6S 

85 

65 

85 
74 

85 
76 

85 
70 

85 

71 

85 

72 

86 
74 

82 
72 

86 
76 

65 

76 

87 

70 

83 
76 

86 
74 

87 
70 

83.7 
67.8 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

86 
62 

81 
61 

74 
49 

83 

59 

84 

56 

38 
48 

91 
63 

89 
57 

39 

54 

92 
55 

93 
62 

93 
59 

89 
64 

89 

65 

91 

55 

93 
65 

»S 

5.' 

94 

63 

93 
63 

92 
65 

9  0 
67 

90 
66 

91 

66 

90 
66 

91 

67- 

92 
62 

9? 

66 

89 

62 

81 
66 

83 
67 

88 

62 

89.0 
61.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
54 

75 
50 

79 
56 

82 
58 

87 

55 

88 

62 

89 
60 

90 
64 

-i- 

63 

88 
66 

90 
67 

94 

58 

67 
67 

•- 

69 

90 
70 

90 
70 

9  0 
5  9 

88 

66 

81 
69 

83 
66 

85 

65 

89 
66 

82 
62 

83 
62 

86 
64 

88 

65 

89 
6  9 

67 
70 

88 

66 

87 
64 

9  0 

60 

86.3 
63.9 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 
MIN 

75 
54 

72 
45 

79 
56 

83 
54 

91 
49 

97 
60 

95 
61 

96 
62 

)6 

6  1 

95 
64 

97 
67 

95 
67 

91 
67 

91 
65 

92 
68 

96 
69 

98 

68 

98 
68 

94 

64 

96 
64 

66 

65 

93 
63 

88 

65 

83 
60 

86 

59 

96 
62 

9? 
68 

96 
67 

89 
66 

95 
64 

92 
66 

91.1 
62.7 

MOORE   HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

88 
66 

84 
62 

80 
64 

67 
59 

79 
59 

62 
55 

88 

62 

90 
63 

3  9 

89 
61 

91 
66 

92 
61 

92 
68 

89 
70 

88 
62 

92 
65 

93 
65 

93 
67 

94 

65 

93 
70 

93 
71 

90 
69 

92 

68 

93 
70 

92 
72 

90 
70 

93 
69 

91 
71 

88 
69 

91 
67 

92 
69 

89.0 
63.7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

83 
65 

76 

52 

76 
62 

78 
61 

82 
58 

B9 

55 

90 
62 

86 
64 

91 
62 

90 
63 

90 
62 

92 
6, 

36 

69 

B7 
64 

92 
62 

93 
65 

94 

66 

92 
68 

93 
66 

91 
65 

93 
70 

90 
66 

93 
67 

« 
6  8 

67 

70 

88 

70 

8  9 
69 

67 
69 

90 
67 

81 

67 

8  6 
67 

67.9 
64.8 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

85 
63 

78 

55 

81 
59 

69 
56 

87 
61 

84 

51 

85 
59 

87 
58 

88 

I  3 

88 

62 

89 
58 

86 
59 

88 
67 

90 
65 

90 
59 

90 
65 

91 
65 

91 
64 

92 
64 

92 
68 

91 
62 

92 
64 

90 

62 

93 
68 

89 
68 

91 
69 

90 
67 

87 
68 

90 
65 

87 
63 

87.7 
62.4 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MAX 
MIN 

84 
67 

84 
61 

79 
64 

83 
60 

85 
58 

85 
52 

88 
67 

89 
62 

5  3 

59 

87 
60 

86 
66 

83 
62 

90 
60 

90 
60 

a  8 

62 

85 
67 

85 

6e 

86 
68 

87 
68 

88 

68 

87 

71 

68 
69 

88 

70 

87 
70 

88 

70 

89 
71 

86 
68 

89 

70 

89 
69 

86 
69 

R7 
66 

66.5 
65.2 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

82 
55 

74 
46 

75 
55 

78 
55 

80 
51 

87 
63 

90 
62 

90 
67 

85 

60 

87 

61 

88 
62 

89 
69 

90 
73 

84 
61 

34 
68 

88 
68 

97 
6^ 

90 
68 

88 
65 

85 
65 

87 
65 

86 
66 

69 
68 

88 

67 

89 

63 

63 

63 

88 

72 

89 
68 

90 
63 

90 
62 

39 

63 

86.2 
63.3 

OCALA 

MAX 
MIN 

83 
64 

80 
54 

79 
62 

82 
56 

88 
54 

93 
64 

89 
65 

93 
65 

94 
67 

92 
66 

93 
63 

95 
68 

89 
69 

93 
66 

93 
68 

93 
70 

92 
70 

93 

6a 

97 
67 

94 

69 

93 
6  7 

94 

64 

92 
66 

66 
68 

90 
64 

90 
64 

93 

6, 

93 
67 

90 
68 

88 

67 

69 
63 

90.4 
63.4 

OCALA   2  NE 

MAX 
MIN 

80 
63 

76 
47 

77 
60 

82 
54 

85 
50 

91 
60 

93 
63 

92 
59 

93 
59 

92 

93 

96 

88 

92 

»2 

92 
66 

92 
67 

91 
68 

95 
66 

92 
68 

73 

66 

93 
63 

91 
64 

86 

67 

90 
66 

92 
64 

11 

92 
66 

89 
64 

90 
65 

88 
65 

69.7 
63.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

80 
71 

76 
65 

78 
60 

69 
61 

78 
59 

80 
56 

87 
63 

87 
65 

65 
60 

82 
66 

84 
68 

79 
64 

87 
69 

87 
67 

87 
64 

85 

73 

86 
It 

•6 
76 

86 

78 

86 
66 

85 

69 

64 

71 

85 

72 

36 

67 

85 

70 

86 

70 

67 
71 

87 
74 

80 
70 

66 

70 

36 

69 

83.6 
67.9 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
60 

76 
58 

67 
62 

79 
61 

82 

59 

90 
61 

92 
66 

92 
65 

9* 

65 

90 
68 

93 
68 

95 
71 

85 
69 

89 
66 

91 
66 

94 

69 

94 

70 

93 
70 

95 
70 

90 
69 

96 

70 

95 
68 

93 
68 

90 
68 

90 

70 

91 
69 

92 
69 

87 

73 

91 

70 

84 
66 

35 

70 

8S.8 

67.0 

]m  r*f*r*nc*  oof*  follovlBC  3t»tloo  I*a»i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

26 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PALATKA 

MAX 

78 

78 

90 

91 

93 

95 

94 

91 

92 

91 

92 

69 

88 

87 

86 

91 

90 

91 

86 

82 

88.6 

MIN 

6* 

54 

63 

59 

54 

60 

65 

61 

65 

66 

67 

66 

71 

67 

66 

69 

71 

71 

67 

67 

66 

66 

68 

67 

66 

65 

71 

71 

70 

66 

68 

65.6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

85 

91 

87 

85 

90 

90 

89 

69 

88 

89 

87 

92 

89 

65 

89 

90 

90 

91 

82 

91 

91 

87.1 

MIN 

56 

50 

60 

60 

57 

67 

64 

64 

69 

71 

71 

72 

71 

69 

70 

74 

74 

72 

67 

69 

67 

69 

67 

64 

63 

67 

72 

70 

70 

68 

68 

66.9 

PARRISH 

MAX 

87 

91 

90 

91 

86 

8  8 

91 

91 

92 

93 

91 

90 

95 

91 

92 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

90 

91 

91 

94 

69.9 

MIN 

66 

55 

61 

57 

54 

58 

61 

62 

62 

61 

66 

66 

67 

64 

63 

67 

65 

66 

66 

67 

69 

64 

65 

66 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

65 

64.3 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

87 

88 

90 

93 

82 

89 

8  8 

91 

91 

87 

86 

87 

89 

68 

85 

83 

84 

85 

88 

85 

87 

90 

90 

86.3 

MIN 

58 

57 

61 

64 

61 

67 

67 

70 

69 

69 

71 

72 

72 

72 

li 

72 

73 

71 

70 

69 

69 

69 

68 

65 

69 

69 

75 

74 

68 

69 

66 

68.3 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

85 

82 

84 

85 

82 

64 

87 

8  8 

79 

83 

65 

85 

85 

86 

83 

83 

82 

85 

64 

79 

81 

84 

85 

84 

82 

86 

87 

82.5 

MIN 

58 

58 

63 

64 

62 

67 

67 

71 

69 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

70 

71 

71 

67 

66 

71 

71 

78 

75 

69 

71 

67 

69.4 

PERRY 

MAX 

75 

81 

83 

86 

90 

87 

88 

9  2 

89 

91 

95 

91 

85 

89 

89 

68 

88 

90 

86 

89 

91 

86 

84 

88 

83 

92 

90 

89 

68 

89 

87.4 

MIN 

59 

42 

59 

55 

48 

60 

60 

62 

65 

65 

67 

68 

69 

66 

68 

69 

67 

69 

63 

67 

66 

65 

56 

62 

60 

62 

69 

68 

67 

64 

67 

63.0 

PLANT  CITY 

MAX 

82 

79 

81 

85 

90 

93 

93 

92 

92 

90 

93 

89 

90 

92 

94 

93 

92 

95 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

90 

89 

92 

91 

90.2 

MIN 

63 

53 

62 

57 

56 

55 

62 

63 

62 

61 

63 

67 

66 

63 

63 

66 

63 

66 

65 

67 

69 

64 

65 

67 

68 

68 

68 

68 

67 

65 

65 

63.8 

POMPANO  BEACH 

MAX 

80 

76 

80 

81 

87 

87 

83 

64 

85 

88 

87 

85 

83 

86 

86 

88 

86 

85 

86 

85 

86 

85 

84 

87 

87 

86 

86 

81 

86 

87 

84.8 

MIN 

67 

65 

67 

64 

60 

56 

61 

63 

63 

62 

65 

64 

66 

72 

64 

67 

65 

61 

64 

76 

76 

69 

71 

70 

75 

76 

72 

75 

72 

72 

69 

67.4 

PUNTA  GORDA 

MAX 

85 

82 

81 

85 

87 

89 

9 1 

89 

86 

89 

90 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

69 

91 

90 

90 

88.9 

MIN 

61 

59 

63 

59 

65 

57 

63 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

68 

66 

65 

65 

62 

63 

71 

68 

69 

66 

67 

65 

66 

71 

71 

70 

70 

67 

64.9 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

74 

73 

78 

81 

86 

89 

69 

89 

9  1 

90 

93 

95 

92 

85 

68 

89 

89 

69 

87 

86 

87 

87 

82 

80 

84 

86 

89 

68 

84 

68 

86 

86.3 

MIN 

55 

45 

56 

55 

48 

62 

63 

63 

67 

66 

67 

69 

66 

67 

70 

70 

69 

67 

65 

64 

65 

66 

65 

61 

61 

64 

70 

70 

68 

66 

64 

63.7 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

82 

77 

84 

85 

89 

89 

84 

84 

88 

89 

92 

86 

85 

69 

89 

89 

90 

89 

87 

91 

88 

86 

86 

87 

89 

88 

86 

88 

85 

87 

86*9 

MIN 

60 

61 

65 

59 

55 

69 

56 

58 

5* 

53 

61 

60 

60 

63 

57 

62 

57 

60 

65 

69 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

65 

69 

70 

66 

66 

61.7 

SAINT   AUGUST  1 NE 

MAX 

76 

78 

75 

82 

68 

87 

85 

93 

93 

95 

86 

84 

84 

87 

92 

95 

94 

86 

87 

90 

87 

77 

76 

81 

84 

86 

86 

8fl 

83 

82 

85.2 

MIN 

62 

68 

63 

55 

55 

57 

55 

63 

66 

64 

65 

67 

73 

70 

62 

67 

69 

69 

64 

67 

70 

64 

59 

58 

69 

64 

69 

71 

65 

62 

61 

64.3 

SAINT  LEO 

MAX 

81 

79 

68 

81 

84 

86 

91 

92 

90 

88 

68 

89 

88 

88 

91 

91 

89 

89 

93 

89 

93 

92 

93 

91 

91 

91 

90 

89 

88 

90 

89 

88.2 

MIN 

64 

56 

61 

58 

58 

61 

65 

64 

65 

64 

65 

66 

69 

65 

66 

70 

69 

69 

66 

70 

69 

66 

67 

69 

69 

68 

64 

67 

69 

67 

68 

65.6 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

77 

76 

77 

85 

88 

89 

84 

82 

90 

90 

91 

92 

85 

85 

88 

90 

90 

89 

85 

87 

87 

69 

87 

82 

86 

85 

86 

87 

87 

89 

92 

86.4 

MIN 

58 

47 

58 

56 

53 

62 

61 

64 

67 

67 

66 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

69 

64 

68 

69 

67 

64 

62 

60 

64 

71 

70 

67 

67 

62 

64.7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

79 

80 

72 

81 

80 

80 

84 

87 

86 

83 

82 

82 

88 

89 

86 

87 

87 

66 

94 

86 

90 

92 

66 

90 

87 

87 

89 

87 

87 

86 

90 

85.6 

MIN 

67 

62 

63 

61 

60 

65 

69 

68 

66 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

73 

71 

71 

72 

73 

70 

73 

73 

72 

72 

69.7 

SANBORN  TOWER 

MAX 

76 

73 

80 

86 

90 

93 

89 

89 

93 

92 

94 

99 

89 

87 

91 

93 

92 

89 

86 

90 

85 

89 

87 

83 

87 

86 

89 

89 

85 

90 

90 

88.1 

MIN 

57 

42 

56 

51 

46 

58 

59 

64 

65 

62 

61 

67 

69 

70 

66 

67 

68 

66 

62 

64 

63 

64 

62 

61 

61 

65 

65 

66 

66 

64 

63 

61.9 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

80 

74 

68 

77 

81 

90 

89 

88 

91 

93 

93 

91 

89 

86 

90 

93 

95 

92 

93 

88 

93 

92 

90 

68 

90 

90 

90 

90 

93 

84 

84 

87.9 

MIN 

64 

54 

62 

61 

58 

56 

63 

62 

62 

66 

65 

70 

69 

64 

64 

65 

67 

69 

65 

67 

69 

67 

68 

66 

71 

68 

69 

72 

67 

67 

69 

65.4 

SARASOTA 

MAX 

87 

83 

81 

82 

83 

80 

83 

87 

85 

88 

68 

85 

92 

88 

89 

68 

67 

86 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

88 

90 

89 

89 

89 

91 

87.4 

MIN 

68 

58 

62 

58 

57 

58 

63 

63 

63 

64 

64 

71 

67 

65 

63 

68 

68 

68 

66 

67 

70 

65 

67 

67 

69 

70 

70 

68 

69 

68 

65 

65.5 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

88 

77 

77 

82 

83 

87 

88 

82 

83 

86 

89 

90 

86 

84 

67 

87 

88 

88 

86 

86 

86 

87 

87 

84 

87 

87 

89 

87 

87 

86 

86 

85.7 

MIN 

63 

64 

61 

64 

59 

51 

57 

61 

57 

56 

62 

01 

63 

70 

61 

64 

62 

63 

68 

74 

72 

69 

69 

69 

70 

69 

68 

70 

75 

67 

69 

64.8 

STARKE 

MAX 

82 

85 

8t, 

85 

87 

84 

89 

90 

92 

86 

89 

87 

91 

89 

87 

89 

86 

91 

88 

91 

90 

93 

87 

77 

85 

93 

97 

90 

88 

86 

85 

88.0 

MIN 

42 

44 

47 

43 

47 

41 

50 

58 

66 

54 

67 

63 

66 

64 

65 

60 

53 

64 

52 

55 

53 

56 

66 

63 

63 

60 

67 

67 

64 

64 

65 

57.4 

STE I NHATCHEE   MCCAIN  TWR 

MAX 

78 

81 

80 

84 

86 

86 

60 

80 

80 

81 

82 

80 

81 

89 

88 

60 

82 

91 

90 

86 

85 

78 

60 

90 

90 

88 

80 

92 

89 

91 

92 

84.  5 

MIN 

58 

45 

40 

42 

43 

45 

40 

50 

66 

50 

56 

55 

56 

60 

63 

60 

55 

59 

60 

55 

49 

48 

50 

59 

60 

62 

50 

65 

69 

65 

63 

54.4 

STUART    1  N 

MAX 

81 

75 

72 

78 

78 

89 

85 

80 

82 

91 

91 

92 

64 

82 

88 

88 

92 

90 

86 

84 

86 

85 

87 

84 

86 

85 

85 

83 

84 

81 

85 

84.5 

MIN 

68 

66 

63 

64 

60 

53 

57 

62 

6U 

66 

67 

61 

74 

72 

63 

71 

63 

69 

68 

76 

75 

70 

74 

70 

69 

69 

70 

75 

69 

71 

70 

67.4 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

72 

73 

80 

82 

86 

90 

86 

87 

9  1 

89 

93 

94 

67 

82 

88 

91 

91 

90 

86 

85 

68 

89 

83 

81 

86 

88 

86 

89 

85 

89 

68 

86  4 

MIN 

49 

48 

59 

52 

46 

61 

62 

64 

67 

66 

66 

70 

71 

66 

69 

71 

68 

68 

66 

67 

66 

68 

67 

64 

62 

67 

71 

70 

69 

66 

68 

64.5 

T AM  1  AM  1    TRL   40  Ml  BEND 

MAX 

88 

81 

77 

84 

85 

86 

88 

88 

8  9 

91 

92 

93 

89 

90 

92 

94 

95 

94 

93 

90 

87 

91 

90 

89 

92 

89 

88 

90 

89 

88 

87 

89.  1 

MIN 

60 

62 

64 

62 

55 

48 

59 

59 

56 

55 

62 

55 

62 

65 

62 

62 

58 

60 

61 

68 

68 

68 

69 

64 

66 

69 

67 

68 

68 

69 

68 

62.5 

tampa  wb  airport 

MAX 

80 

80 

70 

82 

84 

83 

85 

88 

8  ! 

86 

83 

84 

90 

86 

89 

89 

87 

87 

92 

88 

90 

90 

86 

90 

88 

89 

89 

90 

87 

88 

92 

86.5 

MIN 

63 

58 

62 

58 

55 

61 

64 

64 

65 

65 

63 

67 

66 

65 

68 

69 

69 

71 

69 

73 

71 

68 

68 

70 

69 

71 

70 

70 

69 

67 

66 

66.4 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 

84 

80 

80 

75 

77 

80 

81 

83 

86 

65 

85 

88 

82 

90 

91 

90 

89 

89 

88 

89 

88 

88 

6  8 

88 

89 

85 

86 

88 

88 

89 

85 

85.6 

MIN 

64 

58 

60 

58 

60 

59 

54 

62 

64 

67 

66 

65 

67 

68 

69 

65 

64 

67 

67 

67 

69 

67 

67 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

66 

67 

65.1 

TAVERN1ER 

MAX 

84 

84 

81 

81 

81 

8  3 

85 

65 

8  / 

81 

83 

84 

83 

83 

84 

85 

83 

84 

85 

85 

85 

86 

86 

66 

85 

86 

87 

86 

87 

83 

85 

84.3 

MIN 

72 

71 

67 

65 

63 

62 

65 

66 

67 

64 

67 

7  0 

70 

73 

74 

73 

72 

75 

78 

76 

78 

77 

77 

76 

77 

77 

79 

79 

79 

73 

72 

72.1 

USHER  TOWER 

MAX 

78 

74 

78 

82 

85 

90 

88 

90 

90 

88 

97 

95 

88 

88 

89 

90 

88 

68 

92 

90 

91 

91 

92 

87 

90 

92 

92 

93 

91 

90 

91 

68.6 

MIN 

60 

45 

60 

51 

46 

46 

59 

56 

61 

58 

58 

69 

68 

62 

62 

65 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

64 

67 

64 

64 

61 

62 

60.4 

VENICE 

MAX 

81 

83 

79 

83 

84 

81 

81 

63 

82 

82 

82 

82 

84 

85 

90 

85 

84 

85 

87 

88 

87 

66 

87 

87 

68 

88 

89 

67 

89 

87 

88 

85.0 

MIN 

71 

57 

62 

59 

49 

54 

63 

64 

63 

63 

70 

72 

59 

65 

63 

70 

69 

68 

69 

68 

71 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

65.6 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

74 

70 

75 

77 

87 

84 

81 

84 

85 

92 

87 

81 

81 

86 

88 

92 

88 

86 

86 

85 

86 

87 

85 

85 

66 

86 

85 

84 

83 

84 

83.8 

M  1  N 

66 

65 

66 

66 

59 

56 

63 

65 

62 

64 

66 

68 

73 

72 

63 

70 

69 

69 

70 

75 

71 

70 

70 

69 

71 

71 

73 

75 

70 

71 

69 

68.0 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

85 

79 

76 

80 

84 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

93 

90 

89 

91 

94 

94 

93 

95 

93 

93 

95 

9 1 

92 

93 

91 

93 

92 

86 

88 

69  9 

M  1  N 

65 

55 

61 

59 

57 

56 

64 

63 

61 

61 

60 

64 

69 

64 

61 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

64 

67 

67 

70 

71 

70 

69 

68 

66 

66 

64.4 

w  palm  beach  radio  wJno 

MAX 

85 

78 

73 

76 

78 

68 

85 

81 

81 

86 

85 

88 

85 

82 

83 

86 

87 

87 

88 

86 

85 

85 

84 

87 

85 

86 

86 

84  0 

MIN 

70 

62 

6  i 

63 

62 

•>2 

63 

72 

65 

65 

68 

65 

74 

75 

67 

71 

69 

70 

71 

77 

76 

73 

72 

71 

77 

76 

77 

78 

74 

74 

74 

69.9 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

85 

78 

7  I 

78 

81 

89 

88 

82 

84 

86 

92 

68 

85 

83 

86 

68 

90 

69 

66 

86 

84 

86 

85 

65 

87 

86 

87 

84 

85 

87 

86 

85.1 

MIN 

68 

66 

6  1 

66 

62 

56 

61 

65 

64 

64 

67 

65 

69 

72 

66 

69 

68 

68 

69 

76 

75 

73 

71 

71 

72 

74 

74 

78 

75 

73 

70 

68.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

81 

79 

7  6 

79 

82 

6  9 

89 

90 

91 

90 

90 

93 

85 

66 

89 

91 

91 

91 

93 

90 

91 

90 

91 

88 

90 

90 

90 

68 

90 

87 

88 

86.0 

MIN 

62 

57 

6 : 

62 

59 

54 

62 

63 

61 

61 

61 

60 

67 

66 

61 

64 

65 

64 

64 

66 

70 

65 

66 

69 

70 

70 

67 

67 

65 

65 

66 

63.9 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

75 

73 

75 

81 

82 

67 

89 

91 

94 

93 

91 

94 

97 

87 

87 

90 

92 

92 

90 

68 

66 

87 

90 

84 

82 

85 

91 

92 

93 

81 

89 

87.4 

MIN 

56 

51 

5  4 

57 

49 

56 

63 

66 

6  9 

64 

67 

68 

68 

66 

69 

71 

68 

69 

66 

64 

65 

67 

66 

62 

62 

65 

68 

72 

68 

65 

63 

64.1 

S«o  reference  no  ten  following  Station  Iad«x. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

93 
71 

85 
66 

81 
69 

90 
65 

96 
67 

95 
70 

99 
72 

99 
74 

102 
75 

100 
74 

102 
74 

106 
78 

98 
80 

108 
76 

102 
77 

108 
80 

109 
80 

109 
78 

112 
78 

112 
79 

107 
79 

102 
76 

18 
77 

92 
74 

101 

76 

101 
77 

109 
B0 

108 
7* 

100 
76 

99 
75 

97 
77 

100.6 
75.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

85 

72 

78 

68 

75 

69 

82 
66 

B6 
68 

88 
71 

89 
73 

89 
75 

91 
76 

89 
76 

90 
76 

92 
79 

92 
81 

92 
78 

90 
80 

94 
81 

95 
82 

96 
81 

IS 
B2 

96 
82 

94 
82 

93 
78 

91 
78 

86 
76 

91 
76 

90 
79 

95 

0  1 

69 
76 

90 
76 

90 
76 

88 
78 

89.7 
76.5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
74 

76 
71 

74 
71 

78 

69 

82 
70 

82 
73 

84 
75 

85 
77 

88 
78 

86 
78 

86 
78 

88 
80 

88 

82 

88 
80 

87 
81 

90 
82 

90 
82 

91 
82 

92 
B3 

92 
84 

80 
84 

90 
80 

Be 

81 

84 
78 

Be 

78 

88 
81 

90 
82 

66 
78 

86 
76 

68 
78 

86 
80 

85.9 
78.3 

MAX  AND  MIN   TEMPERATURES   ARE    FOR   THE    24-HOUR   PERIOO  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SLOPE  OF  GROUND i  NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE,   SOIL  TYPE ,  ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,   BAHIAGRASS  SOD  INSTRUMENTATION. 

3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH.  i»>i™«»i«iii«i 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I8! 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.10 

.  15 

- 

.22 

.18 

.24 

.21 

.25 

.25 

.29 

.27 

.24 

.26 

.20 

.24 

.25 

.21 

.  35 

.26 

.15 

.  16 

.19 

.26 

.19 

.37 

.11 

.06 

.21 

.04 

86.49 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

.11 

.10 

.  13 

_ 

.21 

.24 

.23 

.21 

.19 

.19 

.23 

.  18 

.29 

.25 

.23 

.24 

.23 

.29 

.20 

.19 

.  18 

.09 

.  25 

.  18 

.21 

.  18 

.  10 

.22 

.08 

.12 

.  16 

B5.90 

MAX 

82 

80 

78 

71 

71 

84 

86 

87 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

90 

91 

93 

93 

91 

92 

91 

88 

93 

92 

94 

94 

92 

92 

84 

88 

87 

88.0 

MIN 

73 

70 

69 

67 

68 

68 

69 

73 

75 

73 

77 

75 

76 

77 

76 

75 

77 

77 

75 

79 

7  8 

78 

78 

79 

81 

80 

79 

80 

77 

77 

76 

75.2 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

EVAP 

.  36 

WIND 

144 

111 

120 

103 

109 

81 

64 

57 

ioi 

84 

76 

78 

73 

90 

ioo 

57 

64 

136 

104 

26 

98 

91 

77 

82 

63 

95 

77 

100 

97 

142 

61 

2761 

MAX 

89 

MIN 

70 

71 

70 

63 

59 

60 

62 

65 

72 

62 

64 

78 

69 

69 

64 

70 

70 

70 

70 

72 

75 

74 

64 

74 

73 

74 

74 

73 

75 

72 

70 

7o!o 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.15 

.31 

- 

.30 

.25 

.28 

.31 

.27 

.29 

.27 

.28 

.27 

.23 

.26 

.26 

.29 

.30 

.24 

.26 

.27 

.08 

.21 

.10 

.18 

.23 

.31 

.16 

.27 

.13 

.34 

87.53 

WIND 

38 

45 

48 

42 

33 

26 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.27 

.26 

.14 

.18 

.30 

.21 

.29 

.25 

.28 

.32 

.32 

.28 

.26 

.21 

.25 

.35 

.37 

.28 

.31 

.28 

.22 

.  25 

.18 

.26 

.22 

.11 

.18 

.15 

.27 

B7.81 

WIND 

5 

0 

5 

5 

15 

5 

5 

0 

5 

5 

10 

IS 

15 

5 

5 

5 

20 

20 

5 

10 

5 

0 

5 

15 

10 

10 

10 

5 

0 

0 

5 

220 

MAX 

85 

84 

74 

85 

89 

92 

94 

94 

96 

95 

94 

98 

93 

95 

92 

96 

94 

94 

96 

96 

94 

99 

96 

87 

93 

91 

98 

95 

96 

97 

96 

92.8 

MIN 

65 

54 

60 

57 

56 

61 

65 

65 

65 

66 

66 

69 

72 

65 

65 

72 

71 

68 

69 

71 

70 

67 

69 

64 

■65 

67 

71 

67 

68 

67 

71 

66.0 

HIALEAH 

EVAP 

.25 

.05 

.27 

.28 

.23 

.23 

.31 

.27 

.28 

.16 

.29 

.25 

.32 

.14 

.27 

.24 

.22 

.34 

.19 

.06 

.26 

.10 

.18 

.23 

.27 

.19 

.27 

.14 

.17 

B6.93 

WIND 

60 

35 

100 

52 

53 

52 

23 

57 

44 

41 

48 

27 

33 

98 

58 

32 

53 

9 

30 

82 

53 

26 

29 

20 

47 

60 

24 

51 

58 

51 

64 

1430 

MAX 

79 

75 

74 

72 

82 

86 

92 

91 

92 

91 

92 

93 

96 

91 

90 

87 

88 

95 

93 

93 

90 

82 

92 

89 

e9 

91 

93 

94 

94 

91 

92 

88.  7 

MIN 

67 

66 

67 

65 

62 

58 

62 

65 

65 

63 

64 

66 

67 

70 

66 

68 

66 

69 

71 

71 

73 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

66 

71 

67.9 

LISBON 

EVAP 

.15 

.24 

.05 

.18 

.27 

.22 

.18 

.20 

.24 

.30 

.26 

.21 

.24 

.24 

.22 

.27 

.34 

.24 

.28 

.24 

.21 

.28 

.23 

.26 

.24 

.18 

.19 

.48 

.25 

.20 

.17 

7.26 

WIND 

25 

40 

40 

35 

35 

35 

10 

15 

35 

40 

50 

40 

45 

35 

30 

10 

30 

30 

25 

55 

25 

25 

20 

35 

25 

15 

25 

20 

15 

15 

20 

900 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.28 

.29 

.16 

.14 

.31 

.16 

.24 

.26 

.30 

.29 

.19 

.28 

.23 

.29 

.17 

.27 

.32 

.28 

.06 

.08 

.23 

.18 

.  30 

.20 

.20 

.20 

.30 

.22 

.12 

.28 

.23 

7.08 

WIND 

63 

58 

47 

25 

32 

40 

29 

43 

57 

76 

63 

54 

56 

32 

16 

7 

75 

47 

15 

15 

20 

18 

39 

33 

33 

35 

50 

48 

19 

32 

28 

1205 

MAX 

84 

80 

84 

90 

95 

94 

96 

95 

97 

94 

98 

102 

92 

95 

99 

97 

83 

85 

90 

90 

100 

93 

93 

96 

96 

95 

93 

96 

97 

96 

93.4 

MIN 

60 

57 

57 

59 

60 

68 

67 

71 

69 

70 

63 

66 

73 

74 

75 

75 

73 

73 

72 

75 

70 

70 

70 

73 

75 

75 

73 

72 

69 

69.1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.23 

.32 

.26 

.26 

.21 

.26 

.28 

.26 

.32 

.26 

.28 

.38 

.16 

.29 

.29 

.26 

.25 

.  24 

.16 

.21 

.25 

.26 

.23 

.22 

.10 

.21 

.  36 

B7.73 

WIND 

29 

82 

77 

105 

119 

51 

46 

18 

17 

12 

30 

44 

36 

70 

38 

17 

16 

24 

9 

10 

6 

17 

ie 

29 

21 

11 

19 

20 

5 

11 

17 

1024 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.28 

.30 

* 

1.30 

.05 

.15 

.05 

.10 

.35 

.40 

.40 

.35 

.30 

.38 

.37 

.35 

.22 

.32 

.15 

• 

.33 

.04 

.44 

.30 

67.96 

TAMIAM1   TRL  40   MI  BEND 

EVAP 

.12 

.14 

.21 

.03 

.19 

.27 

.20 

.22 

.21 

.21 

.24 

.17 

.25 

.20 

.22 

.34 

.26 

.04 

.18 

.21 

.07 

.13 

.09 

.15 

.  16 

.14 

.  14 

.22 

.13 

.09 

.19 

5.44 

WIND 

19 

46 

18 

15 

15 

8 

23 

33 

27 

13 

17 

6 

42 

41 

19 

13 

1? 

8 

23 

42 

13 

13 

6 

13 

15 

13 

9 

38 

15 

18 

14 

609 

MAX 

80 

76 

72 

86 

88 

86 

88 

87 

88 

90 

92 

90 

90 

87 

90 

90 

94 

91 

88 

84 

78 

90 

80 

84 

92 

88 

66 

90 

84 

84 

83 

86.4 

MIN 

66 

66 

68 

64 

62 

60 

64 

66 

64 

62 

68 

68 

68 

70 

66 

72 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

70 

68.0 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.25 

.32 

.31 

.07 

.35 

.27 

.28 

.22 

.26 

.24 

.29 

.31 

.22 

.35 

.27 

.20 

.31 

.28 

.28 

.21 

.27 

.11 

.22 

.27 

.20 

.20 

.22 

.23 

.23 

.16 

67.85 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.26 

.31 

.30 

.24 

.30 

.25 

.21 

.24 

.28 

.30 

.31 

.28 

.30 

.14 

.  16 

.22 

.26 

.28 

.16 

.18 

.19 

.19 

.26 

.28 

.23 

.30 

.22 

.26 

.23 

.10 

.  31 

7.33 

WIND 

88 

115 

107 

65 

63 

21 

31 

37 

26 

35 

49 

38 

81 

56 

37 

34 

42 

54 

35 

39 

if, 

27 

62 

108 

99 

89 

42 

42 

37 

18 

34 

1637 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

3  •  s 

ill 

Hi 

>  to  " 

i-S  2 

Prevailing  1 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

I 
< 

O  VI 
O  ul 

7,00  AM 
EST 

Z 

a 

o  w> 

1 ,00  PM 
EST 

Trace 

8 

s 

.10-49 

66  -OS 

100-199 

and  over 

3 

APALACH 1 COLA  WB  CITY 

7.1 

27 

E 

2 

1 

2 

4 

0 

1 

0 

73 

4.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

9.3 

25++ 

ESE 

13 

80 

80 

55 

66 

5 

5 

3 

3 

.2 

0 

6.0 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

6.0 

35++ 

ESE 

21 

86 

63 

53 

71 

5 

1 

4 

2 

3 

0 

4.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

10 

8.6 

35 

NE 

14 

84 

87 

50 

68 

7 

4 

4 

1 

0 

0 

80 

6.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

24 

10.8 

27 

SE 

30 

75 

74 

60 

70 

2 

4 

2 

1 

o 

1 

82 

4.9 

LAKELAND  WB  CITY 

7.1 

5 

o 

5 

4 

0 

0 

68 

5.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

27 

10.2 

30++ 

ENE 

29 

83 

85 

61 

73 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

69  a 

5.0  a 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

9.4 

23++ 

NNE 

31  + 

85 

89 

48 

64 

6 

3 

3 

2 

0 

5.7 

PENSACOLA  WB  CITY 

SWt 

8.3t 

24 

SE 

2 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

81 

TALLAHASSEE   WB  AIRPORT 

E 

13 

8.9 

37++ 

w 

18 

90 

91 

51 

65 

3 

3 

2 

4 

1 

0 

5.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

11.8 

35++ 

E 

27 

67 

91 

54 

68 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

81 

3.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

21 

9.2 

32++ 

NE 

3 

82 

83 

57 

71 

3 

5 

2 

3 

0 

1 

5.9 

fl  CITY  OFFICE  DATA 
t  AIRPORT  DATA 


See  r.ierence  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  , 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

< 

-J 

LONGITUDE 

o 
p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

* 

1 

5 

u 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

00  TO 

LAKE 

81  3* 

5P 

SP 

'alexawder  spgs — assn  

APALACHICOLA   W0  CITY 

FRANKLIN 

5 

29  ** 

8*  59 

13 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

lit 

OE  SOTO 

5 

27  1* 

70 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

27  35 

81  30 

165 

6P 

6P 

C 

J.    -i  .Li  COTHRAN 

BAB SON  PARK 

POLK 

27  50 

61  31 

SP 

HARRY  M.  TOLSON 

0*78 

POLK 

5 

81  50 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BAT  LAKE 

0520  HILLSBOROUGH 

5 

28  0* 

82  30 

51 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

0535 

HERNANDO 

5 

28  32 

10 

7A 

WILBUR  0.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

palm  beach  7 

26  40 

80  36 

16 

8A 

SA 

BA 

EVERGLADES  ExP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  *2 

60  A3 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CTPRESS  RESERVATION 

1739 

HENDRY 

5 

26  19 

Bl  00 

5P 

SP 

DAVID  B.  JAMIESON 

BI THLO 

0758 

28  33 

Bl  06 

65 

6P 

FLOOD  CONTROL  01ST. 

BIACKMAN  4  WNW 

OKALOOSA 

5 

30  57 

200 

c- 

MRS.  S.  YOUNG8LOQ0 

BLOUNTSTOWN  t  SE 

CALHOUN 

30  26 

65  02 

51 

7A 

TA 

DAVID  HOWELL 

BOCA  RAtON 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

BO  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

MANATEE 

5 

82  33 

10 

5P 

5P 

GULF  COAST  EXP  STA 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

B*  59 

160 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOK 5 v 1 LLE  chin  hill 

10A6 

HERNANDO 

5 

28  37 

200 

3P 

c 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

bushnell  z  I 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

12T1 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1276 

PALM  BEACH 

80  38 

25 

"  1  ..■ 

BA 

SUGAR  PLANT  FlD  STA 

CAPT1VA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE   1  NNW 

1356 

FRANKLIN 

29  52 

10 

SP 

SP 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARrv I LLE 

WASHINGTON 

3 

85  49 

70 

LONNIE    H.  WH1TTAKEB 

CEDAR  KET 

l*  >; 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

11 

6P 

MISS  HARRIETTE  WHI000N 

15*4 

WASHINGTON 

3 

30  4  7 

B5  29 

1  0 

5P 

5P 

A     w     0  'TEEN 

CLEARWATER 

5 

27  59 

82  *7 

l\0 

6P 

CLEARWATER  F IRE  OEPT. 

CLERMONT  6  S 

16*1 

LAKE 

8 

28  29 

1*0 

* 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWlSTON 

16*9  HENDRY 

26  *5 

SO  55 

18 

CLEW1STON  u  S  ENG 

L65* 

HENDRY 

26  *5 

80  55 

20 

8A 

SA 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  A  NH 

1869 

HIGHLANDS 

27  2* 

Bl  10 

60 

8  A 

U  S     GEOL  SURvEr 

CRESCENT  CITY 

1973 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

58 

WILLIAM   R.  RADTKE 

CRESTVJEW  RADIO  WJSB 

i  98* 

OKALOOSA 

30  *6 

:?6 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

2006 

5 

29  38 

83  07 

: 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

200B 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

*5 

SP 

5P 

RICHARD  W.  OAVIES 

DAN 1 A  4  wnw 

211* 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  »  LIGHT 

DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

OAYTONA   BEACH   KB  AP 

215S 

VOLUSIA 

2 

29  U 

31 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

8     28  05 

80  5* 

5P 

5P 

: 

GEORGE  H.  KEMPFER 

OE  fun i ak  springs 

2220  WALTON 

3 

30  *3 

86  07 

255 

SP 

5  P 

H.    C.  STORRS 

DE  LAND  3  N 

2229 

VOLUSIA 

a 

29  04 

81  17 

5P 

5P 

OE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

I2M 

HIGHLANDS 

27  25 

81  28 

88 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

26  36 

20 

6P 

SA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOWL1NG  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

7a 

c 

OTHER  L.  BAILEY 

DRY  TORTUGAS 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2850  COLLIER 

25  51 

81  23 

6P 

6P 

J     M  DAVIDSON 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

8 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2923 

HENDRY 

26  33 

18 

H.    GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMF.RE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

80  36 

25 

*P 

OK  EE  LAN  T  A  SUG.  REF. INC. 

FERNANDINA  BEACH 

2 

30  40 

81  28 

30 

5P 

5P 

LEWIS   K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

10  ZO 

MONROE 

25  08 

80  55 

SA 

SA 

BA 

NATIONAL  PARK  SVC 

FORT  DRUM  S  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7     27  35 

80  61 

60 

5P 

c 

Rt  B*  COX 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

6P 

6P 

MRS.  ALENE  LA  MARRE 

FT  LAUDERDALE  BAH I A  MAR 

3168 

BflOWARD 

2 

26  07 

80  07 

5P 

5P 

BAH1A-MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

BA 

BA 

U     OF  FLA     PLANT  LAS 

FORT  MYERS  WB  AP 

LEE 

26  35 

81  52 

IS 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

10 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN    3  SSE 

)Z3< 

BAY 

5 

30  26 

85  25 

1*0 

SP 

5P 

WJHG-Tv  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA                |  8 

29  36 

82  22 

86 

*p 

*P 

*P 

CG 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FAA  AP 

29  42 

62  16 

155 

MID 

MID 

FED     AVIATION  AGENCY 

Glen  st  mary  nurseries 

3*70 

BAKER 

30  15 

82  10 

1*0 

AP 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACE V 1 LLE 

3538 

JACKSON  3 

30  59 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

GRADY 

35*3 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  5* 

30 

: 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

ORANGE  7 

2B  23 

81  14 

TO 

SA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MIALEAH 

DADE  2 

25  50 

80  17 

BA 

SA 

8* 

c 

MIAMI  WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

1  o 

29  50 

82  36 

75 

SP 

LOUIS  T.  CLOUT IER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH  5 

28  09 

50 

SA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091  DADE  2 

25  30 

80  30 

HIO 

MID 

SUBTROPICAL   EXP.  STA. 

1N01AN  LAKE  ESTATES 

POLK  7 

27  48 

81  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INGLIS 

*Z73 

LEVY  5 

29  02 

82  41 

FLA     POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS  5 

28  50 

82  20 

81 

5P 

CUV  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

-1.7 

29  27 

82  OS 

M 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEWORTH 

*332 

ORANGE  B 

28  26 

6P 

CHASE  ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE   WB  AP 

*358 

DUVAL  B 

30  25 

81  39 

2* 

M10 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACK  SON V  I LLE  BEACH 

DUVAL  2 

30  17 

81  24 

7P 

7f> 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPER  3  SE 

HAMILTON  10 

30  29 

82  55 

140 

SP 

5P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  £ 

OAOE  2 

BO  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MONROE                1  5 

24  33 

81  *5 

Ml  0 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST  WB  CITY 

MONROE 

5     2*  33 

8i  *e 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

KISSIMMCE  2 

OSCEOLA 

7     28  18 

81  2* 

5P 

5P 

c 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

HENDR"y 

Bl  26 

5P 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

POLK 

5 

28  06 

ei  43 

SP 

5P 

CITRUS  EXP.    STAT  ION 

LAKE  CITY   i  £ 

6731 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAVASSE 

ORANGE 

2B  32 

81  28 

9A 

9A 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

26  02 

81  57 

21* 

MID 

MID 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

48*5 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

6P 

6P 

6P 

COLE  DANLEY  .  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMDNT    6  WNW 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

TUNGS TON  PLANTATION 

L 1 GNUMV 1 TAE  KEY 

5035 

MONROE 

8 

c 

OR.  E.  C.  LUNSFORD 

STATION 

O 

u 

/"/■"">  T  T  KIT  V 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 

PRECIP. 

i 

> 

SPECIAL 

LI  SB  OH  

5076~ 

LAKE  

28  S3 

81  48 

68 

SP 

5P 

C 

OKLAWAHA  WATER  AUTH  

LIVE  OAK  2  ESE 

5  0  9<> 

SUWANNEE 

10 

120 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

27  25 

82  39 

6.   w.  HERRINGSHAW 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

7 

26  *1 

BO  16 

16 

6P 

6P 

6P 

c 

MRS.  C.  A.  KING 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81  52 

90 

c 

OT  IS  B.  FORT 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

1*5 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

2 

2*  ** 

81  00 

5 

6P 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 

MAR  I ANNA    [ ND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

5P 

FLA.    1ND.  SCH.   FOR  BOYS 

MAR INELANO 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

c 

MARINE    STUDIO  INC. 

LAFAYETTE 

S 

30  06 

83  1* 

6P 

6P 

MELBOURNE 

56  1  . 

BREVARD 

2* 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5622  ALACHUA 

10 

29  42 

82  03 

130 

5P 

5P 

DR.  CECIL  R,  HOOK 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

5653 

25  47 

60    1 1 

5P 

ALEXANDER  M.  AL'.OT  T 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

9 

5P 

SP 

C  J 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI    WB  AIRPORT 

5663 

DAOE 

2 

80  16 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

5678 

DAOE 

2 

10 

8A 

u.s, plant  introdctn  sta 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

5 

26  11 

81  22 

10 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

SP 

5P 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONT  1  CELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

S3  52 

209 

5P 

5P 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  50 

81  05 

22 

SA 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

SP 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

b    <S  "> 

27  15 

82  19 

20 

SA 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  1 B  GARDENS 

6078  COLLIER 

\ 

5P 

CARIBBEAN  GARDENS 

NICEVILLE 

62*0 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

8A 

8A 

C 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

6251 

OSCEOLA 

B 

27  56 

81  00 

60 

7A 

MPS.   ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH   NEW  RVfl    CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  34 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH   NEW  RVR   CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

c 

CEN  £.  SOU  FLA  FLOOD  CON 

6*14 

29  11 

SP 

MID 

CITY  OF  OCALA 

OCALA  2  NE 

6*19 

5 

29  13 

62  07 

68 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

6*60 

Okeechobee 

27  14 

80  59 

30 

SP 

CLOSED  10/10/62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

27  13 

34 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

6584 

28  57 

81  18 

26 

c 

JOHN  MARCHE WKA 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  33 

MID 

M10 

u.s.  weather  bureau 

ORTONA  LOCK  2 

6651  GLADES 

26  *7 

81  18 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALA  TK A 

6753  [PUTNAM 

29  39 

61  36 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

6628 

5 

30  42 

B*  23 

7 

EMORY  H.RICHARDSON 

PANAMA   CITY  2 

68*1 

BAY 

5 

30  10 

85  39 

8 

5P 

5P 

c 

GEORGE  C.  COOK 

PARR  1 SH 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

*P 

HOWARD  0.  GuThRIE 

PENNSUCO   5  NW 

6988  DAOE 

2 

25  55 

SO  25 

8 

c 

PENSACOLA   FAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

MID 

MID 

FED.  AvUTION  AGENCY 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

E  GAMBIA 

5     30  25 

87  13 

13 

MID 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

PERRINE 

7020  OADE 

2     25  36 

80  21 

11 

SOUTH  OADE  UTIL.  INC. 

TO  3  5 

TAYLOR 

5     30  07 

6P 

2P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

5     28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

725* 

2     26  1* 

80  09 

22 

SP 

SP 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

MART  IN 

7     26  59 

80  37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNT A  GOROA 

CHARLOTTE 

5     26  56 

B2  03 

5P 

QUINCY  EXP  STAT  ION 

GADSDEN 

30  35 

250 

SP 

N.    FLA.    £XP.  STATION 

RAIFORO  STATE  PRISON 

UNION 

10 

30  0* 

82  11 

120 

c 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL    PALM  RANGER  STA 

7760  DADE 

5     25  22 

80  37 

10 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT    AUGUST  1 NE 

2    29  5* 

81  19 

IS 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

rssi 

PASCO 

5     26  20 

82  IS 

178 

7P 

TP 

c 

BRO.  AUSTIN  VELTEN 

ST    LUCIE   NEW   LOCK  1 

res* 

MARTIN 

2     27  05 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  MARKS  6  SE 

5  '   30  05 

84  10 

17 

4P 

*P 

FISH  +  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5 

27  *7 

82  38 

35 

5P 

5P 

c 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

30  0* 

84  36 

37 

5P 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

SEMINOLE 

B 

28  *8 

5P 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 

SARASOTA 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

SP 

CITY  Of  SARASOTA 

SHADY   OAKS   FISH  CAMP 

8165 

POLK 

27  *9 

Bl  13 

60 

c 

MRS.  PEARL  £.  BREWER 

SOUTH  MIAMI    5  W 

DADE 

2 

25  *2 

80  21 

8 

5t> 

SP 

SAMUEL    B ■  H£ATON 

STARKE 

BRADFORD 

B 

29  56 

82  06 

48 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WRGft 

STE INHATCHEE    MCCAIN  TwR 

8565 

TAYLOR 

5 

29  43 

29 

BA 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

MARTIN 

27  13 

80  15 

6P 

IP 

RADIO  STATION  WSTU 

Tallahassee  wb  ap 

8758 

LEON 

5 

30  26 

8*  20 

MID 

u.s.  weather  bureau 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DAOE  2 

25  46 

80  27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

T AM I AM  I    TRL    40  Ml  BEND 

DADE 

4     25  *6 

BO  SO 

12 

5P 

5P 

SP 

c 

NAT IONAL   PARK  SVC. 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5     27  58 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

Tarpon  spgs  sewage  pl 

P INELLAS 

5     28  09 

62  45 

8 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERN  1 ER 

88*1 

MONROE 

2     25  01 

It 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE   2  W 

BREVARD 

2     28  37 

80  50 

40 

6P 

6P 

FRANK   B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

5     29  25 

33 

FLA.  FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5     27  06 

82  27 

10 

SP 

5P 

c 

E .    RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

7     27  02 

81  21 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

WASHINGTON 

3     30  37 

BS  43 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH   FAA  AP 

INDIAN  RlvER 

2     27  39 

80  25 

24 

MID 

MID 

7A 

c 

FED*  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA   2  N 

9*01 

HARDEE 

5     27  35 

81  49 

119 

5P 

" 

IVON  B.  TILYOU 

W  PALM   BEACH   RADIO  WJNO 

9521 

PALM  BEACH 

2    26  *4 

SO  03 

IS 

RAD  10   ST AT  1  ON  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2     26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  tlUREAU 

WEWAHITCHKA 

9566 

GULF 

1     30  05 

85  12 

** 

5P 

SP 

EDWARD   A.    BAND JOUGH 

WINTER  HAVEN 

POLK 

5     28  01 

81  45 

152 

SP 

SP 

RADIO  STATION  WSIR 

WOODRUFF  DAM 

9795 

JACKSON  1 

30  *3 

8*  52 

118 

6A 

•A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

BAS  INGER 

0688 

OKEECHOBEE 

7 

27  23 

81  02 

U.S. GEOLOGICAL  SURVEY 

INDIANTOWN 

4262 

MARTIN 

7 

27  01 

80  28 

25 

7A 

INDIANTOWN  MARINA 

j      1 -APALACHICOLA,      2-ATLANTIC,      3-CHOCTAWHATCHEE  , 


-EVERGLADES i      S-GULF i     6-OCHLOCKONEE , 


7-OKEECHOBEE, 


10 -SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI tma t ologls t  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  *'C1  imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatuies  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  c 1 lmat ological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation'  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soli  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.    for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  1961       annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents.   


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary  )     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C.  
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
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Temperature 


Station 

Average 
m 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

S 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dote 

1    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1 .00  or  More 

1  • 

si 

5  J 
"J 

a  i 

NORTHWEST 

APALACH ICOLA   WB  CITY 

R 

86.2 

74.2 

80.2 

0.0 

90 

16  + 

68 

3+ 

0 

3 

0 

0 

0 

7.25 

1.95 

2.49 

10 

•  O 

0 

12 

5 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

M 

M 

M 

99 

30 

60 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

CARRABELLE   1  NNW 

88.  5 

66.5 

77.5 

95 

11 

54 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

7.26 

1  .40 

22 

•  O 

0 

12 

6 

2 

CHIPLEY   3  E 

89.8 

69.5 

79.7 

97 

15+ 

60 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

8.74 

2.11 

18 

•  0 

0 

12 

7 

3 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

91 .4 

69.4 

80.4 

102 

14 

61 

6+ 

0 

17 

0 

0 

0 

10.77 

3.68 

17 

•a 

0 

6 

5 

4 

OE   FUNIAK  SPRINGS 

78.6 

_  2.4 

99 

9 

51 

3 

o 

16 

0 

0 

0 

10.83 

5.01 

3.51 

17 

•  0 

o 

8 

7 

4 

FOUNTAIN  3  SSE 

91*3 

67.4 

79,4 

100 

14 

53 

3 

o 

1  7 

0 

0 

0 

8.52 

2.36 

22 

•  O 

o 

1 1 

6 

3 

MAR IANNA   IND  SCHOOL 

90.0 

6  8.5 

79,3 

-  0.7 

97 

14  + 

58 

3 

o 

16 

0 

0 

0 

7.33 

2.51 

2.75 

18 

•  O 

o 

12 

5 

1 

MILTON   EXP  STATION 

79,6 

101 

59 

3 

o 

1 8 

0 

0 

0 

10.70 

4.22 

•  0 

o 

10 

7 

3 

MONTICELLO  2  S 

93.2 

68.7 

81.0 

1,3 

102 

14 

60 

3 

o 

21 

0 

0 

0 

5.86 

■  02 

1.35 

18 

.0 

o 

1 3 

1 

68.7 

78.8 

97 

1 1 

57 

o 

13 

0 

0 

0 

10.61 

5.10 

2.60 

.0 

o 

PANAMA  CITY  2 

90*1 

72.6 

81.4 

0.7 

95 

9  + 

65 

3 

o 

21 

0 

0 

0 

8.02 

3.56 

2.58 

19 

•  O 

o 

5 

8  8.6 

71.8 

80.2 

97 

9 

66 

3 

o 

15 

0 

0 

0 

11.54 

1.85 

•  0 

o 

1  5 

9 

3 

D  CW  C  A  r"  1".  1   A     UQ     C T T V 

73.7 

80.2 

—  o.3 

95 

1 0 

67 

3 

o 

7 

0 

0 

0 

8.24 

3.02 

2.78 

19 

•  0 

o 

11 

5 

2 

UU  1  IH.  I     LA"    j  1  H  1  lun 

89*0 

0.4 

5  9 

3 

13 

0 

0 

0 

5.45 

.23 

1,54 

18 

•  0 

o 

1 1 

5 

1 

89*8 

70*6 

80.2 

95 

1 1 

62 

3+ 

o 

18 

0 

0 

0 

8.22 

2.60 

22 

•  0 

o 

1 1 

^ 

2 

SANBORN  TOWER 

90*  3 

67*7 

79,0 

97 

14  + 

58 

3 

17 

0 

0 

0 

10.47 

2.46 

4 

.0 

o 

1 0 

TAI  1    A  LI  A  C  *"  CT     U  O  AD 

1  ALLAMAijtt    W  d  Ar 

89*0 

70.3 

79.7 

_  o.5 

95 

14  + 

6  1 

3 

o 

12 

0 

0 

0 

9.23 

2.69 

1  .62 

28 

•  0 

o 

1 1 

6 

5 

WOODRUFF  DAM 

90.3 

68.6 

79.5 

100 

1  5 

60 

3 

o 

17 

0 

0 

0 

4.60 

.91 

23 

.0 

o 

10 

6 

o 

79,7 

-  0.2 

8,54 

3.09 

•  0 

NORTH 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      102*  on  the  14th  at  Crestview  Radio  WJSB  and  Monticello  2  S 

Lowest  Temperature:       51°  on  the  3d  at  De  Funiak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:      14.  16  inches  at  Glen  St.  Mary  Nurseries 
Least  Total  Precipitation:        0.  73  inch  at  Marathon  Shores 

Greatest  One-Day  Precipitation:      5.35  inches  on  the  24th  at  Bradenton  Exp  Station 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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9 

,86 

T 

.07 

.87 

.11 

T 

•  39 

•  12 

.02 

.90 

1  .  35 

•  21 

.22 

•  26 

•  32 

.05 

.23 

.63 

.13 

.02 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.92 

.55 

.02 

.41 

.07 

1.44 

.08 

.01 

.51 

.37 

.01 

2.41 

.04 

1.00 

MOUNTAIN  LAKE 

.01 

.44 

2.13 

•  65 

•  58 

•  14 

.11 

.01 

.48 

.85 

.16 

•  39 

.07 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6 

.33 

1  8 

1  05 

.10 

.07 

.20 

.23 

.15 

•  09 

.05 

.26 

.43 

.40 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

6 

.41 

.05 

.98 

.02 

.35 

.19 

.26 

.01 

.13 

•  09 

.15 

•  47 

.06 

.0". 

•  03 

.07 

2.75 

.76 

NICEVILLE 

10 

6] 

1.08 

2.60 

•  67 

1.07 

1.07 

.10 

• 

2.00 

.08 

•  03 

.08 

.87 

• 

.96 

NITTAW  1  S 

.74 

.45 

■  35 

1.19 

.31 

.13 

.63 

.34 

.30 

•  64 

•  60 

.20 

.54 

.45 

T 

.61 

OCALA 

.37 

.36 

.21 

•  03 

•  65 

•  03 

.46 

.34 

•  09 

•  13 

1.23 

.01 

.09 

.43 

.29 

OCALA  2  NE 

9 

.14 

03 

.06 

.01 

•  01 

.68 

.01 

.03 

.14 

•09 

1.87 

.03 

.04 

.27 

•  09 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

1.90 

.01 

.07 

•  08 

.35 

.78 

.  34 

2.90 

.10 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

6 

.67 

T 

T 

.22 

.09 

T 

.10 

T 

T 

.10 

.20 

T 

•10 

.03 

•  24 

3.64 

.36 

■  33 

.28 

.98 

T 

PALATKA 

9 

.44 

.10 

.26 

•  21 

.01 

.37 

.05 

•  07 

1.03 

1.30 

.67 

.03 

1.04 

•  30 

PANAMA   CITY  2 

B 

.02 

.04 

1*40 

T 

•  07 

.93 

1*97 

2.56 

.03 

.03 

1.26 

T 

T 

.09 

T 

PARR  I SH 

9 

.73 

.53 

T 

.90 

.29 

.06 

•  01 

.08 

.05 

.03 

•  39 

T 

1  .03 

.51 

•78 

.oe 

.07 

.01 

.89 

.02 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

11 

.54 

.12 

•  02 

•  49 

.02 

.91 

•  92 

1.57 

.69 

.43 

.85 

1.85 

1*84 

.91 

.29 

•  57 

.33 
•  44 

.07 

•  10 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

8 

.,:<. 

.01 

T 

T 

.02 

1.90 

•  32 

2.78 

•  92 

.  30 

.27 

.09 

•  94 

.26 

.08 

.50 

•  21 

PERRINE 
PERRY 

PLANT  CITY 

9 

.48 

1.70 

1.90 

.70 

.20 

.50 

.30 

•  20 

.20 

1.55 

•  10 

.29 

•  19 

•  IS 

.7B 

.30 

.21 

.23 

6 

.43 

.22 

.70 

.48 

•  97 

.02 

.15 

.10 

•  49 

•  26 

.05 

•  73 

.60 

.15 

.70 

•  35 

.51 

.10 

.03 

9 

.64 

1.19 

1.17 

•  17 

.03 

.04 

1.42 

.15 

.23 

1.69 

1.36 

■  31 

.08 

1.26 

.56 

POMPANO  BEACH 

7 

.59 

T 

.02 

.09 

.70 

.41 

T 

.79 

2.59 

.05 

.28 

•  35 

•  58 

.43 

.08 

.21 

■  34 

.10 

.13 

PUNTA  GORDA 

11 

.86 

1  .00 

1.03 

1.08 

.60 

.05 

.10 

2.50 

.45 

.20 

.05 

2.40 

.37 

.25 

.20 

.40 

1.20 

OUINCY  EXP  STATION 

3 

.44 

T 

.11 

.11 

.02 

.36 

•  13 

1  .54 

•  56 

■  90 

•  26 

•  46 

•  91 

.06 

.05 

.04 

•  63 

.07 

•  lollowing  SlsUon  Indoi 


DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  [ 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17  | 

18 

19  ] 

20 

21 

22 

23 

24 

I 

25 

26 

27 

28  j 

29  | 

30 

31 

VAL  PALM  RANGER  STA 

* 

.01 

1*48 

•01 

•OS 

•  55 

T 

7 

•  12 

* 

* 

[NT  AUGUST INE 

9! 

i  3 

•15 

.03 

■  05 

•  12 

T 

.45 

•  06 

1  •  39 

•  43 

1 0 

* 

■ 

03 

•  73 

*30 

'3 

*  10 

i "  10 

^59 

[NT  LEO 

5, 

50 

.93 

•  05 

•  05 

.03 

.39 

; 

.  1  3 

■  66 

!l3 

.  90 

1*1 

■  49 

.  it 

INT  HARKS  6  SE 

.19 

.48 

•  29 

.65 

.09 

■  96 

.23 

■09 

2.60 

.23 

.29 

.40 

PETERSBURG 

30 

T 

•  26 

.07 

•  19 

.07 

T 

1.33 

•  02 

.07 

.19 

.69 

.09 

T 

.26 

•  S3 

1.36 

T 

•23 

NBORN  TOWER 

10 

2.46 

•  27 

.13 

•  51 

•  05 

•  12 

•  04 

7 

1  •  78 

.99 

.13 

l.$3 

.06 

.  j  | 

•  06 

.08 

1.61 

.06 

NFORD  EXP  STATION 

3 

06 

•  02 

•22 

•  16 

•  31 

■  03 

T 

•  10 

7 

•  16 

•  63 

•  48 

•  IT 

•  39 

•  31 

•  10 

RASOTA 

9. 

00 

•  29 

.06 

.50 

■  12 

.03 

2.35 

.  39 

T 

.03 

.39 

»M 

•  93 

.66 

1.70 

•  02 

.  09 

UTH  MIAMI    5  W 

T 

•  33 

.02 

2.17 

.50 

1  .42 

T 

.60 

.17 

.61 

.01 

•  01 

T 

.67 

.01 

T 

.12 

•  16 

.24 

.39 

.21 

•  09 

.16 

• 

MRKE 

10 

07 

.0) 

.08 

.06 

■  42 

1*00 

.07 

.14 

•  15 

•  18 

•  04 

1  .00 

•  00 

•  40 

.70 

.76 

E I NHATCHf E  MCCAIN  TWR 

30 

•  30 

•  90 

•  30 

1.30 

•  30 

3.00 

.00 

UART  1  N 

J 

lc 

.16 

L  .53 

01 

•  22 

T 

•  27 

•  02 

•  33 

.29 

.20 

•  47 

1 .00 

.26 

.12 

.07 

LLAMASSEE  W8  AP 

9 

23 

•  06 

•  03 

1 .50 

•  1  5 

•  10 

1.58 

.29 

T 

1  »22 

•  31 

■  03 

T 

.03 

.39 

•  01 

-0: 

•  03 

.62 

1  .62 

.02 

.22 

MIAMI    TRL  40  MI  BEND 

5 

54 

.0» 

•  29 

1.26 

.02 

.59 

.22 

.24 

.13 

.20 

.19 

•  13 

•  11 

1.04 

.19 

.19 

.13 

.22 

.01 

.39 

. 

MPA  WB  AIRPORT  R 

.13 

.52 

.20 

•  02 

.02 

T 

.03 

T 

T 

T 

7 

.03 

.09 

.31 

•21 

.27 

.04 

.  g  9 

1.26 

.01 

.  12 

RPON  SPGS  SE«AGE  PL 

4 

75 

•  05 

•  20 

•  20 

.19 

1.09 

•  60 

•  05 

.19 

1.13 

.10 

VERNIER 

1 

39 

.OS 

.13 

T 

.41 

.10 

T 

•  09 

.10 

.52 

.02 

TUSVtLLE  2  W 

9 

^ 

.34 

.21 

.07 

.09 

1.27 

.96 

.0: 

.70 

•  60 

HER  TOWER 

3 

10 

.20 

.40 

.90 

.20 

.30 

.20 

.10 

NICE 

7 

66 

.60 

.71 

.09 

.09 

.66 

1.47 

.36 

.42 

.91 

.17 

.47 

.74 

.09 

1*00 

•  02 

.23 

RO  BE  ACM  FAA  AIRPORT 

9 

OT 

T 

T 

•  84 

.07 

.11 

.31 

.54 

•  30 

.16 

.03 

.06 

.06 

.42 

.96 

•  37 

(JCHULA  2  N 

9 

91 

.01 

.53 

.03 

.01 

.36 

.** 

1.29 

1.20 

;*06 

.79 

.90 

.66 

.13 

•  19 

.05 

•01 

PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

3 

83 

•  03 

.01 

.02 

.14 

1.07 

.03 

.08 

.31 

.01 

.32 

.26 

.27 

.02 

.  1  v 

7 

.04 

.CI 

ST  PALM  BEACH  wB  AP  R 

2 

92 

•  06 

T 

T 

•  71 

T 

.03 

T 

.15 

.65 

•  05 

T 

.16 

•  30 

7 

.0. 

.06 

•  17 

T 

•  47 

.09 

7 

.02 

NTER  HAVEN 

3 

41 

.11 

.25 

.09 

•  02 

•  39 

.11 

.10 

1.67 

.02 

.11 

.06 

•  12 

T 

ODRUFF  OAM 

60 

•  10 

.63 

.11 

•  67 

•  67 

.54 

.2* 

.91 

.09 

•  52 

.10 

.06 

1 

t 
> 


,» 


•i 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORII 
JUNE  191 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I  Ave 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 

86 

89 

9  2 

90 

90 

90 

92 

91 

93 
70 

95 
72 

94 
72 

97 
74 

98 
71 

96 
74 

94 

75 

94 
77 

97 
71 

100 
68 

99 
73 

98 
71 

98 

72 

95 
70 

88 

70 

90 

69 

84 
68 

84 
65 

a5 

68 

89 
65 

94 
69 

92 
68 

APALACHI COLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

85 

70 

84 

65 

85 

85 

85 

86 

89 

88 

86 

90 
78 

90 
78 

89 
79 

68 
77 

88 
78 

90 
75 

88 

75 

87 
76 

86 
77 

87 
76 

87 
80 

86 

77 

85 
74 

85 
71 

79 
72 

64 
71 

84 
73 

82 
75 

86 
75 

88 
77 

86 
74 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

88 

69 

92 
70 

90 
70 

93 
69 

89 

70 

93 
66 

90 
65 

93 
67 

92 
68 

93 
71 

93 
71 

97 
71 

89 
73 

94 
72 

93 
72 

91 
72 

92 
73 

97 
70 

95 
74 

94 
74 

93 
74 

95 
71 

95 
73 

95 
70 

89 
69 

85 
72 

85 
71 

88 
69 

91 

70 

93 
71 

BARTOW 

MAX 
MIN 

88 

90 

90 

92 

94 

93 

93 

93 

90 
6  6 

91 

70 

91 
70 

93 
71 

92 
71 

95 
69 

94 
71 

91 
71 

93 
66 

95 
71 

98 
68 

97 

72 

97 
72 

95 
71 

94 
66 

91 
64 

89 
67 

89 
69 

87 
69 

89 
68 

91 
68 

93 
69 

66 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

86 

85 

90 

8  9 

67 

38 

89 

89 

88 
6  8 

88 

72 

89 
71 

89 
73 

90 

74 

91 
72 

93 
73 

91 
76 

92 
77 

90 
74 

90 
72 

91 

73 

91 
75 

90 

73 

91 
71 

89 
68 

91 

72 

89 
70 

85 
72 

86 

69 

88 
70 

92 
72 

s 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 

88 

86 

88 

90 

85 

86 

85 
67 

89 
69 

90 

90 
71 

91 
74 

87 
72 

90 
71 

90 
71 

87 
72 

92 
69 

91 
70 

91 
68 

90 
71 

90 
69 

91 
69 

89 
71 

90 
69 

84 
70 

86 
69 

88 
68 

88 
67 

90 
71 

68 
69 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

85 

8? 

89 

8H 

8LOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 
MIN 

■5: 

90 

90 

91 

97 
68 

98 
71 

98 
74 

97 
73 

96 

72 

96 
74 

98 

73 

89 
72 

78 
71 

89 

72 

90 
69 

89 
68 

88 
69 

90 
68 

83 
71 

99 
71 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
70 

89 
71 

91 
67 

68 

69 

88 
66 

88 
66 

88 

67 

88 

6  9 

87 
72 

88 

72 

89 
74 

88 
71 

89 
71 

89 
72 

89 
76 

89 
73 

90 
72 

94 
70 

91 
72 

90 
72 

89 
71 

93 
69 

91 
69 

89 
70 

86 

70 

87 
72 

86 

71 

89 
70 

92 
70 

89 
70 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
69 

89 

65 

91 
67 

91 
70 

91 
65 

88 

65 

91 

68 

88 

70 

8  9 

73 

90 
73 

91 
74 

94 

73 

94 

73 

93 
76 

92 
74 

92 

74 

95 
73 

96 
71 

97 
72 

94 

70 

96 
68 

92 
68 

90 
69 

89 
72 

83 
71 

86 
70 

82 
69 

87 
69 

94 

70 

9C 
7C 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 
69 

90 
oO 

92 
62 

92 
66 

92 
61 

90 
61 

94 
65 

95 
66 

93 
70 

93 

70 

75 
72 

97 
71 

97 
68 

96 
73 

95 

73 

95 
73 

96 
70 

100 
68 

99 
69 

98 
71 

92 
74 

95 
72 

90 
68 

90 
69 

86 

69 

86 
70 

78 
68 

90 
67 

93 
69 

91 
68 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

86 

72 

89 
72 

87 

70 

90 
76 

91 
68 

89 

bb 

90 
65 

88 

65 

90 
60 

91 
67 

94 
70 

94 
74 

90 
69 

94 
72 

93 
71 

90 

72 

94 
70 

95 
69 

93 
69 

92 
69 

92 
69 

95 
69 

88 

70 

90 
70 

85 
70 

85 
67 

88 
67 

88 
65 

91 
66 

90 
69 

H 
61 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

91 
74 

8  9 
74 

92 
74 

91 
74 

88 

74 

88 
71 

88 
70 

88 

74 

89 
74 

88 

79 

89 
79 

90 
80 

84 

73 

87 

75 

87 

74 

88 
80 

89 

80 

89 
75 

90 
76 

89 
77 

88 
79 

90 

79 

92 
75 

89 
72 

90 
75 

83 
69 

88 
74 

37 

72 

90 
76 

93 
74 

8t 
7? 

CARRABELLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

87 
65 

86 
59 

88 

54 

90 
56 

92 
56 

91 
60 

90 
64 

91 
65 

91 
66 

85 
64 

95 
71 

92 
70 

91 
71 

90 
69 

93 
72 

91 
71 

88 

72 

87 
70 

87 
71 

89 
74 

89 
73 

85 
67 

87 
68 

87 
66 

79 
68 

85 
66 

88 

65 

S3 
66 

86 
67 

89 
68 

86 
6( 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

87 
68 

92 
79 

86 
82 

88 

82 

89 
64 

86 

77 

87 
81 

87 
82 

88 

82 

88 

72 

87 
81 

88 
80 

88 
80 

89 
86 

87 
80 

89 
60 

88 
76 

69 
79 

90 
80 

89 

80 

88 
80 

91 
30 

89 
73 

88 
71 

83 
72 

86 
69 

88 
71 

89 

73 

90 
80 

88 
72 

6( 

71 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
60 

87 
61 

9  0 
62 

91 
67 

91 
68 

94 
70 

94 
68 

94 

70 

96 
76 

93 
72 

93 
73 

94 
7  0 

97 
77 

97 
76 

94 
75 

90 
73 

87 
71 

82 
71 

87 
71 

91 

70 

86 
68 

87 

71 

85 
68 

85 

68 

85 
67 

87 
68 

86 
70 

67 
69 

89 
70 

8! 
6! 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
69 

90 
67 

92 
70 

90 
73 

88 

70 

89 
66 

89 

70 

8  8 

72 

87 
74 

89 
77 

89 
78 

92 
72 

92 
74 

90 
76 

91 

78 

91 
73 

91 
75 

94 
71 

94 
74 

92 
76 

93 
74 

92 
73 

92 
71 

91 

72 

84 
71 

87 
74 

84 
69 

88 
71 

92 
72 

7; 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
66 

93 
65 

95 
68 

93 
72 

93 
64 

93 

65 

92 
69 

89 
69 

93 
73 

92 
73 

92 
74 

96 
74 

95 
70 

93 
74 

93 
75 

93 
74 

95 
74 

97 
72 

97 
72 

95 
74 

96 
73 

98 
69 

93 
71 

87 
73 

85 

72 

86 
72 

86 
70 

91 
69 

95 
71 

9<| 
71 

CLEWISTON   U   S  ENG 

MAX 
MIN 

85 

73 

66 
74 

88 
76 

88 

70 

88 
71 

90 
68 

67 

66 

88 

69 

87 

66 

90 
69 

89 
69 

93 
71 

92 
74 

67 
71 

92 
70 

91 
74 

91 

73 

93 
69 

93 
70 

94 
71 

95 
71 

95 
71 

93 
73 

89 

73 

91 
73 

88 
71 

88 
71 

90 
68 

89 
69 

91 
72 

"l 

7C; 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
64 

92 
61 

94 
62 

92 
62 

90 
61 

98 
69 

99 
70 

99 
73 

99 
72 

97 
73 

97 
76 

100 
74 

102 
76 

100 
77 

97 
74 

90 
71 

82 
70 

85 
68 

84 
67 

89 
71 

87 

69 

86 
68 

88 
68 

84 
70 

86 
67 

85 
68 

84 
68 

90 
70 

88 

72 

91, 
6! 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

86 
66 

88 

62 

90 
60 

88 

60 

90 

65 

90 
62 

90 
64 

91 
66 

90 
66 

90 
70 

91 

72 

92 
75 

95 
72 

95 
70 

96 
75 

88 
75 

89 
74 

90 
70 

91 

70 

93 
68 

92 
70 

90 
71 

90 
68 

88 
67 

84 
68 

85 
68 

83 

68 

82 

67 

86 
70 

90 
68 

8i| 
6f 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

87 
74 

84 
71 

83 
74 

84 

66 

86 
69 

84 

68 

66 

65 

89 

67 

89 

70 

91 
71 

95 
72 

96 
74 

97 

75 

94 

72 

97 
75 

100 
73 

97 

74 

95 
72 

98 

72 

89 
73 

93 
74 

94 
78 

94 
73 

94 
74 

89 

72 

86 

72 

90 
70 

91 
70 

90 
68 

93 
64 

91. 
71 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
75 

82 
74 

86 
66 

87 

67 

85 
72 

89 
71 

90 
70 

91 

70 

90 
71 

93 
74 

96 
72 

96 
75 

95 
77 

98 
75 

95 
77 

93 
75 

94 
77 

96 
73 

91 
72 

95 
74 

94 

75 

90 
74 

89 

75 

87 
74 

86 
71 

83 
72 

86 

70 

86 
68 

85 
66 

86 
69 

9(; 

7![ 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
65 

94 
54 

92 
51 

92 
65 

93 

57 

95 
63 

97 
60 

98 
64 

99 
67 

98 
69 

95 
69 

95 
69 

98 

71 

98 
76 

97 
72 

92 
73 

86 
71 

85 
71 

76 
71 

84 

69 

69 

69 

81 

67 

87 
68 

88 
67 

84 
69 

67 
65 

85 
65 

87 

67 

88 

66 

90 
68 

9( 
61 

DE   LAND   3  N 

MAX 
MIN 

85 
68 

83 
69 

87 
64 

69 
64 

83 
69 

91 
66 

91 
64 

93 
65 

91 
70 

94 
74 

95 
74 

95 
75 

95 
7  5 

98 
71 

98 
76 

97 
75 

94 
77 

98 
74 

99 
71 

99 
73 

98 
74 

96 
72 

94 

72 

87 
71 

38 
71 

88 

70 

88 
70 

89 
69 

92 
66 

92 
70 

91 
7( 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

87 
68 

90 
70 

89 
70 

90 
65 

89 
68 

90 
67 

90 
65 

90 
67 

91 
65 

91 
67 

92 
67 

92 
67 

B4 
76 

92 
71 

90 
71 

39 
68 

93 
72 

94 
68 

93 
72 

91 
71 

92 
72 

93 
71 

91 
67 

90 
70 

89 
70 

87 
69 

87 
69 

88 
69 

91 
69 

91 
70 

9(, 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

89 

76 

91 
75 

89 
74 

90 
7  S 

91 
76 

89 
74 

90 
76 

91 
82 

9  0 
79 

90 
80 

89 
8  1 

90 
82 

92 

89 

91 

90 
8  1 

89 
80 

89 
72 

91 
83 

90 
82 

91 

80 

91 
81 

92 
80 

91 
81 

91 
78 

90 
81 

91 
79 

90 
85 

91 
84 

91 
84 

9(1 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
72 

89 
72 

63 
69 

87 

67 

88 

69 

89 
69 

90 
70 

89 
69 

89 

7  i 

91 

74 

89 

88 

88 

87 

38 
7  1 

89 
73 

92 
74 

94 
75 

94 
74 

93 

75 

91 
73 

89 
7 1 

92 
72 

88 

72 

85 
71 

84 
72 

89 
7  4 

89 
77 

8' 

7; 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

82 
68 

84 
71 

88 
65 

91 
64 

91 

67 

89 
68 

89 
65 

93 
68 

92 
69 

93 
73 

95 
74 

94 

72 

95 

72 

96 
76 

95 
76 

93 
73 

90 
76 

94 
75 

96 
71 

96 
70 

93 
73 

95 
72 

92 
71 

85 
70 

86 
71 

84 
71 

85 
69 

86 
70 

90 
68 

92 
70 

91 
71 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

95 

67 

93 
68 

92 
69 

90 

69 

91 
71 

93 
73 

93 
72 

95 
61 

92 
70 

91 

72 

92 

70 

91 
76 

93 
72 

95 
69 

92 
73 

93 
70 

91 
72 

92 
71 

94 

73 

94 
74 

93 
74 

95 

72 

92 
71 

93 
71 

92 
72 

92 
71 

91 
70 

96 
67 

92 
70 

94 
68 

91, 
71 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
72 

80 

71 

85 
64 

89 

63 

91. 

63 

88 

63 

89 

63 

92 
68 

90 
68 

95 
68 

99 
74 

100 
72 

93 
73 

100 
76 

98 
78 

97 
72 

sa 

74 

90 
72 

92 
69 

93 
71 

92 
71 

89 

73 

85 
70 

79 
71 

83 
65 

78 
70 

86 
7  i 

85 
70 

85 
69 

89 
68 

8' 

6' 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

81 

70 

88 
71 

84 
72 

34 
71 

81 
68 

82 

67 

79 
69 

80 

71 

80 
78 

80 
79 

87 
80 

85 

76 

86 

30 

86 
80 

84 

76 

86 
77 

87 
79 

94 
78 

89 
80 

88 
78 

85 
79 

87 

77 

89 
78 

69 
75 

84 

71 

83 
76 

85 

75 

87 
7  4 

86 
72 

87 
81 

8' 

7! 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

86 
67 

69 
68 

67 
67 

90 
67 

88 
67 

88 
65 

89 
64 

87 
67 

91 
66 

90 
70 

92 
70 

94 
70 

88 

93 

90 

89 
71 

90 
72 

94 
69 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

92 
69 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

85 

88 
6  8 

38 
68 

90 
66 

91 
70 

6' 
61 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

86 
70 

91 
71 

86 
74 

89 
71 

89 
71 

91 
69 

63 
67 

8  9 
69 

84 
68 

90 

71 

90 
68 

90 
75 

91 
75 

90 
75 

94 

93 
73 

92 
74 

91 

73 

91 

75 

90 
77 

90 
76 

39 

76 

92 
76 

91 

74 

90 
75 

89 
71 

83 
72 

88 
71 

89 
74 

87 
74 

i 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

84 

72 

85 
73 

67 
78 

85 

73 

87 
74 

87 
70 

86 

68 

85 
74 

86 
71 

85 
70 

67 
68 

88 
76 

88 

72 

88 

77 

93 
74 

86 

73 

87 
74 

89 
78 

89 

76 

89 
81 

89 
80 

91 

78 

91 
79 

91 
81 

89 
80 

86 

70 

86 
71 

88 
75 

89 

73 

90 
81 

»■ 

74  i 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
69 

87 
69 

88 
68 

88 

70 

89 
70 

92 
68 

91 
65 

90 
60 

85 
67 

91 
70 

89 
68 

91 
74 

90 
75 

88 
73 

91 

73 

91 
73 

92 
72 

90 
71 

90 
73 

89 
74 

89 

75 

89 

72 

91 
74 

90 
72 

90 
73 

89 
71 

83 
71 

88 

70 

89 
70 

89 
75 

8' 
71 

FORT  MYERS   WB  AP 

MAX 
MIN 

91 

72 

91 
74 

89 

72 

90 
70 

88 
70 

90 
71 

90 
71 

89 
71 

90 
73 

89 
74 

90 
74 

91 
75 

88 

77 

89 
75 

89 
77 

89 
75 

90 
77 

91 

75 

93 
78 

92 
75 

91 
75 

91 
74 

93 
75 

90 
74 

90 

72 

85 

73 

86 
75 

87 
74 

88 
74 

94 

74  . 

8(1 
7: 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

83 
74 

83 
70 

84 

71 

86 
76 

87 

63 

84 

63 

86 
68 

86 
69 

66 
70 

89 

70 

93 
69 

94 
72 

88 

73 

93 
71 

91 
71 

90 
71 

93 
73 

90 
74 

89 
73 

91 
71 

91 
74 

90 
72 

88 
74 

87 

72 

88 

73 

86 

71 

86 
69 

87 
69 

88 
70 

89 
73 

81 

7: 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE  3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD   EXP  STA 
INDIAN   LAKE  ESTATES 
INDIANTOWN 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LA  BELLE 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  SHORES 

MAR IANNA    1ND  SCHOOL 

MAYO  5  NW 

MELBOURNE 

MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI  12  SSW 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
HONT I  CELLO  2  S 
100RE  HAVEN  LOCK  1 
FOUNTAIN  LAKE 
<YAKKA   RIVER   ST  PARK 


i  LOR  I  DA 
JUNE  1963 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

1  ] 

12 

13 

14 

1  16 

17 

I  i9 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Averi 

MAX 

B8 
65 

89 

94 
53 

90 
59 

84 
61 

92 
63 

97 
65 

99 
65 

96 
67 

95 
69 

96 
74 

95 
74 

99 
74 

100 
72 

97 
70 

!  95 
70 

87 
72 

93 
70 

i  83 
70 

89 
72 

92 
68 

81 
69 

89 
71 

88 

67 

82 
70 

89 
68 

B9 

63 

86 

67 

90 
69 

95 
66 

91.3 
67.4 

MAX 

84 

88 

U 

89 

89 

91 

90 
63 

94 

65 

92 
6  6 

92 
69 

92 
72 

94 
74 

97 

75 

97 
72 

95 
74 

88 
74 

88 
73 

92 
70 

94 

70 

95 
68 

95 
72 

92 

68 

91 
70 

87 
67 

90 
70 

86 

70 

87 

70 

86 
68 

86 
67 

92 
70 

90.7 
68.8 

MAX 

83 

88 

88 
61 

89 

89 
66 

91 
62 

89 
6  3 

93 
66 

91 
68 

92 
71 

92 
74 

93 
76 

96 
76 

94 
73 

96 
76 

89 
75 

86 
73 

92 
72 

94 
71 

95 
68 

91 

70 

91 
68 

89 
69 

84 
69 

84 

70 

85 
71 

88 
70 

78 
70 

84 
69 

91 
69 

89.4 
69.5 

MAX 

1  87 

88 

88 

92 

93 

89 

92 
60 

95 
64 

95 

65 

93 
67 

93 
71 

95 
75 

96 
68 

96 
73 

96 
76 

95 

89 
72 

91 

69 

.93 

69 

94 

67 

91 

70 

92 
68 

93 
65 

85 
67 

86 

|  66 

82 
67 

BR 

67 

1  83 
68 

87 
67 

93 
65 

91.0 

MAX 

86 

87 

88 

88 

89 

89 

90 

67 

83 
70 

86 
68 

92 
71 

89 

72 

91 
72 

92 
74 

92 
76 

90 
74 

90 
72 

90 
75 

9  0 

73 

90 
73 

89 
77 

BB 

77 

90 
75 

9  0 

79 

90 
74 

89 
74 

88 
72 

84 
72 

88 

70 

89 
73 

89 
78 

88.9 

MAX 

82 

89 

6° 

89 

88 

88 

93 

93 

92 

94 
75 

99 
75 

97 
74 

95 
75 

87 

92 

93 
73 

94 
69 

93 

73 

89 

70 

RR 
7  1 

78 
67 

85 
70 

85 

7  0 

89 
66 

79 
70 

88 

67 

89.6 

MAX 

88 

88 

88 

88 

87 

89 

85 

86 

89 

90 

89 
6  9 

90 
71 

91 
72 

91 
73 

90 
71 

90 

91 

91 

90 
71 

90 

90 
70 

91 
69 

90 
70 

90 
70 

87 
70 

8  5 
68 

88 
68 

87 
68 

88 
69 

89 
72 

88.9 

MAX 

88 
69 

90 

87 

91 

89 

91 

90 

90 
68 

91 

70 

91 
70 

92 
71 

93 
72 

91 
72 

94 
69 

92 
72 

90 

92 

95 
72 

95 
72 

94 
71 

94 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
69 

87 

69 

«6 

71 

87 
70 

82 
68 

90 
69 

92 
70 

90.7 

MAX 

85 

87 

S  3 
70 

86 

91 
68 

91 
6  7 

89 
66 

90 
67 

86 
69 

92 
70 

90 
71 

93 
73 

95 
74 

90 
72 

92 
72 

91 

90 

94 

95 

93 

92 
72 

91 
71 

91 

90 
71 

89 
71 

86 

71 

85 

70 

87 
69 

88 

73 

90 
72 

89.7 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
70 

90 
65 

92 
66 

94 
70 

94 
64 

90 
65 

92 
68 

90 
69 

89 
69 

90 
73 

92 
75 

94 

75 

95 
73 

93 
77 

92 

92 

95 

97 
71 

97 
71 

99 
71 

?I 

94 
74 

90 
7  1 

90 
74 

89 
71 

89 
72 

80 
71 

89 
69 

95 
71 

92.0 

MAX 
MIN 

79 

69 

84 
66 

87 
64 

92 
65 

92 
69 

86 

69 

88 
66 

93 
69 

92 
70 

95 
74 

94 
73 

95 
72 

96 

74 

97 
77 

97 
72 

88 

92 

95 

96 

92 

,2 
71 

90 
7 1 

83 
71 

88 
70 

78 
71 

89 

72 

81 

73 

87 
71 

90 
70 

89.9 
71.0 

MAX 

80 

79 

84 

87 

89 
67 

88 

88 

65 

89 
68 

87 

70 

94 

72 

95 
69 

95 
74 

91 
73 

97 
76 

97 
75 

93 

89 

93 

100 
71 

86 

89 

84 
7 1 

86 
71 

81 
70 

82 
70 

80 
70 

B4 

70 

86 
69 

84 
69 

86 
69 

88.1 

MAX 
M I  N 

83 
66 

90 

92 
55 

96 

52 

97 
64 

94 
64 

96 

61 

99 
62 

99 
62 

96 
62 

9  8 
71 

98 
73 

100 

71 

100 
73 

99 
74 

101 

85 

90 

95 

95 

93 
7 1 

89 

91 

56 

84 
63 

92 
68 

83 
67 

91 
66 

91 

65 

91 
67 

95 
70 

93.4 

MAX 
MIN 

85 

86 

36 

85 

71 

86 
76 

87 

86 

77 

89 

77 

88 

79 

89 

89 
80 

88 

74 

87 

79 

88 
81 

88 
78 

88 

89 

9  0 

90 

88 

88 

8  1 

89 
81 

90 

90 
76 

89 

76 

BB 
77 

89 
80 

90 
81 

90 
81 

90 
82 

88.2 
78.6 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
6  7 

90 
61 

90 
65 

90 
68 

90 

63 

89 
65 

89 
66 

89 
65 

93 
77 

94 
66 

88 
72 

93 
70 

92 
70 

92 

94 

96 

95 

96 

92 

95 

93 
66 

90 
67 

BB 

68 

91 
67 

92 
68 

92 
69 

91.6 
67.6 

MAX 
MIN 

84 
66 

90 
62 

89 

60 

93 
60 

95 
64 

93 
65 

90 
63 

96 
65 

94 
65 

94 
70 

94 
72 

96 
71 

97 
71 

97 
74 

97 
74 

91 

85 

90 

70 

93 
69 

97 
69 

93 
72 

90 
69 

92 
69 

87 

67 

82 
68 

85 
69 

91 
70 

81 
67 

90 
68 

95 
70 

91.4 

MAX 
MIN 

84 
74 

88 

72 

86 
66 

90 
68 

92 
72 

90 
68 

90 
68 

90 
71 

90 

73 

,0 
75 

92 
75 

90 
75 

94 
74 

97 
71 

96 
74 

96 

96 

97 

98 

98 

97 

95 

98 

97 

91 

90 
7  U 

84 
72 

86 
70 

86 

70 

90 
72 

91  .9 
72,5 

MAX 
MIN 

86 

70 

87 
70 

86 

70 

92 
71 

90 
65 

90 
66 

88 
68 

91 

71 

90 

70 

89 
74 

89 
73 

91 
74 

93 
73 

92 
74 

90 
74 

89 

90 

94 

95 

76 

93 
75 

92 
76 

92 
73 

93 
6  9 

90 

69 

90 
73 

84 

72 

86 
71 

85 
71 

87 
71 

92 
73 

89.9 
71.9 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
69 

89 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
67 

93 
64 

90 
67 

93 
67 

90 
69 

95 
69 

97 
73 

90 
73 

95 
72 

90 
71 

93 

90 

97 

98 

95 

94 

96 

96 

93 

91 
70 

BR 

89 

88 
70 

91 

94 
7 1 

92.2 
70.1 

MAX 

85 

86 

87 

89 

88 

88 

89 

92 

90 

90 

91 

92 
75 

94 

75 

95 
73 

93 
75 

92 

92 

95 

96 

95 

93 

92 

93 

89 

90 

8  5 

83 

82 

87 

92 
70 

90.2 
70  .9 

MAX 
MIN 

83 
67 

89 
63 

91 
60 

92 
63 

92 
66 

94 
66 

92 
65 

94 
66 

91 
74 

91 
68 

92 
75 

95 
74 

97 

75 

98 

74 

98 
76 

90 

88 

88 

91 

92 

91 

67 

90 

86 

70 

82 

82 

89 

80 

88 

70 

90 

90.1 
69.9 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
67 

88 

69 

91 
66 

93 
66 

89 

65 

87 
66 

88 

65 

91 
66 

92 
66 

93 

67 

93 
71 

89 

71 

95 
69 

92 
72 

88 

92 

94 

92 

93 

95 

93 

93 

89 

BB 

B4 

90 

93 

93 

90.7 
68.2 

MAX 
MIN 

84 
66 

88 

62 

90 
62 

91 

65 

93 
69 

93 
66 

90 
64 

94 

66 

94 
69 

94 
68 

95 
73 

95 
73 

96 
74 

96 

75 

li 
75 

87 

87 

88 

88 

91 

93 

87 

39 

85 

80 

82 

90 

81 
70 

89 

87 

89.7 
69.6 

MAX 
MIN 

86 

75 

87 
75 

88 

77 

84 

73 

87 
74 

87 
76 

88 
74 

89 

73 

88 

89 
76 

89 
78 

7? 
77 

88 
80 

89 

80 

88 
80 

88 

89 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

91 

88.8 
77.4 

MAX 
MIN 

86 

65 

85 
60 

88 

58 

90 
63 

93 
65 

93 
67 

93 
67 

95 
66 

95 
68 

96 
68 

94 
72 

92 
74 

97 
70 

97 
75 

96 
73 

96 

91 

85 

79 

89 

92 

85 

RR 

85 

80 

87 

89 

85 

90 

89 

90.0 
66.5 

MAX 
MIN 

83 
67 

87 
61 

90 

63 

90 
64 

90 
64 

91 

65 

91 
66 

92 
66 

90 
67 

90 
70 

91 

72 

91 
74 

96 
76 

95 
73 

93 
76 

88 

88 

88 

90 

89 

90 

86 

9  0 
70 

86 

85 

70 

R4 

68 

70 

80 

89 

89 

89.0 
69.4 

MAX 
MIN 

80 
65 

82 
70 

85 
65 

86 

69 

86 
70 

86 

67 

86 

65 

84 

62 

86 
64 

83 
68 

94 

70 

96 

73 

96 
73 

96 

70 

95 

72 

88 

85 

96 

90 

90 

92 

91 

89 

89 

85 

88 

85 

70 

87 

88 

88 

88.4 
70.1 

MAX 
MIN 

85 
65 

99 
65 

93 
62 

96 
60 

95 
64 

94 
62 

93 
61 

96 
65 

93 

66 

100 

67 

95 
69 

97 
72 

100  100 
71  70 

99 
72 

96 

90 

92 

93 

93 

96 

92 

96 

78 

87 

78 

88 

82 

88 

92 

92.5 
66.5 

MAX 
MIN 

86 
73 

85 
70 

85 

73 

85 

75 

86 
75 

86 
67 

85 
70 

84 

73 

85 
6B 

86 

75 

87 
69 

88 

79 

90 
77 

88 
76 

87 
71 

88 

88 

88 

67 

86 

87 

87 

87 

96 

87 

B6 

86 

87 

87 

88 

86.6 
74.6 

MAX 
MIN 

86 
74 

88 

77 

86 

77 

85 

76 

85 

69 

88 

71 

88 

73 

86 

74 

69 

74 

90 
77 

88 

74 

90 
78 

92 
76 

90 
77 

87 
78 

88 

88 

88 

88 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

86 

87 

87 

86 

87.5 
77.2 

MAX 
MIN 

86 

70 

86 

72 

86 

75 

86 

70 

86 
69 

86 

70 

87 
69 

83 

73 

86 

70 

86 

73 

88 
74 

90 
74 

89 
75 

88 

76 

87 
74 

88 

88 

88 

89 

87 

88 

88 

88 

88 

87 

84 

85 

87 

87 

89 

87.0 
74.2 

MAX 
MIN 

86 
68 

89 
70 

86 

73 

86 

71 

65 
66 

86 

67 

86 
66 

89 
69 

84 

67 

87 
70 

86 
72 

89 

72 

90 
73 

91 
79 

8B 
74 

89 
7 1 

90 

89 

89 

88 

88 

87 

88 

88 

88 

86 

85 

87 

88 

87 

87.6 
72.8 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
72 

90 
71 

91 
67 

91 
64 

90 
65 

89 
64 

91 

65 

89 

65 

90 
66 

93 
67 

92 
69 

92 
69 

90 
71 

91 

93 

96 

95 

95 

93 

95 

93 

92 

89 

86 

88 

88 

92 

93 

91.2 
68.0 

MAX 
MIN 

88 
68 

95 
62 

90 
59 

91 
60 

92 
61 

95 
64 

96 
67 

98  100 
69  73 

99 
73 

97 

72 

95 

75 

97  101 
73  75 

96 
71 

94 

91 

80 

79 

83 

85 

83 

90 

89 
69 

86 

87 

83 
6  7 

84 

88 

90 

90.7 
68.4 

MAX 
MIN 

85 
65 

92 
62 

97 
60 

100  100  101 
63     63  68 

98  100 
63  66 

»7 
67 

96 

68 

98 
72 

96 
74 

99  102  100 
72      74  74 

93 

88 

89 

89 

93 

91 

85 

91 

84 

84 

84 

91 

87 

92 

94 

93.2 
68.7 

MAX 
MIN 

87 
70 

87 
71 

90 
72 

90 
69 

90 
70 

92 
68 

88 
66 

90 
69 

91 
67 

90 
68 

90 
68 

92 
70 

91 
68 

85 
70 

91 
72 

89 
72 

89 
73 

92 

70 

95 

72 

95 
70 

94 

70 

95 
71 

95 
73 

93 
74 

94 
73 

88 

70 

91 
70 

86 
68 

90 
70 

94 

72 

90.8 
70.2 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 
69 

87 
67 

89 
66 

88 
69 

88 

65 

88 
65 

90 
68 

89 

70 

90 
70 

90 
72 

92 
73 

91 

73 

93 
71 

91 

74 

90 
73 

91 
74 

93 
72 

94 
71 

94 
75 

93 
76 

92 
73 

91 
74 

90 
70 

87 
73 

84 
74 

86 

72 

87 
70 

88 
70 

90 
72 

89.7 
71.0 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
68 

90 
66 

88 
68 

88 

65  | 

88 
64 

88 
66 

89 

67 

89 

69 

89 
68 

89 
69 

90 

73 

83 

70 

91 

72  I 

91 

72 

91 
71 

93 
73 

93 
70 

93 
73 

90 
74 

89 

70 

92 
71 

95 

70 

90 
69 

91 
69 

86 
71 

85 
69 

87 
69 

85 

70 

89.4 
69.4 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1963 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB  j 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
69 

88 
73 

88 

68 

87 
66 

88 

69 

90 
68 

90 
69 

68 

69 

89 
74 

92 
72 

90 
77 

88 
77 

89 

73 

90 
75 

89 
73 

90 
77 

91 

73 

93 
73 

93 
72 

92 
73 

92 
72 

91 

73 

92 
71 

88 
71 

86 
71 

87 
72 

91 
72 

89 

72 

92 
72 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 

62 

89 
57 

89 

60 

90 
67 

92 
70 

93 
71 

92 
69 

95 
62 

95 
67 

97 
73 

94 
78 

92 
72 

93 
73 

93 
76 

92 
72 

90 
70 

84 
72 

82 
71 

82 
68 

84 

64 

87 
72 

87 
70 

80 
69 

89 

70 

67 

67 

68 

67 

68 

OCALA 

MAX 
MIN 

86 
66 

90 
67 

90 
66 

92 
66 

90 
68 

92 
64 

91 
64 

94 

66 

91 

68 

91 
71 

91 
73 

93 
75 

96 

73 

96 

73 

95 
73 

92 
72 

93 
70 

94 

70 

95 
69 

98 
70 

95 

72 

93 
72 

94 
69 

90 
68 

89 
67 

88 
67 

89 
68 

81 
68 

90 
66 

95 
68 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

88 
67 

8  9 
6  8 

90 
61 

62 

64 

62 

62 

66 

68 

71 

93 
72 

92 
74 

96 

75 

95 
73 

95 
73 

93 
75 

91 
72 

93 
73 

95 
70 

98 
68 

95 
72 

93 
70 

93 
72 

88 
69 

88 
70 

87 
68 

89 

70 

79 
70 

90 
66 

95 
69 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

83 
70 

96 

70 

87 
71 

88 
70 

88 
71 

85 
66 

e  9 

69 

90 
70 

69 

73 

75 

75 

76 

75 

88 

76 

84 
71 

84 
75 

89 
73 

89 
71 

89 
75 

88 
77 

88 
72 

86 
72 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
70 

87 
69 

91 
68 

92 
70 

93 
71 

92 
68 

9  3 
66 

92 
70 

7; 

73 

74 

75 

76 

72 

" 

97 
75 

97 
75 

98 
74 

98 
76 

95 
75 

95 
74 

96 
74 

95 
73 

93 
72 

88 

71 

82 
71 

87 
71 

87 
68 

91 
68 

94 
72 

PALATKA 

MAX 

8  3 

90 

96 

97 

98 

9  8 

94 

93 

95 

97 

97 

94 

94 

95 

83 

84 
71 

87 

85 

83 

91 

92 

MIN 

70 

11 

64 

65 

65 

69 

68 

68 

70 

73 

73 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

74 

74 

76 

74 

72 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

95 

91 

91 

93 

93 

93 

93 

93 

85 

87 

64 

90 

91 

82 

86 

88 

69 

81 

89 

90 

91 

90 

90 

MIN 

67 

68 

65 

68 

68 

69 

74 

7: 

69 

73 

79 

77 

78 

78 

79 

79 

75 

72 

69 

75 

78 

71 

72 

71 

69 

69 

78 

72 

75 

PARR  I SH 

MAX 

92 

90 

92 

91 

93 

91 

90 

90 

94 

95 

94 

92 

93 

94 

91 

91 

87 

90 

89 

68 

95 

MIN 

68 

69 

71 

68 

68 

65 

65 

67 

6  1 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

74 

72 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

92 

90 

91 

95 

96 

97 

96 

96 

92 

9.1 

93 

92 

91 

90 

86 

77 

83 

88 

66 

87 

86 

83 

82 

82 

82 

86 

86 

MIN 

71 

67 

66 

69 

68 

70 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

76 

75 

76 

72 

71 

73 

70 

72 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

87 

85 

87 

91 

94 

93 

95 

94 

90 

69 

92 

89 

89 

89 

84 

78 

81 

85 

86 

84 

84 

82 

81 

82 

84 

66 

88 

MIN 

71 

7: 

67 

71 

71 

73 

76 

75 

76 

79 

79 

79 

76 

78 

78 

79 

74 

75 

71 

70 

73 

74 

72 

72 

71 

69 

71 

70 

72 

77 

PERRY 

MAX 

8P 

90 

90 

69 

69 

9 1 

90 

90 

91 

90 

90 

96 

94 

92 

86 

84 

89 

89 

90 

85 

84 

91 

96 

82 

90 

87 

85 

90 

91 

MIN 

63 

65 

60 

65 

62 

67 

63 

67 

68 

69 

74 

75 

75 

74 

77 

77 

76 

72 

70 

72 

70 

72 

69 

68 

69 

68 

70 

67 

68 

73 

PLANT  CITY 

MAX 

92 

91 

90 

91 

93 

95 

92 

91 

92 

91 

94 

96 

95 

93 

93 

96 

91 

91 

83 

85 

85 

87 

91 

MIN 

68 

69 

67 

66 

66 

63 

64 

67 

69 

70 

72 

73 

71 

70 

73 

74 

7* 

73 

70 

71 

75 

73 

71 

69 

71 

70 

72 

6  9 

70 

70 

POHPANO  BEACH 

MAX 

87 

88 

87 

8  6 

88 

86 

8  8 

91 

87 

91 

88 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

88 

85 

86 

89 

88 

90 

MIN 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

67 

71 

69 

66 

68 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

72 

75 

79 

77 

75 

75 

78 

77 

71 

73 

71 

72 

78 

PUNTA  GORDA 

MAX 

92 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

90 

93 

91 

91 

89 

91 

95 

95 

93 

94 

92 

95 

93 

91 

90 

91 

91 

88 

93 

MIN 

68 

70 

68 

6  9 

70 

70 

66 

71 

71 

70 

79 

76 

74 

74 

75 

74 

76 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

76 

71 

73 

73 

7^ 

73 

74 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

86 

8  5 

87 

87 

89 

90 

91 

95 

96 

9  6 

93 

92 

9  5 

96 

95 

95 

90 

87 

89 

89 

90 

83 

86 

82 

79 

83 

87 

84 

87 

68 

MIN 

65 

62 

59 

63 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

72 

75 

72 

76 

73 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

68 

68 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

91 

88 

89 

89 

90 

91 

90 

91 

89 

88 

90 

90 

93 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

88 

84 

89 

91 

90 

91 

MIN 

64 

66 

62 

67 

64 

63 

66 

65 

64 

6? 

71 

71 

71 

74 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

71 

69 

70 

73 

SAINT   AUGUST  I NE 

MAX 

81 

80 

85 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

9U 

97 

95 

95 

97 

97 

95 

92 

95 

91 

92 

93 

90 

89 

78 

95 

82 

82 

86 

86 

68 

MIN 

68 

61 

67 

61 

65 

69 

63 

67 

68 

71 

72 

73 

70 

74 

76 

67 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

70 

69 

70 

72 

67 

68 

66 

66 

SAINT  LEO 

MAX 

88 

69 

69 

92 

91 

91 

87 

91 

92 

92 

92 

92 

96 

95 

93 

94 

91 

95 

96 

96 

95 

96 

98 

93 

92 

85 

86 

86 

89 

95 

MIN 

68 

70 

66 

68 

70 

85 

65 

70 

70 

74 

73 

74 

73 

72 

75 

74 

75 

74 

72 

72 

75 

73 

73 

70 

71 

71 

72 

69 

66 

71 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 

90 

92 

90 

89 

91 

93 

90 

89 

90 

91 

95 

92 

92 

91 

92 

90 

68 

88 

89 

90 

91 

89 

88 

88 

85 

87 

90 

87 

88 

90 

MIN 

66 

62 

62 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

76 

73 

75 

76 

74 

78 

76 

72 

72 

78 

79 

70 

70 

69 

70 

70 

66 

70 

70 

70 

ST  PETERSBURG 

MAX 

89 

90 

88 

90 

89 

90 

87 

87 

8  8 

86 

86 

88 

91 

69 

89 

88 

89 

91 

93 

92 

92 

91 

93 

90 

89 

84 

85 

82 

67 

92 

MIN 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

72 

76 

79 

77 

78 

78 

79 

80 

79 

77 

60 

79 

77 

77 

73 

76 

74 

75 

71 

74 

76 

SANBORN  TOWER 

MAX 

88 

90 

88 

91 

88 

93 

93 

96 

94 

91 

93 

93 

97 

97 

95 

93 

87 

88 

88 

95 

90 

85 

89 

85 

83 

88 

90 

83 

89 

90 

MIN 

63 

60 

58 

60 

64 

65 

63 

66 

68 

66 

72 

72 

71 

72 

n 

72 

73 

70 

71 

71 

70 

68 

69 

68 

69 

65 

6  8 

66 

69 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

85 

85 

8  9 

89 

90 

90 

90 

9 1 

8  8 

95 

95 

95 

95 

99 

9  7 

97 

95 

99 

99 

97 

95 

96 

94 

91 

89 

86 

87 

88 

90 

92 

MIN 

70 

65 

65 

65 

69 

67 

65 

67 

69 

7* 

72 

75 

76 

70 

75 

75 

75 

73 

72 

74 

74 

74 

71 

72 

71 

70 

71 

6 

67 

71 

SARASOTA 

MAX 

91 

93 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

88 

89 

92 

89 

90 

90 

90 

9  0 

91 

94 

92 

90 

92 

93 

91 

90 

87 

89 

as 

90 

91 

MIN 

68 

70 

70 

67 

69 

66 

67 

6  8 

70 

77 

78 

78 

71 

71 

77 

79 

79 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

68 

75 

73 

73 

70 

71 

70 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 

89 

90 

88 

68 

90 

89 

90 

86 

90 

89 

91 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

89 

89 

88 

89 

89 

88 

88 

86 

87 

89 

69 

89 

MIN 

67 

69 

70 

70 

65 

66 

65 

67 

65 

69 

70 

71 

73 

73 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

STARKE 

MAX 

81 

85 

88 

91 

89 

88 

89 

94 

92 

92 

92 

93 

94 

96 

94 

96 

90 

91 

94 

94 

92 

91 

92 

92 

69 

95 

96 

88 

85 

91 

MIN 

67 

65 

61 

58 

67 

64 

61 

64 

66 

55 

62 

71 

71 

73 

74 

75 

74 

70 

66 

66 

70 

70 

71 

68 

66 

69 

73 

7  i 

68 

68 

STE I NHATCHEE   MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

92 

91 

95 

91 

93 

89 

90 

95 

6  9 

90 

90 

98 

92 

94 

96 

85 

93 

95 

94 

95 

98 

91 

90 

90 

91 

91 

93 

91 

96 

91 

STUART   1  N 

MAX 

B6 

86 

86 

86 

83 

85 

8  7 

85 

93 

69 

93 

95 

92 

93 

92 

92 

92 

90 

89 

89 

89 

87 

8  7 

87 

85 

88 

86 

87 

86 

88 

MIN 

75 

70 

71 

71 

71 

62 

64 

69 

69 

72 

73 

73 

75 

67 

74 

73 

75 

71 

78 

77 

78 

75 

75 

74 

72 

72 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

86 

87 

89 

98 

89 

94 

9  5 

93 

94 

92 

93 

94 

86 

87 

85 

92 

89 

81 

8  8 

83 

79 

87 

89 

81 

87 

87 

MIN 

68 

64 

61 

63 

65 

68 

66 

68 

6  9 

70 

73 

75 

r* 

76 

7  5 

75 

74 

73 

73 

75 

74 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

T AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

MAX 

92 

93 

90 

°0 

92 

93 

8  8 

91 

91 

93 

93 

91 

90 

92 

9  3 

92 

9  3 

95 

91 

92 

91 

94 

92 

91 

89 

86 

87 

91 

91 

92 

MIN 

66 

70 

71 

71 

68 

67 

68 

67 

6  6 

68 

71 

71 

73 

74 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

74 

73 

69 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

90 

89 

89 

86 

8  5 

66 

86 

66 

88 

88 

9  1 

91 

89 

90 

91 

92 

94 

92 

91 

92 

9  1 

89 

89 

83 

84 

eo 

86 

91 

MIN 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

68 

69 

72 

73 

77 

77 

75 

75 

77 

76 

79 

77 

73 

75 

76 

75 

72 

71 

72 

12 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

86 

86 

90 

91 

91 

89 

88 

88 

87 

88 

85 

88 

89 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

94 

93 

92 

93 

91 

91 

90 

86 

86 

83 

87 

MIN 

67 

66 

67 

69 

70 

66 

67 

67 

67 

67 

77 

78 

75 

75 

77 

79 

75 

75 

71 

73 

73 

71 

71 

69 

69 

70 

TAVERNIER 

MAX 

84 

96 

86 

85 

87 

88 

87 

85 

89 

86 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

89 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

89 

MIN 

74 

76 

77 

77 

75 

77 

70 

74 

75 

74 

78 

77 

78 

78 

80 

78 

6u 

81 

81 

81 

78 

78 

60 

79 

80 

73 

78 

80 

62 

TITUSVILLE   2  W 

MAX 

S3 

S3 

85 

86 

88 

89 

92 

92 

99 

93 

95 

96 

96 

98 

98 

96 

96 

91 

97 

96 

94 

97 

97 

94 

91 

89 

91 

91 

91 

94 

MIN 

71 

64 

65 

68 

66 

64 

65 

69 

70 

70 

73 

74 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

71 

74 

71 

70 

68 

68 

67 

69 

U5HER  TOWER 

MAX 

87 

92 

92 

90 

90 

84 

90 

89 

90 

91 

91 

92 

93 

94 

93 

87 

89 

90 

92 

93 

92 

91 

91 

99 

86 

87 

89 

81 

89 

90 

MIN 

62 

66 

57 

58 

57 

57 

56 

56 

SB 

60 

60 

60 

61 

70 

70 

69 

73 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

67 

70 

68 

65 

VENICE 

MAX 

92 

92 

86 

90 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

89 

90 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

90 

88 

85 

87 

85 

88 

90 

MIN 

69 

70 

70 

67 

69 

68 

68 

69 

70 

76 

78 

78 

76 

73 

77 

60 

79 

74 

73 

74 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

72 

VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

84 

86 

84 

85 

86 

86 

86 

91 

92 

95 

88 

92 

91 

89 

90 

90 

90 

88 

89 

88 

87 

87 

82 

85 

86 

87 

87 

68 

MIN 

75 

70 

72 

72 

72 

68 

69 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

72 

74 

74 

74 

72 

75 

7* 

75 

72 

74 

73 

75 

72 

71 

70 

72 

74 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

88 

90 

88 

91 

90 

92 

91 

94 

93 

93 

93 

95 

93 

94 

93 

93 

94 

95 

97 

96 

94 

96 

96 

93 

86 

86 

87 

88 

92 

94 

MIN 

68 

69 

69 

68 

70 

65 

66 

67 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

73 

74 

72 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

70 

70 

71 

89.8 
71.9 


68.9 
68.7 


S<to  R«!ar«oc«  Notes  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES  floriw 

CttnBniwd   JUNE  1963 


Station 

Day  OI  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

I  IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 



W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
M I N 

85 
76 

87 
72 

86 
75 

86 

72 

88 
74 

68 

86 
72 

95 

72 

91 
71 

89 
73 

90 
73 

93 
75 

90 
75 

91 
75 

91 
74 

91 
74 

39 
75 

89 
74 

90 

77 

90 
80 

90 
79 

89 

77 

89 
78 

88 

77 

89 

79 

85 
74 

87 

69 

89 

73 

90 
74 

89 

80 

88.7 
74.6 

'    WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
M1N 

87 
72 

88 

72 

87 
74 

88 

73 

88 

68 

89 
67 

87 
71 

85 

72 

90 

70 

91 
72 

92 
71 

94 
75 

90 
73 

93 
7* 

93 
73 

88 
73 

90 
73 

91 
72 

90 
76 

90 
78 

90 
79 

89 
76 

89 
74 

89 
79 

89 

73 

85 
71 

87 
73 

90 
72 

90 
73 

90 
79 

89.3 
73.3 

1    WINTER  HAVEN 

MAX 
MI  N 

87 
70 

89 

69 

88 
68 

90 
66 

90 
69 

90 
63 

89 

63 

91 
65 

90 
67 

90 
70 

90 
71 

91 

72 

90 
70 

92 
68 

93 
72 

92 
72 

92 
72 

94 

70 

94 
69 

93 
71 

92 
74 

93 
71 

94 

72 

91 
69 

90 
70 

87 
71 

88 

70 

87 
68 

92 
69 

93 

72 

90.7 
69.4 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

89 
66 

87 
63 

87 
60 

88 

63 

90 
66 

92 
67 

92 
68 

92 
65 

95 
69 

95 
65 

98 

72 

96 
68 

90 

ro 

90 
75 

100 
74 

96 
72 

97 
75 

86 

70 

89 
71 

80 
71 

92 
71 

94 
71 

85 
68 

89 
68 

85 

69 

81 
69 

67 
67 

90 
68 

84 
69 

92 
69 

90.3 
68.6 

9m  referent*  aot«i  follOWlD*  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1963 


Day  of  month 

rage 

STATION  AND  OEPTH 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE   3  WSW 
1  INCH 

MAX 
MIN 

}2 
'• 

100 
75 

102 
76 

;  c  2 
77 

98 
78 

101 

74 

102 
76 

l  i  i 

102 

104 

102 

106 

103 

110 

104 
84 

100 
84 

94 
80 

101 
78 

104 
81 

101 

82 

100 
82 

101 
78 

103 

78 

100 

78 

97 
78 

95 

77 

100 
78 

88 
79 

93 

76 

101 
78 

100.5 
76.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
77 

91 
76 

92 
78 

91 

78 

BE 
80 

90 
76 

91 
78 

78 

92 
81 

94 

82 

93 

83 

»5 
84 

97 
85 

97 
84 

95 
86 

90 
86 

89 

82 

94 
80 

96 
82 

94 

84 

91 
84 

91 
80 

93 
80 

91 
78 

90 
80 

88 
80 

94 
80 

84 
80 

88 
79 

95 
80 

91.7 
80.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
79 

88 
78 

3  3 

BO 

hi 

ao 

86 
82 

87 
79 

33 

30 

89 
80 

90 
83 

91 

83 

90 

84 

92 
35 

93 
86 

92 
86 

91 
88 

89 
87 

87 
84 

91 
82 

93 
84 

92 
85 

88 
85 

88 

82 

39 

82 

86 
80 

87 
81 

86 
80 

89 
80 

82 
80 

85 
79 

91 
80 

88.7 
82.1 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SLOPE  OF  GROUND i   NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE  t   SOIL  TYPE,   ARREDONDA  FINE  SAND .  GROUND  COVER i   BAH  I AGRASS  SOD.    INSTRUMENTATION,   3  POINT  FOXBORO 

SUPPLEMENTAL  DATA 


THERMOGRAPH. 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  ol 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  ,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1  ,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

6.9 

34 

N 

9 

1 

2 

7 

4 

0 

1 

15 

68 

6.1 

DAYTONA   BEACH  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

8.5 

37++ 

N 

28 

80 

81 

59 

69 

3 

9 

4 

1 

0 

2 

19 

6.9 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

6.2 

23++ 

E 

23 

88 

84 

64 

77 

3 

4 

10 

1 

4 

0 

22 

5.8 

JACKSONVILLE   WB  AIRPORT 

sw 

14 

8.4 

52 

NW 

12 

89 

90 

61 

76 

6 

3 

3 

7 

3 

1 

23 

69 

6.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

SE 

22 

10.3 

29 

SW 

12 

77 

75 

67 

70 

3 

4 

4 

3 

1 

0 

15 

69 

6.1 

LAKE  LAND  WB  CITY 

6.8 

4 

5 

6 

4 

0 

0 

19 

58 

6.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ESE 

19 

8.8 

30++ 

WNW 

5 

87 

88 

69 

76 

9 

2 

8 

6 

1 

0 

26 

610 

6.90 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

sw 

14 

9.2 

29++ 

28 

86 

89 

52 

69 

7 

2 

9 

1 

0 

1 

20 

6.2 

PENSACOLA  W9  CITY 

SWf 

7.71 

24 

NE 

9 

2 

4 

6 

3 

1 

1 

17 

58 

TALLAHASSEE   WB  AIRPORT 

s 

17 

8.6 

42++ 

NNW 

28 

91 

93 

63 

73 

2 

8 

5 

1 

5 

0 

21 

7.1 

TAMPA   WB  AIRPORT 

sw 

13 

11.3 

35++ 

ESE 

23 

88 

87 

60 

71 

5 

8 

5 

1 

2 

0 

21 

82 

6.5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

ESE 

15 

7.4 

2  3++ 

sw 

17  + 

85 

86 

63 

74 

8 

7 

5 

2 

0 

0 

22 

6.7 

AIRPORT  DATA 
CITY   OFFICE  DATA 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

0 
t— 

5! 

.30 

.29 

.32 

.28 

.31 

.34 

.30 

.27 

.24 

.26 

.22 

.18 

B 

8.82 

.23 

.15 

.29 

.32 

.25 

.33 

.23 

.23 

.15 

.29 

.04 

.22 

.20 

.18 

B 

6.60 

.16 

.12 

.19 

.20 

.22 

.18 

.18 

.  10 

.24 

.27 

.07 

.11 

.11 

.10 

.10 

5.03 

92 

90 

93 

94 

93 

95 

95 

95 

94 

96 

88 

87 

87 

87 

86 

91  .4 

78 

80 

79 

80 

81 

81 

82 

80 

82 

82 

80 

79 

78 

78 

78 

79.3 

.20 

.22 

.53 

.31 

.10 

.33 

.19 

.35 

.38 

106 

135 

98 

85 

92 

135 

109 

80 

100 

29 

65 

85 

68 

54 

79 

2659 

97 

92 

101 

99 

99 

95 

97 

99 

100 

97 

93 

96 

97 

101 

99 

95.9 

76 

77 

77 

76 

77 

78 

76 

77 

75 

74 

74 

76 

76 

76 

76 

75.2 

.15 

.21 

.28 

.28 

.29 

.31 

.30 

.32 

.31 

.32 

.26 

.29 

.12 

.16 

.27 

7.00 

4 

4 

22 

34 

39 

28 

52 

31 

40 

25 

27 

8 

14 

26 

16 

773 

.20 

.14 

.27 

.34 

.30 

.27 

.20 

.27 

.11 

.34 

.10 

.18 

.14 

.15 

.23 

7.28 

25 

25 

25 

25 

20 

20 

10 

10 

5 

10 

5 

0 

5 

5 

5 

415 

91 

91 

96 

97 

99 

97 

96 

95 

91 

92 

90 

97 

95 

88 

101 

95.1 

76 

74 

71 

71 

69 

73 

69 

71 

68 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

63.9 

.17 

.21 

.29 

.28 

.28 

.37 

.11 

.22 

.51 

.27 

.21 

.09 

* 

.63 

6.76 

23 

29 

42 

29 

37 

72 

43 

44 

42 

46 

35 

8 

20 

25 

48 

1028 

93 

94 

98 

99 

98 

96 

95 

98 

96 

96 

93 

83 

87 

95 

97 

93.2 

75 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

73 

65 

71 

70 

74 

75 

72.2 

.30 

.25 

.31 

.30 

.32 

.27 

.17 

.25 

.10 

.17 

.07 

.22 

.06 

.11 

.19 

6.57 

55 

55 

40 

20 

30 

20 

15 

15 

10 

0 

10 

10 

20 

20 

20 

710 

.16 

.14 

.17 

.18 

.23 

.27 

.15 

.10 

.09 

.17 

.16 

B 

6.59 

46 

69 

8 

43 

65 

16 

25 

10 

11 

B 

971 

106 

98 

86 

85 

66 

92 

92 

97 

99 

95 

97 

89 

88 

94 

95 

97.8 

77 

80 

77 

75 

74 

7* 

74 

74 

72 

75 

72 

74 

73 

71 

71 

74.1 

.24 

.25 

.28 

.31 

.32 

.28 

.26 

.22 

.24 

.31 

.15 

.10 

.18 

.16 

B 

7.28 

47 

50 

51 

29 

13 

14 

19 

12 

18 

23 

12 

17 

13 

16 

16 

912 

.13 

.32 

.35 

.40 

.48 

.37 

.31 

.14 

.24 

.19 

.10 

.32 

.32 

.21 

.30 

.22 

.05 

.04 

.14 

.06 

.11 

.38 

5.19 

8 

15 

10 

24 

33 

36 

34 

7 

24 

10 

7 

13 

10 

22 

29 

440 

90 

97 

97 

94 

94 

91 

96 

93 

92 

85 

81 

90 

86 

90 

92 

90.1 

74 

76 

72 

76 

75 

74 

74 

75 

74 

74 

71 

72 

73 

75 

76 

74.0 

.31 

.33 

.09 

* 

.09 

.27 

.28 

.10 

.16 

.20 

.06 

.22 

.21 

.14 

.17 

6.88 

46 

56 

52 

38 

24 

43 

54 

48 

65 

95 

7* 

60 

29 

5* 

31 

1559 

BAY  LAKE 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
CLEWISTON  U   S  ENG 

FLAMINGO  RANGE R  STATION 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 
GAINSESVILLE  3  WSW 


LISBON 

MILTON  EXP  STATION 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 


WOODRUFF  0AM 


EVAP 

EVAP 

EVAP 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
W  IND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


0FX0BSERVATI0N  3AILV  EVAP0RAT,0N  TABLE   REF"  T0  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Ten 

Tperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

O 

B 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

£ 
a 

a 

j 

a 

No.  o 

f  Day  5 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greotest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

a 

1 

f 

0 
c 

■ 

1 
o 

.50  or  More  1 

1 .00  or  More 

ii 

0  1 

84 

*» 

5  \ 
.i 

AUGUST  1962 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

89.1 

76.5 

82.8 

91 

29  + 

70 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

4.85 

14 

0 

7 

oUUln    MIAMI    J  H 

90.5 

72.6 

81.6 

93 

8  + 

70 

1  3+ 

27 

0 

0 

0 

7.75 

1.18 

•  C 

0 

14 

6 

1 

OCTOBER  1962 

I NDI ANTOWN 

67.0 

66.9 

77.0 

95 

10  + 

54 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

2.10 

3 

•  O 

0 

5 

1 

1 

NOVEMBER  1962 

i  m  ri  t  a  w  t  nu  w 
1  viv  l  AlH  1  UwN 

76.6 

55.6 

66.1 

85 

22 

40 

27 

37 

c 

0 

.65 

.45 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

76.7 

61.7 

69.2 

85 

22 

44 

0 

c 

0 

0 

3.96 

3.45 

.0 

0 

3 

1 

1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

77.6 

57.0 

67.4 

85 

21  + 

44 

27+ 

37 

0 

c 

2.76 

2.13 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

DECEMBER  1962 

CEDAR  KEY 

64.0 

46.8 

55.4 

-  4.4 

73 

2 

15 

0 

0 

3 

0 

2.06 

-  .13 

.93 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

FELLSMERE 

70. 7M 

41. 9M 

56.  3M 

-  8.1 

85 

29+ 

22 

14+ 

.  28C 

.0 

0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

72.5 

52.0 

62.3 

86 

28 

34 

11 

141 

0 

c 

0 

0 

1.12 

.75 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

I ND I ANTOWN 

72,6 

46.8 

59.7 

8C 

2  5 

13 

184 

0 

26 

•  c 

0 

1 

0 

0 

JANUARY  1963 

KISSIMMEE  2 

74.2 

45.6 

59.9 

-  1.0 

85 

20 

34 

26 

177 

2.73 

.82 

.80 

2 1 

.0 

0 

7 

2 

0 

TITUSVILLE  2  W 

71.8 

46.6 

60.2 

-  1.5 

86 

20 

33 

9 

192 

c 

c 

0 

0 

2.58 

.  og 

24 

0 

6 

5 

o 

FEBRUARY  1963 

61.7 

36.5 

49.1 

70 

21  + 

23 

27 

439 

7.14 

4.60 

11 

T 

0 

4 

3 

2 

FELLSMERE 

V 

M 

82 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

INVERNESS 

69.4 

45.0 

57.2 

-  4.6 

83 

11  + 

31 

13 

218 

0 

4.92 

1.82 

2.00 

12 

.0 

0 

7 

4 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

60. 3H 

41. 9f 

51.  1M 

82 

2 

28 

27 

401 

0 

0 

3 

0 

6.50 

1  .80 

3 

.0 

0 

8 

6 

2 

MARCH  1963 

FELLSMERE 

80. OF* 

53. 1M 

66. 6M 

-  0.8 

82 

29+ 

41 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

KISSIMMEE  2 

82.3 

56. 8M 

69.6M 

3.4 

90 

16  + 

35 

3 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.96 

.80 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

82.0 

64.4 

73.2 

90 

20 

50 

23+ 

5 

1 

0 

0 

0 

1.31 

1.08 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

APRIL  1963 

( I et  1  mm  r F  1 

87.2 

58.4 

72.8 

1.6 

97 

22 

50 

15 

0 

0 

0 

0 

.20 

-  3.14 

.20 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

STARKE 

83.9 

55.0 

69.5 

92 

4 

38 

1  b 

19 

1 

0 

0 

0 

.81 

.81 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MAY  1963 

DAYTONA  BEACH 

84.7 

66.8 

75.8 

94 

19 

58 

6  + 

0 

5 

0 

0 

0 

5.23 

1.50 

1 

.0 

0 

9 

* 

2 

FELLSMERE 

91.  7M 

65. 0M 

78. 4M 

2.1 

96 

30 

51 

6+ 

0 

27 

0 

0 

0 

5.77 

1.59 

2.50 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

84.4 

69.5 

77.0 

89 

27 

52 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

4.98 

2.46 

3 

.0 

0 

b 

4 

1 

MAYO  5  NW 

87.9 

62.7 

75.3 

93 

12 

43 

2 

6 

15 

0 

0 

0 

6.16 

3.16 

14 

.0 

0 

5 

4 

2 

TITUSVILLE  2  W 

88.0 

65.0 

76.5 

0.1 

98 

17 

52 

6 

0 

1  b 

0 

0 

0 

7.94 

4.76 

1.90 

31 

.0 

0 

8 

7 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


onion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2,: 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«! 

DECEMBER  1962 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.06 

.07 

.10 

.16 

.00 

# 

* 

.51 

.02 

.26 

.07 

.05 

.05 

.28 

.14 

.15 

.09 

.15 

.11 

.11 

.05 

• 

.41 

.13 

.15 

.18 

.14 

.28 

B 

4.12 

WIND 

17 

38 

40 

37 

24 

114 

77 

92 

37 

79 

61 

52 

126 

129 

65 

38 

51 

47 

37 

51 

50 

9 

MAX 

74 

74 

74 

78 

67 

58 

72 

66 

70 

74 

68 

67 

57 

60 

62 

68 

70 

76 

80 

76 

00 

74 

85 

85 

83 

86 

85 

88 

83 

8? 

80 

72.6 

MIN 

56 

48 

48 

48 

50 

49 

46 

52 

47 

50 

40 

42 

45 

37 

38 

42 

44 

45 

54 

49 

49 

50 

52 

62 

66 

70 

75 

73 

63 

58 

47 

51.5 

JANUARY  1963 

BAY  LAKE 

EVAP 

.11 

.07 

.09 

.04 

.08 

.04 

.12 

.15 

.08 

.10 

.19 

.13 

.11 

.09 

.02 

.03 

.09 

.04 

.04 

.01 

.  18 

.18 

.11 

.05 

.07 

.02 

.05 

.07 

.18 

.13 

.11 

2.66 

APRIL  1963 

BAY  LAKE 

EVAP 

.17 

.28 

.23 

.22 

.21 

.06 

.04 

.19 

.26 

.30 

.24 

.25 

.18 

.32 

.29 

.30 

.16 

.21 

.27 

.19 

.33 

.31 

.28 

.21 

.19 

.22 

.11 

.17 

.24 

.08 

6.51 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME 
OF  OBSERVATION. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  71  - 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Station 

"3 

Day  of  Month 

Tol 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  | 

8  9 

10  11 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  18 

19  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

AUGUST  1962 

HI  AMI   &AYFRONT  PARK 
SOUTH  HI  AM  I   5  « 

A. 89 

7.73 

T 

.69 

1.18 

.02 

T 

.89 

.87 
.OA  .39 

.OA  .66 
.33  .90 

.05 
.02 

.51    1.20  all 

.21     .07  .05 

.05 

.51 

.2' 

.80 

.17 

.o: 

.26 

T° 

.35 

.02 
•  02 

•  OA 

.07  . 

OCTOBER  1962 

INDIANTOWN 

3. OA 

T 

2.10 

.20 

.31 

.31 

T 

T 

T 

T 

•  12 

T 

NOVEMBER  1962 

mo  i  antohn 

HIAHl   BAVFRONT  PARK 
SOUTH  HIAHl    5  H 

.63 
3.96 
2.76 

T 

.11 
.16 

.26 
.26 

.20 
.02 
.02 

T 

.01 

.OA 

.07 

.»5 
3.A5 
2.13 

.02 
.07 

T 

.06 
.02 

.02 

T 

T 

DECEMBER  1962 

CEDAR  KEY 
FELLSMERE 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
INOIANTOWN 

2.06 

1.12 
.17 

.01 
T 

.05 

.02 
T 

.26 
.05 

.18  .07 

.40 

.02 

.75 

.02 

.08 
.12 

■  93 

.01 

•  38 

T 

JANUARY  1963 

KISSIMMEE  2 
TITUSVILLE  2  w 

2.A6 
2.73 
A.A3 

T 

.45 
.20 

.36 

.17 
.25 
.52 

.14 

.25 

T  .42 

.80 

.Be 

.92 

.20 

•11 

.36 
.98 

.35 
.67 
.73 

•  83 
.06 

T 

FEBRUARY  1963 

FEL1.SMERE 

JACKSONVILLE  BEACH 

7.1A 

A. 92 
6.30 

.20 
1  .80 

.60 

1.60 

.65 

.10 
.07 

A. 60 
.17 

.15 

2.00 
.67 

1.60 

1.02 
.60  T 

•  99 

.10 
■  74 

.70 
.20 

MARCH  1963 

FE  LLSMERE 
KISS1HMEE  2 
POMPANO  BEACH 

2.07 
1.31 

.60 

.10 

.10 

.02 

.80 

.06 

1.08 

.37 

.10  . 

APRIL  1963 

BAY  LAKE 
DANIA  A  WNW 
»  iSSIHHEt  2 
STARKE 

.69 

•  92 
.20 
.81 

.13 

.15 

.19 
.79 

.20 

T 

•  15 
.81 

MAY  1963 

OAYTONA  BEACH 
FELLSMERE 

FT  LAUDERDALE  BAH  1  A  MAR 
MAYO  3  NW 
TITUSVILLE  2  W 

3.23 
3.77 
4.98 
6.16 
7.9A 

1.90 
•  85 
.66 
.76 

1.32 

■  06 

.21 
.40 
2.46 
.08 
.39 

.06 
.66 
.58 

.10 
.01 

.70 

.OA 

.03  .02 

3.16  .11 

.26 
.10 

.75 
.60 

.02 
2.50 
.19 

1.A1 

•  57 
T 

.02 
.72 

.OA 

.02 

.17 
.16 
T 

.05 
.59 

.35 

T 
1 .40 

.17 

.05 
.60 
1.03 

1.23  . 
.30  . 
.76  . 

1.90  . 

Sm  r*l«t*ncs  nolo*  following  Station  Index 
-  72  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1962 

MIAMI    BAYFRONT  PARK. 
SOUTH  MIAMI    5  H 

OCTOBER  1962 
I ND I ANTOWN 

NOVEMBER  1962 
I  NO  I ANTOWN 
MIAMI    BAYFRONT  PARK. 
SOUTH  MIAMI    5  W 
DECEMBER  1962 
CEOAR  KEY 
FELLSMERE 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
I ND I ANTOWN 

JANUARY    196  3 
KISS IMMEE  2 
TITUSVILLE  2  W 

FEBRUARY  1963 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
FELLSMERE 
INVERNESS 


FLORIDA 
DA LA YE 0  DATA 


Day  Ol  Monlh 


MAX 
MIN 


89      91      91      90      91  90 


92     80  82 


77     72     73  70 


85 
71 


92     88     85  89 
73     70     70     71  72 


89  1  90  90 
73 

VI 


Ml 

HIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89  90 
72  71 


90     90     93     95     93  !  95     92     92     93  91 
71     72     73     72     72     75     73  |  73     72     66     71  73 


76  76  81 
56     56  54 


83  80  79 
62      63  60 


79     79     7ft     78     78     78  I  74 


61     46     ft7     55     63  67 


79  76  75 
69     54  55 


78     75     78     80     81     81     74  74 


73     77     78  I    78  80 


59     48     53  j  55     69     69  j  49     49     44  |  55     57     53  i    51  57 


74  71  64 
52     57  52 


63  63  65 
40     36  41 


56     40  37 


67     63  |  65     59     62  I  54     60  57 


56     47  37 


65     75  62 
49     40  I  35     35  58 


41     37     40  31 


70  I  59     67  64 
32     28  40 


70 
40 


75  64  70 
46     50  54 


69  67  73 
41      37  46 


35     47     46  35 


70  60  65 

45  34  37 

68  62  67 

37  31  37 


70     75  75 


41     52     58  |    55  64 


57  57 
35  35 


75     83  79 


65  73  74  63  57  62 
42     44     54     49     40  33 


63  60 
40  41 


70  68 
44  46 


37    48    45     46     54  50 

73  81  84  80  77  59 
3ft     62     61  !  60     54  51 


64  66 
40  40 


63  73 
50  54 


74  80  77  83  49  54  71  68  62  71  83 
58      54      50     44     44     46     50     51      39  J  46  56 


67  60  65  |  65  65 
31     37     34  |    ftft  ftj 


JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

65 

82 

69 

50 

50 

5ft 

73 

65 

51 

58 

64 

53 

61 

52 

MIN 

51 

53 

46 

40 

44 

48 

48 

46 

44 

37 

52 

48 

32 

32 

35 

MARCH  1963 

FELLSMERE 

MAX 

81 

80 

80 

81 

82 

80 

81 

82 

81 

80 

79 

79 

81 

MIN 

41 

ftft 

47 

49 

50 

53 

55 

54 

56 

50 

55 

51 

55 

KISSIMMEE  2 

MAX 

81 

79 

80 

80 

85 

82 

83 

78 

75 

VO 

81 

85 

90 

87 

85 

MIN 

56 

ftO 

45 

63 

68 

55 

50 

45 

40 

55 

53 

73 

70 

67 

65 

POMPANO  BEACH 

MAX 

79 

85 

84 

81 

83 

89 

86 

77 

79 

82 

82 

83 

85 

83 

84 

MIN 

65 

66 

66 

73 

72 

70 

61 

59 

67 

62 

72 

72 

67 

69 

65 

APRIL  1963 

KISSIMMEE  2 

MAX 

82 

80 

82 

85 

85 

82 

85 

87 

80 

8B 

90 

95 

90 

80 

90 

MIN 

60 

60 

61 

57 

58 

55 

60 

56 

60 

56 

58 

55 

55 

60 

50 

STARKE 

MAX 

83 

81 

85 

92 

85 

85 

79 

76 

81 

83 

89 

88 

79 

72 

84 

MIN 

53 

5ft 

53 

54 

56 

61  , 

52 

46 

43 

61 

62 

60 

60 

47 

38 

MAY  1963 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

86 

72 

73 

72 

75 

79 

87 

86 

83 

87 

89 

92 

83 

82 

82 

MIN 

63 

60 

66 

66 

58 

58 

61 

65 

64 

67 

65 

65 

73 

70 

65 

FELLSMERE 

MAX 

87 

89 

86 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

MIN 

56 

56 

61 

51 

51 

52 

52 

68 

68 

71 

75 

73 

72 

70  | 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 

85 

74 

74 

75 

75 

85 

84 

82 

SO 

85 

85 

87 

85 

83 

86 

MIN 

68 

65 

67 

52 

59 

58 

62 

65 

70 

63 

66 

66 

63 

73 

67 

MAYO   5  NW 

MAX 

7ft 

74 

79 

81 

86 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

90 

89 

88 

MIN 

60 

43 

58 

53 

49 

62 

59 

61 

62 

64 

67 

68 

67 

68 

66 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

82 

79 

72 

77 

78 

88 

89 

88 

90 

90  • 

94 

90 

85 

86 

89 

MIN 

62 

62 

62 

63 

57 

52 

56 

64 

69 

67 

72 

6* 

59 

63 

69  1 

87  91 
67  68 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

\u 

25 

26 

27 

26 

29 

l» 

31 

Avera 

9 

)  90 

99 

8 

i  91 

BV 

a 

>  99 

88 

81 

89 

91 

99 

8 

)  89.1 

7 

i  79 

79 

7i 

I  74 

8G 

7 

>  79 

75 

73 

73 

73 

74 

7 

1  76.5 

9 

90 

90 

9( 

90 

VO 

9( 

VO 

91 

9C 

92 

91 

90 

90  90.5 

7 

!  74 

76 

7 

72 

74 

7! 

>  76 

75 

74 

71 

72 

74  72.6 

8 

79 

94 

3< 

86 

87 

8< 

84 

81 

80 

1  8* 

77 

76 

75  87.0 

58 

65 

71 

6' 

59 

56 

54 

64 

61 

59 

6! 

1  66.9 

7f 

82 

94 

84 

85 

75 

76 

77 

73 

71 

69 

67 

66 

76.  6 

5: 

64 

61 

63 

72 

52 

56 

59 

59 

40 

48 

56 

56 

55.6 

81 

80 

92 

8. 

85 

76 

76 

77 

76 

68 

65 

64 

73 

76,7 

68 

71 

7< 

73 

58 

6fl 

68 

60 

44 

S3 

54 

54 

61.7 

s: 

85 

94 

85 

84 

79 

77 

79 

76 

67 

64 

62 

76 

77.8 

60 

64 

6 ' 

71 

66 

67 

1  63 

59 

44 

54 

56 

49 

57.0 

65 

70 

67 

70 

65 

71 

72 

69 

72 

6  6 

65 

68 

65 

69 

64  0 

45 

50 

49 

55 

57 

52 

5  3 

60 

61 

57 

59 

59 

49 

40 

46.8 

75 

79 

85 

85 

82 

85 

92 

7T 

70.  7 

38 

40 

45 

55 

55 

54 

45 

43 

41.9 

75 

75 

76 

83 

72 

77 

79 

80 

80 

82 

86 

80 

90 

74 

72.5 

54 

59 

64 

6  3 

54 

56 

60 

6  5 

62 

67 

67 

56 

52.0 

76 

73 

73 

8: 

76 

77 

76 

80 

80 

79 

75 

75 

76 

76 

72.6 

44 

49 

48 

48 

45 

54 

57 

59 

59 

57 

63 

56 

60 

4V 

46.8 

82 

80 

95 

34 

80 

71 

70 

65 

70 

75 

77 

72 

79 

81 

74.  2 

60 

50 

5  5 

36 

43 

4  2 

40 

46 

55 

34 

46 

95 

66 

45.6 

92 

84 

86 

82 

64 

72 

70 

70 

67 

75 

65 

73 

79 

8 1 

71 . 8 

57 

53 

66 

54 

36 

45 

40 

36 

60 

60 

38 

45 

60 

52 

46.6 

60 

60 

68 

70 

50 

6  0 

63 

68 

65 

67 

67 

61.7 

37 

45 

32 

42 

25 

28 

40 

35 

38 

23 

33 

36.5 

64 

82 

74 

71 

72 

38 

41 

41 

39 

40 

71 

70 

66 

70 

71 

66 

76 

73 

78 

6V 

74 

** 

63 

43 

39 

41 

43 

6  3 

41 

47 

3ft 

37 

45^0 

55 

76 

64 

69 

59 

55 

69 

59 

60 

56 

60 

ft  5 

40 

41 

37 

34 

50 

40 

40 

28 

35 

41  '.  9 

79 

91 

80 

76 

73 

91 

79 

82 

81 

82 

80.0 

61 

63 

70 

53 

50 

50 

52 

5* 

54 

55 

53.1 

87 

98 

85 

63 

79 

70 

85 

92 

80 

75 

84 

81 

75 

80 

61 

65 

71 

95 

44 

45 

50 

36.8 

86 

85 

90 

86 

73 

75 

75 

77 

80 

83 

95 

80 

90 

65 

64 

64 

60 

50 

50 

63 

65 

63 

60 

61 

62 

56 

61 

64.4 

9l 

90 

95 

9S 

97 

95 

90 

99 

90 

95 

90 

75 

75 

87.2 

65 

55 

55 

60 

58 

55 

56 

60 

56 

60 

65 

60 

65 

58.4 

86 

89 

87 

87 

99 

88 

95 

92 

90 

84 

92 

84 

63 

83.9 

49 

50 

39 

56 

59 

66 

64 

60 

62 

65 

60 

58 

55 

55.0 

93 

94 

92 

87 

87 

87 

e» 

82 

83 

85 

86 

66 

86 

66  j 

64.7 

68 

67 

71 

72 

68 

69 

67 

79 

69 

7  3 

72 

69 

67 

65 

66.8 

93 

95 

93 

91 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

95 

96 

94 

91.7 

68 

67 

65 

66 

66 

6V 

65 

67 

68 

71 

72 

69 

69 

6  8 

65.0 

87 

97 

87 

as 

87 

87 

87 

89 

87 

8* 

99 

88 

66 

85 

84.4 

66 

75 

75 

73 

73 

74 

73 

79 

78 

79 

77 

79 

73 

73 

69.5 

89 

91 

88 

92 

92 

88 

91 

96 

91 

92 

92 

97 

98 

87 

87.9 

67 

63 

61 

65 

64 

6  5 

62 

61 

63 

68 

67 

65 

63 

67 

62.7 

96 

94 

91 

93 

94 

93 

85 

99 

91 

VO 

95 

90 

91 

86 

88.0 

66 

66 

67 

70 

67 

6  | 

68 

69 

67 

68 

71 

69 

66 

67 

65.0 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  ! 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

§ 
g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLn v  Ln 

TEMP. 

ej 

U 

< 

SPECIAL 

 p — t  

LAKE 

B 

29  03 

Hi  34 

—  5Q 

3P 

ALEXANDER    SPGS.  ASSN. 

0211 

FRANKLIN 

3 

29  66 

86  59 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'.'28 

OE  SOTO 

70 

RADIO  STATION  WAPG 

>36>9 

HIGHLANDS 

165 

J  *  WILEY  COTHPAN 

BA0SOM  PARK 

0  390  POLK 

150 

HARRY  M ■  TOLSON 

67B 

POLK 

3 

27  56 

Bl  30 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

)  9  2 1 

HI LLSBOROUGH 

5 

28  06 

62  30 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

0533 

HERNANDO 

WILBUR  D.  GOOD 

-Mi 

PALM  BEACH 

EVERGLADES  £XP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

..  ?  |« 

HENDRY 

5 

26  19 

81  00 

,7 

SP 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

07SB 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

flood  control  oist. 

0765 

OKALOOSA 

200 

MRS.  S.    YOUN GBLOOD 

*  U 

CALHOUN 

BOCA  RATON 

AO 

PALM  BEACH 

21 

GUS  P.  HAGEfl 

BRADENTON  EXP  STATION 

:  94C 

MANATEE 

s 

27  29 

82  33 

10 

5P 

5P 

GULF  COAST  £XP.  STA. 

LIBERTY 

1 

30  26 

86  59 

C 

MISS  ELMA  SHULER 

8ROOKSVILLE  ChIN  HILL 

.:<.«> 

HERNANDO 

W— CENT R AL   FLA. EXP. STA. 

1163  .  SUMTER 

75 

MRS.    A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  U5DA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT   FlD.  STA. 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE    1  NNW 

1396 

FflANKL IN 

10 

MRS.  HA2EL  F.  COOK 

1388 

WASHINGTON 

30  67 

LONNIE  H.  WHITTAKER 

CEDAR  KEY 

LEVY 

11 

MISS  HARRIETTS  WHIDOON 

CMIPLET  3  E 

1360 

3 

30  67 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  w.  0  STEEN 

1632 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  67 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

1661 

LAKE 

160 

EO   OL I VENBAUM 

CLEW  IS TON 

1669 

HENDRY 

GERVlN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

16S6 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNwELL  *  N« 

1869 

HIGHLANDS 

7 

27  26 

81  10 

60 

8A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

! 

29  25 

61  30 

58 

WILLIAM   R.  RADTKE 

CRESTv]£w  RA0I0  WJS8 

1916 

276 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

65 

COUNT  t  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

DUIE 

65 

RICHARD  W.  DAVIES 

DAN I  A   4  WNW 

2116 

BROWARD 

2 

26  06 

80  12 

7 

MIO 

FLA.  POWER  +  LIGHT 

OA YTONA  BEACH 

21S0 

VOLUSIA 

2 

29  13 

61  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

2136 

VOLUSIA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

22  30 

OSCEOLA 

43 

GEORGE  H.  KEMPFE9 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

255 

H.  C.  STORRS 

DE  LAND  3  N 

VOLUSIA 

a 

29  04 

81  17 

60 

5P 

SP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  *  SM 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  28 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS   GARDE  N  TOWER 

HENDRY 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOWLING  PARK 

SUWANNEE 

OTHER  L.   BA  I  LEY 

DRY  TOR TUG AS 

\  \  .  1 

MONROE 

3 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2650  COLLIER 

b 

29  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

J.  M.  DAVIDSON 

FEDERAL  POINT 

i  9  i  S 

B 

29  66 

61  32 

6P 

BRUCE  GRAY 

292  1 

HENDRY 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

OKEEL ANT A  SuG.  REF.INC. 

F ERNANO I NA  BEACH 

296* | NASSAU 

2 

30  60 

30 

LEWIS  K.  NOLAN 

flamingo  ranger  station 

3020 

MONROE 

t 

23  06 

80  55 

3 

8A 

8A 

BA 

NAT I0NAL   PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

60 

SP 

c 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN  12  WSW 

1193 

MANATEE 

9 

27  36 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

26  06 

10 

MRS.    ALENE    LA  MARRE 

FT    LAUDERDALE   BAH I A  MAR 

3166 

2 

26  07 

BAH 1 A -MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

6A 

8A 

8A 

U.  OF  FLA.  PLANT  LA6. 

FORT  MYERS  WB  AP 

1186 

LEE 

b 

26  35 

81  52 

Ml  ,. 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

5 

30  26 

160 

WJHG-TV   TRANSM1 TTER 

GAINESVILLE    i  WSW 

ALACHUA 

29  36 

86 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE  FAA  AP 

(326 

ALACHUA 

B 

29  62 

62  16 

155 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST   MARY  NURSERIES 

3670 

BAKER 

30  15 

82  10 

4P 

G.ST.  M.  NURSER 1 ES 

GRACEV JLLE 

3538  JACK  SON 

30  59 

CHARLES  C.  LlDDON.  JR. 

GRADY 

3563  LAFAYETTE 

10 

29  58 

30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

HART  LAKE 

ORANGE 

28  23 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

H I  ALE AH 

)9I  9 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

8A 

6A 

•A 

c 

MIAMI  WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

5P 

LOUIS  T.  CLOUT IER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

5     28  09 

50 

STATE  PARK 

MOMESTEAO  EXP  STA 

1  0  9 . 

OAOE 

2     25  30 

SUBTROPICAL  E*P.  STA. 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

7     27  66 

1 1 5 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INGLIS 

6273 

LEVY 

5     29  02 

82  61 

12 

c 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CITRUS 

28  50 

82  20 

5P 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

6327 

ALACHUA 

29  27 

82  08 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEWORTM 

6332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

CHASE  *  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

8 

30  25 

81  39 

26 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

6366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  26 

10 

7P 

F IRE  DEPARTMENT 

JASPER    3  SE 

HAMILTON 

10 

30  29 

62  55 

160 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

DADE 

2 

29  61 

60  17 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

MONROE 

3 

61  65 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  BEST   WB  CITY 

6373 

MONROE 

5 

i:  s 

81  -8 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6625 

OSCEOLA 

28  18 

81  26 

„ 

9P 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

6662 

HENDRY 

26  65 

61  26 

16 

SP 

8A 

ALlCO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

POLK 

J 

28  06 

61  63 

180 

SP 

C  I  TRUS  EXP.    STAT  ION 

LAKE  CITY  2  E 

6731 

COLUMBIA 

30  12 

82  35 

205 

SP 

SP 

FLA .  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

6771 

ORANGE 

a 

28  32 

81  28 

115 

9A 

SUBTROP  FRUIT   FLD.  STA. 

LAKELAND  MB  CITY 

6797 

POLK 

81  57 

216 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SM 

6665 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY •  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

1 1  f  t 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LA  MONT    6  WNW 

6892 

JEFFERSON 

5 

30  2*. 

83  55 

190 

c 

TUNGSTON  PLANTATION 

L  t GNUMVI TAE  KEY 

JO  33 

MONROE 

2 

26  56 

80  62 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

OX  H  T1AM 

STAlIUN 

INDEX  NO. 

/"fill  MTV 
\s\J  U  IN  I  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nncruvrn 
UooLnvLn 

TEMP. 

PRECD?. 

Si 
> 

u 

SPECIAL 

TTsbon  

SO  lh 

LAKE 

a 

28  93 

Bl 

9! 

66 

SP 

9P 

SP 

C 

OK  L  AW AHA   WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

5126 

MANATEE 

5 

27  25 

82 

39 

10 

6P 

G.  W.  HERRlNGSHAW 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

26  61 

BO 

16 

6P 

t.p 

c 

MRS.  C.  A.  KING 

LYNNE  6  SE 

5Z31 

MARION 

a 

29  10 

ai 

52 

c 

OTIS  B.  FORT 

MADISON 

S275 

MAD  I  SON 

10 

30  2B 

25 

145 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE  2 

ai 

6P 

CHARLES   G.   MELT  MAN •  JR. 

MAR  I  ANNA    1  NO  SCHOOL 

9372 

JACK  SON  1 

30  65 

85 

1  7 

120 

SP 

5P 

FLA.    IND.    ;CH.    FOR  BOYS 

MARINE LA NO 

5  191 

FLAGLER 

2 

29  40 

ai 

13 

10 

c 

MARINE   STUDIO  INC. 

MAYO  3  NW 

LAFAYETTE 

30  06 

83 

14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANN  IN 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  05 

ao 

37 

24 

5P 

c 

CITY  OF  MELBOURNE 

5622 

ALACHUA 

10 

9P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    BA  YF  RON  T  PARK 

5653  OADE 

2 

25  67 

80 

11 

8 

5  P 

5P 

ALEXANDER  M,  ALCOTT 

5656 lOADE 

2 

25  67 

ao 

08 

9 

SP 

5P 

C  J 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   WB  AIRPORT 

5663 

OADE 

2 

25  68 

80 

7 

MIO 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

2 

25  39 

80 

17 

10 

8A 

BA 

U.S. PLANT    INTROOCTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

S 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON   EXP  STATION 

S 

SANTA  ROSA 

S 

30  47 

87 

0* 

217 

5P 

5P 

5P 

FLORIDA  EXPERIMENT  STA 

MONTICELLO  2  S 

JEFFERSON 

30  32 

83 

52 

209 

5P 

SP 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

SB?1. 

GLAOES 

26  50 

Bl 

09 

22 

8  A 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

27  56 

81 

160 

50 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

19 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

6076 

COLLIER 

5 

26  10 

ai 

47 

24 

5P 

SP 

CARIBBEAN  GARDENS 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

9 

30  31 

86 

30 

60 

BA 

BA 

JACKSON  GUARO  FOR.  STA. 

N1TTAW  1  5 

6251 

OSCEOLA 

a 

27  56 

81 

00 

TA 

MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 

NORTH   NEW  RVR   CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  36 

80 

45 

15 

c 

U.S.  GEOL.  SURVET 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

CEN  C.  SOU  FLA  FLOOD  CON 

6616 

5 

29  11 

82 

oe 

86 

SP 

MID 

CITY  OF  OCALA 

Ot ALA  2  NE 

MAR  I  ON 

29  13 

82 

07 

68 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE   9  W 

till 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

ao 

S9 

30 

5P 

CL0SE0  10/10/62 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

66  85 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

ao 

48 

34 

BA 

8A 

SA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

a 

JOHN  MARCHEWKA 

ORLANOO  WB  AIRPORT 

6636 

ORANGE 

a 

28  33 

81 

20 

106 

MID 

MIO 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OR  TON A  LOCK  2 

glades 

26  67 

81 

IB 

21 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PALATKA 

6753 

a 

29  39 

38 

15 

*P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

PANACEA 

30  62 

23 

7 

c 

EMORY  H.RICHARDSON 

PANAMA    CITY  2 

6861 

BAY 

5 

89 

GEORGE  C.  COOK 

PARR  ISM 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

82 

25 

44 

6P 

4P 

c 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENN5UC0  5  NW 

DADE 

2 

25  55 

eo 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

PENSACOL A   FAA  AP 

6997 

ESCAMB 1  A 

S 

30  28 

87 

12 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PENSACOL A  WB  CITY 

7002 

E  SCAMB 1 A 

5 

30  25 

87 

13 

13 

MID 

MID 

C  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

PERR1NE 

7020 

DADE  2 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC, 

PERRY 

7025 

TAYLOR  5 

30  07 

83 

36 

45 

6P 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

plant  city 

HILLSBOROUGH  5 

28  01 

82 

oa 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  BEACH 

7256 

BROWARD 

2 

26  16 

09 

22 

5P 

5P 

STATE  FARMERS  MARKET 

PORT    MAYACA    S   L  CANAL 

MARTIN 

26  59 

80 

37 

34 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  goroa 

7395 

CHARLOTTE 

5 

E.   J.  HC  CANN 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

30  35 

84 

35 

250 

SP 

5P 

N.   FLA.  EXP.  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

10 

30  06 

82 

11 

120 

c 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

OAOE 

9 

25  22 

37 

10 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC. 

SAINT  AUGUSTINE 

ran 

ST  JOHNS 

t 

29  56 

ai 

19 

15 

6P 

t>P 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

SAINT  LEO 

S 

7P 

6RO.  AUSTIN  VELTEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

2 

27  05 

80 

18 

15 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT   MARKS    6  SE 

9 

30  05 

04 

10 

17 

6P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

7886 

P  INELLAS 

9 

27  47 

82 

38 

35 

SP 

SP 

c 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 

SANBORN  TOWER 

795C 

30  06 

86 

37 

SP 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

a 

26  46 

15 

5P 

SP 

CENTRAL  FLA.   EXP.  STA. 

SARASOTA 

B021 

SARASOTA 

9 

27  21 

82 

32 

30 

SP 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

SHADY  OAKS    FISH  CAMP 

POLK 

7 

27  49 

Bl 

13 

60 

c 

MRS.  PEARL  £.  BREWER 

SOUTH   MIAMI    5  W 

B396 

DADE 

2 

25  62 

80 

21 

5P 

9P 

SAMUEL   B.  HEATON 

STARKE 

8527 

BRADFORD 

e 

29  56 

"? 

6B 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WRGRL, 

STE 1 NH A  T  CHE  E    MCCAIN  TwR 

8565 

TAYLOR 

9 

29  63 

21 

6P 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART    1  N 

MART  IN 

2 

27  13 

to 

15 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

TALLAHASSEE    WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  23 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

OAOE 

2 

25  46 

80 

27 

13 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TAMIAMI    TRL  60  Ml  BEND 

DADE 

25  46 

80 

50 

12 

5P 

5P 

SP 

c 

NAT  IONAL  PARK  SVC. 

TAMPA  W6  AIRPORT 

HI  L L  S8OR0UGH  5 

27  58 

82 

32 

19 

MID  t 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

PINELLAS  5 

28  09 

82 

65 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

TAVERN  1 ER 

MONROE  2 

25  01 

31 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE   2  W 

8962 

BREVARD  2 

28  37 

80 

50 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY  5 

29  25 

62 

49 

33 

5P 

BA 

FLA.  FOREST  SERVICE 

9176 

SARASOTA  5 

27  06 

■3 

27 

10 

SP 

SP 

c 

VENUS  3  SE 

9  i  flu 

GLADES 

7     27  02 

81 

70 

c 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

WASHINGTON 

3     30  37 

43 

49 

c 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9216 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

24 

24 

H10 

MIO 

7A 

c 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

WAUCHULA    2  N 

960) 

HARDEE 

5 

27  35 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  P  0  Box  365R  il„  1  „»,-.»  1 1  „ 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  "«K»M|i«   at  v.  o.  Box  3658,  University 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

bulletin""''  SeaS°nal  heatln8  de8ree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 

thisllssuePPearing  ^  tl>e  IndeX'  WhiCh  dSta  "0t  llsted  ln  the  tables.   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

!™rS,rfr*ne  lndi°a^d'  dlmensl°nal  un"s  used  J»  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  ln  Inches  and  wind 
movement  ln  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

EV5P2Ta^l0S        meaf,ured  *n1,!he,staSdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  ln  pan  as  recorded  durfng  24  hours  en  n„ 
at  time  or  observation.  B 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  ln  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  ln  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin.  * 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table- 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  ln  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
T I TUSVI LLE  2  w 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL 

AVON  PARK 
BARTOW 

BRAOENTON  EXP  STATION 

CLEARWATER 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PARR  I SH 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

DIVISION 


89.  7 
89.8 


94.0 
89.7 


90.8 
91 .  8 


75.6 

70.1 

71  .OM 

70.8 

70.4 

68.5 

70. OM 


70.6 
70.6 
68.5 
72.8 
70. 5M 
70.4 
70.2 
65.9 


91.3 

68.4 

79.9 

80.8 

91.8 

69.9 

80.9 

89. 9M 

71.  9M 

80. 9M 

89.  8M 

72. OM 

80. 9M 

92.0 

70.7 

81.4 

91.2 

72.9 

82.1 

89.6 

72.3 

B1.0 

88.5 

72.6 

80.6 

91.6 

71.2 

81.4 

90.6 

71.5 

81.1 

90.2 

72.2 

81.2 

91.6 

70.6 

81.1 

91. 3M 

70. OM 

80. 7M 

92.5 

73.3 

82.9 

92.0 

72.5 

82.3 

91.8 

71.8 

81.8 

92.5 

71.2 

81.9 

81  .4 

93.3 

71.9 

82.6 

92.6 

69.4 

81.0 

90.5 

71.3 

80.9 

90.0 

74.3 

82.2 

92.2 

70.3 

81.3 

89.8 

73.2 

81.5 

91.8 

71.1 

81.5 

90.3 

71.4 

80.9 

90.4 

73.5 

82.0 

93. 6M 

71. 6M 

82. 6M 

91.2 

72.6 

81.9 

90.1 

72.5 

81.3 

91.0 

70.5 

80.8 

M 

M 

M 

93.0 

71.6 

82.3 

92.1 

71.5 

81  .8 

89.8 

76.1 

83.0 

91.1 

72.5 

81.8 

89.5 

73.8 

81.7 

90.6 

71.9 

81.3 

89.6 

74.6 

82.1 

92.9 

71.6 

82.3 

90.9 

70.7 

80.8 

81.7 

81.1 

80.  OM 

80.5 

80.3 

80.3 

81.9 

80.0 

82.3 

80.6 

81.4 

80.1 

81.0 

80.5 

81.4 

81.1 


82.6 
80.3 
80. 9M 
81.0 
80.1 
80.1 
80. 4M 
81.3 
80.5 
81.2 
81.2 
81.7 
81.0 
79.7 
82.2 
80. 7M 
80.4 
80.5 
79.4 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 

CONTINUED   JULY  "9" 


Station 

Ten 

iperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

a 

> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 
0 

Q 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Doys 

Tolol 

_ 

;  £ 
t  z 

a  E 

Greatest  Day 

Dote 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

I 

1 
2 
o 

o 

Date 

■ 

.50  Or  More  1 

E 
s 
b 

o 
o 
*■ 

s 

N  1 

m  ■ 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STa 

91.2 

70.6 

80.9 

0.8 

94 

1 3 

67 

31 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-  6.39 

.81 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

8IG  CYPRESS  RESERVATN 

M 

M 

M 

0 

0 

J 

0 

2.16 

.91 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

canal  POINT  usda 

92.1 

69.6 

80.9 

95 

5 

66 

30+ 

0 

^8 

0 

0 

0 

1.60 

.40 

17+ 

.0 

0 

5 

0 

0 

capt i va 

90.1 

76.4 

83.3 

95 

19 

69 

3 

0 

20 

0 

0 

o 

6.90 

1.76 

3 

.0 

4 

CLEWISTQN  U  S  ENG 

92.5 

71.9 

82.2 

95 

26  + 

69 

20+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.92 

.77 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

M 

M 

M 

94 

15+ 

68 

1  3 

0 

o 

o 

Q 

1.53 

.42 

3 

.0 

0 

0 

EVERGLADES 

9  3.0 

73.0 

83.0 

0.7 

96 

29+ 

70 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

2.75 

-  5.73 

1  .40 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

82.2 

92 

19+ 

70 

30+ 

0 

11 

0 

0 

0 

1  .42 

.34 

17 

.0 

6 

0 

0 

FORT   MYERS  WB  AP 

R 

92.8 

84.0 

' 

28  + 

lo 

0 

30 

0 

0 

0 

4.06 

-  5.02 

1.21 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

I ND 1 ANTOWN 

92.6 

71  *9 

82.3 

OA 

8  + 

*l 

0 

30 

0 

0 

0 

1.78 

1.40 

16 

•  0 

0 

4 

1 

1 

LA  BELLE 

94  .  3 

80.  8M 

07 

31  + 

7 

J 

0 

30 

0 

0 

0 

3.09 

-  5.14 

1.32 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

MILES  CITY  TOWER 

9  3.8 

6.0 

81  .4 

96 

24 

63 

2  5+ 

0 

31 

0 

0 

0 

2.83 

.84 

14 

•a 

0 

7 

2 

0 

unriBr  uaufn  i  arte  i 

93.6 

72.4 

83.0 

1.9 

9  8 

25 

67 

4 

0 

3a 

0 

0 

0 

1.08 

-  6.70 

.59 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

NAPLES   CARIB  GARDENS 

qf  "  ? 

■?f  *n 

82.5 

of 

25+ 

70 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

3.13 

1.10 

28 

.0 

0 

9 

I 

1 

PUNTA  gorda 

74.0 

84  •  1 

2.1 

96 

31  + 

7i 

30+ 

0 

31 

0 

0 

0 

2.23 

-  5.57 

1.05 

3 

.O 

0 

4 

2 

1 

T AM I  AM  I    T RL   40  MI  SEND 

92.9 

72.9 

82.9 

96 

6 

66 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

8.49 

1.65 

14 

•  0 

0 

12 

7 

5 

D  I  V  I  S I ON 

62.4 

0.7 

2.92 

-  5.26 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

91.9 

74.7 

83.3 

1.5 

97 

9+ 

69 

20 

0 

26 

0 

0 

0 

2.57 

-  3.39 

.50 

20 

.0 

0 

8 

1 

0 

ft  I  AiinrRn&i  r  ramta  mar 

77.1 

84.0 

95 

8 

70 

20 

0 

27 

0 

0 

o 

3.16 

.95 

1  3 

.0 

o 

6 

3 

Q 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

Q?"  ? 

73.2 

82.7 

97 

8 

69 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

3.20 

.85 

5 

.u 

0 

7 

2 

0 

91  9 

74  .4 

83.2 

96 

22  + 

69 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

1.85 

•  48 

20 

.0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

91  .4 

71.2 

81.3 

1.1 

95 

7 

69 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

3.51 

-  5.30 

.67 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 

LOXAHATCHEE 

94.1 

69.9 

82.0 

97 

31  + 

66 

31  + 

0 

31 

0 

0 

0 

3.07 

1.42 

14 

.0 

o 

6 

I 

I 

MIAMI  BEACH 

89.3 

79.2 

84.3 

2.0 

97 

8  + 

73 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

2.31 

-  2.14 

.56 

19+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

90.0 

76.3 

83.2 

1.4 

95 

7 

72 

5 

0 

16 

0 

0 

0 

1.77 

-  4.98 

.55 

8 

■a 

0 

6 

1 

0 

MIAMI   12  SSW 

89.4 

74.4 

81.9 

0.3 

94 

11 

71 

14+ 

0 

7 

0 

0 

0 

2.67 

-  3.91 

.97 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

91.4 

74.2 

82.8 

97 

8 

70 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

2.17 

.65 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

91.9 

71.8 

81.9 

95 

8  + 

68 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

2.74 

.44 

5 

.0 

9 

0 

STUART   1  N 

91.0 

75.1 

83.1 

96 

5  + 

71 

13+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.17 

1.31 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

w  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

91. 5M 

76.2 

83. 9M 

99 

9 

67 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

3.06 

1.63 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

92.4 

75.4 

83.9 

1.3 

98 

9 

70 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

1.62 

-  5.04 

.42 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

83.0 

1.5 

2.56 

-  4.09 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

91.5 

79.6 

65.6 

95 

11 

75 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

1.20 

.31 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

90.1 

79.4 

84.8 

1.5 

94 

9 

73 

12 

0 

c2 

0 

0 

'J 

1.63 

-  2.53 

.88 

12 

.0 

2 

1 

0 

MARATHON  SHORES 

90.4 

77.8 

84.1 

98 

25 

74 

16 

0 

.0 

0 

0 

0 

3.63 

2.00 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

TAVERN  I ER 

M 

M 

M 

92 

22  + 

72 

23+ 

0 

0 

0 

0 

2.99 

.0 

u 

DIVISION 

84.8 

1.3 

2.36 

-  2.18 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      104°  on  the  29th  at  Jasper  3  SE 

Lowest  Temperature:      57°  on  the  11th  at  Carrabelle  1  NTfW 

Greatest  Total  Precipitation:      13.73  inches  at  Apalachicola  WB  City 
Least  Total  Precipitation:     0.90  inch  at  Perrine 

Greatest  One-Day  Precipitation:      5.01  inches  on  the  26th  at  Pensacola  FAA  Airport 


See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7    1    8    1  9 

10 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

1.10 

.17 

•  02 

.16 

.08 

.03 

.  16 

.66 

.18 

.04 

.01 

.39 

.76 

13.72 

.10 

,14 

.58 

2.05 

.51 

•  60 

T 

T 

.16 

7.2* 

1.58 

.61 

T 

•  22 

.25 

.02 

.64 

•  10 

1.06 

9.81 

.36 

.06 

.07 

.20 

■  04 

.57 

.29 

•  52 

.77 

2.70 

.62 

.08 

.16 

■  25 

•  52 

.32 

3.04 

.96 

.07 

1.75 

.42 

1.49 

.16 

.20 

.66 

.26 

6*6; 

.37 

.81 

.79 

.25 

.03 

1*78 

.32 

•  01 

•  09 

.26 

.08 

.16 

2.18 

.05 

.30 

.22 

.16 

.31 

.37 

.06 

•  52 

7.96 

T 

.15 

1.30 

.26 

T 

1.39 

.«2 

2.69 

T 

1.04 

.06 

.85 

1.95 

*9*.3i 

.02 

1.05 

.37 

1.37 

,26 

.54 

.04 

•  14 

7,26 

.06 

,07 

•  12 

•  02 

1  .40 

2.00 

1.30 

.24 

,06 

.57 

.05 

T 

.40 

T 

.08 

.40 

6.90 

•  42 

,56 

1.76 

•  09 

.36 

T 

1.26 

9.14 

•  42 

2.03 

.62 

•  06 

•  88 

.05 

.60 

.30 

.01 

6.15 

.04 

.09 

2.17 

.11 

.29 

3.71 

,90 

.80 

.10 

13.01 

.06 

1  .61 

.  30 

1.30 

.22 

.01 

1 .35 

9.93 

.06 

T 

■09 

.26 

.06 

1.03 

.20 

.10 

.73 

2.29 

7.38 

.13 

2.64 

.02 

.4  1 

.40 

.8] 

.58 

.07 

1.66 

T 

.19 

,94 

.02 

.08 

T 

•  30 

•  08 

1.92 

,06 

•  77 

T 

.02 

.01 

•  55 

9.04 

.05 

.27 

.40 

.03 

1.01 

2.00 

T 

,26 

.30 

1.05 

6.15 

.01 

•  72 

.87 

2  ■  0  5 

.26 

.37 

.37 

.15 

12.31 

.76 

1.12 

1  ,70 

.60 

1.25 

.PC 

.08 

3.18 

.11 

.32 

.30 

.62 

-OA 

.14 

.02 

.20 

10.39 

T 

T 

•  05 

1  .95 

2  .90 

.71 

1.62 

1.43 

.70 

6.89 

.10 

.02 

.58 

.10 

.12 

T 

•  47 

.07 

1.22 

.65 

.84 

12.51 

.36 

.14 

1,35 

.18 

.59 

•  04 

.87 

10,75 

•  08 

•  19 

.75 

T 

.  1 1 

,09 

2.70 

•  90 

.13 

.24 

.26 

1.56 

.29 

2.93 

.34 

.21 

.21 

1  .53 

.42 

•  04 

.27 

1  .20 

,05 

.19 

.07 

.31 

.14 

2.75 

1.40 

■  22 

.27 

6.85 

.04 

.88 

2.52 

.18 

.10 

.02 

.  1  3 

.26 

.39 

■  07 

1.18 

.03 

1  .42 

.16 

.01 

.25 

.04 

.34 

2.68 

.01 

.05 

T 

1.10 

.05 

.82 

T 

6.41 

.66 

.13 

.93 

.02 

.66 

.09 

2.57 

.29 

.03 

T 

.37 

.17 

.13 

T 

3.18 

.02 

T 

T 

.88 

.09 

.03 

.95 

T 

.19 

T 

3.20 

.85 

•  05 

T 

.31 

.17 

.23 

4.06 

.  1  1 

.03 

T 

T 

•  03 

T 

■  87 

1  .21 

.03 

5.10 

.20 

.69 

.26 

T 

.49 

.58 

.04 

.02 

1.20 

.09 

T 

9.^7 

.27 

.  25 

.34 

,43 

.36 

1*80 

.19 

.14 

6.83 

.11 

1.33 

.07 

.87 

.16 

T 

.06 

.67 

T 

T 

,19 

.64 

T 

10.29 

2.26 

1.79 

T 

.77 

,03 

.34 

.29 

.26 

.04 

1.23 

1.00 

.14 

8,92 

1.60 

.45 

.  34 

•  21 

.  16 

.77 

.10 

.25 

1.85 

•  06 

■  36 

.20 

.  1  1 

.08 

6.35 

•  58 

.08 

1.20 

1.35 

.25 

.03 

.08 

.82 

3.51 

.67 

.08 

.53 

.01 

.17 

.07 

.19 

.27 

3.57 

.03 

.15 

■65 

.21 

■  16 

1.05 

1.78 

.10 

.14 

1.40 

.14 

8.60 

1.37 

1.84 

.21 

.58 

.22 

.88 

.70 

.71 

6.47 

,32 

.03 

.18 

2.07 

T 

.02 

•  33 

.09 

4.62 

•  96 

.15 

.02 

.30 

,39 

.02 

.13 

.23 

.17 

6.72 

.23 

.06 

.91 

■  lfi 

.  18 

.Ul 

.06 

.71 

• 

■  21 

.05 

• 

.35 

.15 

1  *63 

.01 

T 

T 

.03 

.06 

.88 

.02 

.04 

.03 

.07 

1.02 

.03 

T 

.05 

.01 

.03 

.53 

.03 

T 

T 

T 

3.09 

.19 

T 

.55 

.35 

•  37 

7.30 

.30 

.20 

.25 

.85 

1.17 

.82 

.25 

.25 

4,77 

.03 

.03 

.26 

.01 

.17 

.41 

.13 

.07 

.13 

.86 

7,51 

.12 

1.31 

.25 

.03 

.96 

.93 

.03 

.64 

1.44 

7,92 

.01 

.01 

.07 

T 

.08 

.64 

.02 

.07 

.22 

.72 

T 

7.12 

.73 

.11 

.11 

.  1  3 

.70 

.04 

.66 

.03 

1.86 

.16 

.03 

5.95 

•  02 

.43 

1.81 

.60 

.12 

.70 

.41 

.01 

.03 

.09 

10,10 

,49 

.87 

.02 

T 

1.13 

3,07 

.34 

.02 

.23 

.05 

1.42 

.08 

.18 

.33 

2.19 

.41 

.21 

■  19 

.06 

.34 

.01 

.02 

3.63 

W2 

T 

2.00 

.52 

.02 

6.42 

.01 

.46 

-27 

.14 

.03 

.66 

4,15 

•  39 

.13 

.05 

.38 

.18 

,17 

.21 

.69 

4.41 

.15 

.30 

•  82 

i  ,35 

.43 

5.85 

.30 

l  .86 

.53 

.40 

.18 

.06 

,06 

.40 

2.31 

T 

.09 

•  22 

,04 

•  36 

■  56 

.36 

T 

1.77 

.14 

•  55 

.  i  1 

.06 

T 

T 

T 

.04 

.71 

.  16 

,02 

.97 

.04 

2.83 

.26 

,07 

■  24 

.03 

.65 

.07 

.84 

.02 

.08 

6.62 

.05 

•  72 

.05 

.03 

.08 

.03 

.44 

2.63 

.07 

.07 

•  04 

•  78 

.32 

.02 

T 

1.08 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.31 

1  .95 

•  05 

.65 

•  12 

.11 

.76 

.12 

.04 

3.35 

.24 

.10 

.32 

.12 

.21 

3.13 

•  42 

.03 

,46 

.13 

.31 

8.76 

T 

.03 

T 

L.OB 

.12 

■  29 

.04 

5.31 

1.90 

.19 

T 

T 

T 

1.37 

.43 

.73 

.23 

•  05 

.10 

■  80 
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ALEXANDER  SPRINGS 

APAL ACH  I  COL  *  WB  CITY  R 

AVON  PARK 

8ABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 
BAYP0RT 

8ELLF  GLADE  FXP  $TA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BITMLO 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

BR ADFNTON  EXP  STATION 

flROOXSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNFLL  2  E 

CANAL  POINT  USDA 

CAPTIVA 

CARRA8ELLF    1  NNW 
CARYVILLF 
CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLFWISTON 
CLFWISTON  U  S  ENG 
CRESCENT  CITY 

CRESTVIFW  RADIO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

DAN  I  A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

OA YTONA  BEACH  WB  AP  R 

OF  FUN  1 AK  SPRINGS 
DE  LAND  3  N 
DE  SOTO  CITY  4  SW 
OFVIL5  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT  DRUM  ?  NW 

FORT  GREEN   12  WSw 

FOPT  LAUDERDALF 
FT  LAUDERDALE  BAH | A  MAR 
FT  LAUDFPDALF  FxP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSF 
GAINFSVILLE  3  WSW 
GAINFSVtLLF  FA  A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HI  ALE  AH 

HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  F  STAT  FS 
INDIANTOWN 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 

JASPFR  3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  FXP  STA 
LAKE  CITY  2  F 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LISBON 

LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MAD  I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

MELROSE 
MIAMI  BEACH 

MUM]   WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 
MILES  C I T Y  TOWER 

MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORF  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKF 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLFS  CAR  IB  GARDENS 

NICEVILLF 

N 1 T  T AW    1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECH08FF  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR |SH 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PERRINF 
PERRY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 
PUNT  A  GOROA 
OUINCY  FXP  STATION 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LFO 
SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFQRD  EXP  STATION 

SARASOTA 
STARKF 

STE1NMATCHEF   MCCAIN  TWR 
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6.5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AIRPORT 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
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18 

19 

20 

21 

22 
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25 

26 

27 

28 
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ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
69 

91 

72 

93 
71 

93 
72 

91 
70 

93 

71 

91 
69 

85 
72 
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72 

89 
67 

90 
68 

90 
67 

92 
67 

90 
70 

93 

71 

91 
69 

94 
67 

95 
70 
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73 

96 
71 

89 
75 

66 

73 

90 
70 

92 
67 
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71 

94 

71 
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69 

96 
67 

95 

70 

94 
68 
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69.9 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

98 

75 

B9 
76 

92 
77 

89 
77 

88 

78 
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78 

92 
78 

86 
72 

80 

73 
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73 
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70 

85 

72 
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74 

66 
75 

85 

74 
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78 

67 
75 

87 
78 

89 

76 
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77 

87 
76 

84 
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68 

79 
69 

86 
70 

85 

76 

88 

76 
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75 

88 

74 
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76 

89 

78 
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94 

72 
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71 
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72 

94 

72 
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70 

96 

72 
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71 
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72 
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73 

87 
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71 
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71 
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72 
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71 
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72 

94 

71 
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73 
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74 
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73 
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73 
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76 

84 

70 
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73 
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70 
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86 
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71 
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72 
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74 
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70 
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73 
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70 
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69 
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71 

89 
69 

94 
69 

90 
68 

92 
69 

92 
71 

88 
71 

92 
71 

92 
71 

93 
69 

92 
74 

93 

74 

92 
72 

89 

72 

92 
69 

92 
72 

91 
71 

91 
69 

91 
69 

87 
70 

88 

67 

91.2 
70.6 

BIG  CYPRESS  RESERVATN 

MAX 
MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

BRADEN  TON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
72 

89 
68 

90 
72 

90 
73 

90 
73 

90 
72 

90 

73 

89 
74 

85 
70 

88 
71 

90 
71 

91 

70 

90 
71 

91 
70 

93 
69 

92 
66 

95 
71 

95 
73 

90 
72 

89 
76 

88 
71 

61 

69 

90 
72 

93 
70 

94 
71 

91 

73 

95 

72 

89 
72 

93 
71 

90 
69 

90.5 
71.3 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
72 

90 
73 

89 

75 

91 
74 

9  0 
75 

92 
74 

90 
74 

87 

72 

84 

71 

87 
71 

91 
70 

88 
70 

89 
70 

89 
72 

92 
73 

93 
71 

93 
70 

93 
74 

93 
74 

86 
74 

84 

73 

80 
71 

86 
70 

91 
68 

91 

73 

93 
74 

94 

72 

92 
70 

92 
70 

89.8 
72.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 
69 

94 

72 

93 
74 

94 

72 

92 
72 

91 

70 

93 
71 

90 
71 

88 

70 

90 
71 

90 
69 

88 
69 

91 

66 

91 
71 

92 
71 

93 
71 

93 
70 

92 
73 

95 

72 

89 
73 

90 
73 

95 
71 

89 
69 

91 
68 

92 
71 

92 
74 

93 

72 

94 

70 

95 
69 

95 
68 

92.0 
70.7 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

90 
69 

93 
68 

94 
72 

94 

72 

95 
72 

94 
73 

93 
73 

93 

74 

94 

72 

92 
70 

89 
69 

90 
68 

93 
66 

91 
67 

94 
67 

89 
69 

91 
68 

92 
69 

92 
70 

94 

67 

93 
72 

94 

74 

90 
70 

90 
70 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

93 
70 

92 
66 

91 
66 

88 

67 

92.1 
69.6 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
73 

87 

69 

77 

89 

79 

90 
78 

90 
79 

90 

HI 

88 
80 

88 
81 

89 
74 

90 
75 

91 
76 

90 
77 

90 
78 

90 
75 

92 
73 

94 
77 

95 
77 

89 

76 

86 
80 

89 
82 

87 

60 

89 
76 

92 
72 

93 
75 

93 
77 

91 
75 

90 
75 

90 
75 

90 
74 

90.1 
76.4 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
67 

95 
70 

97 
73 

98 

74 

94 
66 

92 
69 

90 
69 

83 
68 

90 
67 

88 
57 

88 
60 

89 
62 

88 
65 

89 

70 

89 
67 

89 
70 

69 
74 

92 
68 

90 
66 

89 
72 

89 
68 

89 

65 

75 
65 

86 
66 

88 

71 

89 
69 

89 
68 

90 
65 

91 
66 

90 
67 

89.7 
67.5 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

90 
75 

90 
77 

90 
71 

90 
76 

90 
81 

90 

80 

90 

75 

90 
75 

ee 

80 

87 
73 

88 

72 

90 
75 

89 

74 

88 
79 

89 
79 

90 
71 

90 
75 

91 
75 

91 
79 

91 

78 

91 

75 

88 

74 

36 

71 

84 

77 

90 

75 

93 
76 

91 

75 

90 
75 

91 
75 

90 
76 

91 
76 

89.6 
75.6 

CHIPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

94 
70 

93 
73 

94 
73 

92 
74 

91 

71 

86 
71 

84 

68 

88 

62 

90 
65 

90 
68 

88 
71 

92 
72 

92 
73 

90 
70 

89 
71 

91 

70 

92 
71 

88 
72 

90 

72 

92 
72 

78 
70 

83 
69 

87 

73 

91 

71 

91 
68 

91 
68 

91 
70 

90 
72 

89.8 

70.3 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
76 

89 
71 

90 
77 

90 

76 

90 
80 

90 
80 

90 
SO 

89 
74 

86 
71 

87 
73 

89 

73 

99 

72 

89 
72 

92 
74 

92 
72 

91 
70 

92 
70 

93 
77 

91 
77 

89 

76 

88 

73 

83 
70 

88 
74 

92 

72 

92 
74 

92 
75 

91 
74 

91 
75 

90 
76 

90 
74 

90.0 
74.3 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

94 
72 

94 
72 

92 
71 

91 
75 

93 
75 

90 
75 

93 
74 

92 
76 

86 

72 

83 
72 

88 
73 

91 
71 

91 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
72 

93 
72 

94 
73 

95 
75 

94 
75 

89 
73 

86 

72 

80 
71 

88 

72 

92 
70 

93 
75 

93 
75 

93 
74 

94 
74 

95 
73 

95 
73 

91 .2 
72.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

92 

73 

92 
71 

90 
72 

93 

72 

93 

69 

92 
72 

9? 
73 

94 

74 

94 

75 

93 
70 

92 
71 

91 
70 

92 
70 

92 
70 

90 
70 

93 
74 

93 
72 

94 
71 

94 
76 

94 
69 

94 

70 

94 
74 

95 
71 

90 
70 

95 
74 

95 
76 

93 
75 

93 
73 

88 

70 

69 

71 

90 
71 

92.5 
71.9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
70 

93 
72 

96 
70 

96 

74 

97 
74 

95 
74 

92 
71 

86 
70 

87 
68 

91 
70 

91 
67 

90 
69 

92 
72 

93 
72 

89 

72 

92 
72 

87 
73 

93 
73 

95 
73 

92 
71 

90 
7i 

91 
74 

80 
69 

83 

69 

81 
70 

93 
70 

92 
71 

91 
71 

92 
72 

90 
71 

90.9 
71.2 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

93 
68 

94 

70 

93 
70 

91 

70 

9? 
72 

89 

70 

91 
72 

88 

70 

85 

70 

88 

70 

9  0 

65 

92 
64 

90 
70 

89 
70 

87 
70 

89 
70 

92 
70 

95 

70 

95 
72 

93 
70 

88 

72 

85 
72 

90 
72 

80 
70 

90 
69 

93 
72 

93 
72 

94 
70 

94 

70 

94 
70 

89 
70 

90.5 
70.1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

11 
71 

90 
74 

90 
72 

92 
76 

95 
77 

94 
70 

99 
66 

95 
70 

87 

73 

84 
6  7 

86 

71 

87 
69 

89 
78 

91 
71 

93 
73 

89 
72 

88 
70 

67 
74 

89 

75 

89 
78 

94 
74 

90 
73 

90 
71 

89 
71 

85 

70 

87 
68 

86 

76 

87 
75 

87 

72 

88 

72 

90 
71 

89.6 
72.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
71 

89 
72 

91 

73 

92 
74 

92 
73 

68 
73 

93 

72 

9  2 
70 

82 

72 

85 

72 

86 

71 

84 
66 

85 
71 

91 

72 

89 

73 

90 
72 

89 
72 

89 
76 

88 
74 

94 
74 

90 
74 

89 
75 

B6 

73 

87 

72 

87 

71 

87 
76 

87 

76 

86 

73 

89 
72 

90 
73 

90 
73 

88.5 
72.6 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
67 

96 
67 

93 
68 

96 
69 

94 

72 

95 
71 

95 
72 

9  4 

71 

87 
70 

87 
65 

92 
67 

93 
69 

91 
63 

90 
68 

94 
70 

91 
70 

92 
67 

90 
69 

94 
67 

95 
68 

89 

72 

93 
70 

94 
69 

84 
68 

85 
68 

83 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

92 
65 

91.6 
68.3 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
71 

93 
70 

93 
74 

92 
73 

94 
72 

95 
71 

94 
71 

85 
71 

87 
72 

90 
71 

90 
70 

89 
68 

94 
70 

89 

73 

93 
72 

92 
70 

91 
71 

93 
72 

95 

73 

92 
70 

90 
74 

66 
71 

90 
70 

90 
68 

90 
71 

91 
74 

91 

72 

94 

70 

96 
72 

94 
69 

91.6 
71.2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
71 

91 

70 

93 
71 

94 
71 

94 
71 

94 
72 

93 
72 

93 
72 

91 
70 

92 
69 

92 
69 

94 
68 

94 
71 

94 
69 

90 

72 

91 

72 

91 
73 

92 
74 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

91 
79 

90 
75 

91 
79 

92 
79 

93 
78 

94 

86 

93 
78 

92 
80 

94 

78 

91 
78 

95 
78 

92 
79 

92 
79 

92 
79 

92 
78 

92 
63 

91 
76 

90 
79 

90 
81 

91 

82 

90 

82 

94 

82 

92 
81 

90 
81 

90 
80 

89 

79 

89 
76 

92 
81 

92 
80 

90 
82 

92 
79 

91.5 
79.6 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

94 
73 

93 
71 

91 
73 

93 
74 

94 

71 

93 
72 

93 
73 

93 
74 

92 
75 

94 

73 

92 
76 

90 
75 

89 

74 

91 
71 

94 
71 

93 
72 

94 
71 

94 
74 

93 
75 

92 
73 

92 
73 

95 
74 

94 
73 

94 

74 

91 
73 

90 
74 

96 

73 

96 

73 

96 
73 

93 
71 

93 
70 

93.0 
73.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 
73 

93 
71 

92 
73 

93 
71 

91 
71 

94 
74 

91 
71 

82 
73 

85 
68 

90 
69 

88 
66 

87 
69 

91 
71 

90 
73 

92 
71 

90 
70 

93 
70 

94 

72 

93 
75 

87 
71 

90 
73 

87 
71 

89 
70 

90 
68 

90 
73 

91 
71 

95 
71 

94 
70 

93 
70 

90.7 
71.0 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

87 
79 

86 

76 

85 
74 

86 
75 

87 
75 

89 
73 

87 
75 

91 
76 

91 
74 

91 

73 

89 

76 

90 
77 

88 

73 

92 
70 

90 

73 

89 
78 

88 
77 

90 
80 

92 
72 

89 
72 

89 
81 

89 

82 

90 
75 

89 
80 

88 

78 

89 

76 

89 
74 

89 

77 

88 

73 

90 
70 

90 
72 

88.9 
75.4 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
69 

93 
71 

93 
71 

93 
70 

95 
70 

93 
70 

96 
69 

95 
70 

87 
71 

93 
66 

92 
68 

90 
68 

92 
72 

92 
71 

90 
69 

90 

70 

91 

72 

92 
72 

95 
71 

93 
76 

93 
71 

82 
70 

93 
71 

91 
67 

91 
71 

93 

72 

95 
70 

93 
69 

93 
70 

94 
69 

92.2 
70.3 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

90 
77 

89 
74 

89 
73 

91 
74 

93 
73 

94 
76 

94 
74 

97 
74 

97 
75 

95 

72 

95 
75 

91 
74 

94 
75 

91 
76 

91 
75 

91 
77 

91 

80 

91 
76 

89 
80 

91 
69 

91 
78 

94 

77 

95 
74 

93 
74 

91 
72 

89 

77 

69 
73 

90 
72 

91 
73 

91 
74 

91 
74 

91.9 
74.7 

FT    LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

M  |  N 

89 
80 

90 
80 

90 
75 

93 
75 

91 
77 

93 
75 

94 
76 

95 
75 

90 
76 

93 
75 

92 
78 

90 
76 

90 
73 

91 
78 

90 
78 

89 

78 

90 
79 

90 
82 

90 
82 

90 
70 

91 

76 

89 

78 

90 
74 

91 
77 

90 
78 

90 
79 

90 
80 

92 
81 

92 
79 

92 
76 

89 
73 

90.8 
77.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  ST  A 

MAX 
MIN 

90 
74 

90 
73 

90 
71 

93 
72 

92 
72 

93 
72 

95 
73 

97 
73 

95 
74 

93 
71 

94 
73 

91 
72 

93 
71 

91 
74 

91 
73 

91 
73 

92 
78 

92 
75 

90 
81 

90 
69 

90 
72 

95 
76 

94 
74 

93 
72 

93 
73 

93 
78 

90 

72 

90 
74 

92 
69 

92 
72 

92 
72 

92.2 
73.2 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

94 
75 

93 
75 

90 
74 

91 
76 

91 
76 

93 
76 

92 
76 

93 
76 

92 
79 

92 
77 

92 
76 

93 
75 

94 

73 

94 

74 

93 
75 

93 

75 

93 
75 

93 
74 

95 
75 

92 
73 

92 
77 

92 
80 

88 
77 

93 
73 

95 
73 

95 
76 

95 
75 

95 
73 

93 
73 

93 

73 

93 
72 

92.8 
75.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

89 
74 

88 
71 

91 
73 

94 
72 

91 

71 

90 
72 

92 
73 

93 
74 

92 
72 

90 

72 

91 
70 

86 
71 

87 

72 

90 
72 

90 
72 

89 
74 

90 
77 

90 
62 

90 

81 

91 
71 

91 
76 

9? 
71 

87 
71 

90 
73 

89 
75 

88 

72 

88 
71 

88 
76 

88 

73 

90 
73 

90 

73 

89.8 
73.2 

FOUNTAIN   3  SSE 

MAX 
MIN 

95 
67 

99 
69 

95 
69 

94 

69 

99 

72 

99 

70 

96 
72 

94 
71 

88 

70 

90 
61 

92 
58 

92 
60 

93 
65 

92 
67 

94 
66 

9  2 
68 

94 
66 

90 
70 

66 

68 

72 

93 
71 

95 
70 

91 
68 

84 
68 

87 
72 

93 
69 

95 
66 

94 
64 

94 
66 

91 
70 

93.0 
67.9 

GAINESVILLE  3  WSW 

MIN 

94 
69 

95 
73 

94 
69 

92 
72 

92 
70 

94 

72 

93 
73 

R9 

70 

85 
70 

88 
71 

90 
66 

92 
69 

90 
68 

90 
70 

88 
72 

91 

7  2 

91 
71 

95 

70 

95 
73 

95 
72 

86 

70 

85 

71 

89 
71 

64 

69 

89 

70 

92 
73 

93 
75 

94 

70 

94 
71 

95 
72 

92 
70 

91.2 
70.8 

GAINFSVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

»3 
68 

92 
71 

93 
69 

90 
71 

91 
71 

94 

72 

92 
73 

as 

70 

76 
70 

86 
70 

90 
65 

69 
68 

88 

67 

90 
70 

87 
72 

90 
71 

88 
70 

94 

69 

93 

92 
73 

84 

72 

84 

72 

89 
71 

66 
70 

89 
70 

92 
72 

93 
73 

94 
66 

94 
71 

91 
71 

91 
69 

89.8 
70.4 

Soo  Roloi onco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

ConUnu»d  


Station 



Day  01  Month 

| 
CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

n  CM    CT    HiDV  MMP9FPTF9 

MIN 

94 

66 

93 
70 

93 
68 

95 
69 

94 
72 

95 

72 

94 

71 

90 
67 

83 
69 

8B 
68 

90 
62 

90 
65 

88 

64 

92 
66 

93 
70 

91 
68 

90 
68 

95 
69 

94 

70 

94 

70 

92 

70 

87 
68 

93 
67 

89 
68 

90 
68 

90 
70 

69 

7  0 

93 
68 

93 
70 

95 
70 

94 
69 

91.6 
68.5 

H I ALEAH 

MIN 

90 
77 

89 
74 

89 

73 

00 
73 

93 
73 

93 
72 

96 
74 

96 
74 

96 

76 

94 

73 

95 
74 

91 
72 

95 

73 

91 
76 

91 
74 

92 
77 

90 
78 

91 
74 

90 
78 

90 
69 

94 

74 

96 
78 

93 
74 

93 

73 

90 
75 

90 

73 

90 
7  7 

90 
78 

91 

72 

91 
74 

90 

73 

91  .9 
74.4 

MIN 

95 
69 

94 

70 

93 
69 

93 
70 

92 
71 

96 
73 

93 
70 

83 

71 

87 
70 

91 
65 

92 
67 

89 
68 

90 
70 

91 
70 

88 

71 

82 
65 

93 
70 

95 
75 

93 
70 

86 
68 

89 
70 

19 
69 

91 
70 

92 
72 

92 
73 

92 
74 

92 
70 

9. 

'0 

90.8 
70.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

92 
71 

92 
70 

92 
70 

94 

70 

95 
72 

94 

72 

93 
71 

94 

70 

90 
71 

93 
70 

90 

71 

91 
72 

91 
72 

90 
72 

9  0 

73 

90 

72 

90 
72 

90 
71 

9  2 
71 

92 
74 

92 
70 

91 
69 

90 

72 

90 

73 

-  i 
73 

90 

72 

91 

70 

92 
70 

92 
71 

91  .4 

71.2 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
71 

92 
71 

93 
73 

92 
73 

94 

73 

9: 

7? 

93 

73 

92 
72 

89 
71 

89 
70 

90 
69 

88 
69 

93 
69 

94 
69 

90 
70 

92 
70 

93 
72 

94 

73 

93 
72 

93 
71 

90 
71 

83 
70 

92 
73 

92 
71 

93 
72 

92 
72 

92 
71 

94 
68 

94 
72 

94 

71 

91  .8 
71.1 

] ND 1 ANTOWN 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
70 

91 
72 

91 
71 

95 
74 

94 
72 

96 
72 

96 
74 

95 
75 

94 
71 

91 
71 

90 
70 

94 
69 

94 
71 

92 
71 

92 
71 

91 

73 

9  2 
71 

92 
72 

92 
72 

93 
'2 

93 
72 

95 
73 

9  2 

72 

93 
74 

94 

78 

94 

73 

90 
70 

92 

72 

89 
70 

91 
6  9 

92.6 
71.9 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
72 

94 

72 

94 
73 

92 
76 

93 
75 

93 
72 

90 
70 

83 

73 

89 
71 

91 
65 

86 
69 

86 

67 

92 
72 

91 

75 

88 

73 

87 

73 

92 
74 

94 
72 

94 
75 

84 
73 

89 
72 

90 
71 

87 

•o 

90 

70 

86 

76 

9  0 
74 

91 
71 

91 
76 

91 

75 

93 
74 

90.3 
72.3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MIN 

87 
71 

92 
73 

95 
72 

94 
72 

91 

76 

88 

73 

94 
74 

90 
70 

84 

72 

BQ 

71 

87 
68 

85 
70 

87 
lb 

82 
72 

91 
74 

87 
73 

a  7 

.'0 

87 

72 

87 
74 

95 
74 

84 
74 

87 
72 

87 
71 

86 

7  0 

86 
66 

87 
78 

87 
78 

67 

74 

90 
74 

91 
73 

89 

73 

88.4 
72.6 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

97 
65 

99 
72 

96 
71 

96 
69 

98 
71 

98 

70 

98 
70 

94 
67 

82 
69 

90 

65 

93 
59 

91 
66 

91 

62 

94 
65 

95 
72 

93 
69 

94 

6  9 

97 
67 

97 

69 

96 

73 

90 
65 

90 
66 

95 
6  a 

B7 

69 

93 
69 

95 

70 

90 
72 

96 
67 

104 

69 

100 
68 

94 

6  9 

94.3 
68.1 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

MIN 

89 
82 

89 
79 

90 
80 

90 
81 

91 
61 

91 
80 

91 
81 

93 
80 

94 
80 

92 
81 

91 
77 

91 
73 

90 
79 

90 
79 

91 
81 

88 
78 

90 
79 

90 
76 

89 

80 

89 
76 

89 

81 

90 
82 

90 
81 

90 

81 

69 
79 

87 
76 

88 
78 

90 
79 

90 
80 

91 
61 

9  0 

81 

90.1 
79.4 

MIN 

93 
69 

93 
68 

94 
69 

94 
68 

95 
68 

97 
68 

95 

62 

95 

69 

9S 

71 

92 
65 

94 
65 

94 
65 

96 

66 

95 
68 

94 
68 

92 
69 

93 
66 

9  2 
66 

93 
70 

96 
68 

94 
68 

95 

89 
70 

96 

69 

94 

64 

93 
70 

93 
68 

97 
64 

95 
66 

96 
67 

97 
64 

94.3 
67.2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MIN 

92 
72 

92 
72 

91 
70 

92 
72 

93 
72 

93 
72 

91 
70 

92 
72 

90 
70 

80 

65 

90 
72 

80 
68 

90 

72 

90 
70 

92 
72 

69 
70 

9  1 

72 

92 
71 

94 
70 

94 
74 

88 

70 

68 

70 

80 
71 

90 

72 

92 
70 

92 

73 

90 
73 

92 
73 

93 
72 

94 
74 

91 
76 

90.3 
71.4 

LAKE  CITY  2  E 

MIN 

97 
69 

94 

72 

96 

70 

94 
70 

93 
72 

99 
72 

99 

72 

92 
69 

B2 
70 

90 

68 

92 
68 

90 
68 

90 
66 

92 
68 

94 

72 

91 
70 

92 
69 

94 

69 

96 
71 

96 
69 

86 

6  9 

90 
70 

94 

69 

S3 

6  9 

92 
69 

91 

72 

92 
72 

94 

68 

96 
70 

97 
69 

94 
69 

92.7 
69.7 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

94 

72 

92 
70 

93 
70 

91 
70 

90 
74 

92 
73 

90 
72 

91 
72 

92 
73 

82 
70 

82 
71 

89 
68 

70 

69 

89 
69 

9  2 
71 

91 
72 

91 
69 

90 
71 

91 

7J 

94 

72 

93 
73 

92 
74 

90 
71 

81 
72 

69 
70 

93 
74 

93 
74 

93 
73 

91 
72 

95 

72 

94 

72 

90.6 
71.5 

LAKELAND  WB  CITY 

MIN 

91 

75 

94 

75 

90 
73 

90 
75 

92 
75 

90 
75 

91 

76 

91 

76 

90 
72 

81 
71 

87 
73 

90 

72 

92 
72 

91 

73 

93 
76 

90 
72 

92 
73 

92 
74 

92 

76 

93 
75 

89 

6fl 

87 
70 

80 
71 

89 

73 

91 
72 

91 
75 

9  0 

76 

92 
75 

93 
74 

94 

73 

93 
73 

90.4 
73.5 

LAKE  PLACID  2  SW 

MIN 

93 
72 

95 
71 

94 
73 

95 
72 

95 
70 

97 
71 

95 
72 

96 
74 

95 
75 

91 

72 

92 
69 

93 
69 

93 
70 

94 
73 

95 
71 

91 
71 

9  2 
72 

95 
73 

94 

71 

92 
72 

91 
76 

66 
71 

93 

71 

93 
69 

95 
73 

91 

74 

93 
72 

94 
71 

96 
70 

96 
69 

93.6 
71.6 

MIN 

93 
70 

92 
72 

92 
73 

91 
73 

93 
75 

89 
70 

90 
74 

90 
71 

B4 

72 

85 
71 

90 
73 

90 
70 

89 

70 

91 
70 

90 
74 

90 
73 

90 

72 

9  2 
70 

93 
74 

94 

76 

89 
70 

87 
74 

83 
72 

86 

71 

89 
69 

91 
73 

91 

75 

92 
72 

93 
73 

94 
74 

93 
73 

90.2 
72.2 

LOXAHATCHEE 

MIN 

93 
69 

93 
67 

94 

69 

94 

67 

94 

68 

94 

70 

94 

72 

95 

72 

96 

72 

93 
70 

92 
66 

94 
69 

90 
69 

92 
66 

92 
66 

94 

71 

94 
74 

93 
73 

95 

75 

9* 

68 

95 
73 

94 
74 

95 
71 

9' 

7  2 

96 
70 

93 
72 

95 
71 

97 
70 

91 
69 

97 
67 

97 

66 

94.  1 
69.9 

MAO  I  SON 

MIN 

94 

70 

96 

73 

100 

72 

95 
72 

96 
74 

97 
74 

97 
73 

91 
70 

81 
71 

98 

62 

96 
64 

90 
66 

90 
66 

92 
65 

92 
76 

90 
72 

91 

70 

94 

69 

95 

73 

95 
70 

83 
69 

91 

74 

94 

73 

78 
69 

92 
70 

93 
73 

90 

74 

94 

70 

96 

72 

96 

72 

97 

72 

92.7 
70.6 

MARATHON  SHORES 

MIN 

90 
81 

91 
79 

90 
76 

90 
78 

91 
78 

92 
78 

92 
77 

91 
78 

92 
77 

92 
77 

91 
77 

91 
79 

90 
76 

90 
80 

91 
79 

89 
74 

3  9 

75 

89 
76 

89 
78 

89 
77 

69 
60 

69 
78 

89 

79 

90 
79 

96 
78 

89 
76 

89 
76 

89 

76 

90 
79 

91 
79 

91 
79 

90.4 
77.6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MIN 

93 
69 

93 
71 

92 
71 

95 
69 

94 

72 

95 
73 

95 

73 

92 
70 

86 
70 

B6 
88 

89 
62 

90 
66 

89 
67 

9C 
70 

93 
71 

92 
70 

89 
69 

91 

72 

93 
69 

94 

70 

an 

72 

91 

71 

93 
7  2 

81 

69 

84 

67 

66 

72 

92 
72 

91 
69 

92 
67 

93 
70 

90 
71 

90.8 
69.8 

MAYO  5  NW 

MAX 
MIN 

93 
69 

96 
71 

93 
73 

92 
72 

91 
75 

94 
74 

95 

73 

90 
71 

84 

71 

88 
69 

91 
63 

91 
65 

89 
68 

93 
69 

92 
73 

90 
70 

91 
71 

93 

70 

93 
72 

91 
70 

87 

70 

88 

70 

92 
70 

84 

71 

91 
70 

93 
70 

95 
73 

92 
71 

95 
72 

94 

71 

90 
71 

91.3 
70.6 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 
72 

95 
72 

9B 
74 

97 

73 

95 

72 

96 
75 

95 
72 

90 
69 

88 

72 

91 
72 

91 
69 

90 
69 

91 

70 

89 
72 

90 
74 

90 
74 

90 
77 

90 
78 

95 

73 

93 
72 

95 
74 

84 
69 

92 

73 

88 
68 

69 

77 

89 

76 

69 
74 

90 
72 

90 
73 

90 
72 

91 .2 
72.6 

MELROSE 

MAX 
MIN 

94 
65 

91 
70 

94 
65 

93 
68 

93 
71 

96 
74 

93 
71 

88 

66 

80 
68 

88 

67 

86 
65 

91 
66 

92 

6  8 

91 
68 

8  9 
70 

92 
70 

91 
69 

9  4 

68 

93 
69 

94 
71 

86 

6^ 

86 
69 

88 
69 

82 

6^ 

90 
66 

96 

70 

94 

71 

92 
69 

94 

69 

92 
70 

94 

68 

90.9 
66.5 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

88 
82 

87 
81 

89 

78 

S9 
79 

91 
SO 

93 
79 

97 
80 

97 
79 

93 
78 

95 
79 

93 
80 

90 
79 

88 

75 

aa 
82 

88 

75 

88 
74 

87 
80 

88 
83 

87 
80 

87 
74 

89 

80 

86 

61 

8  7 

60 

ss 

7  9 

87 

79 

87 

73 

87 
81 

88 

82 

89 
81 

88 
60 

88 

8', 

89.3 
79.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 

79 

89 
77 

89 
75 

69 
75 

90 

72 

92 
76 

95 

77 

94 
74 

90 
76 

93 
74 

89 

77 

92 
75 

90 
75 

89 
77 

90 
76 

89 

79 

69 
78 

9  0 

8  0 

90 
73 

«fl 
74 

8  9 

77 

90 
77 

89 
76 

09 

7  6 

69 
78 

69 
77 

B9 

77 

90 
80 

90 
76 

90 
76 

90 

li 

90.0 
76.3 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

89 
80 

89 
77 

88 

73 

B8 

71 

89 

72 

89 

72 

91 
72 

91 

73 

92 
73 

91 

72 

94 
73 

89 

73 

90 
72 

89 
71 

89 
73 

89 
78 

89 
78 

89 

78 

89 
80 

89 

72 

89 
74 

90 
76 

89 

72 

66 

r2 

89 
78 

•t 
76 

88 

73 

89 

79 

88 

72 

89 

73 

8  9 

73 

89.4 
74.4 

MIiLES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
63 

92 
68 

93 
69 

93 
70 

94 
69 

95 
70 

93 
68 

93 
70 

93 
66 

93 
71 

92 
68 

95 

68 

95 
66 

94 
68 

91 

72 

92 
70 

94 
70 

95 
73 

95 

70 

94 
71 

94 

73 

94 

7  " 

9  6 

•o 

94 

63 

94 

6  9 

94 

71 

96 

73 

95 
67 

95 
65 

94 

93.8 
69.0 

MILTON  EXP.  STATION 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 
68 

90 
70 

95 
69 

96 

72 

97 
72 

94 
69 

93 
70 

86 
71 

87 

65 

90 

62 

90 
65 

90 
67 

92 
72 

93 
72 

90 
73 

90 
71 

88 
74 

91 
72 

94 
70 

95 

70 

93 
71 

91 
70 

63 

69 

85 
68 

82 
70 

91 

71 

92 
69 

91 
71 

90 
69 

09 

70 

90.6 
69.7 

MONT I  CELLO  2  S 

MAX 
MIN 

97 
69 

100 
72 

96 

72 

96 
71 

98 
74 

98 
72 

97 
70 

93 

70 

83 
70 

90 
67 

92 
60 

90 
64 

90 
65 

93 
68 

93 
75 

89 
69 

94 
70 

94 
68 

100 
70 

100 
72 

9  2 
74 

96 
72 

94 

72 

96 
it 

83 
68 

91 

70 

94 

7." 

95 
70 

100 
70 

97 
69 

98 
68 

94.0 
69.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

94 

73 

92 
72 

91 
73 

91 
67 

93 

70 

93 
71 

96 
72 

95 

72 

95 

75 

93 
71 

90 
73 

91 
70 

93 
71 

94 

72 

95 
72 

95 
74 

95 
72 

95 
75 

93 
75 

96 

70 

95 
74 

93 
75 

93 
73 

66 

71 

98 
72 

97 
76 

95 
75 

93 

73 

94 
71 

93 
71 

93 
72 

93.6 
72.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
71 

92 
73 

92 
76 

92 

78 

92 
72 

90 
71 

90 
72 

'3  0 
74 

82 
71 

86 
72 

88 
71 

90 

70 

90 
71 

n 

72 

89 
74 

90 
1  ! 

90 

M 

91 
75 

93 
73 

91 
74 

68 

72 

SI 
71 

90 

7* 

90 
72 

91 
74 

»] 
73 

91 
72 

93 
71 

93 
72 

93 

7" 

90.1 
72.5 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

92 
TO 

91 
71 

93 
69 

90 
70 

90 

71 

91 
71 

92 
70 

91 

70 

91 

72 

90 

75 

85 

70 

91 
71 

92 
69 

n 

69 

91 
6  6 

94 
71 

95 

70 

92 

92 
74 

93 
71 

90 

7  0 

92 
75 

91 
69 

82 

6  9 

91 
68 

90 
71 

90 
71 

94 

72 

93 
69 

92 

91  .0 

70.5 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
71 

89 
72 

89 

73 

91 

73 

91 
73 

92 
73 

92 
73 

92 

73 

91 
74 

91 

75 

93 
73 

93 
70 

92 
72 

93 
72 

93 
74 

92 
73 

9  5 

73 

94 

74 

92 
71 

92 
74 

92 
81 

91 

76 

93 
74 

93 

71 

94 

74 

73 

92 

72 

90 
72 

91 

72 

92 
70 

92.0 
73.0 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

93 
71 

94 

'  72 

92 
73 

97 
72 

93 

73 

94 
74 

94 

71 

87 
63 

89 
62 

89 
63 

90 
71 

84 

71 

71 

91 

70 

90 
71 

90 
73 

87 
72 

91 
70 

93 
7* 

89 

71 

93 
72 

or. 
69 

79 
68 

61 
71 

63 
'. 

68 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
70 

69.7 
70.2 

OCALA 

MAX 

95 
69 

94 
71 

94 

70 

94 

71 

94 

74 

92 
72 

92 
72 

90 
70 

83 
70 

86 

70 

90 
70 

93 
69 

90 

6S 

93 
68 

6  9 

72 

88 

73 

90 
71 

96 
66 

95 
71 

95 

72 

9  7 
70 

87 

72 

86 
71 

67 

71 

90 
66 

94 

70 

92 
73 

94 

73 

96 
72 

96 
72 

94 

70 

91.6 
70.6 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 

72 

93 
70 

93 
70 

93 
72 

93 
71 

91 
71 

89 
69 

85 

71 

87 
71 

90 
66 

92 
67 

70 

86 

90 

9» 
67 

96 
71 

94 
73 

88 
71 

87 

« 

86 

70 

87 

70 

90 
67 

94 

70 

92 
72 

95 
70 

96 
68 

96 
70 

9  2 
6  9 

91.3 
70.0 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

85 
73 

86 

72 

85 
76 

88 
73 

89 

74 

85 

73 

•9 

75 

91 
75 

91 
74 

91 
77 

92 
78 

92 
74 

83 
74 

90 

73 

92 

92 

92 

67 
70 

66 

117 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 
73 

93 
71 

93 

96 

73 

90 
75 

92 

93 
75 

86 
74 

82 
73 

90 
72 

91 
68 

3  9 

72 

94 
72 

94 
74 

94 
74 

95 
72 

94 
74 

97 
75 

97 
75 

94 

r« 

90 
71 

82 
73 

67 

72 

93 
70 

94 
74 

93 
75 

93 
75 

97 
73 

98 
74 

97 
75 

92.3 
73.3 

S*4>  R«(Ar*oc*  Notw  following  Station  Ln<ri«« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PALATKA 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
7* 

96 
71 

94 
71 

95 
74 

94 
74 

95 
71 

92 
70 

84 

73 

89 

72 

92 
70 

93 
70 

86 
70 

92 
74 

91 
74 

91 
75 

89 
73 

93 
71 

94 

75 

96 

75 

87 
71 

87 
75 

90 
73 

86 
72 

90 
70 

91 
75 

92 
75 

93 
73 

94 
73 

93 
76 

95 
75 

91.6 
72.8 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

9* 
72 

96 
75 

94 

75 

93 
72 

97 
76 

96 

77 

97 
79 

92 

73 

86 

72 

89 
71 

90 
65 

92 
67 

90 
70 

92 
74 

95 
79 

92 
75 

92 
72 

90 
75 

96 
73 

94 
75 

90 
73 

89 

75 

91 

77 

80 
69 

85 
69 

85 

73 

92 
72 

93 
71 

92 
69 

92 
72 

93 
75 

91.6 
73.0 

PARRISH 

MAX 
MIN 

95 
72 

96 
72 

94 
69 

93 
73 

93 
74 

93 
73 

92 
72 

92 

75 

91 

73 

90 
72 

90 
71 

93 
71 

95 
70 

93 
70 

95 
71 

94 
69 

93 
70 

95 
71 

95 
73 

95 
73 

92 
74 

90 
71 

82 
69 

92 
72 

93 
70 

93 
71 

95 
73 

95 
72 

95 
73 

94 

71 

94 

70 

93.0 
71.6 

PENSACOL A   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
73 

90 
71 

90 

74 

90 
72 

92 
75 

91 
75 

89 
77 

94 

72 

84 

72 

86 
69 

86 
67 

87 
70 

85 
70 

87 
74 

90 
77 

88 
74 

87 
74 

87 
78 

89 
78 

91 
73 

92 
74 

88 
74 

90 

72 

81 
70 

82 
70 

82 
70 

88 
74. 

90 
74 

88 

75 

87 
75 

68 

75 

87.9 
73.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
77 

90 
74 

93 
75 

89 

72 

92 

77 

94 

76 

94 
78 

92 
74 

84 

74 

88 

71 

86 
70 

87 

72 

86 
74 

88 
75 

89 
79 

87 
78 

87 
78 

87 
80 

89 
81 

91 
78 

91 
74 

90 

75 

88 

73 

82 
67 

82 
71 

80 

69 

85 
75 

88 
77 

87 
77 

■8 

76 

85 
75 

87.9 
74.9 

PERRY 

MAX 
MIN 

96 
69 

94 
72 

90 
68 

93 
70 

95 

69 

94 
73 

94 

72 

87 

71 

85 

70 

88 

70 

91 
62 

90 
70 

90 
70 

90 
75 

91 
71 

89 
71 

92 
69 

93 
71 

91 

69 

86 

70 

89 
71 

92 
72 

83 
69 

90 
70 

93 
73 

92 
72 

90 
70 

92 
71 

94 

72 

91 
73 

90.8 
70.5 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
72 

92 
73 

93 
74 

94 
73 

92 
72 

93 
72 

93 
74 

91 
75 

87 

69 

89 
71 

92 
71 

92 
70 

94 
69 

93 
70 

91 

72 

92 
71 

94 
71 

95 
74 

95 
73 

90 
69 

90 
70 

81 
70 

90 

70 

93 
69 

94 

73 

94 

73 

94 

72 

95 
73 

94 
69 

95 
69 

92.1 
71.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
78 

90 
75 

90 
72 

90 
72 

91 

72 

93 

72 

96 
73 

97 
73 

93 
73 

94 
74 

90 

73 

93 
74 

92 
72 

90 
75 

90 
74 

89 
75 

9  0 
76 

91 
77 

91 
80 

90 
70 

93 
72 

94 
74 

90 

71 

90 

73 

90 
78 

91 
79 

91 
80 

91 
76 

91 

73 

91 
73 

90 
72 

91.4 
74.2 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

91 
72 

93 

71 

93 
73 

94 
74 

95 
75 

94 

74 

95 
74 

98 
78 

94 
76 

93 
74 

93 
74 

95 
76 

94 
75 

95 
75 

95 
78 

94 
76 

92 
76 

95 
71 

95 
72 

94 
76 

96 
74 

94 

75 

90 

75 

94 

72 

95 
74 

95 

73 

95 
73 

96 
72 

95 
73 

95 
71 

96 

73 

94.2 
74.0 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
70 

94 

73 

92 
73 

93 
70 

95 
74 

95 
73 

93 
73 

90 
73 

85 
69 

85 
69 

89 

61 

88 
66 

87 
67 

87 
70 

89 
72 

90 
71 

88 
78 

87 
71 

93 
69 

93 
73 

86 

70 

89 

71 

92 
71 

82 
70 

81 

69 

90 
72 

91 

72 

91 
70 

92 
68 

92 
68 

90 
70 

89.7 
70.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MIN 

91 
71 

91 

70 

92 
71 

92 
70 

92 
72 

94 
71 

95 

73 

95 
71 

94 

73 

94 
71 

94 

72 

94 
70 

90 
70 

93 
71 

91 
72 

89 
74 

91 
74 

91 
72 

90 
78 

91 
71 

94 
71 

93 
77 

92 
71 

91 
70 

91 

74 

91 
74 

90 

73 

91 

72 

90 

69 

91 
68 

91 
70 

91.9 
71.8 

SAINT  AUGUST  I NE 

MAX 
MIN 

91 

69 

94 

73 

95 
69 

94 

70 

93 
71 

90 
70 

96 

72 

93 
69 

84 

71 

88 

72 

89 
67 

86 
65 

86 
67 

91 
70 

92 
72 

89 
71 

89 
69 

95 
69 

90 
72 

95 

73 

84 
74 

89 

72 

92 
70 

87 
70 

88 

66 

89 
75 

89 
74 

89 
69 

91 
68 

90 
73 

92 
70 

90.3 
70.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
72 

92 
72 

93 
76 

94 
75 

92 
75 

93 
75 

92 
75 

90 

71 

85 
70 

88 

71 

91 
71 

92 
71 

92 
72 

92 
74 

93 
73 

95 

71 

96 
71 

96 

75 

95 
75 

91 

74 

85 

70 

80 
71 

88 

69 

93 
70 

95 

73 

94 
74 

95 

73 

97 
74 

93 
72 

94 

70 

92.0 
72.5 

SAINT   MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 

72 

93 
72 

90 
71 

93 
76 

93 
75 

95 
73 

93 
71 

85 

72 

91 
70 

90 
62 

92 
66 

92 
67 

90 
71 

89 
74 

91 
73 

88 

72 

87 
78 

92 
71 

91 
71 

90 
73 

92 
71 

90 
69 

80 
69 

86 
71 

90 
74 

92 
74 

90 
71 

93 
70 

93 
71 

92 
72 

90.6 
71.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

91 
77 

92 
77 

88 
72 

90 
79 

90 

79 

B9 
78 

89 
78 

88 

79 

88 

77 

83 
71 

88 
76 

89 
77 

89 
75 

89 
75 

92 
78 

92 
72 

93 
71 

93 
76 

94 
78 

91 
78 

88 
76 

87 
74 

82 
70 

88 

77 

91 
74 

92 
77 

93 
78 

93 
77 

90 
77 

91 
78 

91 
78 

89.8 
76.1 

Sanborn  tower 

MIN 

95 
69 

96 
70 

95 
70 

95 
6  9 

96 
71 

95 
73 

95 
71 

91 

70 

33 
69 

90 
68 

91 
60 

92 
64 

90 

68 

90 
68 

91 
72 

91 
70 

92 
70 

90 
71 

94 

70 

94 
66 

88 

73 

91 

72 

94 

71 

76 
68 

89 
69 

91 
71 

93 
71 

91 
70 

94 

67 

9! 
68 

92 
69 

91.6 
69.3 

MIN 

93 
72 

92 
70 

96 
72 

95 
74 

95 

75 

93 
73 

94 
72 

91 
71 

89 
72 

83 
70 

91 
72 

90 
70 

89 
70 

95 
70 

94 

72 

69 
73 

90 
70 

91 
72 

93 
72 

97 
74 

93 
73 

91 
72 

83 
72 

90 
71 

90 

69 

91 

72 

91 
73 

93 
73 

94 
70 

94 

72 

96 
72 

91.8 
71.8 

SAKA3U  1  A 

MIN 

93 
70 

92 
73 

90 
69 

91 

76 

90 
75 

91 

75 

91 
74 

91 

75 

91 

71 

87 
76 

91 

75 

92 
71 

92 
69 

91 
72 

93 
71 

92 
73 

93 
71 

94 
71 

94 

73 

93 

72 

90 

79 

90 
74 

83 
70 

90 

72 

93 
70 

94 

72 

93 
74 

90 
72 

90 
73 

90 
71 

90 
70 

91.1 
72.5 

MIN 

9A 
68 

93 
73 

94 
69 

93 
71 

92 
69 

95 
72 

93 
71 

89 
69 

86 

72 

88 
7  1 

90 
65 

89 
67 

88 
67 

91 
70 

90 
72 

92 
70 

90 
70 

93 
70 

94 
69 

93 
73 

85 

72 

85 

73 

90 
70 

87 

69 

89 
70 

90 
71 

90 
70 

93 
72 

93 
71 

94 

72 

92 
69 

90.8 
70.2 

MIN 

92 
64 

91 

63 

90 
64 

94 

66 

91 

63 

93 
64 

92 
62 

92 
67 

92 
67 

90 
67 

95 
72 

94 
70 

93 
71 

90 
70 

92 
68 

92 
69 

92 

64 

94 
66 

94 
66 

95 
66 

93 
64 

93 
63 

94 

62 

92 
65 

94 

63 

92 
66 

94 

65 

96 
66 

94 

68 

94 
66 

94 

66 

92.8 
65.9 

STUART    1  N 

MAX 
MIN 

89 
7* 

90 
73 

94 
74 

96 
75 

96 

73 

89 

74 

95 
80 

94 
76 

95 
77 

93 
74 

91 
74 

91 
71 

90 
71 

90 
73 

90 
73 

89 
79 

89 
79 

89 
78 

89 
82 

91 
74 

95 
76 

95 

78 

90 
74 

91 
76 

88 

78 

88 

74 

88 

77 

89 

75 

88 

73 

89 

72 

89 

72 

91.0 

75.1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
73 

94 
74 

94 

72 

95 
76 

96 
74 

94 
74 

91 
74 

85 

72 

88 
68 

89 

63 

89 
67 

89 
69 

90 
71 

91 
74 

90 
72 

91 

73 

91 
72 

94 

71 

94 

71 

87 
73 

91 
73 

92 
73 

77 
70 

85 

72 

91 
74 

91 
74 

92 
73 

93 
70 

93 
71 

89 
72 

90.8 
71.9 

TAMIAMI    TRL   AO  MI  BEND 

MAX 
MIN 

92 
74 

90 
71 

96 

69 

94 
72 

94 
72 

96 
72 

95 
73 

94 
71 

94 

73 

94 
71 

95 
68 

94 
71 

92 
71 

94 
72 

91 
72 

88 
74 

91 

76 

92 
77 

91 

78 

93 
74 

95 
76 

95 
78 

94 

76 

92 
72 

91 

72 

90 
74 

92 
74 

94 

73 

95 
72 

92 
72 

92 
70 

92.9 
72.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
73 

89 

74 

88 
73 

89 
78 

89 
78 

89 
78 

91 

77 

90 
76 

89 

72 

83 
71 

86 

72 

89 
73 

89 

72 

89 
72 

89 
75 

91 

72 

92 
72 

94 

72 

94 

76 

91 
77 

88 

74 

85 

72 

81 
71 

87 

73 

93 
71 

95 
74 

95 
75 

90 
74 

89 
74 

89 
74 

90 

72 

89.5 
73.8 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
73 

90 
73 

91 
72 

91 

73 

90 
76 

90 
74 

91 
79 

91 
74 

89 
70 

86 

71 

86 

72 

90 
70 

91 
72 

92 
75 

91 
71 

93 
70 

93 
70 

94 

73 

94 
71 

94 

75 

89 

72 

86 

69 

82 
65 

87 

69 

92 
73 

93 
74 

95 

72 

94 
70 

91 
72 

90 
70 

90.6 
71.9 

TAVERNIER 

MIN 

89 

81 

19 

78 

89 
78 

89 

79 

90 
79 

91 
78 

91 
79 

92 
81 

92 
80 

92 
72 

68 

72 

89 

73 

90 
79 

88 

76 

88 
75 

89 

78 

89 
78 

89 
79 

89 
79 

MIN 

88 
71 

95 
70 

97 
70 

95 
70 

97 
72 

94 

7  0 

95 
70 

92 
71 

85 

71 

81 
71 

90 
71 

87 

67 

88 
70 

95 
72 

95 
72 

94 
71 

95 
70 

93 
77 

95 
76 

99 
73 

94 

70 

92 
72 

88 

71 

93 
70 

92 
68 

93 
70 

92 
75 

90 
72 

92 
70 

99 

72 

93 

71 

92.5 
71.2 

USHER  TOWER 

MIN 

93 
67 

93 
69 

93 
70 

92 
72 

92 
72 

87 
70 

90 
69 

9  3 
69 

85 
68 

87 
69 

91 
63 

92 
66 

91 
66 

90 
68 

89 

70 

89 
70 

92 
69 

95 
68 

96 
70 

94 

68 

86 
66 

90 

63 

89 

64 

88 

69 

87 

68 

94 

67 

96 

72 

92 
71 

95 
69 

94 

67 

94 

70 

91.3 
68.4 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MIN 

88 
75 

B  8 
74 

91 

73 

94 
75 

93 
74 

92 
75 

95 
74 

93 
75 

92 
75 

87 

75 

91 
71 

87 
72 

85 
72 

90 
75 

89 
74 

89 
75 

89 

76 

90 
80 

89 
79 

91 
73 

91 
75 

92 
73 

84 

73 

89 

75 

89 
76 

89 

76 

88 

75 

87 
74 

88 
74 

90 
74 

89 
75 

89.6 
74.6 

WAUCHULA  2  N 

MIN 

93 

72 

91 
71 

92 
71 

91 
72 

93 
72 

98 
72 

93 
72 

04 

73 

92 
74 

86 
72 

91 
72 

92 
71 

93 
70 

95 
71 

95 
71 

91 
69 

93 
71 

94 
71 

94 
74 

96 

73 

94 

74 

93 
71 

85 
68 

93 
73 

93 
70 

93 

72 

94 

74 

95 

72 

94 
71 

95 
71 

95 
70 

92.9 
71.6 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

88 
80 

89 
76 

90 
73 

91 
75 

91 
74 

92 
75 

97 
76 

97 
77 

99 
75 

96 
74 

89 
67 

90 
71 

90 
75 

91 
77 

91 

75 

91 
80 

80 

90 
81 

90 
82 

91 
74 

93 
77 

95 
77 

95 
75 

90 
75 

90 
80 

88 

77 

89 

79 

80 

90 
76 

90 
75 

90 
74 

91.5 
76.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
78 

90 
74 

92 
73 

94 

73 

95 
73 

94 
74 

96 
76 

96 
75 

98 

74 

93 
73 

91 
70 

91 

73 

n 
74 

91 
75 

92 
75 

92 
80 

91 

80 

92 
82 

91 

82 

92 
75 

96 
74 

96 

74 

94 

74 

90 
74 

91 

75 

90 
77 

90 
80 

91 
76 

91 
76 

91 
75 

91 
73 

92.4 
75.4 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

94 

72 

92 
70 

91 
70 

93 
71 

93 

72 

9t 

70 

94 
71 

93 
72 

92 

74 

83 

70 

88 

70 

89 
69 

92 
71 

92 
69 

91 
69 

90 
71 

93 
72 

93 
72 

92 

6  9 

93 
72 

88 

69 

89 
68 

80 

70 

88 
68 

91 

69 

92 
74 

91 
74 

92 
73 

94 

72 

92 
70 

92 
69 

90.9 
70.7 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

89 
70 

94 

71 

94 
72 

92 
71 

96 
73 

95 
72 

97 
74 

95 

73 

92 
69 

88 
71 

87 
6  1 

90 
67 

90 
67 

90 
71 

91 

71 

94 
71 

9  2 
69 

97 

72 

92 

70 

95 
71 

96 

74 

87 
70 

92 
72 

95 
70 

76 
68 

84 

68 

93 
72 

93 
70 

92 
68 

93 
70 

96 
70 

91.8 
70.3 

£>*•  Reference  Noten  Following  SUUon  Index 
-  84  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^or.oa 

JULY  1963 


STATION 

AND 

DEPTH 

Day  of  month 

• 

i 

2 

3 

7 

g 

9 

10 

14 

15 
15 

16 

17 

i  b 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

GAINESVILLE  3 

wsw 

1  INCH 

MAX 
MIN 

102 
79 

104 
82 

102 
77 

101 
81 

100 
82 

103 
80 

102 
82 

93 
8  2 

88 
79 

96 
78 

100 
78 

100 
80 

102 
81 

100 
82 

96 
83 

99 
81 

102 
80 

I!-. 

81 

li  t. 
83 

104 
85 

94 
82 

92 
82 

98 
BO 

90 
78 

98 
79 

102 
80 

103 
63 

106 
83 

107 
85 

105 
85 

103 
82 

100.1 
61,1 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

95 
82 

95 
82 

94 
80 

92 

82 

93 
83 

94 
81 

93 
83 

86 
83 

84 
81 

88 
80 

91 
80 

92 
81 

92 

8  2 

92 
84 

88 
64 

90 
82 

90 
80 

94 
81 

96 
84 

94 
86 

88 
85 

85 
82 

B  B 
81 

84 
81 

88 
79 

92 
81 

92 
S3 

95 
83 

96 
85 

94 
86 

93 
87 

91  .2 
82.4 

S  INCHES 

MAX 
MIN 

92 
82 

92 
84 

92 
82 

90 
83 

90 
a. 

92 
82 

92 
84 

86 
84 

84 
81 

87 
80 

90 
80 

90 
82 

90 
83 

90 
8- 

88 

85 

89 
83 

89 
82 

92 
82 

94 
85 

92 
87 

89 

86 

85 
83 

Bo 
8  2 

84 
82 

87 
80 

90 
82 

91 
84 

93 
84 

82 

93 
63 

92 
84 

89.4 
82.9 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT.  — 

SLOPE  OF  GROUND.     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE.     SOIL  TYPE.     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER.     BAH 1AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION. 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

JO 

31 

P 

< 

BAY  LAKE 

EVAP 

.21 

.23 

.31 

.33 

.29 

.27 

.25 

.19 

.26 

.32 

.27 

.34 

.30 

.22 

.29 

.21 

.20 

.19 

.18 

.21 

.26 

.31 

.29 

.34 

.14 

.32 

.17 

.24 

b 

7.93 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.27 

.21 

.27 

.22 

.21 

.25 

.31 

.29 

.30 

.21 

.13 

.27 

.13 

.20 

.19 

.10 

.29 

.23 

.22 

.16 

.25 

.28 

.18 

.30 

.30 

.26 

.  16 

.16 

.07 

.15 

6.83 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

.24 

.24 

.20 

.23 

.27 

.20 

.13 

.30 

.23 

.21 

.16 

.13 

.18 

.20 

.14 

.19 

.21 

.16 

.18 

.27 

.17 

.24 

.21 

.18 

.19 

.24 

.16 

.19 

.23 

.  13 

.19 

6.24 

MAX 

94 

97 

96 

95 

95 

94 

90 

96 

92 

91 

89 

89 

95 

95 

92 

96 

92 

91 

96 

93 

93 

95 

92 

88 

91 

95 

86 

92 

92 

90 

92 

92.8 

MIN 

82 

80 

81 

82 

82 

82 

70 

82 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

61 

81 

81 

81 

82 

83 

82 

82 

79 

79 

78 

81 

B2 

82 

81 

81 

80 

80.6 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

EVAP 

.40 

.17 

.57 

.60 

.18 

.53 

.16 

.12 

.11 

.05 

.11 

.41 

.33 

.44 

.41 

.26 

.26 

.53 

.57 

.  38 

.03 

.29 

.26 

.24 

.25 

.  34 

B 

9.21 

WIND 

105 

119 

45 

88 

24 

52 

32 

3 

5 

147 

119 

169 

138 

122 

20 

100 

81 

42 

40 

44 

MAX 

100 

100 

99 

98 

99 

98 

95 

96 

98 

100 

98 

97 

90 

97 

97 

94 

96 

96 

96 

98 

96 

96 

98 

97 

94 

96 

98 

96 

96 

97 

99 

97.0 

MIN 

77 

75 

74 

75 

75 

74 

76 

74 

75 

74 

74 

74 

72 

74 

74 

77 

76 

76 

74 

74 

78 

78 

76 

77 

76 

75 

74 

77 

74 

72 

73 

75.0 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.28 

.28 

.29 

.27 

.25 

.23 

.27 

.31 

.30 

.23 

.27 

.14 

.19 

.29 

.30 

.25 

.28 

.31 

.31 

.34 

.25 

.25 

.26 

.23 

.26 

.28 

.32 

.29 

.29 

.28 

.26 

8.38 

WIND 

28 

32 

24 

4B 

6 

17 

24 

26 

26 

30 

9 

19 

35 

22 

26 

38 

53 

85 

51 

27 

27 

33 

19 

31 

39 

64 

46 

21 

21 

23 

B 

1002 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.19 

.22 

.53 

.29 

.36 

.13 

.31 

.12 

.14 

.21 

.19 

.28 

.26 

.38 

.14 

.25 

.18 

.25 

.27 

.35 

.18 

.20 

.28 

.13 

.13 

.28 

.  36 

.24 

.26 

.23 

.38 

7.73 

WIND 
MAX 

101 

102 

101 

96 

96 

100 

106 

89 

85 

89 

97 

97 

97 

93 

90 

95 

96 

102 

103 

103 

88 

85 

92 

86 

93 

97 

99 

103 

103 

103 

96 

96.3 

MIN 

71 

74 

71 

72 

75 

74 

75 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

74 

71 

72 

74 

76 

75 

74 

73 

71 

70 

73 

75 

73 

76 

75 

71 

72.9 

HIALEAH 

EVAP 

.15 

.29 

.28 

.36 

.27 

.14 

.25 

.32 

.23 

.19 

.28 

.15 

.20 

.25 

.15 

.16 

.22 

.29 

.32 

.25 

.36 

.11 

.30 

.21 

.09 

.37 

.32 

.29 

.30 

.24 

.30 

7.66 

WIND 

36 

35 

28 

34 

13 

24 

36 

27 

• 

44 

28 

16 

19 

39 

21 

50 

35 

90 

143 

38 

24 

33 

35 

15 

55 

94 

75 

52 

29 

27 

31 

1246 

MAX 

98 

96 

97 

99 

97 

98 

102 

104 

106 

94 

97 

95 

100 

100 

98 

98 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

93 

97 

91 

95 

94 

96 

98 

98 

96 

97.1 

MIN 

7S 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

74 

76 

74 

73 

74 

73 

73 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

74 

73 

73 

74.3 

LISBON 

EVAP 

.25 

.16 

.IS 

.25 

.29 

.51 

.22 

.25 

.15 

.09 

.18 

.26 

.20 

.22 

.10 

.20 

.17 

.22 

.25 

.30 

.20 

.11 

.08 

.15 

.13 

.30 

.26 

.18 

.20 

.  30 

.32 

6.68 

WIND 

15 

10 

25 

20 

25 

10 

20 

30 

20 

25 

20 

25 

15 

30 

10 

20 

25 

25 

30 

20 

30 

30 

20 

15 

25 

35 

20 

5 

10 

10 

10 

630 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.25 

.24 

.19 

.26 

.29 

.25 

.28 

.08 

.21 

.34 

.22 

.20 

.12 

.21 

.29 

.17 

.  14 

.13 

.11 

.33 

.28 

.35 

.10 

.04 

.19 

• 

• 

.53 

.13 

B 

6.33 

WIND 
MAX 

98 

107 

103 

105 

106 

107 

105 

100 

93 

101 

103 

98 

104 

107 

103 

97 

96 

94 

96 

102 

101 

101 

101 

80 

90 

88 

100 

101 

100 

loo 

94 

99.4 

MIN 

77 

78 

77 

77 

79 

80 

80 

78 

75 

73 

72 

72 

75 

76 

77 

79 

78 

76 

77 

75 

80 

76 

75 

75 

72 

74 

75 

77 

77 

76 

77 

76.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.29 

.29 

.27 

.28 

.27 

.29 

.30 

.31 

.33 

.22 

.20 

.26 

.23 

.26 

.23 

.16 

.21 

.20 

.27 

.  30 

.24 

.33 

.14 

.27 

.26 

.26 

.27 

.23 

.21 

.19 

7.81 

WIND 

5 

13 

17 

23 

30 

17 

20 

27 

30 

46 

39 

29 

20 

14 

14 

12 

12 

10 

9 

19 

27 

32 

49 

15 

26 

14 

24 

19 

14 

9 

20 

655 

MAX 

102 

99 

99 

98 

98 

99 

101 

98 

98 

94 

90 

94 

97 

99 

101 

97 

94 

97 

96 

101 

99 

95 

94 

87 

102 

101 

97 

97 

98 

94 

93 

97.1 

MIN 

74 

73 

72 

73 

71 

73 

72 

73 

74 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

73 

75 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

72 

70 

72.6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.34 

.29 

,22 

.31 

.32 

.10 

.23 

.23 

.55 

.30 

.26 

.40 

.10 

.35 

.30 

.28 

.27 

.40 

.20 

.23 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.22 

.17 

.15 

.19 

.20 

.25 

.20 

.17 

.21 

.24 

.12 

.13 

.  34 

.09 

.13 

.27 

.30 

.25 

.22 

.20 

.09 

.13 

.24 

.23 

.17 

.24 

.20 

.12 

.16 

.  11 

B 

5.95 

WIND 

45 

10 

6 

5 

4 

3 

4 

9 

9 

10 

9 

10 

8 

17 

13 

9 

44 

70 

56 

34 

9 

B 

4 

26 

54 

59 

53 

15 

11 

10 

6 

630 

MAX 

92 

86 

96 

96 

97 

99 

100 

96 

94 

95 

95 

93 

86 

94 

86 

85 

90 

87 

92 

92 

97 

96 

94 

94 

92 

90 

93 

86 

92 

86 

66 

92.2 

MIN 

76 

74 

76 

76 

76 

76 

80 

76 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

78 

78 

76 

80 

80 

80 

76 

76 

77 

75 

76 

76 

74 

78 

76.5 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.24 

.23 

.33 

.16 

.32 

.29 

.28 

.26 

.25 

.31 

.22 

.20 

.20 

.09 

.29 

.18 

.30 

.26 

.26 

.28 

.30 

.41 

.17 

.12 

.27 

.27 

.32 

.33 

.26 

.24 

B 

7.92 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.20 

.26 

.36 

.41 

.24 

.31 

.30 

.28 

.22 

.08 

.31 

.28 

.30 

.27 

.18 

.21 

.24 

.17 

.11 

.27 

.25 

.24 

.23 

.30 

.04 

.14 

.29 

.31 

.16 

.26 

.27 

7.49 

WIND 

29 

38 

44 

62 

39 

37 

35 

50 

44 

49 

52 

56 

63 

42 

35 

31 

45 

45 

20 

33 

41 

37 

4  2 

43 

74 

76 

74 

36 

27 

34 

31 

1366 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK.  „..„,.„  ,ur  c.,^,.^  .t 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT 
TIME  OF  OBSERVATION. 


Sm  r«Ur«nc«  notM  following  Station  Ind«x. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1962 


July 

August 

Seplembe 

October 

Novembe 

Decembe 

0 

33 

192 

363 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

67 

207 

o 

o 

o 

92 

22 

o 

o 

o 

_ 

l  ?n 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

77 

217 

27 

155 

303 

0 

0 

0 

0 

35 

176 

0 

0 

0 

0 

26 

150 

0 

0 

3 

59 

275 

420 

o 

_ 

1  9 

o 

o 

* 

61 

2  76 

400 

0 

0 

0 

9 

95 

206 

0 

0 

0 

8 

113 

278 

o 

46 

162 

o 

o 

o 

46 

2  56 

o 

o 

o 

3  7 

361 

0 

0 

0 

1  3 

96 

291 

0 

0 

0 

16 

117 

320 

o 

n 

o 

6 

0 

o 

1 

50 

277 

424 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

57 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

29 

128 

o 

o 

1  7 

o 

o 

7J 

280 

0 

0 

0 

35 

193 

386 

0 

0 

0 

0 

38 

141 

o 

o 

* 

84 

232 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

.  ^ 

103 

0 

0 

0 

0 

49 

145 

0 

0 

0 

0 

44 

160 

0 

o 

o 

66 

226 

0 

o 

5 

65 

286 

0 

o 

o 

33 

191 

354 

0 

0 

0 

50 

223 

403 

0 

0 

0 

57 

237 

413 

0 

o 

o 

o 

29 

79 

o 

o 

Q 

, 

0 

o 

o 

0 

44 

16 

0 

0 

0 

5 

75 

225 

0 

0 

0 

0 

37 

184 

0 

o 

o 

o 

o 

_ 

390 

o 

o 

0 

14 

1  54 

371 

0 

0 

0 

60 

238 

411 

0 

0 

0 

0 

4 

58 

0 

0 

o 

1 

42 

211 

0 

o 

63 

0 

o 

o 

_ 

257 

0 

0 

2 

42 

213 

372 

0 

0 

0 

14 

123 

290 

0 

0 

0 

6 

99 

220 

0 

0 

o 

o 

74 

0 

o 

139 

278 

0 

0 

4 

53 

254 

419 

0 

0 

0 

0 

57 

174 

0 

0 

4 

47 

287 

440 

0 

0 

0 

o 

7 

70 

0 

0 

3 

5  8 

417 

0 

0 

0 

54 

223 

418 

0 

0 

0 

5 

77 

227 

0 

0 

0 

30 

173 

347 

0 

o 

o 

_ 

0 

o 

o 

14 

61 

0 

0 

0 

0 

26 

120 

0 

0 

0 

0 

25 

136 

0 

0 

o 

o 

35 

183 

0 

0 

1 

48 

_  . 

0 

o 

219 

373 

0 

0 

0 

0 

67 

189 

0 

0 

0 

5 

104 

249 

0 

0 

0 

5 

120 

262 

0 

0 

0 

o 

40 

148 

0 

0 

5 

61 

292 

452 

0 

6- 

0. ' 

0 

14 

115 

257 

0 

0 

29 

161 

324 

0 

'  0 

o 

74 

2  34 

0 

0 

o 

. 

255 

0 

o 

o 

20 

125 

289 

0 

0 

0 

35 

196 

336 

0 

0 

0 

5 

62 

179 

0 

o 

229 

422 

0 

0 

0 

37 

221 

399 

o 

o 

216 

391 

0 

0 

0 

8 

95 

217 

0 

0 

0 

0 

29 

120 

0 

0 

0 

0 

22 

133 

0 

0 

I 

45 

243 

390 

0 

0 

0 

0 

42 

139 

April 

May 

June 

Total 

Normals 

July-Juna 

1  3 

_ 

1 144 

1 1 

1 

1352 

1306 

0 

0 

33S 

0 

0 

0 

613 

489 

1 

727 

631 

4 

n 

o 

1098 

8 

o 

557 

468 

2 

0 

0 

0 

1533 

4 

o 

o 

669 

1 

o 

o 

670 

710 

10 

o 

o 

1096 

0 

0 

0 

*26 

0 

0 

0 

373 

39 

Q 

o 

1881 

92* 

21 

3 

1764 

0 

0 

0 

769 

1 

0 

0 

887 

662 

3 

0 

o 

455 

1  3 

27 

1490 

11 

0 

0 

999 

1  5 

0 

0 

1093 

879 

o 

o 

39 

1 

o 

1939 

.... 

799 

7 

0 

0 

496 

0 

0 

0 

23 

1 

o 

o 

286 

9 

1 

1 148 

1 

o 

501 

16 

0 

0 

1315 

115* 

0 

10 

n 

0 

n 

199 

0 

1 

o 

207 

4 

0 

0 

343 

1 

0 

0 

428 

442 

3 

o 

o 

615 

395 

28 

7 

o 

1 937 

1  9 

1 

o 

1006 

23 

6 

0 

1391 

2* 

7 

0 

1635 

1310 

1 

o 

213 

12 

6 

o 

1426 

3 

0 

o 

360 

280 

6 

0 

0 

716 

1 

0 

0 

469 

4 

o 

o 

515 

9 

4 

o 

1499 

1239 

16 

1 

o 

1444 

17 

0 

0 

1607 

0 

0 

0 

79 

108 

0 

n 

o 

650 

693 

7 

0 

o 

556 

5 

o 

o 

679 

15 

4 

0 

1497 

1216 

10 

0 

0 

1011 

0 

o 

o 

797 

66 

1 

0 

o 

593 

9 

o 

o 

1023 

19 

7 

0 

1697 

6 

0 

0 

440 

15 

3 

o 

1 746 

0 

1  0 

o 

106 

'  -1  5 

3 

5 

1469 

,22 

6 

0 

1663 

3 

0 

0 

673 

6 

0 

1281 

0 

0  ■ 

0'  . 

24 1 

0 

- '  0' 

b? 

122 

141 

0 

■  0 

0 

246 

214 

2 

0 

0 

281 

236 

1  3 

3 

o 

449 

1  8 

2 

1871 

10 

1572 

1511 

3 

2 

0 

567 

460 

8 

1 

0 

805 

625 

9 

2 

o 

916 

1 

0 

n 

40 

5 

2127 

0 

0 

0 

946 

14 

2 

0 

1238 

1 

o 

o 

674 

2 

o 

o 

833 

78? 

3 

o 

1063 

883 

7 

2 

0 

1328 

0 

0 

0 

390 

8 

o 

o 

1776 

1  1 

1 

0 

1773 

1451 

20 

6 

0 

1603 

4 

0 

0 

750 

679 

0 

0 

0 

237 

0 

0 

0 

338 

407 

16 

6 

0 

1688 

1505 

5 

0 

0 

330 

January 


February 


ALEXANDER  SPRINGS 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAYP0RT 

BELLE  GLADE  EXP  ST  A 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
BLOUNTSTOWN   2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 

BROOK SVILLE   CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  F 
CANAL   POINT  USDA 
CAPT IVA 

CAPRABELLE   1  NNW 

CEDAR  KEY 
CHIPLEY   3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY  2 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DEER  PARK 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 
DE   LAND  3  N 
DEVILS  GARDEN  TOWEP 
DRY  TORTUGAS 
FVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FE LLSMERE  4W 
FEPNAND I NA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  DRUM  5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

FORT   MYERS   WB  AP 

FOPT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 
GAINESVILLE    3  WSW 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN   ST   MAP Y  NURSERIES 
HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 
HOMESTEAD  EXP  STA 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
I  NO  I ANTOWN 
INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KEY  WEST   WB  AIRPORT 
KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 
L I SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LOXAHATCHEE 

MADISON 

mapathon  shores 
mar  i  anna  ind  school 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT' 
MIAMI    \2  SSW 
MILES  CITY  TOWER 

MILTON  EXP  STAT  ION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVFR   ST  PARK 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

NICEVILLE 

OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PARR  I SH 

PfNSACOLA   FAA  AIRPORT 

PENSACOLA  WB  CITY 
PERRY 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 

OU1NCY  EXP  STATION 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 


140 

187 

300 
116 
144 


218 
271 
101 


Ho 
472 
210 
223 
113 

sn? 

372 
264 
264 


246 
113 


110 
138 

521 
331 
l»? 
397 


170 
116 
257 

385 
358 
422 
11 
177 

116 
214 

391 
2  33 
209 

137 
260 
431 


493 
423 
153 
313 


520 
4  39 
154 
191 
248 


590 
255 
310 
172 

209 
285 

159 
536 

515 
420 
190 
52 


175 
187 


442 

172 

253 
261 
109 


393 
216 
229 


439 
377 
260 
288 


4  36 
232 
115 


445 

347 
395 
387 


197 
111 
218 

379 
401 
378 


134 
221 
374 
281 
230 

148 

261 
412 
101 
408 


398 
404 
170 
341 


446 
376 
127 
201 
222 

71 
484 
267 
314 
163 

232 
289 
390 
159 
437 

455 
395 
1  99 
51 


See  reference  noles  following  Station  Index. 
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39 
18 
186 


10 
173 


109 
62 
73 


70 
13 
112 
12 


108 
113 


38 
20 
36 

90 
129 
81 


122 
113 


132 
102 


13 
198 


134 
108 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonof    1962  -  1963  FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norma  la 

July-June 

SAINT   AUGUST INE 

0 

0 

0 

26 

162 

335 

325 

355 

110 

-  _ 

1335 

071 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

1 2 

97 

220 

201 

218 

38 

786 

SAINT  MARKS  6  SE 

0 

0 

0 

39 

211 

391  . 

468 

409 

106 

1  9 

3 

0 

1645 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

2 

70 

212 

183 

185 

19 

0 

0 

0 

671 

538 

Sanborn  tower 

0 

0 

1 

48 

226 

363 

441 

384 

1  ? 

24 

1616 

SANFORD  EXP  STATION 

0 

0 

0 

A 

95 

265 

213 

220 

43 

698 

SARASOTA 

0 

0 

0 

2 

56 

172 

1 27 

136 

26 

324 

SOUTH  MIAMI    5  * 

0 

0 

0 

0 

37 

148 

59 

63 

6 

5 

0 

0 

318 

STARKE 

0 

0 

1 

41 

235 

404 

389 

396 

128 

19 

6 

0 

1619 

STE INHATCHEE  MCCAIN  TWR 

0 

0 

0 

55 

238 

1  05 

16 

STUART  1  N 

0 

0 

0 

0 

30 

159 

89 

113 

1 7 

- 
_  ' 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

o 

6 

64 

262 

438 

1890 

TAMIAMI   TRL   AO  MI  BEND 

0 

0 

0 

0 

17 

101 

43 

47 

9 

2 

0 

0 

219 

TAMPA   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

98 

240 

212 

229 

37 

2 

0 

0 

820 

683 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

0 

0 

0 

12 

127 

253 

281 

263 

55 

looo 

705 

TAVERNIER 

0 

0 

0 

0 

24 

85 

- 

TITUSVILLE   2  W 

0 

0 

7 

82 

261 

1 92 

202 

47 

640 

USHER  TOWER 

0 

0 

0 

43 

208 

355 

309 

347 

127 

29 

5 

0 

1423 

VENICE 

0 

0 

0 

2 

60 

184 

135 

145 

21 

2 

0 

0 

549 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

58 

214 

138 

174 

31 

3 

0 

0 

618 

WAUCHULA  2  N 

0 

0 

0 

8 

90 

253 

166 

176 

34 

5 

f) 

0 

732 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

0 

0 

0 

0 

18 

119 

57 

74 

6 

1 

0 

0 

275 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

31 

140 

73 

84 

9 

0 

0 

0 

337 

253 

WEWAH I TCHK A 

0 

0 

0 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

0 

96 

220 

164 

187 

32 

8 

0 

0 

70? 

WOOORUFF  DAM 

0 

0 

5 

52 

261 

493 

56  5 

454 

162 

23 

3 

0 

2018 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALEXANDER  SPRINGS 

ARALACHJCOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARI 

BAR30N  PARK 

BARTOW 

BA9INGE" 

BAT  LAKE 


j  BFLLf  GLAOC  flP  ST A 

BELLE  Gla^E  M*CN  GATF  « 

BIG  CYPR'SS  RESERVATION 

BIThlO 

BLACK  MAN  * 

BLOUNT 5 TOwN  J  SE 

BOCA  'i 

RRADCnTon  EXP  STATION 
ROHTOL 

"•OOKSVILLE  CM  IN  MKl 
BUSMNFLL  2  F 

CANAL  POINT  GATE  9 
CANAL  POINT  US1A 
CAM  |VA 

CAOBABfLLF    1  NNW 
CAR YV ILLE 
CEDAO  i Fv 
CNIPLFY  1  F 
TLFAOwATro 
CLFRMONT  6  S 
CLFWISTON 

CLEwiSTON  U  S  ENG 
CORNWFLl  *  NW 
CRFSfFNT  CITY 
C»FSTV|FW  RADIO  W  JS8 

CROSS  CITY 
CROSS  CITY  2 


OF  SOTO 
HIGHLANDS 
POL* 
POLK 

OKFFCMOBEF 
HILLSBOROUGH 
HERNANDO 
PAL"  BEACH 

PAL"  BFACH 

HTNORY 

ORANGE 

OKALOOSA 

CALHOUN 

PAL"  BFACH 

MANATFF 

LIBFRTY 

HERNANDO 

SUNTER 


•DAYTONA  I 


1310  LFF 
11561  FRANKLIN 
1368|  WASHINGTON 
1432  LEVY 
154*!  WASHINGTON 
1637*  PINELLAS 
1641  LAKE 
1649  HENDRY 

165*  HENDRY 
1*69  HIGHLANDS 
1978  PUTNAM 
1  9R4j  OKALOOSA 
2006i  DIXIE 
2008 

21  I  A  BPOWAP.0 
2150  VOLUSIA 


or  FUNIAK  SPRINGS 
OE   LANO  3  N 
OE  SOTO  CITY  *  SW 
OFVILS  GARDEN  TOWFR 
DOWLING  PARK 
DRY  IORTUGAS 
EVFRGLAOF  S 
FFDFRAL  POINT 
FFLDA 

fellsmere  a  w 
ffrnandina  rfac" 


2220 
2229 
2288 
2298 
239] 

28S0 
2915 
2923 
2916 

29AA  I 


FLAMINGO  RANGER  STATION  3020  MONROE 


FORT  DRUM  ! 
FORT  GRFFN  12  WSW 
FORT  LAUDERDALE 
FT  L AUDFRDALF  R  AH  1 1 
FT   LAUOFRfiALF   FXP  | 
FORT   MYFO$  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSf 

GAINESVILLE  3  WSW 

GAJNfSVILLF   F  A A  AP 

GLEN  ST  M»oy  NURSERIES 

GRACEVIllF 

GRADY 

HART  LAKF 

H I ALE  AH 


3137  OKEECHOBEE 
3153  MANATEE 
3163  BROWARD 
3168  BROWARD 
11 7]  BROWARD 
3186  LFF 
3207  ST  LUCIE 
3730  BAY 


M1GM 


INOIAN  LAKE  ESTATES 

INOIANTOWN 

INGLIS 

INVERNE SS 

ISLAND  GPOVF  2  WNW 
I SL E WORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BFACH 
JASPER  3  se 
KENDALL   2  F 

KEY  WFST  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  CITY 
K 1 SSIMMFF  2 
LA  BELL  F 

LAKE  ALFRED  FIP  STA 
LAKE  CITv  2  E 
LAKE  HIAWASSF 
LAKELANft  WB  CITY 
LAKE  PLAl-IO  2  SW 
LAKE    TP AFFORD 

L  A MONT  6  WNW 
L IGNUMV  ITAE  KEY 
LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOf AMATChET 
LYNNE  A  SE 


MARINELANO 
MAVO  9  NW 
mFL«OU»NF 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
I  AM  J 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI     12  SSW 

MILES  CITY  Towr* 
MILTON  EKP  STATION 

MONT ICELLO  i  S 
MOORt  HAVEN  LOCK  1 
MOUN TAIN  LAKE 
MYAKKA   «IVER   ST  PARK 
NAPLES  CAR I B  CAPOFNS 
NICFVILLE 
NITTAW  1  S 

NORTH  NFW  RvR  CANAL  1 
HORTh  Nrw  RVR  CANAL  2 
"CALA 

OCALA  2  NF 

okeechobee  9  w 
okeecmobfe  hrcn  gate  6 
orange  city 
•orlando  wb  airport 
ortona  lock  2 

PALATKA 
PANACEA 
PANAMA   CITY  2 
PARRISH 

P'NNSUCA  5  NW 

RAA  10 
PPENSACOLA  WB  CITY 
PFPPINF 
PERRY 

PLANT  CITY 

POMPANO  REACH 

PORT  MA  VAC  A   S  L  CANAL 

RIRtTA  GOROA 

OUINCY  »«P  STATION 


416* 
*91B 


WALTON 
VOLUSIA 
HIGHLANDS 
HENDRY 
SUWANNFF 
MONROE 
COLLIER 
PUTNAM 
ME NDRv 
INDIAN  RIVER 


3321 
3326  i 
J4TO  BAKER 
3338  JACKSON 
35A3  LAFAYETTE 
3 8 AO  ORANGE 
3909  DAOE 
3936  ALACHUA 
3986  HILLSBOROUGH 
4091  DADF 

4  242  POLK 
4262  MART  |N 
4273  LEVY 
4289  CITRUS 
4327  ALACHUA 
4332  ORANGE 
DUVAL 
OUVAL 
HAMILTON 
DAOE 


4570  MONROE 

4575  MONROE 

4625  OSCEOLA 

466?  HENDRY 

4707  POLK 

4731  COLUMBIA 

4771  ORANGF 

4797  POLK 

4845  HIGHLANDS 

4866  COLLIFR 

4892  JFFFFRSON 

5013  HON R OF 

5076  LAKE 

5099  SUWANNEE 

3124  MANATfF 

318?  PALM  BEACH 

5237  MARION 

5275  MADISON 

3391  MONROE 

3372  JACK  SON 

3391  flagler 

3939  lafayette 

961?  BREVARD 

3622  ALACHUA 

9653  OADE 

3658  DADE 

566  3  DADF 

9678  DAW 

9719  COLLIER 

9795  SANTA  ROSA 

9879  JEFFERSON 

3899  GLADFS 

9979  POLK 

6063  SARASOTA 

60TB  COLLIER 

6240  OKALOOSA 

6291  OSCEOLA 

631A  palm  BEACH 

6329  PAL-  BEACH 

6414  MARION 

6419  MARION 

6480  OKEECHOBEE 

6489  OKEECHOBEE 

6984  VOLUSIA 

66  38  ORANGF 

6637  GLADE'S 

,  6793  PUTNAM 

682B  WAKULLA 

[  8841  BAY 

6880  MANATFF 

6«RR  DADF 

6997  ESCAMBIA 

7002]  ESCAMBIA 

7020  DADE 

7023!  Taylor 

7?09l  HILLSBOROUGH 

7294!  8OOWAR0 

T29J  MARTIN 

T195  CHARLOTTE 

7474  GADSDEN 


80  69  I 

81  00  j 
Bl  06 
86  42 
89  02 
HO  rn 

82  33 
84  39  | 
82  22 


32  82  11 

9?  84  40  I 

47  89  49 

08  |  83  02 

47  63  29 

*|  9  01  47 


80  35  | 

81  10 
8]  30 


81  IT 

81  28 
Bl  OB 
B3  19 

82  92 
81  23 
81  32 
81  26 
80  36 


80  SI 
82  08 
80  09 
80  07 


82  54 

ei  i4  ! 

80  17  | 


01  SO  28 

02  82  41 
50  82  20 

27  B2  08 

28  81  33 


89  17 

61  13 
83  14 
80  97 
82  03 
80  11 
80  08 
80  16 

80  17 

81  22 
87  09 


10        61  47 


81  00 
60  45 
80  32 


81  18 

91  20 
81  18 


80  ?9 
87  17 
87  13 


169  *e  bo 
ISO  3P 
125     If  5P 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


45 

49  5P 


66  9P  5P  5  PC 
120     6R  6P 


10 


24,  9P  SR 

130  3  Pi  3P 

3  l3  5* 

T  Mlri  MIO 

10  8A,  SA, 

10  6P  6P 

217  5P  3P:  3P 

209  9P  3P 

22  8Aj  BAj  8A|C 


ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  WAPG 
J.    WILEY  COTHRAN 
HARBy  M.  TOLSON 

city  of  bartow 
u  s  geological  survey 
u.s.  geol.  survey 
wilbur  d.  good 
everglades  exp.  sta. 

corps  of  engineers 
david  b.  jamieson 
flooo  control  oist. 
mrs.  s.  y0ung8l00d 
david  howell 
gus  p.  hager 
gule  coast  exp.  sta.  i 
miss  elma  shuler 
w-central  fla.exp.sta. 
mrs*  a.  h.  nelson 

corps  of  engineers 
sugar  plant  flo.  sta. 
allen  t.  weeks 
mrs.  hazel  f.  cook 
lonnie  h.  whi t taker 
MISS  HARR1ETTE  whiodon 
A*  w.  0  STEEN 
CLEARWATER  F I  RE  DEPT. 
£0  0L1VEN8AUM 
GERVIN  N.  PJTZEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'  U.S.  GEOL.  SURVEY 
WILLIAM  R.  RAOTKE 
RADIO  STATION  WJSB 
COUNTY  AGENTS  OFFICE  1 
RICHARD  W.  DAVIES 
FLA.  POWER  *  LIGHT 
NEWS-JOURNAL  CORP, 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  h.  KEMPFER 

H.  C.  STORRS 
OE  LAND  AIR  SERVICE 
CHESLEY  A.  SKIPPER 
FLA.  FOREST  SERVICE 
OTHER   L.  BAILEY 

I  NATIONAL  PARK  SERVICE 

I  J  M  DAVIDSON 

!  BRUCE  GRAY 
H.  GREGORY  ATCHLEY 
OKEELANTA  SUG.  ref.inc. 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


R A  I  FORD  5TATF  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
INI   AUGUST INE 
I  NT  LFO 
LUCIE  NEW  LOCK  1 
INT  MARIS  6  SE 
PETERSBURG 
INBORN  TOWER 
iNFORD  EXP  STAT  ION 
.RASOTA 


440  UNION 
760  DADE 
812  ST  JOHNS 
B5ll  PASCO 
659  MART  IN 
867  WAKULLA 
B86|  PINELLAS 


98?  SEMINOLE 


8165  POLK 
839*'  DADE 
8527  BRADFORD 


OAKS  FISH  CAMP 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STARKE 

STEINMATCHEE  MCCAIN  TwR,  8565  TAYLOR 
STUART    1  N  8620  MARTIN 

TALLAHASSEE  WB  AP  87561  LEON 

T  AM 1  AM  I  CANAL  8775  DAOE 

II   TRL  40  MI  BEND  .  8760,  DADE 
AMPA  WB  AIRPORT  8788  HILLSBOROUGH 

ARPON  SPGS  SEWAGE  PL       8824  PINELLAS 


10  30  04 
9  29  22 
21  29  54 

5  26  20 

2  27  I 
3i  30  05 
*  27  ' 

6  30  04 
8  26  46 
9;  27  21 

7  27  - 

a  25  < 

8  29  56 

3  29  > 
2>  27  : 

3   30  23 


ITUSVILLE  2  W 
j  USHER  TOWER 
I  VENICE 

VENUS  3  SE 
I  VERNON 
VERO  BEACH  FAA  AP 
WAUCMULA  2  N 
'  W   PALM  BEACH   RADIO  W. 
■■WEST    PALM  BEACH   WB  A! 

!  WEWAH | TCHKA 

WINTER  HAVEN 
RWOOORUFF  DAM 

CLOSED  STATIONS 

OKEFCHOBEE  9  W 


8841 

8942: 
9120 

i  9176; 

i  9184 
9206 


MONROE 

BREVARD 

LEVY 

SARASOTA 

GLAOES 

WASHINGTON 

INDIAN  RlvER 

HARDEE 

PALM  BEACH 

PA(.M  BEACH 


2  25  01 

2  28  37 

5  29  25 

5   27  06 

7,  27  02  | 

31  30  : 

2  27  39 
9  27 
2  26 
Z  26 


9566  GULF 
9707  POLK 

JACKSON 


6480  OKEECHOBEE 


B.  COX 


SVC. 


OWEN  J.  KEEN 
.  MRS.  ALENE  LA  MARRE 
BAHIA-MAR  YACHT  HARBOR 
U.  OF  FLA.  PLANT  LAS. 
i  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  FT.  PIERCE 
WJHG-TV  TRANSMITTER 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA 
FED.  AVIATION  AGENCY 
G.ST.  M.  NURSERIES 
CHARLES  C.   LIDDON.  JR. 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
mIami   WATER  PLANT 
LOUIS  T.  CLOUT  I ER 
STATE  PARK 

SUBTROPICAL  EKP.  STA, 

ALVIN  R,  PERKINS 
INOIANTOWN  MARINA 
FLA.  POWER  < 
CITY  OF 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
CHASE  +  COMPANY 
'  U.S.  WEATHER  BUREAU 
FIRE  DEPARTMENT 
FLA.  FOREST  SERVICE 
OADE  CO.  NURSERIES 


'  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HAROLD  L.  YOUNG 
ALICO  LAND  DEVELOP.  CO 
CITRUS  EXP.  STATION 
1  FLA.  FOREST  SERVICE 
SU8TR0P  FRUIT  FLO.  STA 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

COLE  DANLEY,  JR. 
|  U.S.  GEOL.  SURVEY 

TUNGSTON  PLANTATION 
DR.  E.  C.  LUNSFORO 
OKLAWAHA  WATER  AUTh. 
RADIO  STATION  WNER 
G.  W.  HERR I NGSHAW 
MRS.  C.  A.  KING 
OTIS  B.  FORT 
T.  C.  MERCHANT 
CHARLES  Gt  HELTMAN.  JR. 
FLA.    IND.  SCH.  FOR  BOYS 

MARINE  STUDIO  INC. 

ROBERT  L.  ANNIN 

CITY  OF  MELBOURNE 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

ALEXANDER  M.  ALCOT  T 
J  LIFE  GUARD  PATROL 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S. PLANT    INTRODCTN  STA 


A.  M.  PHILLIPS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
STATE  PARK  SERVICE 
CARIBBEAN  GARDENS 
JACKSON  GUARD  FOR 
MRS.   ANN  IE  M.  STEVENS 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
C*S  FLA  FLOOD  CON 
CITY  OF  OCALA 


STA 


l-APALACHICOLA,     2-ATLANTIC ( 


AIRWAY  OBSERVER 

CLOSED  10/10/62 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  MARCHEWKA 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 
EMORY  H  RICHARDSON 
GEORGE  C.  COOK 
HOWARD  0.  GUTHRIE 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

U.S. WEATHER  BUREAU 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

FLA.  FOREST  SERVICE 

D.  A.  STORMS 

STATE    FARMERS  MARKET 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E i   J.  MC  CANN 

N.  FLA.  EXP.   STAT  ION 


-CHOC  TAwHA TCHEE |     4~E VERG LADES |     5-GULF , 


58,  MIO"  t 

'  HID  t 
I  8A 

'  it 


BAjC 


FLA.   STATE  PRISON 
NATIONAL  PARK  SVC. 
CITY  OF  ST.  AUGUST INE 
BRO.   AUSTIN  VELTEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FISH  ♦  WILOLIFE  SVC. 
CITY  OF  ST.  PETERSBURG 
U.S.  FOREST  SERVICE 
CENTRAL  FLA.  EXP.  STA. 
CITY  OF  SARASOTA 

I  MRS*  PEARL  E.  BREWER 
SAMUEL  B.  HEATON 
RADIO  STATION  WPKE 
FLORIDA  FOREST  SERVICE 
RADIO  STATION  WSTU 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.   GEOL.  SURVEY 
NATIONAL  PARK  SVC. 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  TARPON  SPRINGS 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

FRANK  B.  ROOF 

FLA.  FOREST  SERVICE 

E.  Raymond  watson 

VAN  T.  OXER 

AROL  HUDSON 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

IVON  B.  TILYOU 

RADIO  STATION  WJN0 

j  u.s.  weather  bureau 

EDWARD  A.  8ANDJ0UGH 
RADIO  STATION  WSIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CLOSEO  10/10/62 


-OCHLOCKONEE | 


-OKEECHOBEE)     8-ST .  JOHNS i     9-ST.  MARY i  10-SUWANNEE 


•  SB  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  P.  0.  Box  3658,  University 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind**  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observat  ions  on  dayl ight  saving  t  ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Datav  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAD  I  SON 

MAYO  5  NW 

MELROSE 
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Sou  Refcroncc  Noles  Following  Station  Index 


-  92  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 
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AUGUST  1963 
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Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       104°  on  the  7th  at  Monticello  2  S 

Lowest  Temperature:       62"  on  the  19th  at  Loxahatchee  and  or.  the  16th  at  High  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:        14.  21  inches  at  Myakka  River  St  Park 
Least  Total  Precipitation:        0.  95  inch  at  Blountstown  2  SE 

Greatest  One- Day  Precipitation:         3.  60  inches  on  the  22+  at  Punta  Gorda  and  Myakka  River 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 
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•  16 

1.40 

.01 

.08 

.72 

GAINESVILLE   3  WSW 

.03 

T 

.01 

.32 

T 

.53 

.62 

.42 

.17 

T 

.08 

.24 

.04 

.30 

.04 

.41 

T 

T 

GAINESVILLE  FAA  AP 

4*66 

T 

.04 

.03 

.16 

.20 

.20 

1.27 

.35 

.31 

.88 

.42 

.02 

.01 

.45 

.32 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

7  31 

.07 

•  58 

.28 

.17 

.06 

2-70 

.92 

•  27 

.08 

.52 

•  03 

•  93 

.11 

•  46 

.11 

MART  LAKE 

3*53 

.02 

.14 

.02 

T 

T 

1.32 

.32 

.19 

.07 

T 

T 

•  31 

H| ALEAH 

7.25 

.12 

•  10 

.06 

.13 

•  44 

.02 

.37 

.37 

.13 

.15 

.03 

1.59 

■  2£ 

.60 

1  .45 

1.39 

•  02 

HIGH  SPRINGS 

.17 

..'7 

.02 

.08 

2.45 

1.29 

.40 

.70 

.70 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

5  "  8  7 
* 

.02 

.4; 

.07 

.01 

.29 

.72 

T 

.09 

1.92 

.11 

1.89 

.32 

.01 

HOMESTEAD  EXP  STA 

6  58 

.02 

.04 

T 

•  07 

.05 

.02 

.09 

.02 

T 

.15 

.  46 

1.53 

1,12 

.  "■ 

•  46 

•  16 

44 

.13 

.37 

■  17 

•  18 

•  02 

•  16 

•  22 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

5.48 

.09 

.32 

.15 

.08 

.18 

1  .44 

•  42 

1  .94 

.  1  5 

.07 

■  08 

•  11 

1ND1 ANTOWN 

6.59 

3.00 

T 

.20 

T 

•  45 

T 

T 

T 

.11 

1  .30 

.30 

.35 

.32 

.23 

•  33 

INVERNESS 

■  08 

.06 

■  20 

.26 

.34 

.24 

.08 

.20 

.09 

.14 

.03 

■  05 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

6*89 

.39 

.  0  8 

1.56 

.  1  0 

.12 

.  04 

.29 

.13 

.46 

.45 

.53 

.05 

.40 

.18 

T 

.30 

.37 

.03 

.67 

.05 

.69 

T 

ISLEWORTH 

6  23 

1  .08 

.39 

•  33 

.26 

2  18 

•  24 

x  .10 

1 , 

•  14 

•  36 

JACKSONVILLE  W6  AP 

R 

4.95 

.72 

* 

* 

' 

JACKSONVILLE  BEACH 

3.72 

•  57 

T 

.03 

•  20 

.  20 

•  43 

Io3 

"  14 

*  37 

*33 

"■02 

! .  - 

',  ft 

03 

"  ("14 

JASPER  3  SE 

.16 

.24 

.66 

.12 

.70 

.58 

.96 

.20 

.56 

1.70 

2.  1  5 

.16 

.25 

KENDALL  2  E 

.08 

.42 

.05 

.07 

* 

•  2B 

.03 

.48 

1.04 

T 

.59 

.04 

.06 

.03 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

•  07 

.05 

2 .02 

.15 

.54 

* 

KEY  WEST  WB  CITY 

4.08 

•  16 

.80 

T 

,05 

T 

.  52 

*37 

110 

05 

*02 

LA  BELLE 

6.48 

.01 

.07 

.  30 

.22 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

.21 

.18 

.51 

.25 

•  1C 

.65 

.30 

.20 

.40 

.25 

.72 

.26 

LAKE  CITY  2  E 

3. 

.21 

.02 

.13 

■  25 

.04 

.06 

.32 

.37 

.01 

.05 

.  0  1 

.17 

1  .60 

.58 

LAKE  HIAWASSE 

# 

.85 

.63 

26 

03 

91 

_ 

58 

* 

22 

?7 

* 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

6.16 

.41 

•  18 

.01 

•  94 

2.26 

T 

■  45 

.20 

•  07 

.19 

*  8" 

19 

_ 

06 

LAKE  PLACID  2  SW 

4.21 

.  1  2 

•  05 

•  16 

LAKE  TR AFFORD 

.27 

.28 

.70 

.50 

.40 

1.90 

.10 

.27 

1  .40 

LISBON 

.11 

.13 

.33 

.47 

.26 

.21 

•  01 

.63 

.15 

1  .49 

.06 

.01 

.36 

LIVE  OAK  2  ESE 

.04 

.06 

.01 

.43 

•  02 

.11 

.51 

.  80 

*  ' 

* 

* 

LONGBOAT  KEY 

3.33 

•  03 

.01 

•  39 

.13 

•  01 

43 

98 

01 

LOXAHATCHEE 

6.13 

.73 

* 

.26 

* 

MAD  I  SON 

.13 

.11 

.20 

T 

•  01 

1.29 

.07 

.07 

.15 

1 07 

1.31 

.01 

.16 

T 

T 

1.38 

.09 

.02 

.03 

MARATHON  SHORES 

5*81 

.14 

1.40 

.03 

I.  01 

.22 

.05 

.51 

1.74 

.08 

.05 

.16 

T 

■  20 

.22 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

3  34 

•  27 

.02 

88 

40 

1.08 

04 

MAYO  S  NW 

5.90 

1  •  36 

* 

* 

•  23 

.26 

1  .41 

.01 

•  63 

•  55 

MELBOURNE 

2.67 

1  3 

*50 

*29 

.35 

MELROSE 

.71 

.62 

1.62 

.03 

.10 

.55 

.41 

.62 

.30 

.32 

.20 

.20 

MIAMI   8AYFRONT  PARK 

5*02 

.it 

.10 

.05 

1,01 

.10 

1.34 

1.17 

.93 

.10 

MIAMI  BEACH 

4  41 

.03 

.04 

•  65 

.08 

01 

06 

85 

30 

05 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

4.77 

* 

.15 

* 

.71 

. 

.0] 

•  3f 

T 

T 

T 

T 

MIAMI    12  SSW 

3.17 

.03 

•  02 

12 

*20 

03 

04 

1  06 

.40 

.03 

"  02 

MILES  CITY  TOWER 

.45 

.10 

.06 

.05 

.]  5 

■  40 

.21 

.02 

.06 

.35 

1.11 

.08 

.87 

.08 

.08 

.23 

MILTON  EXP  STATION 

3.4' 

.11 

.04 

.03 

T 

.02 

2.30 

.14 

.24 

.15 

T 

.40 

MONT  I  CELLO  2  S 

3  80 

T 

T 

.47 

•  65 

T 

•  21 

T 

•  43 

.35 

T 

T 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

6.06 

•  67 

•  01 

* 

* 

1.21 

•  35 

•  01 

MOUNTAIN  LAKE 

6.25 

1  .89 

.43 

.23 

.62 

.07 

•  09 

•  17 

•  65 

•  24 

23 

l'i 

1*13 

02 

T 

07 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

14.21 

1.20 

.15 

.56 

.46 

.25 

1.60 

.63 

.32 

3.60 

2.02 

2.40 

.82 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

5.16 

■  23 

.03 

.04 

L.ie 

.06 

.44 

.02 

.17 

.12 

1.44 

.15 

.03 

.25 

■  28 

■  46 

'.28 

NICEV I LLE 

.12 

.58 

1.25 

.10 

2.05 

.12 

.37 

.47 

.07 

NITTAW  1  S 

7.28 

1.78 

.74 

.49 

OCALA 

8.01 

1  .54 

.12 

.46 

.89 

1,49 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

3.80 

.06 

.27 

1.3! 

.26 

.01 

.10 

.37 

.16 

.06 

.16 

.09 

T 

■  OS 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

3.54 

.10 

T 

.10 

.07 

T 

.12 

,03 

T 

.09 

T 

.25 

.06 

■  92 

.25 

T 

1.05 

.45 

.05 

.02 

PALATKA 

5.33 

.03 

1  .71 

.39 

.17 

.72 

.12 

.48 

1.36 

.30 

.05 

PARR ISH 

4.44 

.21 

.05 

T 

.01 

T 

.13 

.63 

.03 

1.20 

.06 

.57 

.03 

.11 

.30 

1.01 

.08 

.02 

PENSACOLA  FAA  AIRPORT 

4.75 

.02 

•  11 

.05 

.01 

.29 

1.00 

.38 
.48 

.38 

.79 

T 

1  .59 

•  05 

.08 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

2.83 

.02 

.37 

.53 

.71 

.34 

.04 

.02 

.20 

.12 

PERRINE 

4.64 

.12 

•  22 

PERRY 

5.67 

1.40 

.08 

.21 

.02 

•  24 

•  55 

.50 

.80 

.95 

.28 

.08 

.07 

.45 

.02 

•  02 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 

6.45 
7.74 

.48 
.09 

.02 

.02 
.36 

.02 

•  06 

.11 

.07 

.04 
.10 

.07 

.09 

.27 
.14 

.03 

.63 
.33 

.69 

.78 
.16 

.80 
.97 

2.74 
2.75 

.17 
.95 

.02 
.45 

.11 

.59 

T 

•  01 

•05 

.02 

PUNTA  GOROA 

10.15 

.80 

1.30 

.80 

1.30 

.60 

.10 

.05 

3.60 

.50 

.50 

.10 

.50 

OUINCY  EXP  STATION 

3.12 

.32 

.21 

•  52 

.03 

.49 

•  78 

T 

.07 

T 

.02 

.07 

.16 

.02 

.06 

.37 

ROTAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST | NE 
SAINT  LEO 

9.69 
4.73 
4.61 

T 

T 

.40 

.01 

.34 

.28 

.01 

.02 

•  01 

.  .oe 

.02 

.20 
T 

.83 

.48 
.74 
T 

.40 
.02 

1.05 
.75 

.45 
.60 

.03 
T 

3.01 
.19 
.18 

.30 

.04 

T 

.58 
.09 
1.01 

.85 
.02 
T 

.01 

•  02 

.11 

.12 
1.57 

•  01 

•  04 
T 

.08 

.08 
T 

2.00 

See  reference  noten  lollowlng  Station  [ndoK. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

1 

— " — 1 

2 

 L 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  | 

8 

9 

10  | 

11 

SAINT  MARKS  6  SE 

,?*?  j 

•06 

T 

ST  PETERSBURG 

•  83 

•  26 

SANBORN  TOWER 

9.89 

*  s> 

* 

•  12 

•  56 

•  12 

SANFORD  EXP  STATION 

4.85 

*83 

.37 

•28 

SARASOTA 

T 

•  43 

.24 

•  16 

.17 

.02 

SOUTH  MIAMI    *  M 

■  02 

9*B1 

*° 

•  34 

•  18 

3.00 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 

5.57 

1  .00 

STUART    1  N 

2.51 

'  6 

•  41 

•  06 

•  39 

TALLAHASSEE  WB  AP 

T.70 

•  45 

T 

.70 

•02 

.50 

.17 

1.13 

T AM  1  AM  1    TRL  40  MI  SEND 

11.22 

•  02 

•  35 

4.10 

_ 

3*03 

*04 

T 

*08 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

2.39 

.17 

•  15 

.06 

•  12 

TAVERN JER 

3.63 

T 

.20 

T 

TITUSVILLE  2  w 

9.26 

1.10 

3.17 

•  28 

1.95 

•  79 

USHER  TOWER 

5.50 

1.00 

.10 

.50 

.10 

.20 

1.30 

.70 

VENICE 

4.06 

•  10 

.07 

■  13 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

4.59 

.02 

.05 

T 

1.20 

.04 

■  33 

WAUCHULA  2  N 

5.86 

.08 

.03 

.20 

.09 

.  |  ! 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

7.04 

.41 

1*35 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

4.0b 

T 

.22 

.46 

.05 

•  55 

WINTER  HAVEN 

5.23 

.50 

.11 

.01 

.05 

•  14 

1.03 

.45 

WOODRUFF  DAM 

5.63 

.12 

.86 

.05 

Day  of  Month 


12 

13 

14 

15 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  | 

27 

28  1 

1 

29  |  30 

31 

.15 

.30 

.62 

•  53 

•  17 

•03 

•  01 

.84 

•  04 

.99 

97 

.46 

•  30 

T 

•01 

T 

1  .40 

1*12 

*  26 

•J* 

.31 

.02 

.07 

•  26 

•  12 

.09 

•  86 

.79 

.17 

.09 

.32 

.65 

.05 

T 

.  ro 

.06 

.09 

.04 

T 

* 

* 

•  25 

•63 

•  01 

•  82 

•  10 

•  75 

•  52 

1.23 

1*80 

1.70 

•  70 

* 

•  07 

.06 

•  13 

.01 

.03 

07 

*91 

03 

1*04 

.01 

.37 

1.34 

1.30 

T 

•  46 

T 

T 

•  16 

T 

•05 

.40 

.49 

sn 

.20 

.01 

•  29 

•  21 

1.01 

.25 

•  82 

•  03 

.02 

.03 

.22 

.50 

.10 

•56 

.05 

.73 

.76 

.59 

•  43 

.19 

•  25 

.42 

.62 

.23 

.43 

•  10 

.20 

.70 

.50 

.10 

.57 

1.00 

.97 

.25 

.52 

•  40 

.03 

.02 

.04 

•  02 

T 

1.02 

.4S 

.11 

•  15 

.83 

.30 

•  31 

•  04 

.01 

.38 

•  90 

.70 

•  46 

1.79 

.69 

T 

.42 

.15 

.36 

T 

.50 

3.54 

.31 

T 

T 

.60 

T 

T 

.45 

.07 

•02 

•  20 

•  35 

.02 

.06 

.03 

.57 

.24 

•03 

.09 

.06 

•  45 

T 

T 

T 

.09 

.25 

.05 

.81 

1.53 

.70 

•  02 

.21 

■  45 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Numbet  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

liOO  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

llOO  PM 
EST 

E 

s 

o  v> 
o  in 

Trace 

.01-09 

10-  49 

O) 
Oi 

A 

tn 

1.00-1.99 

200 
and  ovei 

Total 

APALACMICOLA  WB  CITY 

4.7 

21 

SW 

8 

3 

4 

3 

2 

1 

0 

13 

5.8 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SW 

10 

6.3 

29++ 

W 

9 

91 

91 

65 

78 

6 

5 

3 

0 

1 

0 

IS 

5.5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.3 

23++ 

SW 

20+ 

88 

83 

58 

71 

7 

3 

6 

0 

2 

0 

18 

5.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

12 

6.4 

45 

E 

1 

92 

94 

58 

79 

3 

7 

5 

3 

1 

0 

19 

70 

5.4 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

15 

9.3 

28 

N 

17 

75 

77 

64 

70 

6 

5 

3 

3 

0 

2 

19 

68 

6.1 

LAKELAND  WB  CITY 

5.3 

4 

6 

7 

2 

0 

1 

20 

65 

6.0 

MIAMI  BEACH 

E 

12.2 

7 

2 

2 

1 

0 

12 

64 

5.0 

MIAMI  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

8.7 

27++ 

NE 

22 

85 

88 

63 

75 

9 

5 

6 

3 

1 

0 

24 

649 

6.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

WSW 

11 

7.4 

25++ 

SSW 

20 

90 

93 

54 

72 

6 

6 

6 

1 

1 

0 

20 

" 

5.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

NT 

6.6T 

26 

NW 

23 

1 

3 

5 

2 

° 

0 

11 

72 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

W 

11 

6.7 

35++ 

s 

19+ 

93 

95 

62 

78 

5 

3 

5 

2 

4 

0 

19 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

E 

16 

8.3 

33++ 

NW 

15 

85 

89 

59 

71 

11 

5 

5 

1 

2 

0 

24 

78 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

7.7 

35++ 

NNE 

11 

84 

88 

60 

73 

4 

6 

3 

0 

0 

17 

5.6 

t    AIRPORT  DATA 

•    CITY  OFFICE  DATA 


Sm  lakreanr*  not**  following  Sunon  Ifrdti. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1963 


Station 


ALEXANDER  SPRINGS 

APALACHICOLA  WB  CITY 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAYPORT 

8ELLE  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RESERVATIONS 

BLOUNT  STOWN  2  SE 

BRADENTON   EXP  STATION 

BROOXSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  E 

CANAL   POINT  USDA 

CAPT IVA 

CEDAR  KEY 

CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER 

CLERMONT   6  S 

CLEWISTON  U  S  ENG 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

CROSS  CITY  2 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND  3  N 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE  4  W 

FERNAND I NA  BEACH 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

FORT   DRUM   5  NW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 

FT   LAUDERDALE    EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

FOUNTAIN   3  SSE 

GAINESVILLE  3  WSW 


Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
70 

95 
69 

96 
69 

95 
68 

97 
69 

97 
69 

97 
71 

94 
71 

95 
72 

93 
72 

94 
72 

95 
71 

95 
75 

93 
71 

90 
72 

93 
68 

90 
68 

91 
67 

89 
68 

91 
69 

90 
70 

94 
69 

94 
69 

95 
68 

94 
68 

90 
70 

94 
70 

93 
70 

94 
67 

95 
68 

93.6 
69.6 

MAX 
MIN 

85 
76 

88 

77 

68 

77 

89 
77 

91 
78 

92 
79 

90 
77 

69 
75 

90 
77 

90 
79 

90 
76 

89 
77 

89 
77 

86 
74 

84 
73 

84 
75 

87 
74 

88 
74 

88 
75 

88 
76 

68 
74 

88 
74 

89 

75 

91 

74 

91 
76 

91 

79 

88 
78 

89 
77 

85 
76 

89 
76 

90 
77 

88.5 
76.1 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
72 

95 
71 

96 
73 

93 
74 

96 
73 

95 
72 

98 
71 

97 
74 

95 
72 

94 
70 

96 
72 

95 
72 

91 
74 

95 
72 

97 
72 

96 
72 

94 

71 

93 
71 

92 
72 

87 
70 

93 
70 

94 
70 

95 
72 

95 

72 

96 
72 

95 
71 

94 
73 

95 
72 

95 
70 

95 
71 

94.6 
71.7 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 
69 

93 
68 

94 

69 

94 
68 

95 
69 

94 
69 

96 
71 

94 
72 

93 
70 

94 
71 

96 
72 

93 
69 

90 
72 

71 

71 

7  0 

93 
68 

93 
67 

93 
68 

90 
68 

91 

67 

93 
69 

94 

69 

93 
70 

95 
69 

95 
70 

94 
71 

94 

70 

94 
69 

95 
70 

93.8 
69.5 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
7  0 

91 

69 

92 
72 

92 
72 

90 
71 

94 
73 

94 
74 

93 
73 

94 
74 

92 
73 

92 
72 

92 
74 

93 
74 

92 
72 

71 

72 

91 
68 

91 

70 

92 
68 

90 
70 

91 
69 

89 
70 

90 
71 

69 

70 

91 
70 

92 
72 

93 
70 

91 
71 

91 
71 

92 
71 

91.6 
71.3 

MAX 
MIN 

90 
69 

93 

i.i 

92 
69 

90 
71 

91 

73 

90 
71 

93 
71 

90 
68 

94 
72 

93 
71 

94 
75 

94 
72 

95 
72 

91 

73 

94 

72 

93 
73 

70 

90 
70 

91 

67 

91 

70 

88 
69 

89 

6  8 

89 
68 

91 
71 

92 
70 

92 

70 

92 

70 

90 
72 

92 
70 

93 
72 

90 
70 

91.6 
70.6 

MAX 
MIN 

92 

91 
70 

90 
71 

90 

70 

MAX 
MIN 

85 
71 

89 
69 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
73 

91 
72 

94 
73 

93 
70 

96 
72 

95 
71 

95 
72 

92 

73 

91 
72 

92 
73 

93 
72 

91 
74 

90 
74 

9  Z 
72 

92 
71 

72 

94 
71 

93 
68 

92 
69 

89 

69 

90 
69 

93 
71 

92 
73 

94 
74 

93 
71 

95 
71 

96 
72 

93 
72 

92 
72 

94 

72 

92.6 
71.6 

MAX 
MIN 

93 
73 

94 

r« 

92 
72 

94 

73 

94 

73 

95 
74 

95 
73 

95 
75 

90 

75 

92 

90 
75 

94 
75 

93 
77 

95 
76 

9  1 
71 

74 

72 

94 

69 

93 
70 

94 
71 

92 
70 

90 
70 

93 
72 

94 
69 

94 
72 

93 
72 

92 
73 

93 
73 

93 
74 

92 
73 

94 
72 

93.1 
72.8 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
69 

94 
69 

95 
69 

95 
69 

95 
71 

95 
68 

96 

72 

92 
72 

9 1 
73 

93 
72 

97 
72 

97 
73 

96 
75 

92 
72 

72 

69 

93 

69 

91 
69 

92 
69 

91 

69 

90 

68 

92 

69 

93 
70 

94 

69 

92 
69 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

93 
69 

94 
69 

93.6 
70.3 

MAX 
MIN 

92 
66 

95 
67 

90 
68 

90 
70 

88 

72 

91 

69 

91 

70 

92 
64 

91 

75 

93 
70 

94 
72 

93 
71 

93 
72 

95 
68 

94 
71 

72 

68 

89 
68 

86 
66 

87 
66 

87 
75 

90 
66 

90 
67 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

93 
70 

93 
72 

94 
70 

91 
70 

93 
68 

91.7 
69.4 

MAX 
MIN 

92 
78 

91 
76 

91 
75 

95 

77 

92 
78 

93 
77 

91 

77 

)0 
76 

90 
82 

91 
81 

91 
78 

90 
74 

86 
7  '~j 

89 
80 

89 
76 

7  6 

91 
77 

94 
78 

92 
75 

92 
73 

84 
74 

88 

75 

89 
75 

91 
78 

91 
76 

91 

77 

93 
77 

94 
78 

94 

79 

93 
78 

92 
77 

91.0 
76.9 

MAX 
MIN 

90 
75 

90 
77 

91 
80 

91 
82 

92 
79 

93 
83 

92 
81 

91 

77 

91 

79 

91 
80 

90 
79 

91 
74 

90 
78 

89 
60 

89 
83 

80 

81 

90 
72 

89 
80 

89 
74 

89 
75 

86 
72 

89 
75 

91 
76 

91 
71 

92 
71 

92 
74 

92 
71 

92 
71 

92 
75 

92 
79 

90.5 
76.8 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
72 

95 
78 

94 
73 

95 
74 

95 
75 

95 
73 

94 
74 

93 
73 

88 
73 

92 
76 

91 
72 

93 
74 

92 
73 

95 
70 

88 
69 

73 

89 
69 

92 
72 

90 
71 

87 
68 

90 
67 

92 
68 

93 
69 

94 

72 

95 
70 

94 
74 

93 
72 

91 
71 

93 
72 

92 
73 

92.1 
72.0 

MAX 
MIN 

92 
74 

90 
74 

91 
74 

93 
76 

93 
76 

94 

75 

92 
77 

93 
76 

92 
72 

92 
73 

88 

76 

90 
75 

91 
76 

89 
77 

89 
70 

89 
76 

74 

92 
72 

90 
70 

90 
71 

85 
69 

86 
71 

89 

73 

90 
74 

90 
76 

91 
74 

92 
76 

90 
74 

93 
77 

91 

77 

92 
75 

90.7 
74.2 

MAX 
MIN 

92 
73 

94 
74 

96 
73 

95 
74 

95 
75 

96 

75 

95 
72 

97 
75 

90 
74 

92 
75 

90 

75 

9  5 
75 

93 
74 

90 
75 

69 
74 

90 
75 

95 
70 

93 
70 

92 
70 

93 
73 

90 
72 

91 
70 

94 
74 

95 
75 

95 

72 

96 
74 

95 
74 

96 
74 

95 
74 

95 
72 

95 
72 

93.5 
73.4 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
69 

93 
71 

91 
73 

91 

76 

93 
73 

93 
74 

91 
71 

95 
74 

93 
72 

93 
73 

93 
73 

93 
73 

92 
72 

72 

93 
72 

70 

92 
72 

89 
70 

90 

70 

90 
70 

91 
69 

89 

69 

90 
72 

91 

73 

90 
73 

91 

72 

91 

74 

91 
75 

92 
74 

92 
74 

91.9 
72.1 

MAX 
MIN 

93 
71 

96 
73 

96 

73 

95 
76 

96 
75 

97 

75 

95 
73 

^7 

74 

94 
72 

91 
75 

92 
74 

91 
75 

95 
76 

87 
67 

68 

89 

69 

71 

88 
70 

90 
70 

86 
71 

89 

65 

92 
67 

89 
69 

93 
69 

95 
73 

95 
71 

97 
75 

90 
74 

93 
72 

94 
70 

92 
71 

92.5 
71.7 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
72 

90 

95 
72 

95 
72 

9b 

72 

97 
70 

95 
72 

92 
72 

94 
74 

90 
73 

93 
70 

93 
72 

92 
74 

90 
71 

7  0 

86 
71 

92 
66 

91 
67 

94 
68 

87 
66 

88 
68 

93 

68 

94 

68 

96 
68 

94 
70 

92 
72 

92 
72 

93 
72 

92 
71 

92 
72 

92.2 
70.5 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 
74 

88 
73 

93 
72 

89 
74 

69 
74 

89 

73 

90 
73 

92 
72 

93 
76 

97 
73 

91 
75 

88 

72 

95 
74 

98 
77 

94 
71 

92 
72 

89 
73 

87 
71 

88 
74 

85 
71 

8  7 
70 

86 
71 

88 
77 

89 

77 

86 
72 

88 

76 

87 
76 

89 
75 

89 
73 

87 

72 

89.8 
73.4 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
75 

88 

73 

89 
74 

88 

72 

as 

73 

90 
73 

93 
74 

92 
74 

92 
74 

91 
75 

91 

93 
74 

94 

76 

92 
74 

90 
72 

69 
72 

88 

73 

86 
71 

85 
75 

86 
72 

66 
70 

86 
72 

88 

72 

90 
72 

88 
72 

88 
74 

88 
74 

88 
74 

87 
71 

91 

73 

89.3 
73.2 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
69 

96 
70 

95 
72 

97 
70 

97 
70 

97 

70 

98 

70 

90 
70 

89 
71 

94 
69 

91 
7J 

95 
74 

87 
70 

88 
68 

66 

68 

91 

69 

91 
68 

89 
69 

87 
66 

91 
65 

91 
66 

94 
67 

96 
71 

97 
69 

97 
71 

93 
79 

95 
69 

94 
70 

94 
69 

93.0 
69.5 

MAX 
MIN 

MAX 

94 
69 

95 
74 

94 

70 

93 
72 

95 
70 

92 
71 

94 

73 

97 
'0 

90 
70 

95 
76 

94 
73 

% 

93 
73 

96 
74 

94 
73 

94 
71 

70 

90 
70 

89 
69 

89 
71 

93 

70 

90 
71 

91 

72 

92 
71 

95 
72 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

94 
73 

93 
69 

95 
71 

93.2 
71.6 

MIN 

MAX 
MIN 

92 
81 

91 

70 

91 
80 

89 
79 

89 
79 

90 
77 

92 
78 

90 
81 

93 
79 

93 
80 

94 
80 

93 
82 

94 
80 

92 
81 

95 
80 

95 
82 

78 

90 
72 

91 

72 

89 

78 

88 

74 

93 
74 

92 

83 

93 
82 

90 
76 

92 
78 

91 

84 

92 
81 

91 
81 

90 
83 

92 
79 

91.6 
78.8 

MAX 
MIN 

94 
72 

91 
73 

94 
71 

94 
73 

94 

76 

93 
75 

94 

73 

94 
72 

94 

73 

93 
73 

94 
72 

97 
74 

98 
73 

92 
75 

90 
77 

92 
75 

93 
73 

93 
72 

94 

72 

93 
72 

90 
70 

90 
72 

93 
73 

94 
74 

9  4 

73 

93 
75 

93 
72 

95 
71 

94 
72 

95 
74 

95 
73 

93.5 
73.1 

MAX 
MIN 

94 
71 

96 
74 

93 
71 

95 
72 

94 
71 

95 
71 

96 
71 

96 
75 

93 
72 

92 
74 

92 
75 

95 
76 

93 
73 

91 
73 

90 
71 

70 

69 

90 
69 

91 
68 

90 
70 

91 
71 

90 

69 

93 
70 

94 

72 

'15 

70 

95 
69 

90 
72 

91 

72 

91 

70 

95 
69 

95 
74 

92.7 
71.4 

MAX 
MIN 

97 
69 

96 
70 

96 
66 

91 
70 

94 
70 

92 
69 

96 
70 

94 
70 

96 
70 

98 
71 

97 
70 

98 
70 

97 
71 

98 
69 

98 
70 

98 
70 

98 
70 

98 

70 

96 

70 

98 
70 

96 
71 

97 
69 

97 
69 

98 
71 

97 
70 

96 
69 

97 
71 

97 
69 

98 
70 

96 
69 

97 
70 

96.7 
69.8 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
73 

88 
69 

90 
71 

91 

73 

91 
73 

93 
74 

99 
72 

90 
71 

96 
74 

93 
75 

90 
75 

97 
75 

94 

75 

87 
71 

83 
72 

84 
71 

85 
67 

87 
69 

88 
70 

87 
71 

84 
69 

87 
70 

88 
71 

90 
70 

88 
71 

86 
77 

86 
76 

86 

70 

93 
70 

92 
73 

89.6 
71.9 

MAX 
MIN 

90 
74 

90 
73 

90 
72 

92 
74 

88 
77 

89 

75 

90 
74 

87 
74 

88 
76 

93 
73 

94 
77 

91 

90 
74 

91 
73 

89 
77 

90 
72 

87 
73 

89 
72 

83 
70 

87 
72 

88 
74 

86 
71 

89 
70 

91 
70 

90 
74 

89 
78 

90 
73 

91 

74 

90 
76 

88 
77 

69 
77 

69.4 
73.9 

MAX 
MIN 

95 
69 

9* 
66 

97 
69 

95 
71 

94 
71 

95 
70 

96 

70 

97 
68 

96 
69 

96 
67 

92 
70 

95 
70 

94 
69 

93 
63 

95 
68 

95 
71 

95 
71 

92 
68 

90 
68 

86 
69 

90 
67 

92 
68 

92 
68 

93 
70 

94 
70 

93 
71 

93 
71 

94 
69 

93 
70 

94 
69 

95 
66 

93.7 
69.0 

MAX 
MIN 

92 
75 

92 
74 

92 
74 

94 

79 

91 
77 

91 
78 

91 

77 

92 
76 

94 

73 

98 
74 

96 
74 

95 
73 

95 
76 

93 
75 

94 
76 

95 
76 

93 
78 

93 
75 

90 
74 

91 
69 

89 

72 

88 

72 

92 

72 

94 

76 

94 
74 

92 
76 

92 
73 

91 
75 

91 

76 

91 
76 

91 
76 

92.5 
74.9 

MAX 
MIN 

90 
82 

91 
76 

93 
78 

90 
81 

90 
76 

90 
78 

92 
81 

92 
75 

93 
75 

93 
75 

93 
76 

90 

73 

90 
77 

90 
76 

92 
77 

93 
77 

95 
82 

92 
76 

91 
76 

«9 

68 

87 
71 

89 
74 

91 

73 

89 

76 

92 
76 

92 
78 

91 
75 

89 
77 

90 
80 

92 
81 

92 
78 

91.1 
76.6 

MAX 
MIN 

91 
71 

93 
71 

92 
71 

92 

74 

92 
77 

91 

75 

90 
74 

92 
70 

95 
71 

98 

73 

96 

72 

96 
72 

94 

75 

94 
74 

92 
74 

94 

73 

94 
73 

94 
73 

92 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
71 

90 
70 

92 
73 

92 
72 

93 
74 

93 

73 

92 
75 

90 
76 

90 
74 

90 
74 

92.6 
72.8 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 
7* 

9.? 
73 

94 
74 

90 
77 

95 
74 

94 
74 

92 
74 

92 
77 

94 
77 

94 
75 

92 
77 

91 

77 

93 
78 

91 

93 

92 

95 
72 

92 
71 

90 
71 

86 

72 

90 
72 

92 
74 

92 
74 

93 
76 

92 
74 

95 
74 

95 
75 

95 
75 

95 
74 

95 
74 

92.6 
74.5 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

91 

75 

90 
75 

89 
76 

89 
74 

92 
71 

91 
75 

94 

73 

93 
73 

90 
72 

92 
73 

95 
74 

96 
73 

9  2 

73 

93 
74 

87 
74 

88 
71 

85 
71 

87 
70 

8  9 
70 

69 

72 

73 

73 

75 

74 

79 

73 

75 

90.1 
73.1 

MAX 
MIN 

91 
66 

95 
69 

98 
69 

95 
68 

97 
68 

98 

70 

99 
69 

97 
74 

94 
72 

92 
71 

97 
72 

95 
71 

96 
72 

85 
72 

89 
69 

89 
68 

86 
68 

93 
64 

93 
67 

90 
66 

89 
66 

93 
65 

95 
66 

95 
68 

97 
70 

99 
70 

95 
72 

94 
70 

91 
69 

96 
69 

94 
71 

93.8 
69.1 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 
72 

94 
71 

95 
72 

95 

72 

96 
72 

97 

71 

95 

72 

91 
71 

93 
72 

92 
73 

95 
73 

95 
72 

89 

73 

88 

72 

85 
71 

92 
70 

92 
68 

91 
67 

91 
70 

92 
70 

90 
70 

94 

70 

95 
70 

95 
70 

94 

69 

93 
75 

92 
72 

92 
72 

95 
71 

93 
73 

92.8 
71.2 

See  Reference  Nolea  Following  Station  index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


Diauoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

72 

92 
71 

93 
71 

94 

72 

95 
72 

96 

96 

92 

93 

91 

96 

94 

87 

88 

84 

90 

90 

91 

90 

9  ) 

89 
70 

90 
70 

93 
70 

93 
70 

93 
69 

91 
73 

92 
72 

91 

72 

94 
71 

92 
72 

91.8 
71.3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
70 

95 
69 

95 
70 

95 
70 

95 
70 

98 
70 

97 
71 

95 

95 
72 

95 

96 

95 

95 

89 

86 

89 

9  2 

93 

92 

90 

90 

9  I 

95 

96 
69 

94 
66 

92 
73 

93 
7  1 

92 
69 

95 

6  8 

93 
70 

93.6 
69.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

91 
74 

91 
73 

91 
73 

90 
78 

90 
77 

91 

92 

95 

95 

92 

94 

94 

91 

94 
75 

96 
75 

94 

92 

90 

82 

90 

92 

94 

93 

93 

91 

92 

90 

90 

90 

91.7 
73.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

9* 
72 

96 
73 

93 
71 

96 
72 

97 
72 

98 

98 

93 

94 

97 

94 

94 

93 

86 

88 

92 

93 

91 

89 

93 

94 

95 

93 
70 

92 
72 

94 
72 

93 
71 

94 
72 

93.5 
70.7 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

95 

97 

96 

97 

93 

95 

95 

94 

94 
72 

92 

»0 

88 

87 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

91.9 
71.4 

INDIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 
70 

94 
69 

93 
71 

91 
66 

94 
71 

95 
70 

95 
71 

93 
74 

94 
71 

92 
73 

95 
73 

94 

94 

94 

95 

94 

91 

92 

89 

85 

90 

9  2 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

92 
70 

93 

92.7 
70.3 

I ND I ANTOWN 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
69 

95 
70 

92 
7 1 

92 
65 

90 
72 

90 

91 

98 

96 

97 

96 

96 

91 

96 

96 
73 

96 

9  4 

90 

96 

J 

88 

9  2 

91 

94 

95 

95 

95 
70 

92 
71 

92 

92 
69 

93.3 
70.2 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

94 

77 

94 
7  7 

92 
72 

92 
7 1 

94 
71 

96 
72 

99 

92 

93 

96 

90 

94 

96 

94 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

9  1 

90 

94 

95 

94 

94 

93 

95 

93 

93 

96 

93.4 
72.6 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

94 
74 

94 
74 

92 
72 

94 

75 

95 
76 

96 
75 

95 

97 

92 

95 

93 

92 

95 

94 

88 

86 

85 

88 

90 

89 

H  7 

86 

90 

91 

93 

91 

89 

87 

90 
70 

93 

93 

91.4 
72.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
74 

85 

72 

86 
73 

86 

72 

86 

73 

89 

73 

91 

73 

87 

7  2 

95 
73 

92 
73 

89 
76 

95 

94 

83 
71 

?o 

83 

B2 

85 

85 

87 

83 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

87 

•0 

93 

87.7 
72.2 

JASPER    3  SE 

MAX 
MIN 

95 
70 

97 
69 

96 
70 

98 

69 

98 

70 

95 
69 

98 

70 

99 
71 

97 
71 

96 
71 

97 
72 

97 

95 
70 

95 
70 

89 
69 

87 
68 

93 
65 

95 
65 

94 
67 

92 
71 

94 
65 

96 
69 

92 
7  ) 

97 
70 

96 
68 

93 
73 

91 
73 

93 
70 

94 
70 

16 
7 1 

95 
7^ 

94.8 
69.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
81 

91 
81 

90 
79 

91 
78 

84 

76 

88 

80 

88 
80 

91 

79 

91 
80 

91 

82 

91 
81 

91 
78 

91 

93 
80 

91 

93 

92 

91 

89 

86 

89 

92 

9  1 

91 

92 

91 

90 

92 

91 

,,7 

90 

90.4 
79.5 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

98 

94 

95 

92 

96 

97 

101 

97 

98 

98 

97 

95 

94 

94 

96 

95 

95 

92 

91 

Jb 

89 

94 

93 

95 

95 

93 

93 

93 

94 

94 

94.5 
67.1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

95 

92 
72 

92 

92 
70 

90 

92 

72 

94 

96 

76 

9  2 

92 
73 

88 

96 
74 

74 

88 

91 

92 

94 

92 

90 

)0 

87 

92 

94 

94 

94 

93 

93 

94 

93 

9 

93 

92.2 
71.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

96 

97 

96 

97 

97 

96 

98 

99 

97 

96 

96 

98 

96 

90 

87 

87 

95 

93 

93 

'I 

89 

95 

97 

98 

95 

93 

92 

94 

1! 

95 

94.6 
70.1 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 
MIN 

95 

96 
74 

94 

96 

7  3 

92 
73 

94 
70 

94 

96 

73 

90 

73 

92 
74 

89 
74 

93 
73 

93 
73 

93 
76 

92 
74 

91 

90 

93 

92 

90 

86 

88 

89 

91 

93 

94 

94 

94 

93 

95 

92.4 
72.2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

95 

94 

93 

92 

88 

92 

93 

93 

91 

91 

86 

93 

75 

88 

0  9 

92 

92 

>l 

90 

91 

89 

89 

92 

94 

95 

92 

92 

93 

93 

'  - 

93 

91.5 
74.1 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

97 

94 

97 

97 

93 

96 

98 

98 

99 

7<; 

98 

7  ] 

95 

97 

94 

96 

94 

96 

96 
70 

95 

7  o 

95 
69 

90 
69 

89 
69 

88 

68 

93 
t  .  ■ 

94 
70 

96 
71 

94 

72 

95 
70 

96 
72 

95 
70 

>( 

95 

95.0 
70.5 

LISBON 

MAX 
MIN 

94 

94 

92 

93 

94 

94 

93 

96 

91 

93 

90 

95 

93 

93 

91 

91 

94 

9  2 

89 

89 

91 

92 

9  2 

91 

93 

95 

93 

93 

92 

9  9 

94 

92.6 
72.7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

93 

94 

92 

94 

95 

95 
74 

96 

95 

94 

93 
74 

96 
76 

95 
72 

93 
72 

92 
74 

89 
72 

82 
71 

88 

73 

92 
68 

92 
70 

91 

70 

88 
69 

89 
66 

94 

7  0 

94 
70 

96 
70 

93 
69 

92 
73 

91 
73 

92 
71 

93 
7 1 

94 
71 

92.5 
71.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

97 

95 

94 

95 

92 

95 

91 

96 

95 

98 

98 

97 

93 

96 

95 

98 
71 

92 
70 

92 
69 

92 
62 

90 
69 

87 
£ 8 

92 
68 

91 
66 

92 
70 

95 
69 

92 
70 

91 
69 

92 
71 

92 
69 

94 
71 

95 
68 

93.7 
69.2 

MAD  I  SON 

MAX 
H1N 

96 

98 

95 

95 

97 

95 

97 

98 

97 

93 

94 

95 
71 

94 

92 
73 

8  8 
71 

85 

86 

92 
6  7 

93 
70 

92 

9  1 

6  B 

89 

93 
7  i 

95 
7  1 

97 
71 

97 
71 

91 
74 

89 
73 

92 
72 

93 
73 

93 
72 

93.3 
71.6 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

91 

91 

91 

91 

85 

89 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

91 

91 
76 

92 
78 

9  0 
8  0 

89 
73 

86 
70 

89 
78 

90 
77 

9  0 
7  7 

90 
75 

91 
80 

91 
79 

91 
80 

91 
78 

91 
79 

91 
81 

91 
80 

90.3 
77.5 

MAR ! ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

92 

95 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

94 

92 
70 

95 
74 

89 
72 

95 
72 

90 
71 

87 
70 

89 
68 

87 
7  1 

92 
67 

91 
66 

93 
i  , 

89 
67 

91 
65 

92 
66 

94 

70 

95 
73 

96 
71 

95 
72 

95 
73 

93 
70 

9  i 

71 

95 
70 

93.0 
70.5 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

90 
74 

95 

95 

96 

96 

96 

93 

94 

95 

94 

93 

93 

90 

83 
72 

89 
7 1 

91 
67 

92 
68 

93 
7 1 

89 
71 

88 
69 

93 
70 

94 
71 

95 
69 

94 
70 

95 
69 

92 
72 

93 

72 

94 

72 

95 
73 

92.7 
71.4 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

90 

92 

90 

90 

91 

93 

90 

95 

97 

97 

95 

91 

99 

94 

98 

95 

90 
7 1 

91 

72 

89 
70 

87 
72 

87 
7  7 

90 
69 

pi 
71 

85 
70 

90 
72 

90 
73 

90 
73 

90 
73 

90 
75 

90 

.'2 

90 
70 

91.4 
72.7 

MELROSE 

MAX 
MIN 

92 
68 

94 
70 

96 
68 

96 
70 

94 

70 

96 
70 

96 
70 

96 

70 

93 
66 

94 

94 

92 

95 

90 

88 

86 

92 

85 

91 

86 

89 

90 
67 

9  2 

94 
68 

92 
67 

94 
67 

91 

7  0 

92 
70 

94 
69 

94 

9  7 

100 
70 

92.5 
68.7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

88 
8 

88 
78 

88 

76 

88 

87 

88 

88 

88 

9  0 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

91 
79 

90 
76 

H 
7  8 

88 

76 

88 

67 

3" 

ff  -H 

89 

69 

88 

70 

89 

72 

89 
74 

90 
75 

88 

72 

89 
73 

89 
78 

86 
76 

89 
76 

88.9 
74.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
81 

90 

89 

88 
80 

87 

88 
80 

89 

89 

92 

92 

91 

92 

93 

89 

12 

90 
g  i 

90 
8  3 

88 

7  9 

89 
81 

se 

72 

86 
74 

88 
78 

92 

77 

89 
78 

88 
80 

91 
81 

89 
79 

39 
81 

88 

82 

88 
83 

88 
82 

89.4 
79.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
77 

90 
76 

89 
76 

90 
78 

88 
78 

90 
80 

91 

92 
75 

93 

92 

92 

91 

92 

89 

91 

91 

90 

89 

90 

87 

73 

74 

90 
73 

39 
73 

88 
76 

89 
75 

90 
75 

90 
74 

89 
76 

90 
80 

10 

!(-. 

89 
79 

89.9 
76.0 

MIAMI   12  SSW 

MAX 
MIN 

89 
75 

89 
74 

90 
74 

90 
81 

90 
78 

88 
78 

89 
80 

90 
72 

90 
74 

91 

93 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

73 

92 
73 

90 
78 

88 

70 

87 
71 

88 
71 

9  9 

71 

90 

72 

90 
72 

90 
74 

90 
73 

90 
75 

90 
80 

90 
73 

91 
76 

90.2 
74.2 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 
69 

92 
69 

92 
70 

93 
71 

95 
70 

94 

99 

97 

95 
70 

93 

93 

96 

89 
70 

96 
70 

92 
69 

91 
6  9 

90 
68 

91 

94 
69 

93 
70 

96 
71 

94 
68 

94 

70 

93 
71 

94 

6  9 

94 
70 

93.7 
69.3 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 

69 

95 
71 

96 
72 

96 
73 

95 
73 

96 
72 

95 
72 

95 
73 

9  2 

92 

69 

95 

95 

89 

86 

88 
66 

90 
68 

90 
67 

91 
68 

87 
69 

90 
68 

91 
64 

91 
68 

94 
66 

96 
70 

94 
70 

97 
72 

88 
72 

93 
70 

96 
71 

96 
70 

92.5 
70.2 

MONT ICELLO   2  S 

MAX 
MIN 

98 
70 

101 

70 

98 
67 

100 
68 

98 
68 

99 
73 

104 
71 

101 

98 

98 

98 

95 

94 

93 

1 1 

88 
68 

85 

70 

94 
66 

96 
68 

98 
67 

92 
67 

98 
68 

95 
70 

100 
70 

100 
70 

94 
71 

91 
73 

93 
70 

96 
70 

97 
69 

96.0 
69.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
7 

97 
71 

93 
73 

94 
77 

96 
73 

95 
71 

95 

97 
73 

96 

94 

95 

97 

92 

94 

94 

73 

95 
72 

16 

\ 

94 
70 

94 
71 

91 

70 

91 
69 

90 
70 

93 
71 

93 
74 

94 
74 

94 

73 

93 
74 

93 
75 

93 
72 

92 
72 

94.0 
72.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
72 

90 

72 

91 
70 

91 
72 

88 
74 

91 

72 

91 
71 

95 
74 

)0 
75 

91 

73 

91 
74 

93 
74 

91 
73 

89 
74 

91 

73 

93 
72 

91 
72 

•  • 

71 

88 
71 

88 
71 

86 

70 

88 

69 

89 
70 

91 
72 

91 
71 

92 

73 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
70 

93 
69 

90.8 
71.9 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
70 

92 
68 

92 
68 

93 
71 

92 
73 

92 
69 

94 

70 

93 
71 

92 
72 

91 
71 

90 
74 

91 

73 

91 

73 

>0 
72 

92 
71 

94 
70 

95 
66 

93 
66 

91 
66 

91 
72 

89 

72 

92 
70 

93 
67 

93 

72 

92 
72 

92 
73 

93 
73 

93 
72 

93 
70 

92.1 
70.5 

NAPLES   CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
73 

93 
72 

95 
73 

92 
75 

93 
73 

93 
73 

90 

73 

91 
76 

92 
73 

94 
73 

92 
74 

91 
75 

92 
76 

93 
7* 

94 
74 

92 
75 

n 

73 

90 
70 

89 
69 

■>- 
71 

88 

71 

90 
71 

93 
71 

90 

72 

92 
73 

93 
71 

93 
73 

95 
74 

96 

72 

92 
72 

92.1 
72.8 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

87 
70 

93 
73 

93 
74 

94 
74 

93 
74 

93 
73 

95 

73 

95 
74 

96 
73 

93 
74 

90 

73 

93 
76 

90 
76 

95 
76 

85 
70 

88 
69 

88 
69 

39 
70 

87 
68 

89 
69 

89 

88 
66 

s 

67 

89 
68 

92 
67 

95 
71 

98 
74 

95 
75 

90 
72 

91.4 
71.6 

5«e  Rel«rence  Notes  Following  Sutloo  h:  .  ■ 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1963 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

0) 

IB 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 T 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  | 

31 

Ave 

OCALA 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
74 

95 
68 

95 
71 

96 

73 

97 
7* 

97 
74 

97 
78 

93 

77 

94 
75 

91 
76 

95 

75 

95 
75 

92 
75 

91 
70 

71 

71 

72 

7  0 

72 

71 

67 

74 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

71 

74 

94.0 
72.5 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

91 
73 

93 
75 

89 

73 

87 
74 

94 

75 

9  0 
75 

94 

75 

92 

73 

90 

75 

92 
74 

93 
75 

94 
72 

90 
75 

90 
76 

88 

73 

7  6 

l\ 

89 
73 

89 

72 

88 
71 

82 

69 

71 

72 

73 

74 

93 
7* 

74 

92 
7* 

93 
74 

94 

73 

93 
72 

90.4 
73.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MIN 

95 
75 

93 

75 

96 

72 

96 
74 

9  3 
73 

96 
75 

97 
74 

98 

76 

91 

75 

98 

75 

90 

76 

95 
74 

9  4 
74 

95 
76 

93 
75 

92 
75 

94 
70 

9  2 
72 

72 

70 

72 

70 

73 

95 
74 

96 
74 

96 
7* 

93 
75 

75 

93 
75 

95 
73 

97 
74 

93.9 
73.8 

PAL A  TK  A 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 
74 

94 
T2 

94 

75 

95 
76 

95 
76 

96 
74 

99 
75 

94 
73 

96 
76 

94 
76 

95 
76 

9  7 
75 

94 
76 

94 
73 

74 

70 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

73 

73 

71 

74 

74 

74 

94 

73 

95 
74 

93.5 
73.4 

PARR  I SH 

MAX 
MIN 

95 
71 

96 
73 

96 
70 

95 

72 

95 
73 

96 

73 

95 

72 

95 
73 

93 
74 

94 
74 

94 

73 

95 
73 

93 
75 

88 
73 

93 
73 

94 
73 

94 
75 

94 
69 

68 

70 

88 
70 

91 
70 

95 
71 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

95 
70 

95 
72 

95 
73 

96 

73 

96 
71 

94.3 
72.0 

PENSACOLA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

no 

73 

90 
75 

93 
77 

94 
77 

9;, 

76 

91 

74 

91 
75 

91 
74 

91 

73 

87 
76 

88 
75 

86 
77 

9  3 
76 

89 
70 

82 
69 

6  9 

69 

70 

71 

71 

69 

67 

70 

69 

73 

7' 

74 

74 

73 

B8 

72 

89 
71 

68.3 
72.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

90 
73 

89 
75 

93 
77 

92 
78 

92 
79 

92 
7ft 

92 
79 

93 
78 

93 
75 

91 
79 

9  3 

7fl 

49 
78 

9  3 
78 

83 
72 

83 

70 

7t 

73 

74 

76 

75 

73 

71 

73 

72 

75 

77 

77 

79 

76 

90 
73 

89 

73 

69.9 
75.4 

PERRY 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
70 

92 
7» 

94 
73 

9C 

73 

9  4 

75 

96 
71 

95 
74 

91 
72 

93 
74 

9  1 

73 

90 
70 

90 
71 

90 
73 

ft  ft 

71 

71 

87 
72 

92 
72 

6  7 

69 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

74 

73 

73 

93 
75 

94 
71 

92.0 
71.4 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

96 
70 

96 
71 

96 
70 

95 
73 

92 
73 

96 
7") 

95 
71 

9^ 

73 

oi* 

75 

93 
73 

9  2 
74 

96 
73 

9  3 
73 

90 
75 

93 

74 

7  i 

7  0 

70 

67 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

96 
71 

70 

94.3 
71.7 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

91 

75 

92 
73 

91 
74 

92 
79 

90 
75 

91 
79 

92 
76 

9  3 

73 

96 
72 

94 

72 

94 

73 

93 
72 

95 
73 

93 
73 

9  2 
75 

7  4 

74 

90 
71 

7  2 

71 

71 

72 

72 

74 

'4 

75 

72 

75 

75 

91 
75 

90 
81 

91.5 
73.9 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

95 

73 

94 

73 

95 
71 

96 
70 

96 
71 

96 
72 

96 
73 

96 

74 

Q7 

73 

96 
73 

96 

72 

97 
73 

95 
72 

95 
73 

92 
71 

7.' 

72 

71 

7! 

73 

72 

68 

68 

71 

72 

73 

74 

76 

72 

94 
73 

92 
71 

93.4 
72.0 

OUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
71 

92 
72 

93 
71 

at 
94 

72 

94 
71 

9  5 
75 

96 
73 

9  5 
73 

93 
71 

73 

74 

'Z 

91 
72 

7  2 

86 

70 

6  9 

69 

65 

69 

69 

67 

91 

67 

70 

72 

73 

70 

72 

74 

72 

95 
71 

71 

91.4 
71.0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
70 

70 

69 

70 

76 

71 

70 

68 

73 

72 

73 

70 

77 

73 

72 

93 
72 

9  2 

71 

88 
69 

7  0 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

94 
72 

94 
73 

92.3 
71.1 

SAINT  AUGUST  1 NE 

MAX 
MIN 

91 

70 

72 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

1  8 

67 

73 

71 

71 

7.  I 

85 
71 

86 
69 

85 
69 

74 

69 

72 

68 

69 

70 

70 

69 

72 

90 
73 

70 

92 
69 

72 

91.3 
70.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

72 

74 

71 

73 

74 

74 

73 

76 

92 

76 

75 

76 

75 

95 
76 

76 

7  5 

91 
74 

96 
72 

96 
70 

71 

71 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

95 
72 

98 
73 

93.8 
73.3 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

7( 

73 

78 

76 

73 

n 

72 

72 

90 
70 

85 
66 

91 

69 

71 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

7  3 

73 

'6 

74 

93 
72 

94 
72 

92.9 
72.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

76 

76 

73 

79 

79 

79 

79 

76 

80 

79 

BO 

80 

90 
no 

75 

73 

8  0 

77 

78 

73 

74 

72 

"'4 

74 

75 

77 

77 

78 

78 

77 

78 

7  8 

90.6 
76.9 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

69 

7  0 

71 

71 

72 

7  0 

73 

71 

71 

73 

70 

7  3 

7  2 

72 

70 

7  0 

8  9 

68 

66 

9  1 

68 

68 

91 
68 

67 

94 
68 

95 
69 

96 
69 

97 
70 

93 
72 

75 

72 

96 
69 

71 

93.1 
70.3 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 

73 

71 

72 

70 

72 

94 

70 

72 

73 

75 

6  9 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

71 

90 
70 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

9 1 

73 

90 

7  3 

90 
72 

70 

70 

91.6 
71.5 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

72 

74 

71 

73 

74 

73 

72 

74 

B2 

79 

81 

75 

76 

76 

74 

73 

9  4 

73 

94 
70 

94 
69 

70 

94 
70 

9  4 

71 

90 
72 

93 
73 

94 
74 

94 

72 

94 

72 

7  3 

95 
73 

73 

71 

92.9 
73.4 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

72 

73 

72 

72 

76 

74 

92 
73 

69 

69 

72 

7  0 

95 
72 

95 
73 

93 
73 

96 
72 

72 

72 

72 

70 

69 

68 

70 

69 

71 

71 

94 
72 

92 
72 

91 
74 

74 

72 

75 

92.5 
71.8 

STARKE 

MAX 
MIN 

70 

71 

72 

71 

72 

74 

72 

72 

69 

73 

75 

7^ 

75 

75 

8  6 

69 

8  5 
70 

69 

68 

91 
71 

70 

90 
70 

69 

9 1 
70 

94 
69 

6  8 

68 

91 
68 

92 
72 

92 
71 

70 

73 

91.9 
71.0 

STF I NHATCHEE   MCCAIN  TWR 

MAX 
MIN 

66 

65 

67 

67 

71 

70 

95 
70 

7? 

70 

71 

67 

95 

66 

93 
66 

90 
63 

66 

66 

66 

70 

72 

65 

92 
63 

93 
66 

91 
64 

66 

72 

93 
72 

73 

93.2 
67.9 

STUART    1  N 

MAX 
MIN 

72 

73 

72 

76 

75 

75 

73 

9  7 

71 

75 

75 

74 

93 
74 

93 
7  5 

96 
77 

96 
76 

75 

75 

74 

7' 

85 

72 

86 
71 

90 
70 

89 
70 

74 

9  1 

72 

91 

72 

9 1 
74 

9 1 

74 

91 

78 

74 

76 

91.4 

73.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

73 

92 
74 

74 

74 

77 

74 

75 

73 

90 
76 

75 

90 
73 

91 
73 

87 
73 

88 
72 

7 

7  0 

68 

90 
71 

90 
71 

70 

90 
69 

93 
71 

95 
73 

96 
72 

96 
73 

93 
74 

9C 
77 

88 
74 

71 

71 

91.7 
72.8 

TAM I  AM  I    TRL   40  MI  BFND 

MAX 
MIN 

72 

72 

72 

73 

75 

73 

93 
72 

73 

75 

74 

74 

96 
75 

94 
75 

95 
74 

94 
74 

7  2 

73 

72 

89 
72 

91 

70 

90 
73 

95 
70 

93 
71 

95 
74 

95 
74 

97 
75 

95 
71 

95 
74 

95 
73 

76 

76 

93.6 
73.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 

76 

74 

94 
75 

74 

rs 

73 

78 

79 

77 

90 
77 

92 
78 

90 
76 

89 
76 

90 
76 

7  6 

74 

71 

91 
70 

88 
72 

85 
72 

H  7 

70 

89 
74 

90 
74 

91 
74 

89 
74 

92 
73 

94 
74 

91 
75 

76 

75 

91.0 
74.6 

TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

71 

73 

7: 

69 

69 

74 

73 

76 

8] 

67 

76 

74 

77 

74 

90 
73 

76 

7  2 

67 

94 

69 

93 
70 

93 
70 

89 
69 

88 
71 

91 

69 

91 
69 

92 
71 

92 
72 

95 
72 

92 
73 

74 

73 

91.7 
71.8 

TAVERN  I EP 

MAX 
MIN 

82 

82 

6] 

81 

78 

BO 

80 

7  9 

80 

80 

79 

92 
80 

95 
80 

92 
80 

91 
Rl 

ftr 

76 

78 

7  3 

84 
75 

88 

72 

90 
7.4 

9  1 
78 

90 
79 

91 
77 

90 

ai 

89 
76 

90 
76 

90 
82 

90 
80 

78 

90.2 
78.8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

71 

69 

69 

72 

74 

74 

71 

73 

71 

74 

71 

74 

71 

92 
74 

95 
73 

73 

71 

72 

86 
69 

87 

70 

89 
70 

88 

6  8 

87 
70 

90 
69 

92 
72 

92 
72 

90 
72 

92 
72 

92 
71 

69 

92.2 
71.4 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

69 

70 

70 

94 
71 

7r> 

69 

70 

72 

73 

68 

72 

91 
74 

94 
70 

90 
71 

90 
71 

69 

70 

67 

95 

6  7 

91 

66 

88 

69 

86 
70 

96 
71 

95 

69 

95 
71 

98 
70 

94 

95 
69 

92 
71 

92 
70 

90 
72 

92.7 
70.0 

VENICE 

MAX 
MIN 

72 

74 

ro 

95 
72 

74 

74 

72 

73 

9 1 
81 

71 

80 

93 
77 

92 
76 

90 
74 

91 
76 

75 

72 

70 

9  2 

6  1 

90 
70 

85 
71 

90 
71 

90 
72 

92 
73 

94 
74 

91 
74 

93 
70 

94 
74 

94 
74 

74 

73 

92.3 
73.3 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

75 

73 

76 

78 

76 

75 

74 

75 

74 

74 

90 
74 

95 
73 

92 
76 

93 
76 

75 

75 

74 

87 
7  3 

85 
72 

87 
72 

88 
71 

86 
71 

87 
72 

88 
74 

87 
75 

88 
75 

89 

75 

68 
76 

74 

90 
74 

89.7 
74.2 

WAUCHULA   2  N 

MAX 

71 

71 

71 

73 

74 

73 

71 

72 

74 

94 
73 

92 
74 

96 
74 

96 

73 

94 
73 

94 
74 

73 

71 

70 

92 
69 

91 

69 

87 

70 

89 
71 

93 
70 

95 

72 

95 

72 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

94 
72 

70 

70 

94.1 
71.6 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

MAX 
MIN 

90 
76 

90 

75 

90 
7) 

90 
81 

89 

74 

90 

81 

91 
81 

92 
74 

95 
76 

92 
74 

93 
74 

92 
76 

92 
7* 

95 
76 

93 
76 

9  2 
77 

90 
76 

91 
75 

90 
72 

90 
72 

89 

72 

B  3 
71 

71 

89 
71 

91 
76 

78 

90 
74 

91 
77 

90 
77 

90 
76 

91 
76 

90.7 
75.3 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

92 
75 

93 
75 

91 

76 

90 
78 

89 

74 

90 
81 

92 
77 

95 
73 

95 
75 

95 
74 

95 
73 

94 
74 

92 
7  3 

98 
74 

94 
76 

9  2 

75 

92 
75 

91 

75 

90 
7  2 

87 
74 

89 

73 

91 

73 

89 

72 

75 

93 
75 

75 

74 

76 

80 

92 
77 

91 
79 

91.8 
75.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
70 

93 
68 

93 
72 

88 

72 

92 
73 

93 
70 

94 

72 

89 

69 

92 
70 

89 
71 

94 
72 

93 
72 

88 
74 

92 
71 

92 
70 

92 
71 

92 
70 

9  2 
70 

89 
69 

87 
70 

88 

6  8 

91 
69 

94 
70 

94 
69 

91 
72 

92 
72 

92 
74 

92 
73 

93 
70 

95 
69 

91.7 
70.7 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

89 
70 

93 
71 

95 
72 

?I 

95 
71 

95 

97 
73 

97 
73 

97 
71 

95 

73 

90 
71 

96 
71 

90 
70 

95 
71 

89 
69 

89 

6H 

89 
70 

86 

65 

95 
69 

94 
70 

95 
68 

9  0 
67 

92 
69 

93 
73 

95 
72 

96 
70 

97 

72 

97 
71 

92 
72 

92 
71 

95 
72 

93.5 
70.7 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  98  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DEPTH 

Day  of  month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE   3  WSW 

'  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

102 
S3 

105 
84 

103 
85 

106 
85 

107 
85 

107 
85 

107 
86 

ioe 

86 

101 
85 

103 
82 

100 
85 

106 
85 

104 
>•.-, 

98 
84 

96 
84 

90 
82 

99 
81 

102 
62 

100 

82 

104 
83 

104 
83 

102 
84 

104 
84 

103 
84 

105 
85 

103 
63 

99 
86 

100 
86 

100 
64 

104 
84 

104 
86 

102.5 
64.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

92 
84 

95 
84 

92 
85 

94 
85 

9  J 
86 

96 
86 

95 
87 

94 
87 

89 
86 

92 
82 

91 
85 

96 
86 

94 
8  6 

90 
84 

88 
83 

85 
82 

91 
81 

92 
81 

91 
81 

93 
82 

94 
83 

93 
83 

93 
S3 

93 
84 

93 
84 

93 
83 

91 
85 

94 
64 

94 
65 

94 
85 

93 
87 

92.6 
84.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

91 
84 

94 
85 

92 
86 

93 
86 

94 
86 

94 
87 

94 
88 

92 

96 

89 
86 

92 
83 

90 
85 

94 
86 

91 

a  ■ 

88 
84 

86 
83 

84 
82 

88 
81 

89 

82 

89 
81 

90 
82 

91 
83 

90 
83 

91 
83 

92 
84 

42 
84 

91 
83 

90 
85 

90 
84 

90 
66 

92 
86 

91 
66 

90.8 
84.5 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOO.  INSTRUMENTATION! 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

>l 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.20 

- 

.18 

.11 

.24 

.26 

.29 

.17 

.08 

.07 

.14 

.21 

.27 

.12 

.29 

.  2  6 

.25 

.27 

.20 

— 

.09 

— 

.12 

.19 

.23 

,2b 

.26 

.18 

.16 

.21 

B 

6.13 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

19 

24 

20 

22 

27 

1 9 

27 

19 

_  2  r 

20 

.29 

.  30 

.28 

.18 

_  2  0 

.  23 

.  2  1 

.  12 

.  16 

.  19 

.  14 

.  12 

.13 

.25 

.  20 

.  25 

.  2  1 

.  17 

.21 

.22 

.13 

6.50 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

15 

20 

.22 

.  2  2 

.19 

.  20 

.11 

.25 

.  16 

.  17 

.17 

.  1  7 

.  10 

.  16 

.  18 

,08 

.21 

.08 

.  19 

.  14 

.  15 

.  19 

.  1 1 

.20 

.28 

.  2  1 

5.51 

MAX 

93 

96 

95 

'92 

95 

93 

97 

*94 

96 

94 

90 

94 

'91 

'91 

83 

91 

a ! 

68 

92 

93 

B6 

84 

'  84 

92 

66 

94 

95 

96 

96 

94 

95 

92.0 

MIN 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

81 

81 

81 

82 

62 

82 

82 

81 

80 

80 

78 

77 

77 

78 

81 

83 

83 

83 

72 

83 

82 

81.0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.31 

.22 

.33 

.45 

.26 

.31 

.19 

.28 

.30 

.16 

.69 

.18 

.05 

.21 

.13 

.  15 

.10 

.38 

.  10 

.23 

.23 

.28 

.09 

.45 

.  12 

B 

7.39 

WIND 

42 

31 

45 

49 

129 

55 

59 

31 

59 

38 

45 

43 

39 

35 

45 

67 

36 

24 

14 

31 

1  ) 

16 

30 

23 

* 

52 

2  6 

30 

29 

42 

2 

1188 

MAX 

93 

93 

92 

89 

89 

97 

98 

96 

97 

96 

93 

94 

97 

97 

97 

100 

69 

88 

80 

93 

J  3 

94 

94 

93 

100 

LOI 

96 

100 

96 

94 

94.6 

MIN 

74 

74 

73 

75 

77 

76 

75 

75 

77 

76 

78 

77 

75 

74 

75 

76 

74 

73 

70 

74 

75 

73 

77 

77 

77 

76 

78 

78 

77 

76 

75.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.29 

.30 

.29 

.34 

.25 

.28 

.32 

.  30 

.26 

.27 

.30 

.25 

.18 

.19 

.24 

.23 

.15 

.13 

.08 

.10 

.10 

.16 

.13 

.28 

.16 

.21 

.28 

.31 

.25 

8 

7.12 

WIND 

26 

26 

40 

30 

71 

40 

38 

34 

25 

24 

33 

11 

27 

29 

26 

29 

22 

21 

28 

30 

18 

15 

10 

25 

19 

7 

15 

20 

43 

49 

60 

895 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.24 

.17 

.22 

.24 

.25 

.36 

.32 

.19 

.25 

.26 

.22 

.21 

.33 

.18 

.15 

.12 

.11 

.25 

.20 

.24 

.  18 

.23 

.  25 

.23 

.20 

.27 

.23 

.17 

.19 

.29 

.24 

6.99 

WIND 
MAX 

97 

102 

98 

101 

101 

102 

100 

98 

95 

96 

94 

101 

99 

88 

66 

84 

LOO 

100 

100 

99 

ll  0 

98 

9  9 

100 

LOO 

101 

LOC 

96 

98 

100 

98 

97.8 

MIN 

74 

76 

74 

75 

76 

75 

74 

76 

74 

76 

75 

76 

74 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

74 

73 

72 

75 

73 

7  3 

73 

76 

74 

75 

74 

76 

71.3 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.52 

.29 

.30 

.23 

.28 

.29 

# 

.36 

• 

.52 

.21 

.14 

.23 

.18 

.34 

.04 

.20 

.23 

.17 

.16 

.44 

.23 

.19 

.21 

.31 

.21 

.28 

.34 

.  26 

7.40 

WIND 

24 

# 

53 

61 

83 

54 

48 

31 

* 

34 

31 

18 

25 

12 

32 

41 

2  5 

16 

17 

35 

22 

29 

21 

21 

17 

15 

13 

26 

58 

46 

70 

980 

MAX 

95 

97 

97 

94 

95 

97 

99 

99 

97 

96 

94 

92 

96 

98 

99 

96 

86 

94 

94 

93 

91 

96 

96 

97 

93 

94 

97 

95 

95 

95.3 

MIN 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

74 

72 

71 

7  3 

73 

72 

77 

75 

75 

73 

75 

75 

74 

75 

74.5 

LISBON 

EVAP 

.20 

.24 

.22 

.26 

.31 

.18 

.25 

.24 

.21 

.20 

.10 

.26 

.21 

.16 

.18 

.33 

.15 

.18 

.13 

.17 

.13 

.17 

.  2  } 

.21 

.20 

.21 

.24 

.16 

.22 

.18 

.23 

6.36 

WIND 

20 

10 

20 

15 

35 

25 

20 

15 

20 

20 

20 

10 

25 

20 

2o 

5 

20 

15 

25 

15 

15 

10 

5 

10 

S 

2C 

10 

10 

10 

20 

510 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.16 

.24 

.22 

.30 

.16 

.21 

.27 

.  12 

.17 

.15 

.  18 

.27 

.20 

.10 

.20 

.25 

.27 

.17 

.21 

.16 

.06 

.  li' 

.17 

.  20 

.26 

.17 

.12 

.17 

.27 

.17 

5.78 

WIND 
MAX 

102 

105 

105 

105 

106 

107 

105 

101 

98 

103 

96 

98 

103 

99 

95 

98 

98 

97 

96 

90 

96 

101 

11  a 

103 

103 

105 

IOC 

87 

102 

98 

100 

100.3 

MIN 

76 

78 

79 

80 

79 

77 

76 

79 

76 

78 

76 

78 

80 

76 

72 

75 

77 

74 

76 

77 

75 

71 

76 

75 

7  6 

78 

80 

83 

75 

78 

76 

77.0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.30 

.31 

.17 

.29 

.21 

.31 

.26 

.25 

.27 

.21 

.21 

.24 

.19 

.23 

.24 

.25 

.24 

.17 

.31 

.  1  i 

.21 

.10 

.23 

.21 

.25 

.21 

.24 

.28 

.27 

.26 

7.29 

WIND 

13 

17 

27 

11 

19 

10 

23 

22 

19 

20 

24 

28 

25 

23 

34 

19 

26 

19 

27 

14 

9 

6 

1 1 

17 

8 

11 

16 

29 

35 

24 

30 

620 

MAX 

98 

99 

101 

95 

97 

100 

100 

96 

98 

96 

92 

97 

101 

92 

95 

96 

99 

99 

94 

99 

90 

90 

89 

97 

3  9 

99 

9'. 

96 

98 

96 

91 

96.7 

MIN 

71 

72 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

12 

71 

71 

72 

72 

73 

7  3 

74 

7  3 

72 

70 

70 

69 

69 

70 

71 

71 

75 

72 

72 

74 

73 

72 

72.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.27 

.28 

.28 

.21 

.30 

.29 

.25 

.29 

.46 

.34 

.25 

.27 

.31 

.27 

.24 

.29 

.25 

.30 

.21 

.24 

.  14 

.17 

.18 

.23 

.21 

.26 

.24 

.24 

.23 

.30 

.25 

6.12 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.20 

.22 

.13 

.24 

.12 

.21 

.12 

.13 

.15 

.15 

.26 

.26 

.15 

.21 

.16 

.12 

.12 

.05 

.13 

.17 

.19 

.31 

.13 

.17 

.16 

.29 

.1< 

.17 

.19 

.24 

.14 

5.50 

WIND 

12 

10 

11 

40 
88 

44 

39 

11 

1 

2 

1 

2 

5 

3 

4 

3 

5 

6 

18 

10 

18 

1? 

7 

1 

4 

2 

3 

5 

1C 

17 

29 

15 

352 

MAX 

90 

97 

90 

86 

93 

92 

94 

91 

99 

102 

97 

93 

96 

34 

93 

66 

84 

81 

92 

89 

96 

98 

96 

94 

103 

96 

97 

96 

92 

as 
76 

93.0 

MIN 

76 

78 

78 

75 

77 

76 

76 

75 

Jt 

76 

78 

80 

77 

76 

76 

74 

76 

74 

73 

72 

74 

74 

!'-: 

78 

78 

78 

76 

7£ 

78 

77 

76.5 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.24 

.26 

.27 

.26 

.29 

.37 

.36 

.35 

.26 

.41 

.30 

.19 

.27 

.33 

.  1 

.23 

.26 

.28 

.14 

.30 

.11 

.20 

.24 

.17 

.29 

.30 

.24 

.29 

.32 

.35 

.33 

8.57 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.18 

.20 

.30 

.33 

.30 

.31 

.32 

.26 

.31 

.19 

.14 

.31 

.31 

.27 

.  10 

.17 

.17 

.10 

.26 

.21 

.19 

.08 

.28 

.29 

.26 

.26 

.26 

.24 

.19 

.19 

.20 

7.24 

WIND 

30 

28 

41 

47 

34 

38 

41 

35 

46 

35 

32 

50 

38 

63 

55 

31 

42 

36 

35 

33 

31 

14 

28 

47 

43 

32 

39 

48 

37 

31 

16 

1158 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


Sae  ralnun  D9UI  toUowing  Station  lnd«x 
-  99  - 


STATION  INDEX 


ALFXANOF*  SPRINGS 
aPALACHKOLA  WB  CUT 
ARCADIA 

AVON  PARK 
BAB50N  PARK 
BAPTOW 

BASIMC£* 

BAY  LAKE 
BAYPOOT 

RPLLE  GLAftF  EXP  STA 

BFLLF  GLADE  HOCN  GATF  * 
BIG  CYPR'SS  <»FSE°VAT|ON 
BI'HLO 

8LACKMAN  1  SE 
8LOUNTSTOWN  }  SE 
BOCA  PA TfiN 

bo*  f>E  n  I  ON  FfP  STATION 
"•ISTOL 

BOOOTSVILLE  CHIN  KILl 
BUSHNFLL  2  F 

CANAL  POINT  GATE  5 
C ANAL  POINT  USPA 
CAPT  IVA 

f AOPA  RF I  I  F    1  NNW 


COUNTY  < 


CEOAO  KFy 
CHIPLEY   i  F 
CLFAOWATCP 
fLTOMONT  A  : 
CLFWISTON 


C»FSTVIFW  RADIO  I 
C»OSS  CITY 
CROSS  CITY  2 
rvANIA  4  WNW 
•  DA  Y  TONA   OF  ACM 
DAYTONA   nrifw  W» 


DF  PijNlAr  springs 

OE  LAND  3  N 

DF  SOTO  CITY  «  SW 

PFVILS  GAROCN  TOwFt 

OitwLING  PAOR 

DPT  TORTUGAS 


0O7O  LAKE 
0711  FRANKLIN 
0228,  DE  SOTO 
0369  HIGHLANDS 
Pi 90  POL* 
1  0*78}  POLK 
048«  OKFFCMOBFF 
0520  HILLSBOROUGH 
04  35i  HFRNANOO 
Ofell   PALM  BFACH 

06]6  PALM  BFACH 
0719  HfNfPY 
0758  OPANGE 
07651  OKALOOSA 
090*  CALHOUN 
0845  PALM  BFACH 
0940  MANATEE 
n?0  LIBERTY 

0*6  HFRNANOO 
161  SUMTER 

771   PALM  BEACH 
?76  PALM  BEACH 
110  LFF 
1*6  FRANKL  IN 
lift  WASHINGTON 
432  LEVY 
544  WASHINGTON 
61?  P INFLL AS 
641  LAKE 
649  HENDRY 

6  54  HE  NOP  Y 


POINT 

FELDA 

FELLSMf RE  4  w 

FFONANOINA  RF AC 
FLAMINGO  BANGFO  STATION  3070  MONROE 


NUPSFOIFS 


'  OBUM  5  l 
FOOT   GPFFN   I?  WSW 
FORT  L*Uf>EPf>ALF 
FT   L  AUPFROAL F   BAH I  A  ' 
FT  LAUOFPOALF  F»P  ST. 

FOOT  PIFPCE 

'  SSF 


GAINESVILLE 
GAINESVILLE 
GLFN  ST  m»o 
GPACFVU'.F 
GPAOY 
HAOT  LAKF 
H I A  LEAH 

H I ON  SPRINGS 
MILLSoOooiIGH  pvp   ST  i 
HOMESTEAD  EXP  STA 

INDIAN   LAKE  ESTATES 
INDIANTOWN 
I  NGL  I  S 
INVEPNE  SS 

ISLAND  GBOVF    7  WWW 
ISLFWORTh 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPFP  3  SE 
KFNOALL  ?  F 

rev  wfst  wo  (jopoor 

KEY  WEST   W8  CITY 
KISSIMMFF  2 
LA  BFLLF 

I Ar F  *L  Foeo  FxP  STA 
LAKF  CITY  7  F 
LAKF  HIAWASSF 
L AKFLANO  WB  CITY 
LAKF  PLAMD  7  SW 
L  AH  F  TRAFFOPp 


I  tr,NUMV|T»E  KFY 
I 1SB0N 

L  IVE  OAK  7  FSE 
LONGBOAT  KEY 
L  0*  AHAT  CmFF 
L  YNNE  4  <F 
"AO I  JON 


MAOINf L and 


MONTICFLLO  ?  s 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
"OUNTAIN  LAKE 
MYARKA   P|VFO   ST  PAP* 
NAPLES  CAPIfl  GAOOFN'. 
NICE VILLF 
N1TTAW  1  S 

NORTH  N'W  RV*  CANAL  7 
OCALA 

OCALA  2  NF 
OKECCMOBFF  9  W 
OKf ECMOBFf    HPCN   GAT  F  , 
OPANGE  CITY 
•ORLANDO  WB  A|PPOPT 
OOTONA   LOCK  ? 
PALATKA 


4651  DADE 
565R  OADE 
5663  DADF 


8879  JEFFERSON 
5995  GLAOFS 
5-»7  3  POL K 


PrNNSUCO  4  NW 
PFNSACOIA  PA A  AP 
•PFNSACOLA  WB  CITY 
PF  R  R  I  NT 
PFBPY 

PLANT  CITY 

POMPAMO  BE  ACM 

PORT   MAYACA    S  L  CANAL 

PtWTA  GOOOA 

QUIKCY  FXP  STATION 


Z9  05 

5  2?  4* 

5  27  14 

71  77  35 

T,  27  50 

4  27  54 
71  27  23 

5  2B  04 
5,  28  32 


.  DIXIE 
l  DIXIE 
>  BROWARD 


220  WALTON 
7779  VOL  US I  A 

HIGHLANDS 
2298  HENDRY 
191  SUWANNFF 
4 1 B  MONPOE 
2950  COLLIER 

2915  PUTNAM 
2923  HFNORY 

2916  INDIAN  RIVER 

29*4  NASSAU 


'  0KEFCH1OFF 

3153  MANATEE 

3161  BROWARD 

1  1168  BROWARD 

3171  BROWARD 

3106  LFF 

3207  ST  LUCIE 

123D  BAY 


3321 
1326  ALACHUA 
3470  BAKER 
3438  JACKSON 
3543  LAFAYETTE 
3640  ORANGE 
3909  OADE 
1956  ALACHUA 
3986  HILLSBOROUGH 
4091  DADF 

4242  POLK 
4262  MARTIN 
4?  73  LEVY 
4289  CTTollS 
4377  ALACHUA 
4332  OPANGE 
4359  DUVAL 
416*  DUVAL 

4394  HAMILTON 
4518  DADE 

45  70  MONROE 
45  75  MONROE 
4625  OSCEOLA 
4662  HENDPY 
4707  POLK  . 
4731  COLUMBIA 
4771  ORANGF 
4797  POLK 
4845  HIGHLANDS 
4066  COLLIFR 

409?  JFFFFp<;oN 
5035  MONPOF 
4076  LAKE 
3099  SUWANNEE 
5124  HANATFF 

4237  MARION 
5275  MAOISON 
5351  MONROE 
517?  JACKSON 

4191  FLAGLER 
5539  LAFAYETTE 
461?  BREVARD 


60TB  COLLIER 

6740  0KAL005A 

6741  OSCEOLA 
8MB  PALM  BFACH 
6123  PALM  BFACH 
6*1*  MARION 

6419  MARION 
6480  0KEFCH06EE 
6485  OrEFCHOBFF 
648*  VOLUSIA 
66  38  ORANGF 
6657  GLAOFS 

6078  WAKULLA 
6941,  BAY 
6680  MANATEE 


707(1  DA  DC 
7075  TAYLOR 
720»  HILL  S8OP0UGH 
775*  BROWARD 
7791  MARTIN 
7195  CHARLOTTE 
7*?*!  GADSDEN 


81  34 
84  49 
81  5? 


9?  30 

82  39 

80  38 

80  A3 

81  00 
81  06 
86  37 


80  38 
80  IB 
82  11 


80  14 

81  5? 
80  19 


82  07 

80  59 
90  48 

81  16 


1  25  44  |     90  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


16',      6P  6P 

1)0  5P 
125    5P  5P 


10     5P  5PI 


25  MJ  D) 


4  9A,  9A 
31   Mm  MID 

4  3     5  P.  5R 


20     6P  8A 


3     8A     8A,  8A 


13  M|0  MIO 
10  MID  MID 


81     SP  5P 


205     5P  5P 


5     6P  6P 


lO     6P  6P 


209  5P  5P 
22  9A|  SAj 
160    5P  5P 


8  A,     9  A,  B*C 


ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RADIO  STATION  WAPG 

J.  WILEY  COTHRAN 

HARRY  m.  TOLSON 
'  CITY  OF  BARTOW 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

WILBUR  D.  GOOD 
1  EVERGLADES  EXP.  STA. 

j  CORPS  OF  ENGINEERS 
DAVID  6.  JAMJESON 
FLOOD  CONTROL  DIST. 
MRS.MARALIND  L  THOMPSON 
DAVID  HOWELL 
GUS  P.  HAGER 
GULF  COAST  EXP.  STA. 
MISS  ELMA  SHULEP 
W-CENTRAL  FLA.EXP.STA. 
MRS.   A.  H.  NELSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLANT  FLO.  STA.  | 
ALLEN  T.  WEEKS 
MRS.    HA2FL    F.  COOt 
LONN I F   H.  WHITTAKER 
MISS  MARRIETTE    WH I DDON 
A.  W.  0  STEEN 
1  CLEARWATER  FIRE  DEPT. 
ED  OLIVENBAUM 
GERVIN  N.  P I T2EN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
WILLIAM  R.  RADTKE 
RADIO  STATION  WJSB 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
RICHARD  W.  DAVIES 
FLA.  POWER  *  LIGHT 
NFWS- JOURNAL  CORP. 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
GFORGE  H,  KEMBFER 

LEONARD  S  ZEPP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

FLA.  FOREST  SERVICE 

OTHER  L.  BAILFY 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

J  M  DAVIOSON 

BRUCE  GRAY 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 


STATION 


RA I  FORD  STATE  PRISON 
ROYAL   PALM  RANGER  STA 
SAINT   AUGUST (NF 
SAINT  LFO 

ST  LUC  IF  NEW  LOCK  1 
SAINT   MADKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORD  ExP  STAT  ION 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S5 


816S  POLK 
8396J  DADE 
8527  BRADFORD 


SHADY  OAKS   FISH  CAMP 
SOUTH  MIAMI    5  W 
STARKE 

STE 1NHA  TCHEE  MCCAIN  TwP,  B565j  TAYLOR 

STUART   1   N  8620i  MARTIN 

TALLAHASSEE  WB  AP  8758  LEON 

T  AM  J  AM |    CANAL  877S  OADE 

T AM i am ]    TRL  40  M|   BEND  87ed  D*0E 

TAMPA  W6  AIRPORT  9788  HILLSBOROUGH 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL  8824  PINELLAS 


UNION 
77601  DADE 
7812  ST  JOHNS 
7851i  PASCO 
7859  MAPTJN 
78671  WAKULLA 
7896!  PINELLAS 
7950  WAKULLA 
7  982    SEMJ NOI  F 
8021  SARASOTA 


7  27  49 
2  25  42 

8  29  56 
5  29  43 
2  27  13 
5  30  23 
2  25  46 
4  ?5  46 


TAVERN  I ER 
TlTUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  FAA  - 
WAUCHULA  7  I 


W  E  W  AH | T  CHK A 
WINTER  HAVEN 
•WOODRUFF  DAM 

CLOSED  STATIONS 

OKEECHOBEE  9  W 


8841  MONROE 
8942  BREVARD 
9120  LEVY 
9176  SARASOTA 
9184  GLADES 
9206  WASHINGTON 
9214   INDIAN  RIVER 
9401  HAROEE 


9466  GULF 
9707  POLK 
9795  JACKSON 


648T-  OKEECHOBEE 


5  29  25 

5  27  06 

7  27  02 

3  30  37 

2  27  39 

5  27  35 

2  26  44 

2   26  41 

1    30  05 


82  II 
80  37 
91  19 
82  15 

80  18 
94  10 
82  38 
84  36 

81  15 

82  32 

91  13 

60  21  I 

82  06  1 

83  21 
80  15  I 
94  22 
80  27 
80  50 
82  32 
82  45  | 

80  31 

80  50 
82  49 


85  12 
81  45 
84  52 


SVC. 


COX 


OWEN  J.  KEEN 
MRS.    ALENE    LA  MAftRE 
BAHIA-MAR   YACHT  HARBOI 
U.  OF  FLA.  PLANT  LAB  * 

i  u.s.  weather  bureau 

CITY  OF  FT.  PIERCE 
WJHG-TV  TRANSMITTER 


CHARLES  C.  L I DDON •  JR. 


CO. 


U.S.  GEOL.  SURVEY 
MIAMI    WATER  PLANT 

LOUIS  T.  CLOUT |ER 
STATE  PARK 

SUBTROPICAL  FXP.  STA. 

ALVIN  R.  PERKINS 
I ND I AN  TOWN  MARINA 
FLA.  POWER  COMPANY 
CITY  OF  INVERNESS 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
CHASF  ♦  COMPANY 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
F | RF  DEPARTMENT 
I  FLA.  FOREST  SERVICE 
DADE  CO.  NURSERIES 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HAROLD  L.  YOUNG 
ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 
CITRUS  EXP.  STATION 
FLA.  FOREST  SERVICE 
SU8TR0P  FRUIT  FLO.  STA. 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
COLE  DANLFY,  JR. 
U.S.  GEOL.  SURVEY 

TUNGSTON  PLANTATION 
DR.  E.  C.  LUNSFORD 
Ot  L  AW AHA   WATER  AUTH. 
RADIO  STATION  WNER 
G .    W.  HFRRINGSHAW 

OTIS  B.  FORT 
T.  C.  MERCHANT 
CHARLES  G.  HELTMAN.  JR. 
FLA.    I ND.   SCH.  FOR  BOYS 

MARINF  STUDIO  INC. 
ROBERT  L.  ANN  I N 
CITY  OF  MFLBOURNE 
OR.  CECIL  R.  HOOK 
ALEXANDER  M.  ALCOTT 
J  LIFE  GUARD  PATROL 
J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S. PLANT  INTPODCTN  ST 
FLA.  FOREST  SERVICE 
FLORIDA  EXP  STATION 

A.  M.  PHILLIPS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN   LAKE  CORP. 
STATE  PARK  SERVICE 
CARIBBEAN  GARDENS 
JACKSON  GUARD  FOR.  STA 
MRS.  ANN  IE  M.  STEVENS 
|  U.S.  GEOL.  SURVEY 
C*S  FLA  FLOOD  CON 
CITY  OF  OCALA 

AIRWAY  OBSERVER 

CLOSED  10/10/62 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  MARCHEWKA 
J  U.S.   WFATHEP  BURFAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 
EMORY  H  RICHARDSON 
GEORGE  C.  COOK 
I  HOWARD  0*  GUTHRIE 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 
j  FED.  AVIATION  AGENCY 
J  U. S. WEATHER  BUREAU 

SOUTH  DADE  UTIL-  INC. 
I  FLA.  FOREST  SERVICE 

0.  A.  STORMS 
I  STATE  FARMERS  MARKET 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E.  J.  MC  CANN 

N.  FLA.  ExP.  STATION 


17»     7P  7P 


35|     5P1  bP 


141     5P  5P 


29     5P  5P 


FLA.  STATE  PRISON 
'  NATIONAL  PARK  SVC. 
1  CITY  OF  ST.   AUGUST INE 

BPO.  AUSTIN  VELTEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC. 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 
1  U.S.   FOREST  SERVICE 

CENTRAL  FLA.  EXP.  ST. 

CITY  OF  SARASOTA 


RL  E.  BREWER 
.  HEATON 
AT  ION  WPXE 
FOREST  SERVICE 
AT  I  ON  WSTU 
THER  BUREAU 
SURVEY 
RK  SVC. 


24-  M|D  • 
119  5P 


44  5P  5P 
152  SP  5P 
118     8A  8A 


MRS.  PE; 

SAMUEL  I 
!  RADIO  S' 

FLORIDA 

RADIO  SI 
I  U.S.  WE- 

NAT 10NAL 
I  U.S.    WE A 
CITY  OF 


CAPT.  EUGENE  LOWE 
FRANK  8.  ROOF 
FLA.  FOREST  SERVICE 
E.   RAYMOND  WATSON 
VAN  T.  OXER 
AROL  HUOSON 
FEO.   AVIATION  AGENCY 
IVON  B.  TILYOU 
RADIO  STATION  WJNO 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

EDWARD  A.  6 AND J0U6H 
RADIO  STATION  WS1R 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CLOSED  10/10/62 


1 


1-APALACHIC0LA,     2-ATLANTIC ,      3-CHOC TAWMA ICHE E , 


4-EVERGLADESi     5-GULF,     6-0CHL0CK0NEE , 


-OKEECHOBEE  1 


-ST.  MARY  1  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI  iroatologist  «t  P.  0.  Box  3658  Unlvers 
Station,  Gainesville,  Florida,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this 
bulletin. 


Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"'  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind-*  Table.     Max  and  Kin  in  "Evaporation  and  Wind'  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the  "Extremes'*  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the 
observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount   included   in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;     however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for 
detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961       annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 
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Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORID* 
SEPTEMBER  1963 


NORTHWEST 

APALACHICOLA  -B  CITY 
BLOUNTSTOmN  2  SE 
CARRABELLE   1  NNM 
CARYVlLLE 
CHIPlEy  3  E 

CREST  V IEM  RADIO  WJSB 
OE  FUN  I AK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MILTON  EIP  STATION 

MONTICELLO  2  S 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  FAA  AP 
PENSACOLA  wB  CITY 

OUINCY  EAP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOMER 
TALLAHASSEE  mB  AP 
WEWAHITCHKA 

WOODRUFF  OAM 
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CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  )  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
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PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST  I NE 
STARKE 

STE 1 NHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOMER 

NORTH  CENTRAL 
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DAILY  PRECIPITATION 
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•  23 

.11 

.11 

.09 

1 .  n 

•  39 

1.11 

.93 

2,09 

T 

.04 

.0 

.19 

CLEwISTON 

5.67 

T 

T 

T 

.73 

2.95 

.05 

.43 

T 

.0! 

.47 

.06 

T 

.29 

.31 

.13 

.24 

T 

T 

CLEwlSTON  U  S  ENG 

4.56 

.05 

.03 

2.39 

.22 

.02 

•  41 

.11 

.05 

.39 

•  31 

.13 

.37 

.06 

.02 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

.AS 

1.30 

•  30 

.02 

■23 

2.23 

.07 

.10 

.1: 

.04 

.03 

.31 

.31 

.12 

.2, 

.23 

.13 

EVtRGLADES 

le.eo 

■  29 

1.66 

.43 

.56 

3.45 

1.84 

.22 

.20 

3.15 

.02 

.96 

.71 

L.i; 

2.41 

.06 

.28 

FLAMINGO  RANGER  STA 

•  11 

•  18 

•  06 

1.15 

1.18 

.10 

.  06 

.04 

.66 

2.09 

T 

.01 

.01 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

7.49 

•  50 

•  08 

T 

.75 

T 

T 

.09 

1.39 

\y, 

.55 

ll  10 

1.76 

.02 

!s 

.02 

I NDI ANTOWN 

6.03 

•  39 

.34 

.38 

.16 

.10 

.0! 

1.70 

.21 

.42 

.24 

2.06 

LA  BELLE 

3.79 

•  26 

t .  01 

.  1  1 

.15 

.26 

T 

.  1 

.16 

•  28 

.01 

.16 

.29 

.02 

.87 

T 

.01 

LAKE  TRAFFORD 

6.50 

.50 

1.55 

2.0C 

1.95 

.25 

.29 

MILES  CITY  TOWER 

.80 

•  OA 

.  20 

.66 

.20 

.08 

.23 

1.43 

.47 

.81 

.94 

.30 

.  36 

1.05 

1.00 

2.69 

.14 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3!s2 

•  02 

.  02 

.07 

.20 

.02 

.0* 

.97 

.22 

.02 

.05 

•  66 

.9C 

.10 

.30 

.06 

.01 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

10.61 

.70 

.61 

.20 

•  08 

.79 

.04 

.24 

.67 

1.23 

1.22 

.23 

1.08 

.21 

.57 

.41 

1.63 

.61 

.03 

PUNTA  GORDA 

6.65 

.95 

•  10 

.10 

•  20 

.10 

.20 

.20 

1.40 

.90 

2.60 

.10 

.10 

.10 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

12.35 

1.03 

•  09 

•  04 

.33 

•  27 

.01 

.23 

.13 

.09 

.02 

3.62 

.16 

.63 

.73 

2.4C 

1.66 

.39 

.03 

.07 

LOWER  EAST  COAST 

DAN ) A  4  WNW 

11.32 

1.14 

.04 

.40 

.6" 

.14 

.11 

2.69 

2.60 

.61 

.36 

.13 

.95 

1.00 

.09 

FORT  LAUDERDALE 

13.12 

.33 

•  61 

•  39 

.67 

•  40 

.1' 

1,21 

.14 

.13 

.47 

•  09 

.1! 

.10 

2.90 

1.19 

.70 

1.63 

.2C 

.64 

.60 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

16.50 

.09 

•  AS 

T 

.01 

.06 

.01 

.03 

1.61 

,04 

.87 

1.14 

.02 

.13 

2.74 

3.64 

1.15 

1.77 

.16 

.» 

1.73 

.22 

T 

T 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

.12 

1.22 

.  1  1 

1*35 

.05 

1.32 

.08 

.13 

.  1 

•  66 

1.69 

.92 

.06 

.60 

,2( 

1.09 

.69 

HIALEAH 

13.61 

1.05 

.16 

.0) 

.22 

.05 

.33 

.33 

.10 

.  '0 

.22 

.28 

1.76 

1.71 

2..2 

.01 

1.20 

.  11 

...7 

1.07 

.10 

HOMESTEAD  EXP  STA 

20,26 

.53 

.30 

.05 

.15 

.71 

.21 

T 

2.05 

.11 

.63 

.05 

1.97 

.99 

.05 

T 

.35 

3.51 

1  .  62 

.16 

.62 

i.oe 

2.43 

T 

.32 

KENDALL  2  E 

13.77 

•  08 

■  02 

1  .52 

.75 

•  20 

.05 

.72 

.11 

T 

•  54 

3.60 

2.67 

.  4C 

1.14 

1.86 

.01 

T 

.01 

LOKAHATCHEE 

.75 

1.06 

•  02 

.55 

.07 

1  .  5 

•  94 

.43 

.57 

.73 

.74 

.21 

.73 

.45 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

12!** 

.37 

•  OA 

.03 

•  35 

.73 

1.25 

.08 

.4 

1.40 

2.  16 

.09 

.93 

.84 

2.32 

.24 

.01 

MIAMI  BEACH 

12.17 

•  23 

T 

.04 

T 

•  02 

1,47 

:SS 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 

11.12 

.OA 

.21 

T 

T 

.  1  6 

.09 

.  b  1 

,37 

T 

T 

T 

.2! 

2 

.03 

MIAMI    12  SSW 

15.32 

,04 

.08 

1  .56 

1.02 

.21 

.10 

.19 

!04 

2.06 

3.73 

.8 

!l6 

1.57 

.61 

U26 

I'.tO 

.03 

PERRINE 

6.47 

.70 

.24 

•  22 

.25 

1.00 

1.20 

.  36 

.20 

.70 

.70 

1.15 

1.75 

POMPANO  BEACH 

U.28 

,88 

1.10 

,50 

1.50 

•  66 

.26 

1.01 

1.51 

2.09 

1.61 

.96 

.33 

.52 

.66 

.19 

.03 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

12.72 

T 

.17 

.15 

.16 

1.46 

1  .  JO 

.10 

•  29 

.02 

.04 

1.5A 

•  64 

.03 

T 

.06 

.26 

T 

.09 

1.87 

.70 

.03 

•  46 

1.1! 

2.05 

.06 

.04 

T 

SOUTH  MIAMI   5  W 

13.11 

.11 

.03 

T 

T 

.24 

.It, 

.95 

.61 

.  1  3 

.,9 

.69 

.02 

.76 

4.83 

.20 

.86 

.14 

.67 

2.06 

.09 

T 

.06 

.09 

STUART   1  N 

10.03 

.34 

•  07 

.16 

.08 

•  80 

,24 

.06 

.02 

.01 

.21 

.22 

.03 

2.42 

.26 

.  0  4 

.70 

1  .60 

.  0. 

2.75 

w  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

.11 

.95 

.03 

•  07 

1.67 

.37 

.22 

.42 

.7C 

1.61 

1.01 

.66 

.16 

.94 

.59 

.46 

.10 

T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

10.39 

.55 

.46 

T 

.26 

T 

.78 

2.25 

•  02 

.05 

.04 

T 

.20 

.70 

.31 

1.16 

.67 

.44 

.96 

.17 

.50 

.36 

.29 

T 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

12.31 

.7* 

.33 

.15 

1.37 

2.14 

1.02 

.15 

.30 

.06 

.44 

2.04 

.47 

.60 

2.16 

.33 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

18.45 

.12 

T 

T 

.42 

.11 

.12 

.01 

.04 

2.64 

T 

.30 

.01 

T 

T 

.03 

T 

4.23 

4.66 

.19 

1.02 

1.1 

1.23 

.01 

T 

KEY  WEST  WB  CITY 

MARATHON  SHORES 

9.50 

.15 

.02 

.06 

1.08 

1  .09 

.88 

1.66 

.01 

.06 

1.96 

1.50 

.04 

.53 

.30 

.04 

TAvERNIER 

6.32 

.13 

.07 

.25 

.93 

.26 

.02 

.06 

1.68 

1.69 

.61 

1.91 

.50 

.10 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NORTHWEST 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
75 

87 
75 

88 
77 

89 
75 

92 
78 

91 
77 

88 
74 

87 
74 

B8 
75 

90 
75 

87 
76 

88 
72 

89 
75 

89 
75 

81 
73 

81 
73 

83 
69 

8a 

72 

85 
69 

87 
67 

85 
72 

67 
73 

73 
62 

78 
60 

83 
63 

81 
69 

76 
71 

76 
67 

81 
67 

76 
62 

84 
71 

6 
4 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 
MIN 

91 

A  7 

88 
72 

89 
71 

93 
69 

91 
69 

90 
68 

88 

67 

89 

68 

89 
64 

89 
64 

89 
64 

89 

6A 

91 
62 

90 
62 

85 

67 

83 
67 

88 
62 

85 
67 

67 
61 

90 
58 

86 
64 

89 
64 

82 
57 

81 
57 

83 
61 

61 
66 

86 
64 

78 
73 

79 
74 

81 
67 

86 

65 

,T 
4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
71 

93 
69 

94 

70 

92 
71 

92 
69 

90 
64 

91 
69 

93 
68 

94 
71 

94 
71 

93 
68 

93 
72 

91 
68 

85 
66 

81 
67 

86 
65 

85 
68 

88 
61 

89 
59 

88 
70 

91 
71 

84 
65 

84 
57 

84 
58 

84 
67 

77 
64 

76 
63 

82 
66 

80 
56 

88 
66 

0 
6 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
70 

93 
75 

94 
74 

93 
73 

93 
71 

91 

66 

92 
65 

94 
69 

94 
69 

95 
70 

96 
71 

90 
69 

93 
69 

81 
67 

80 
68 

81 
68 

83 
65 

80 
64 

80 
63 

81 
65 

90 
63 

81 

56 

84 

61 

83 
57 

79 
65 

74 
63 

68 
63 

82 
60 

81 
58 

86 
66 

5 

3 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
66 

93 
71 

95 
65 

97 
67 

96 
70 

95 
67 

93 

60 

95 
63 

94 
64 

97 
63 

90 
70 

96 
66 

96 
68 

92 
65 

83 
66 

81 
67 

84 
66 

85 
65 

88 
55 

90 
53 

92 
66 

91 
66 

81 
62 

80 
56 

84 
56 

80 
67 

75 

60 

74 
62 

83 
60 

71 
48 

88 
63 

2 
3 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
68 

97 
67 

94 
70 

94 

68 

93 
63 

92 
66 

95 
67 

92 
66 

94 
67 

95 
69 

96 
66 

94 
65 

88 
66 

83 
69 

87 
65 

87 
69 

89 
62 

92 
58 

84 

70 

93 
67 

61 

65 

81 
57 

86 
68 

77 
67 

83 
64 

83 
64 

77 
58 

89 
65 

1 

7 

MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

94 
70 

92 
70 

94 
69 

96 
70 

93 
72 

94 
71 

92 
66 

92 
69 

94 
66 

95 
69 

95 
67 

95 
66 

96 
70 

95 
68 

87 
61 

81 
67 

86 
65 

82 
68 

89 
61 

91 

60 

87 
69 

91 

67 

78 
63 

80 

57 

84 
57 

85 
68 

77 
65 

78 
64 

83 

63 

80 
59 

88 
65 

5 
9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
73 

92 
71 

95 

70 

94 
71 

92 
68 

92 
64 

93 

65 

95 
64 

94 
67 

92 
69 

B9 

70 

92 
68 

89 
67 

81 
65 

78 
68 

81 
67 

85 
67 

89 
63 

89 
63 

89 
65 

95 
72 

90 
66 

82 

56 

85 
55 

79 
64 

73 
62 

67 
61 

85 
59 

83 
56 

87 
65 

5 

5 

MONTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
68 

96 
70 

99 
70 

99 
73 

98 

68 

96 
68 

94 

66 

96 
59 

96 
64 

93 
63 

96 
62 

102 
65 

98 
65 

90 
66 

82 
65 

92 
64 

86 
66 

90 
65 

90 
64 

90 
72 

92 
66 

76 

62 

81 
57 

82 
61 

77 
66 

77 
66 

79 
68 

80 
67 

81 
60 

89 

65 

9 
5 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
74 

90 
71 

92 
71 

95 
71 

95 
70 

95 
64 

94 
66 

3  0 

68 

93 
67 

92 
70 

90 
70 

93 
72 

94 
67 

89 
68 

85 
69 

80 
68 

84 
68 

85 
65 

88 
61 

90 
71 

88 
73 

92 
67 

78 
58 

82 
59 

64 
65 

78 
66 

77 
62 

75 
61 

83 
54 

87 
66 

9 
9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

96 
74 

88 
74 

)4 
73 

94 
74 

94 
72 

94 

7a 

94 
68 

95 
71 

93 
72 

94 
74 

94 
74 

94 
70 

94 
74 

92 
72 

83 
69 

82 
70 

84 
67 

81 

71 

87 
66 

90 
65 

86 
72 

91 
71 

79 
66 

81 
59 

84 

60 

60 
67 

75 
68 

77 
71 

83 
65 

75 
60 

87 
69 

6 
,4 

PENSACOLA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
74 

84 
75 

87 

73 

89 
73 

91 
74 

90 
72 

89 
70 

91 
68 

89 
69 

89 
72 

85 
72 

RV 
73 

89 
69 

85 

68 

79 
67 

78 
69 

78 
70 

81 
71 

85 
67 

86 
66 

85 
70 

89 
73 

78 

62 

81 
60 

84 
59 

76 

65 

70 
64 

68 
64 

85 
63 

70 
57 

S3 
68 

,7 
3 

PENSACOLA  wB  CITY 

MAX 
MIN 

91 
75 

86 
79 

88 
76 

92 
76 

94 
78 

93 
75 

92 
73 

94 
71 

90 
73 

89 
75 

88 
73 

90 

77 

92 
74 

86 
71 

81 

69 

79 
71 

80 
71 

84 
73 

87 
69 

89 
66 

88 
73 

89 
75 

78 
64 

82 
60 

83 
60 

78 
68 

71 
63 

67 
63 

84 
62 

73 
56 

85 

70 

3 
4 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
69 

til 
68 

34 
70 

94 
69 

94 
73 

92 
71 

90 
70 

91 
69 

91 
65 

91 
66 

91 
67 

93 
66 

93 
72 

92 
68 

85 
67 

83 
67 

90 
64 

87 
68 

89 

63 

90 
62 

86 

70 

90 
69 

77 
63 

79 
57 

84 

60 

79 
67 

77 
67 

77 
69 

80 
65 

77 
59 

87 
66 

3 
7 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
71 

32 
72 

94 
73 

98 
71 

91 
71 

91 
71 

94 
70 

91 
70 

90 
67 

92 
70 

91 
66 

90 
69 

90 
69 

88 
70 

85 
69 

91 
67 

89 

69 

91 
65 

90 
64 

85 
66 

89 
66 

84 
61 

77 
59 

82 
61 

80 
69 

78 
67 

78 
71 

79 
68 

78 
60 

87 
67 

8 

7 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

94 
69 

94 

70 

9* 
72 

96 
71 

96 
72 

95 
70 

92 
70 

93 
78 

3  3 
65 

92 
65 

94 
66 

94 
66 

95 
65 

93 
65 

66 
70 

86 
70 

93 
65 

85 
69 

90 
62 

90 
59 

88 

68 

93 
66 

85 
63 

84 
57 

85 
60 

86 
69 

79 
74 

78 
75 

82 

70 

81 
60 

89 
67 

6 
4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
70 

94 
73 

95 
70 

95 
73 

92 
71 

90 
71 

91 
71 

91 

90 
66 

90 
70 

92 
66 

94 
67 

91 
68 

84 
69 

82 
69 

89 
67 

82 

70 

88 
63 

89 
63 

86 
71 

90 
67 

71 
61 

79 

59 

83 
62 

60 
69 

74 
69 

78 
67 

80 
66 

76 
57 

86 
67 

7 
4 

WEWAHI TCHKA 

MAX 
MIN 

62 

83 
60 

79 

78 

77 

80 

77 
59 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 
70 

93 
72 

94 
69 

96 
72 

92 

70 

95 
68 

91 
69 

93 

AS 

93 
69 

92 
68 

Q4 

69 

93 
69 

96 
67 

95 
65 

81 

65 

83 

64 

89 
65 

81 
63 

89 
63 

90 
65 

83 
68 

89 
63 

72 
57 

79 
59 

84 
59 

79 
65 

75 
65 

76 
63 

80 
59 

87 
65 

7 

,9 

NORTH 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
70 

9b 

72 

94 

71 

95 
75 

92 
70 

94 

70 

89 
70 

87 
61 

90 
58 

90 
60 

94 

65 

94 
65 

95 
65 

90 
70 

88 

70 

88 
67 

85 
70 

85 
68 

68 
67 

90 
72 

93 
70 

86 

60 

74 
59 

75 
60 

82 
68 

65 
70 

85 
72 

83 
68 

83 
60 

88 
67 

5 
,1 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

89 
71 

91 
73 

32 
7  2 

93 
70 

96 
73 

92 
70 

ne 

70 

B  S 
74 

88 
67 

87 
67 

89 
67 

90 
68 

95 
65 

92 
66 

88 

70 

85 
69 

82 
73 

84 
72 

84 
72 

83 
71 

91 
71 

91 
72 

77 
69 

74 
67 

76 
68 

64 

70 

83 
72 

89 

72 

88 

70 

88 
64 

87 
69 

2 

>8 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
76 

87 
74 

H-l 
7'. 

92 
72 

96 
72 

87 
7  2 

85 
76 

84 
72 

83 
70 

85 
68 

86 
67 

86 
'2 

95 
67 

88 

70 

83 

70 

80 
73 

83 
74 

83 
75 

82 
74 

83 
74 

85 
72 

SB 

72 

75 
68 

73 
67 

74 
67 

77 
69 

79 
72 

82 
72 

79 
70 

79 
62 

83 
71 

,7 
1 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 
73 

94 
74 

94 
71 

94 
71 

92 

92 
70 

90 
72 

89 
60 

89 
59 

90 
62 

93 
66 

94 

65 

93 
67 

90 
72 

86 
72 

84 

70 

85 
72 

85 
70 

63 
70 

88 
72 

88 
73 

65 
66 

73 
63 

72 
63 

64 
69 

83 
71 

87 
74 

67 
69 

85 
61 

87 
68 

,T 
5 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
71 

92 
74 

93 
71 

93 
71 

3  1 

70 

90 
70 

88 
66 

88 

A  1 

87 

60 

87 

63 

90 
68 

93 
65 

93 
66 

87 
72 

83 

70 

81 
70 

82 

72 

83 
70 

82 
70 

87 
73 

86 
72 

75 
66 

73 
64 

72 
64 

62 
68 

80 
71 

86 
73 

84 

65 

85 
61 

85 
68 

8 
2 

GLEN  ST  MARY  NUP5EP I 

MAX 
M  I  N 

93 
66 

92 
69 

91 
70 

93 
70 

94 
70 

9i 
6R 

90 
71 

89 
70 

89 

6  I 

88 
59 

88 

60 

90 
65 

94 
64 

93 
67 

89 
66 

84 
69 

86 

66 

85 
68 

85 
66 

82 
68 

67 
70 

90 
70 

76 
64 

70 
59 

71 
61 

77 
67 

77 
70 

83 
71 

S3 
70 

83 
60 

86 
66 

1 

5 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
70 

32 
68 

93 
70 

95 
72 

3  3 
7  1 

92 
70 

90 
63 

90 
63 

89 
60 

89 

62 

92 
66 

94 
63 

95 
62 

90 

88 

70 

86 
69 

86 

70 

87 
70 

88 
71 

90 
69 

70 
62 

71 

62 

73 
61 

88 
66 

83 
70 

67 
72 

86 
69 

87 
67 

.8 

.0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
72 

89 
70 

-  7 

7  I 

91 

70 

94 
74 

91 
71 

87 
73 

86 
68 

86 

66 

86 
63 

86 
65 

87 
68 

94 
65 

93 
73 

85 
69 

81 
71 

83 
75 

83 

73 

82 
70 

83 
72 

86 
73 

89 
73 

74 
68 

73 

64 

73 
64 

77 
70 

81 
72 

86 
73 

83 
67 

82 
63 

84 
69 

9 

,5 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
74 

86 
72 

at 
76 

86 
73 

95 
73 

88 

7  1 

85 
71 

85 
77 

R4 

u 

85 
72 

85 
70 

86 
72 

92 
69 

87 
70 

85 
71 

83 
75 

84 
75 

82 

77 

84 
76 

61 
75 

84 
73 

86 

72 

77 
68 

76 

76 
70 

78 
72 

62 
72 

61 
74 

87 
70 

77 
65 

84 

72 

0 
,3 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

96 
68 

92 
65 

94 

70 

95 
69 

97 
71 

96 
68 

93 
70 

91 
69 

30 
61 

91 
59 

91 
61 

93 
63 

98 
65 

96 
68 

86 

68 

82 
66 

88 
65 

85 
67 

87 

65 

86 
65 

89 
72 

92 
68 

76 
63 

74 

58 

76 
60 

79 
67 

76 
68 

85 
69 

82 
68 

83 
60 

88 

65 

0 
9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

91 
68 

93 
68 

94 
7 1 

94 
69 

97 
72 

92 
68 

93 
72 

91 
70 

90 
6  2 

91 

59 

90 
62 

92 
65 

95 
65 

94 
67 

89 
69 

85 
67 

90 

6  5 

86 
67 

89 
65 

85 
66 

86 
71 

91 
70 

77 
59 

72 
58 

75 
61 

82 
66 

81 

67 

85 
76 

62 
68 

84 

60 

87 
66 

9 
4 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
68 

9  3 
V 

94 
69 

95 
71 

91 

69 

92 
72 

90 
71 

H8 
6? 

90 
59 

90 
62 

91 
63 

94 
65 

95 
67 

88 
68 

84 
67 

89 
65 

85 
67 

88 

66 

66 
65 

68 
72 

94 
69 

76 
59 

73 
59 

77 
62 

79 
67 

78 
68 

86 

70 

61 
67 

63 
59 

87 
66 

4 

3 

MAOISON 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
68 

3  1 
71 

95 
72 

95 
71 

3°) 

69 

93 
71 

9( 
69 

99 

65 

90 
64 

91 

66 

94 

66 

96 
70 

95 

70 

8  3 
67 

82 
66 

89 
65 

85 
68 

88 
65 

86 
63 

90 
72 

94 
70 

75 
63 

78 

58 

79 
62 

80 
68 

74 
68 

81 

70 

76 
67 

80 
62 

87 
67 

,4 
2 

MAYO  5  NW 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
68 

.2 
'  7 

94 
68 

95 
68 

9h 

7C 

92 
70 

90 
70 

89 
67 

94 
61 

89 
66 

92 
64 

94 
65 

94 
65 

87 

70 

82 
68 

89 
66 

87 
66 

89 
67 

68 
64 

93 
71 

86 
70 

78 
60 

77 
59 

76 
58 

79 
69 

81 
68 

85 

68 

74 
66 

80 
60 

87 
66 

4 

3 

MELROSE 

MA< 

MIN 

90 
68 

91 

70 

9S 

'. 

94 
69 

92 
68 

89 
66 

90 
68 

88 
70 

88 
62 

88 
62 

88 
63 

9  1 
67 

92 
64 

92 
66 

91 
68 

86 
70 

87 
69 

83 

66 

80 
66 

82 
66 

86 
68 

88 
69 

81 
62 

72 
63 

73 
61 

82 
65 

80 
68 

64 
66 

82 
69 

86 
59 

66 
66 

4 
,5 

PALATKA 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
75 

3  I 

94 
73 

97 
74 

9>1 
71 

89 
71 

88 
74 

88 
65 

88 
64 

88 
67 

'3  1 

u 

93 
67 

94 
70 

87 
7* 

86 
75 

80 
73 

83 
72 

83 
73 

83 
71 

90 
74 

89 
74 

76 
70 

7* 
68 

76 
68 

85 
71 

85 
71 

85 
72 

87 

72 

87 
64 

87 
71 

0 
>0 

RoIwsqc*  Notot  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

| 
1 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

PERRY 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
68 

93 
71 

96 
70 

95 
71 

92 
72 

92 
72 

92 
71 

91 
63 

91 
62 

91 
63 

94 
66 

93 
65 

94 
67 

87 
69 

85 
69 

89 
66 

86 

68 

89 
66 

89 
64 

91 
72 

96 
68 

79 
63 

76 
59 

80 
63 

80 
69 

84 

72 

83 

72 

81 
68 

80 
60 

88,4 
67.3 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

89 
'2 

91 
72 

91 
72 

90 
70 

97 
71 

91 
70 

86 
80 

86 
75 

85 

66 

86 
64 

88 
65 

88 
67 

93 
65 

91 
67 

89 
70 

92 
74 

79 
73 

85 
70 

85 
74 

60 
70 

66 
71 

89 
72 

79 
69 

82 
68 

79 
67 

83 
68 

86 
71 

64 
71 

87 

70 

81 
63 

86.6 
69.9 

STARKE 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
69 

91 
76 

92 
72 

93 
71 

91 
70 

89 
70 

88 
71 

87 
64 

88 
59 

89 
61 

90 
65 

93 
71 

92 
69 

»g 
66 

85 
71 

84 
68 

82 
71 

85 
70 

87 
72 

86 
68 

88 
69 

74 
65 

72 
64 

74 
63 

76 
62 

78 
65 

82 
68 

84 
63 

67 
62 

65,9 
67,6 

5TE I NHATCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
64 

94 
66 

94 
65 

95 
66 

95 
67 

94 
66 

95 
67 

95 
66 

95 
67 

95 
67 

94 
65 

94 
59 

94 
67 

94 
64 

94 
67 

94 
66 

94 
55 

93 
65 

94 
66 

85 
64 

89 
64 

84 
64 

12 
65 

72 
65 

71 
66 

72 
66 

72 
66 

73 
66 

71 
65 

88,3 
65.4 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
69 

93 
69 

92 
69 

94 

70 

91 
68 

94 
69 

93 
62 

90 
57 

91 
55 

92 
59 

93 
64 

94 
64 

95 
64 

90 
72 

91 
U 

93 
67 

91 
69 

86 
69 

90 
67 

89 
67 

90 
72 

89 
71 

65 
61 

12 
63 

84 
68 

82 
66 

82 
71 

82 

70 

84 
59 

89,3 
66,4 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
71 

93 
71 

92 
70 

95 
69 

87 
70 

91 
70 

91 
72 

89 
63 

69 

63 

91 
64 

91 
66 

92 
64 

91 
64 

89 
69 

90 
71 

84 

72 

86 
69 

82 
72 

84 
71 

91 

72 

86 

70 

80 
71 

73 
69 

76 
70 

86 
72 

86 

70 

87 

72 

89 
75 

87 
64 

87.8 
69.2 

8AYP0RT 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 
71 

92 
73 

93 
72 

92 
71 

92 
69 

90 
72 

90 
73 

92 
68 

90 
63 

90 
67 

90 
70 

90 
69 

91 
68 

89 
66 

87 
70 

90 
70 

91 

70 

86 
70 

85 
72 

64 
72 

85 

72 

84 
65 

82 
66 

76 
67 

78 
68 

80 
67 

78 
66 

84 

70 

85 
68 

87,3 
69,2 

8R00KSV I LLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
74 

93 
72 

95 

74 

95 
74 

92 
72 

91 
72 

91 
74 

88 
68 

90 
64 

91 
68 

92 
70 

94 
71 

93 
72 

86 

73 

91 
73 

90 
72 

89 
73 

84 
70 

84 
71 

87 

72 

69 
74 

82 
70 

72 
67 

79 
67 

86 

70 

88 

71 

86 
74 

84 

72 

87 
68 

88.6 
71.2 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
72 

92 
70 

93 

70 

93 
70 

90 
72 

91 
69 

92 
73 

88 
63 

90 
60 

91 
64 

91 
67 

92 
64 

86 
66 

87 
'1 

90 
70 

89 
72 

90 
72 

85 
69 

85 
71 

90 
74 

86 

72 

80 
70 

73 
68 

80 
69 

68 
71 

86 
71 

89 
74 

86 
75 

86 
63 

88,2 
69.4 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

94 
74 

96 
74 

94 
74 

95 
74 

93 
75 

86 

74 

94 
71 

93 
75 

91 
69 

92 
68 

91 

70 

92 
70 

94 
70 

94 
'2 

B6 

72 

89 
74 

88 
74 

90 
74 

83 
72 

84 
72 

86 
74 

63 
73 

75 

72 

73 
68 

76 
70 

86 
72 

89 
72 

87 
75 

86 
75 

86 
65 

86.3 
72.1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
75 

92 
74 

87 
74 

88 
73 

88 
73 

93 
71 

87 
70 

86 
71 

88 
68 

89 
69 

90 
70 

90 
72 

90 
69 

90 
78 

85 
79 

88 
78 

91 
75 

84 
76 

87 
77 

86 
73 

84 

7J 

87 
74 

85 
71 

75 
70 

75 
72 

81 
69 

64 
74 

63 
76 

86 

73 

90 
66 

66.6 
72.8 

DAYTONA  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

87 
73 

87 
75 

86 
73 

86 
73 

93 
73 

87 
73 

88 
74 

88 
73 

86 
68 

86 
68 

90 
70 

87 
73 

88 
66 

89 
67 

88 
72 

89 
74 

81 
74 

85 
75 

84 
75 

81 
73 

83 
73 

85 
72 

76 
72 

76 
70 

76 
73 

84 
74 

82 
74 

86 

72 

89 
71 

82 
67 

85,3 
72,0 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

90 
72 

93 
74 

91 
72 

94 
72 

96 
73 

68 
70 

92 
72 

89 
72 

87 
67 

88 
68 

89 
67 

91 
68 

93 
66 

92 
66 

89 
71 

90 
71 

83 
73 

8  3 
73 

86 
78 

85 
72 

88 
73 

89 
72 

79 
72 

73 
68 

76 
67 

86 
71 

84 
71 

86 
73 

90 
73 

86 
65 

67,6 
70,6 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

92 
73 

90 
74 

73 

93 
74 

95 
74 

98 
72 

90 
73 

96 
74 

86 
66 

86 
64 

89 
68 

90 
70 

91 
68 

90 
72 

91 
71 

87 
73 

85 
72 

68 
74 

86 
73 

80 
72 

85 
74 

64 
71 

86 
70 

72 
68 

77 
67 

83 
70 

87 
72 

86 
74 

86 
68 

85 
67 

67.4 
71,0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

96 
73 

92 
73 

92 
72 

95 
74 

93 
74 

95 
73 

87 
70 

94 
73 

91 
67 

88 
68 

89 
68 

88 

70 

89 
68 

93 
69 

93 
72 

96 
72 

82 
73 

86 
72 

90 
71 

86 
71 

66 
73 

86 
71 

84 

71 

74 
71 

75 
70 

75 
71 

85 
70 

87 
74 

67 
76 

89 
68 

88,  1 
71,3 

LISBON 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 
72 

94 
73 

93 
72 

94 
74 

87 
74 

93 
71 

92 
73 

89 
65 

90 
63 

91 
67 

91 
68 

92 
67 

92 
66 

B7 
73 

90 
73 

87 
74 

87 
74 

86 
73 

82 
72 

86 
74 

66 
74 

80 
72 

74 
69 

79 
70 

66 
71 

86 
72 

87 
75 

87 
75 

88 
66 

86.0 
71.2 

OCALA 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
72 

94 
74 

96 
71 

95 
74 

92 
74 

93 
69 

92 
70 

90 
64 

91 
60 

93 
66 

93 
69 

94 
65 

94 
67 

90 
69 

91 
71 

86 

70 

86 

70 

85 
72 

83 
71 

84 
72 

89 
72 

84 
66 

72 

65 

71 
65 

85 
67 

67 
70 

88 

73 

87 
72 

89 
62 

88.7 
69,1 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
75 

95 
75 

95 
75 

96 
75 

86 
75 

95 
72 

91 
74 

90 
69 

91 
70 

89 
70 

89 
71 

94 
70 

95 
72 

88 
74 

91 
73 

87 

73 

91 
74 

84 
72 

85 
72 

88 
74 

86 
73 

76 
72 

73 
69 

75 
70 

85 
73 

86 
71 

88 
74 

90 
71 

88 
67 

88.7 
72.3 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

96 
74 

96 
74 

96 
72 

96 
72 

93 
75 

86 
72 

95 
71 

93 
75 

91 
68 

91 
67 

92 
69 

94 
71 

94 
70 

95 
71 

86 

73 

93 
73 

92 
73 

90 
73 

83 
70 

84 
71 

85 
71 

81 
70 

87 
72 

74 
69 

78 

70 

90 
71 

90 
72 

90 
75 

84 

74 

88 
67 

89.6 
71.5 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
73 

89 
73 

92 
74 

92 
73 

94 
73 

69 
74 

92 
71 

89 
75 

88 

67 

89 
70 

89 
72 

90 
70 

92 
67 

91 
66 

66 

72 

89 
72 

83 
73 

85 
75 

82 
73 

84 
72 

69 
73 

86 
73 

64 
71 

74 
68 

75 
70 

83 
73 

87 
72 

87 
73 

89 
78 

86 
67 

87,2 
71.8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 
74 

93 
72 

93 
71 

96 
72 

92 
70 

92 
69 

89 
72 

87 
64 

87 
67 

90 
67 

89 
69 

92 
66 

91 
67 

93 
72 

91 
73 

89 
73 

89 

73 

82 
71 

84 
72 

92 
71 

92 
73 

81 
71 

75 
69 

79 
69 

89 
73 

85 
71 

88 
74 

92 
77 

90 
66 

88.8 
70.7 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

95 
70 

94 
71 

93 
73 

96 
73 

98 
74 

92 
72 

97 
71 

93 
70 

92 
70 

93 
66 

94 

70 

93 
71 

94 
72 

95 
73 

90 
73 

93 
73 

94 
74 

93 
12 

85 
71 

87 
71 

e  7 

72 

88 
73 

86 
72 

76 
70 

87 
70 

92 
72 

92 
73 

90 
75 

90 
76 

90 
65 

91,3 
71.6 

BARTOW 

MAX 
MIN 

94 

69 

95 
71 

95 
68 

95 
70 

93 
70 

93 
71 

95 
78 

92 
75 

91 
66 

92 
64 

92 
66 

92 
67 

95 
68 

93 
68 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

92 
70 

85 
68 

86 
68 

86 
69 

83 
69 

82 
69 

76 
65 

80 
66 

80 
65 

a  9 
65 

91 
68 

67 
67 

88 
66 

89.7 
68.5 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
71 

92 
74 

93 
69 

93 
73 

91 
73 

91 
74 

91 
71 

93 
72 

90 
72 

89 
65 

90 
70 

92 
71 

95 
71 

93 
73 

92 
73 

93 
73 

91 
73 

88 
72 

86 
72 

88 
72 

88 
72 

86 
74 

82 
70 

77 
7  0 

80 
69 

67 
72 

91 
72 

88 
73 

86 
75 

87 
65 

69.3 
71,5 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

93 
76 

92 
73 

91 
72 

92 
74 

91 
75 

87 
73 

91 
73 

90 
73 

86 
69 

87 
65 

89 
68 

90 
68 

91 
72 

91 
'4 

89 
74 

92 
74 

91 
74 

86 
'3 

82 
72 

86 
73 

87 
74 

85 
75 

85 
73 

76 
71 

80 
70 

87 
71 

87 
73 

87 
76 

85 
74 

86 
69 

87,6 
72.4 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

FELLSKERE  4  W 

MAX 
MIN 

99 
74 

98 
69 

96 
73 

97 
69 

96 
71 

98 
71 

99 
70 

97 
73 

95 
67 

96 

70 

94 
69 

97 
70 

96 

70 

96 
68 

97 
69 

95 
67 

96 

70 

72 

94 
71 

91 
70 

'12 
71 

90 
71 

91 
70 

91 

7C 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

92 
71 

90 
71 

89 
69 

94.2 
70,2 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

97 
67 

93 

70 

95 
70 

96 
70 

97 
70 

91 
71 

96 
68 

91 
71 

91 
67 

93 
66 

91 
67 

92 
67 

96 
69 

93 
69 

87 
70 

90 
70 

89 

72 

93 

M 

82 
71 

82 
71 

89 

7C 

85 

70 

83 
70 

76 

75 

85 

70 

89 
72 

69 

71 

89 
73 

91 
75 

68 
67 

90,0 
69.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

90 
79 

90 
75 

91 
75 

91 
74 

92 
72 

92 
69 

89 
72 

86 
73 

87 
71 

87 
69 

88 
71 

86 

72 

89 
73 

89 

73 

88 
74 

87 
76 

82 
74 

86 

73 

81 
70 

82 
71 

nc 

72 

89 

70 

82 
71 

65 
72 

83 
72 

89 
73 

86 

77 

88 
78 

92 
72 

86 
68 

87,4 
72.7 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

94 
69 

93 
72 

92 
72 

95 
71 

94 
71 

91 
70 

93 
69 

92 
70 

90 
66 

91 
66 

91 
69 

91 
69 

92 
68 

92 
69 

88 

71 

92 
71 

89 

70 

84 

72 

85 
72 

89 
68 

86 
72 

65 
72 

76 

6  9 

85 

70 

90 
71 

90 
71 

90 
74 

91 
77 

87 
66 

89,7 
70.4 

KISSIMWEE  2 

MAX 
MIN 

87 
76 

97 
77 

95 
75 

97 
78 

96 
75 

94 

70 

95 
72 

90 
74 

68 
78 

95 
69 

90 
69 

85 
65 

92 
70 

92 
72 

90 
70 

86 
75 

68 

70 

»0 
75 

83 
72 

82 
70 

85 

70 

80 
75 

75 
70 

72 

69 

75 
65 

85 
70 

90 
75 

66 

75 

80 
70 

85 
66 

67,6 
71,9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

94 
71 

93 
72 

93 
72 

95 
71 

94 
74 

90 
74 

92 
70 

94 

70 

90 
67 

92 
65 

90 
69 

89 
66 

93 
68 

92 

70 

67 

70 

90 
72 

68 

72 

90 
M 

83 
71 

87 
71 

68 
74 

84 
74 

80 
70 

•  i 

68 

78 
69 

88 
72 

66 

70 

86 
74 

86 

72 

90 
65 

86.6 

70,5 

lakeland  wb  city 

MAX 
MIN 

92 
75 

93 
76 

93 
75 

94 
75 

92 
75 

85 
74 

92 
73 

91 
74 

89 
70 

89 
68 

90 
71 

89 
73 

91 

72 

90 
74 

85 
75 

89 
74 

86 
74 

67 

73 

83 
72 

86 
72 

8* 
71 

8* 

72 

78 
72 

71 
69 

77 
71 

89 
72 

90 
71 

88 
74 

85 
70 

88 
68 

67.5 
72.6 

LAKE  PLACIO  2  Sw 

MAX 
MIN 

96 
71 

94 
71 

94 
71 

96 
71 

96 
71 

92 
72 

95 
71 

93 
72 

92 
70 

93 
65 

95 
70 

94 

70 

95 
72 

95 
71 

94 
71 

96 
73 

92 
74 

93 
72 

86 

72 

82 
71 

90 
72 

88 

73 

86 
72 

77 
69 

89 

70 

90 
73 

93 
73 

92 
74 

91 
76 

85 
65 

91.5 
71.3 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
75 

90 
75 

90 
74 

95 
73 

90 
73 

90 
70 

90 
73 

90 
65 

90 
69 

88 
73 

87 
72 

85 
71 

90 
74 

<9 
74 

88 
70 

83 
74 

87 
'3 

83 
73 

82 
71 

87 

72 

87 
72 

83 
72 

73 

70 

65 

72 

86 
73 

6  6 

73 

87 
74 

93 
77 

86 

62 

87.3 
72.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l  M 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
74 

91 
72 

93 
73 

93 
75 

89 
74 

91 
70 

91 
71 

89 
68 

90 
67 

88 
68 

90 
69 

92 
69 

91 

72 

85 
72 

89 
72 

88 
74 

88 
74 

83 
72 

85 
72 

88 
74 

84 
74 

84 
73 

83 
70 

82 
68 

88 
72 

88 

72 

88 
75 

88 
76 

87 
65 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
73 

93 
70 

92 
73 

93 
74 

90 
73 

90 
69 

92 
70 

91 
70 

90 
65 

90 
68 

91 
70 

91 
70 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

91 
73 

85 
71 

86 
71 

85 
70 

86 
72 

84 
74 

85 
69 

81 
71 

78 
68 

82 
71 

88 
71 

90 
73 

88 

70 

86 
66 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

93 
73 

88 
74 

88 
74 

89 
74 

90 
75 

89 
73 

91 
72 

90 
75 

87 
72 

89 
69 

90 
70 

89 
72 

90 
72 

90 
74 

86 
74 

88 
74 

90 
75 

87 
74 

89 
73 

82 
73 

80 
73 

84 
76 

83 
73 

83 
72 

81 
73 

82 
72 

89 
74 

88 
76 

87 
78 

87 
69 

PARRISH 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
71 

97 
71 

95 
73 

95 
74 

93 
73 

96 
71 

95 
71 

93 
71 

94 
63 

95 
67 

96 
71 

95 
70 

95 
73 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

88 
72 

86 
72 

92 
72 

88 
74 

89 
73 

84 
71 

80 
71 

82 
71 

92 
73 

91 
72 

88 
74 

86 
69 

90 
66 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

98 
71 

95 
72 

96 
71 

97 
72 

94 
72 

89 
72 

95 
68 

95 
72 

91 
66 

92 
64 

93 
65 

95 
69 

95 
k« 

94 
72 

89 
71 

93 
72 

94 
73 

90 
73 

86 
72 

89 
71 

87 
73 

88 
73 

85 
71 

77 
69 

76 
70 

92 
72 

89 
71 

89 
75 

89 
75 

89 
64 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

94 
77 

91 

75 

93 
77 

91 
77 

89 
78 

87 
76 

90 
75 

91 
77 

88 
74 

90 
70 

92 
73 

92 
75 

92 
75 

92 
77 

88 
77 

9  2 
77 

92 
75 

85 
74 

83 

74 

87 
73 

86 
75 

86 
74 

80 
74 

74 
72 

78 
71 

87 
72 

88 
74 

87 
76 

85 
72 

86 
71 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 

70 

94 

70 

93 
73 

92 
74 

92 
74 

92 
71 

92 
71 

91 
71 

90 
64 

92 
68 

92 
70 

95 
70 

93 
73 

92 
72 

93 

72 

90 
72 

86 
72 

86 
71 

87 
71 

89 
72 

86 
73 

83 
67 

78 
68 

81 
67 

88 
71 

91 
71 

88 
73 

86 
74 

88 
66 

TAMPA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
73 

95 
74 

92 
74 

89 
74 

91 
76 

88 
72 

93 
72 

93 

73 

90 
69 

91 
64 

91 

69 

90 
73 

93 

72 

93 
74 

90 
74 

94 
73 

92 
74 

86 

72 

84 

72 

85 
72 

85 
74 

83 

72 

79 
71 

74 
70 

79 
69 

65 
70 

88 
72 

89 

75 

84 
71 

85 
69 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

95 
74 

94 
72 

94 
71 

93 
73 

92 
73 

91 
73 

87 
65 

91 
73 

93 
67 

89 
64 

87 
66 

90 
70 

90 
71 

91 

70 

90 
70 

94 
71 

90 
70 

93 
72 

93 
70 

84 

70 

82 
72 

88 
72 

84 
65 

84 
64 

75 
68 

82 
67 

89 
70 

88 
70 

88 
68 

79 
66 

VENICE 

MAX 
MIN 

93 
72 

91 

72 

93 
72 

92 
74 

91 
75 

94 
74 

91 

70 

92 
72 

90 
71 

91 
67 

90 
70 

90 
72 

93 
72 

91 

72 

92 
72 

92 
71 

87 
73 

87 
73 

85 
72 

85 
72 

86 
74 

87 
7* 

83 
72 

79 
71 

87 
71 

87 
73 

87 
73 

88 
74 

86 
78 

86 
71 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
74 

88 
75 

89 
76 

90 
75 

91 
72 

90 

73 

89 
71 

86 
73 

86 
71 

87 
69 

89 

75 

88 
73 

ee 

73 

89 
74 

88 
77 

87 
79 

82 
76 

87 
75 

83 
73 

83 
73 

86 
73 

87 
73 

83 
73 

78 
74 

85 
73 

89 
74 

86 
75 

87 

77 

91 
75 

84 
70 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 
73 

93 
71 

94 
73 

95 
74 

90 
73 

94 
70 

93 
71 

91 
70 

91 
66 

93 
69 

93 
70 

9  5 

70 

96 
71 

91 
71 

92 
72 

92 
73 

90 
74 

85 
72 

88 
72 

88 
72 

89 
73 

66 

72 

89 
70 

87 
71 

91 
72 

91 
72 

92 
7* 

88 
76 

88 
65 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

94 

70 

93 

73 

92 
72 

94 
72 

92 
72 

90 
71 

95 
68 

94 

73 

92 
70 

90 
67 

91 
71 

89 

70 

92 
70 

93 
72 

91 

73 

89 
73 

89 
73 

91 
73 

84 
71 

86 
71 

89 
72 

85 
7  2 

83 
71 

73 
68 

78 
68 

88 
71 

86 
71 

90 
74 

as 

74 

85 
64 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
71 

88 
71 

92 
71 

91 
70 

93 

74 

92 
71 

92 
71 

90 
72 

89 
68 

89 
69 

90 
68 

92 

70 

91 
71 

89 
71 

90 
71 

90 
72 

88 

71 

87 
72 

82 
71 

81 
71 

86 
74 

89 
70 

83 
72 

82 
72 

81 
73 

88 
71 

92 
75 

90 
76 

90 
67 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 
MIN 

87 
72 

89 
71 

89 
71 

91 
71 

93 
70 

88 
73 

93 
70 

89 
72 

87 
71 

89 

70 

92 
70 

92 
69 

94 
71 

91 
71 

88 

71 

90 
71 

89 
71 

88 
71 

84 

72 

76 
70 

86 
70 

88 

74 

82 
72 

80 
71 

79 
71 

89 
73 

92 
72 

91 
75 

87 
78 

88 
72 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

90 
70 

«e 

70 

93 
70 

93 
71 

91 
68 

92 
71 

92 
68 

92 
69 

90 
70 

89 
68 

91 
68 

91 

66 

94 
68 

90 
69 

87 

70 

90 
70 

86 
70 

90 
70 

8  0 
70 

78 
71 

85 
69 

86 
71 

82 
71 

80 
69 

78 
70 

87 
70 

90 
70 

89 
69 

88 

74 

82 
73 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
75 

93 
76 

92 
77 

89 
79 

91 
77 

91 
75 

90 
79 

90 
78 

89 
76 

90 
76 

90 
75 

89 
73 

92 
74 

93 
78 

93 
77 

90 
76 

88 
75 

81 
74 

87 
74 

88 
74 

84 
7  6 

83 
73 

82 
65 

84 

70 

86 
76 

90 
75 

89 
79 

86 
79 

67 
78 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

92 
75 

91 
72 

90 
73 

91 
74 

92 
72 

93 
74 

91 
70 

92 
72 

91 
71 

88 

70 

90 
74 

89 
68 

90 
71 

90 
72 

90 
71 

91 
74 

90 
74 

89 
72 

89 
73 

63 
69 

85 
69 

93 

7  2 

90 
75 

86 
71 

82 
71 

82 
71 

91 
75 

91 
73 

85 
69 

69 
67 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

94 
72 

93 
73 

93 
74 

92 
74 

91 
71 

93 
73 

91 
77 

90 
73 

92 
72 

91 
72 

91 
73 

91 
73 

92 

75 

92 
75 

93 
72 

90 
74 

90 
74 

90 
73 

79 
72 

89 
74 

86 
7* 

82 
74 

80 
73 

81 
73 

90 
75 

91 
75 

90 
75 

86 
78 

88 

73 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
73 

90 
75 

90 
75 

90 
76 

88 
76 

87 
74 

89 
74 

87 
74 

87 
74 

88 
73 

88 
75 

86 
74 

89 
76 

90 
77 

89 
76 

89 
78 

87 
78 

88 
72 

81 
72 

86 
73 

91 
79 

84 
75 

85 
75 

84 
72 

85 
75 

87 
75 

87 
82 

86 
80 

86 
74 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
74 

94 
74 

95 
72 

94 
75 

92 
75 

93 
75 

95 
74 

94 

75 

92 
76 

92 
72 

93 
73 

93 
72 

93 
73 

93 
73 

94 
75 

95 
74 

91 
75 

91 
74 

84 

73 

63 
72 

89 
73 

87 

74 

85 
73 

83 

73 

85 

73 

90 
74 

92 
73 

92 
76 

90 
77 

89 
71 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

92 
72 

95 
71 

88 
71 

93 
71 

92 
72 

96 
72 

94 
70 

95 
71 

91 
69 

91 
67 

92 
68 

92 
68 

90 
70 

92 
71 

90 
70 

89 

72 

92 
73 

87 
71 

88 

72 

62 
71 

82 
70 

85 
72 

87 
71 

65 
70 

90 
71 

82 
72 

90 
70 

91 
74 

90 
76 

91 
67 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

92 
61 

91 
68 

93 
68 

93 
68 

95 
68 

92 
70 

95 
69 

93 

70 

92 
68 

92 
64 

94 
66 

94 
65 

94 
66 

94 
67 

91 
68 

93 
68 

89 
71 

89 
68 

82 
89 

81 
66 

92 
66 

88 

60 

87 
64 

83 
68 

84 
68 

92 
68 

94 
69 

92 
70 

92 

90 
63 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

93 
73 

93 
71 

94 
72 

94 
72 

95 
69 

92 
72 

95 
70 

92 
72 

90 
72 

92 
70 

93 
70 

95 
67 

94 
68 

90 
71 

92 
70 

90 
73 

89 
72 

84 

72 

81 
71 

90 
71 

91 
71 

94 
71 

94 
73 

90 
78 

89 
67 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

94 

75 

92 
73 

92 
73 

93 
74 

94 

72 

97 
75 

94 
71 

93 
73 

90 
72 

90 
69 

91 
70 

94 

70 

92 
71 

95 
71 

93 
75 

93 
75 

90 
75 

92 
74 

91 
73 

82 
70 

83 
70 

92 
72 

87 
73 

85 

73 

82 
72 

82 
71 

91 
73 

93 
73 

91 
75 

90 
68 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

90 
73 

93 
70 

95 
71 

94 
74 

90 
73 

92 
75 

92 
75 

92 
75 

92 
74 

90 
71 

92 
72 

92 
71 

91 
70 

94 
73 

93 
72 

94 

72 

92 
74 

88 
73 

83 
72 

82 
72 

89 
76 

88 

73 

83 
73 

63 
72 

81 
72 

89 
74 

90 
74 

90 
76 

89 
76 

86 
76 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

90 
71 

89 
71 

91 
73 

95 

74 

94 
73 

94 
71 

94 
71 

95 
74 

94 
73 

89 
71 

85 
65 

94 

73 

94 

71 

94 
71 

95 
74 

94 
73 

92 
67 

91 
70 

87 

74 

85 
79 

85 
75 

84 

73 

87 
73 

83 
74 

84 
72 

87 
73 

88 
71 

87 
72 

85 
69 

89 
72 

TAMIAMI  TRL  *0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

93 
74 

92 
75 

93 
76 

92 
77 

96 
76 

96 
76 

96 
77 

94 

78 

95 
75 

94 
75 

93 
76 

95 
75 

96 
71 

93 
73 

90 
74 

92 
73 

91 
76 

91 
76 

84 
75 

80 

74 

88 
74 

8  8 
75 

85 
74 

82 
73 

79 
72 

94 
74 

94 
75 

92 
77 

91 
79 

91 
72 

LOWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
75 

91 
76 

91 
77 

91 
75 

92 
75 

93 
73 

94 
75 

91 
73 

91 
71 

92 
73 

90 
74 

93 

74 

93 
74 

87 
78 

87 
75 

91 
75 

87 
76 

87 
73 

80 
71 

81 
74 

88 
75 

89 
72 

83 
73 

86 
72 

85 
74 

91 
73 

91 
74 

90 
77 

92 
73 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAk 

MAX 
MIN 

91 

ei 

87 

77 

90 
78 

92 
79 

93 
78 

92 
77 

92 
77 

91 
77 

90 
72 

89 
72 

88 
72 

90 
75 

90 
73 

90 
77 

88 
74 

89 
80 

88 
78 

89 
75 

8  4 
69 

78 
71 

81 
72 

91 
76 

87 
73 

85 
74 

84 
72 

88 
72 

92 
72 

89 

79 

88 
79 

87 
73 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
76 

88 
74 

90 
74 

91 
75 

92 
73 

93 
73 

93 
73 

92 
74 

93 
72 

93 
72 

92 
72 

90 
72 

96 
72 

93 
74 

90 
74 

88 
73 

91 
75 

88 
75 

85 
72 

82 
72 

80 
72 

83 
72 

90 
72 

83 
74 

85 
72 

84 
74 

69 
72 

92 
75 

90 
79 

91 
72 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

90 
78 

90 
75 

91 

75 

90 
77 

91 
75 

92 
74 

95 
75 

94 
74 

90 
72 

92 
70 

91 
72 

90 
72 

94 
72 

92 
74 

91 
73 

88 
75 

90 
74 

88 
75 

88 
71 

83 
70 

80 
72 

85 
74 

89 
72 

84 
73 

86 
71 

83 
72 

92 
73 

91 
75 

92 
78 

91 
73 

MAX 
MIN 

91 
73 

89 

73 

90 
72 

90 
73 

92 
72 

92 
70 

92 
71 

92 
72 

91 

72 

89 
71 

89 
70 

93 
70 

92 
69 

90 
71 

90 
72 

90 
71 

90 
73 

88 
73 

81 
72 

82 
72 

86 

72 

87 

73 

84 
72 

83 
72 

83 
71 

90 
72 

91 

72 

89 
71 

89 
76 

87 
73 

LCXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

72 

71 

95 
69 

95 
71 

94 
68 

93 
70 

93 
69 

93 
70 

92 
70 

91 
68 

94 
67 

92 
69 

95 
69 

91 
70 

90 
69 

92 
69 

87 

72 

92 
72 

82 
72 

80 
71 

84 
70 

85 
74 

79 
71 

85 
72 

83 

72 

89 
72 

92 
68 

92 
72 

91 
75 

91 
66 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

99 
76 

90 
70 

89 
77 

89 
74 

89 

77 

90 
74 

90 
74 

90 
75 

88 
68 

88 
65 

88 
71 

90 
71 

90 
70 

89 
75 

88 
75 

88 
79 

86 
77 

89 
77 

82 
68 

82 
69 

85 
70 

88 
75 

64 
71 

83 
70 

84 
69 

90 
73 

89 

73 

86 
78 

90 
76 

87 
73 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

88 

80 

88 
79 

87 
62 

87 
79 

89 
82 

90 
80 

88 
82 

88 
78 

86 
72 

87 
74 

86 
7B 

88 
78 

88 
78 

88 
82 

87 
81 

87 
83 

86 
80 

87 
81 

85 
70 

81 
74 

85 
76 

86 
80 

84 
75 

85 

73 

85 
73 

90 
75 

87 
77 

86 
81 

91 
82 

88 
77 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 


Day  Of  Month 

& 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 

< 

MIAMI   w8  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

88 

87 

90 

90 

90 

88 

81 

78 

83 

88 

83 

64 

82 

89 

88 

87 

90 

87 

87, 

5 

MIN 

78 

74 

80 

79 

76 

76 

77 

75 

70 

73 

74 

74 

74 

'7 

80 

79 

75 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

72 

73 

73 

75 

78 

77 

75 

75, 

1 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

81 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

89 

89 

90 

90 

88 

87 

82 

85 

86 

88 

84 

85 

84 

91 

89 

90 

90 

88 

» 

MIN 

77 

79 

ei 

78 

75 

73 

74 

74 

72 

70 

72 

72 

71 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

72 

73 

76 

72 

73 

71 

72 

73 

76 

80 

72 

74 

2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

90 

87 

84 

80 

85 

90 

82 

85 

83 

88 

90 

89 

92 

88 

88 

8 

MIN 

78 

75 

79 

78 

78 

72 

72 

75 

71 

72 

73 

73 

76 

75 

76 

75 

76 

73 

70 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

74 

72 

75 

79 

72 

74 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  5TA 

MAX 

94 

91 

92 

90 

93 

93 

90 

93 

93 

92 

90 

93 

92 

91 

91 

89 

89 

81 

84 

85 

88 

85 

84 

83 

90 

91 

91 

91 

91 

89 

7 

MIN 

73 

73 

71 

73 

71 

n 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

71 

71 

73 

74 

74 

79 

72 

3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

93 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

91 

91 

90 

89 

93 

91 

90 

87 

82 

80 

85 

88 

84 

84 

82 

91 

91 

89 

91 

89 

1 

MIN 

74 

74 

74 

76 

72 

71 

73 

73 

68 

67 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

71 

72 

74 

72 

71 

71 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

1 

STUART   1  N 

MAX 

91 

85 

90 

90 

94 

92 

92 

90 

89 

91 

90 

88 

90 

89 

88 

85 

88 

87 

84 

84 

83 

85 

83 

86 

79 

89 

84 

89 

91 

87 

9 

MIN 

76 

74 

75 

73 

74 

76 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

77 

76 

73 

73 

74 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

74 

78 

84 

70 

73 

6 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

91 

91 

88 

93 

90 

89 

91 

90 

86 

86 

83 

82 

82 

87 

88 

82 

92 

88 

89 

98 

4 

MIN 

76 

76 

80 

80 

76 

77 

75 

76 

72 

72 

73 

72 

74 

76 

81 

76 

75 

72 

73 

72 

72 

76 

72 

73 

72 

74 

75 

80 

71 

74 

8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

88 

91 

91 

93 

95 

93 

90 

91 

93 

91 

91 

92 

88 

88 

82 

82 

81 

87 

85 

86 

81 

91 

89 

89 

93 

88 

8 

MIN 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

75 

73 

71 

71 

71 

73 

74 

75 

80 

78 

73 

75 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

74 

74 

78 

77 

70 

74 

2 

KEYS 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 

93 

93 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

92 

91 

93 

92 

91 

90 

91 

92 

88 

84 

84 

89 

89 

86 

93 

82 

83 

82 

86 

89 

89 

89 

3 

MIN 

75 

61 

82 

76 

77 

86 

80 

79 

80 

81 

80 

77 

80 

77 

77 

76 

80 

7* 

75 

79 

79 

79 

76 

76 

74 

75 

74 

74 

79 

73 

77 

7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

91 

89 

90 

91 

92 

92 

89 

88 

92 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

88 

81 

83 

88 

88 

86 

86 

86 

89 

90 

88 

88 

89 

88 

9 

MIN 

79 

83 

82 

77 

79 

79 

82 

81 

75 

81 

75 

78 

80 

82 

79 

83 

79 

79 

73 

73 

78 

76 

79 

72 

74 

82 

81 

82 

79 

80 

76 

7 

MARATHON  SHORES 

MAX 

91 

92 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

90 

89 

85 

86 

88 

87 

86 

85 

88 

89 

91 

89 

99 

88 

89 

4 

MIN 

83 

80 

81 

80 

79 

79 

80 

78 

73 

73 

74 

75 

77 

BO 

81 

78 

80 

73 

71 

72 

71 

70 

74 

75 

76 

77 

77 

80 

81 

76 

76 

8 

TAVERNIER 

MAX 

90 

91 

98 

90 

90 

92 

91 

90 

89 

89 

87 

88 

90 

89 

89 

90 

89 

88 

83 

82 

86 

85 

87 

89 

85 

88 

87 

88 

89 

87 

88 

5 

MIN 

85 

82 

82 

81 

81 

79 

81 

79 

76 

72 

76 

77 

77 

77 

81 

82 

82 

78 

73 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

77 

76 

80 

83 

75 

77 

6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     102°  on  the  13th  at  Monticello  2  S 

Lowest  Temperature:     48°  on  the  30th  at  DeFuniak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:  21.  80  inches  at  Saint  Augustine 
Least  Total  Precipitation:  2.  36  inches  at  Milton  Exp  Station 
Greatest  One-Day  Precipitation:      9.52  inches  on  the  18th  at  St.  Augustine 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1963 


Day  of  montli 

■ 

STATION  AND  DEPTH 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

i 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 
15 

16 

17 

18 

19 

7 

28 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

100 

102 

103 

104 

103 

102 

1  04 

104 

105 

103 

103 

105 

106 

106 

100 

96 

96 

95 

98 

94 

97 

96 

86 

84 

83 

93 

92 

91 

92 

95 

97.9 

M I N 

85 

84 

B6 

86 

86 

86 

86 

86 

82 

60 

81 

82 

82 

82 

87 

83 

83 

84 

83 

83 

86 

86 

82 

79 

78 

80 

82 

83 

79 

77 

83.0 

4  INCHES 

MAX 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

87 

84 

65 

85 

64 

86 

es 

84 

77 

77 

81 

82 

82 

82 

83 

M I N 

65 

84 

96 

85 

85 

84 

84 

65 

83 

80 

81 

B2 

82 

82 

85 

82 

80 

60 

80 

80 

80 

82 

78 

75 

74 

76 

78 

80 

78 

75 

81.0 

6  INCHES 

MAX 

90 

90 

90 

91 

X 

89 

90 

90 

89 

88 

88 

88 

89 

90 

88 

86 

84 

85 

84 

84 

65 

84 

83 

75 

76 

80 

81 

82 

82 

82 

85.8 

MIN 

85 

83 

85 

85 

85 

84 

84 

85 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

85 

63 

82 

61 

81 

81 

81 

82 

78 

74 

74 

75 

77 

78 

78 

75 

81.2 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  2 4 -HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SLOPE  OF  GROUND ■     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH . 


ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

speed 

P  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

liOO  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

liOO  PM 
EST 

7 i 00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-  49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

A PA LAC HI COLA  WB  CITY 

NE 

6.0 

30 

NE 

1 

0 

1 

3 

1 

3 

1 

9 

5.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

24 

10.6 

36+H 

ENE 

24 

90 

93 

70 

82 

9 

2 

2 

3 

2 

0 

18 

7.6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.1 

35-H 

SSW 

29 

85 

65 

60 

76 

4 

4 

2 

4 

3 

0 

17 

7.2 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

26 

9.3 

50 

NE 

24 

92 

93 

66 

61 

3 

6 

3 

4 

1 

0 

17 

50 

6.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ESE 

19 

10.0 

33 

S 

29 

78 

79 

68 

74 

7 

5 

6 

0 

2 

4 

24 

55 

7.7 

LAKELAND  WB  CITY 

7.6 

5 

7 

4 

3 

0 

0 

19 

46 

6.8 

MIAMI  BEACH 

E 

11.1 

2 

5 

3 

1 

2 

3 

16 

41 

7.1 

MIAMI  WB  AIRPORT 

E 

13 

8.1 

32-H 

WSW 

29 

69 

91 

69 

82 

6 

5 

6 

2 

3 

1 

23 

8.  10 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ENE 

23 

9.7 

27-M 

ssw 

29 

91 

93 

62 

78 

7 

7 

4 

2 

I 

1 

22 

7.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

Nt 

7.71 

22 

NE 

23 

4 

1 

3 

4 

0 

1 

13 

59 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

9.9 

44-H 

N 

5 

85 

92 

58 

67 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

5.8 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NE 

20 

11.5 

37-H 

WNW 

29 

89 

94 

63 

77 

8 

4 

7 

1 

1 

0 

21 

67 

7.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

6.8 

40-H 

sw 

29 

88 

92 

68 

80 

4 

3 

8 

6 

1 

1 

23 

7.7 

AIRPORT  DATA 
CITY  OFFICE  DATA 


EVAPORATION  AND  WIND 


NORTHWEST 
WOODRUFF  0AM 

NORTH 
GAINESVILLE  3  WSW 

NORTH  CENTRAL 
LISBON 

SOUTH  CENTRAL 
BAY  LAKE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

CLEwlSTON  U  S  ENG 

FLAMINGO  RANGER  STA 

"00RE  HAVEN  LOCK  1 

TAMTAM!   TRL  *0  Ml  BEND 

LOWER  EAST  COAST 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

CLEWISTON 


EVAP  -.20 
WIND  - 
MAX  95 

MIN    I  72  I 


EVAP 
EVAP 
EVAP 


EVAP 

WIN 

EVAP 
WIND 
MAX  100 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MA  ' 
MIN 


74 


73 


'5 


.27  .33 

101  100 


'5 


76 


74 


7! 


75     75  74 


75 


72 


72 


MOORE  HAVEN  LOCkT  SfK^S  36  X  "  'NC"ES- 

SeRO^ACH  ?5HA?!5Sr?  I  IZ™"\°:  IT^llTAo0  °"  M"NS  °F  "EEL  RULER  DEVICE. 

WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


S95B 
90,1 
'0,1 


5.40B 
6.298 
6.90B 


4.38 
89.7 
79.5 


5.18 
747 

91.3 
71.7 

4.49B 

312 
90,1 


4.998 

852 
90.8 
74.2 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

| 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

29  05 

SI  34 

50 

5P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APALACHICOLA  WB  CITY 

FRANKLIN 

! 

29  44 

84  59 

13 

MID 

:  J 

U.S.  WEA  THE  R  BURE  AU 

ARCADIA 

DE  SOTO 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

J.  WILEY  COTHRAN 

PARSON  PARK 

0<hj< 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTOW 

POLK 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BASINCE" 

OKFFCHOBFE 

7A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

HERNANDO 

WILBUR  D.  GOOD 

BFLLE  GLAOf  EKP  STA 

everglades  e xp.  sta> 

BELLE  GLAOF  HRCN  GATE  I 

OA  16 

PAL"  BEACH 

26  42 

80  43 

31 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0731 

HENDRY 

26  19 

81  00 

17 

9P 

DAVID  B*  JAMIESON 

ORANGE 

! 

9LACKMAN    1  SE 

OKALOOSA 

MR  j  .  MA RA L  |ND   L  THOMPSOfS 

BLOUNT S TOWN  2  SE 

CALHOUN 

* 

RUSSELL  J.  POPE 

BOCA  PATnN 

PALM  BEACH 

BRAOENTON  FXP    S  T  A  T  I ON 

MANATFF 

5P 

nt>l  ^T"L 

L  IBERT Y 

MISS  ELMA  SHULER 

rpooksville  chin  mill 

HERNANDO 

W-CENTRAL  FLA.EiP.STA. 

BUSHNELL   2  F 

SUMTER 

MRS.   A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

1 

26  52 

80  38 

36 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL    POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MH 

SUGAR  PLANT  FID.  STA* 

CAPTIVA 

isie 

LEE 

ALLEN  T.  WEEKS 

CAROABELLF    1  NNW 

FRANK  L IN 

MRS.  HA2f L  F.  COOK 

CAPYVILLE 

i  inn 

30  A7 

85  49 

EUGENE  N.  LOWE 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

29  08 

83  02 

2 

6P 

6( 

6ESSIE  GI68S 

CHIPLEY   3  E 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

CLFARWATre 

PINELLAS 

CLEARWATER  F|Rf  DEPT. 

CLFRMANT  6  S 

LAKE 

28  29 

ED  OL IVENBAUM 

CLFWISTON 

HENDRY 

26  45 

GfRVIN  N.  PITZEN 

1694 

1 

26  45 

80  55 

20 

8A 

8A 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CORNWFLL    A  NW 

L86! 

HIGHLANDS 

81  10 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

COFSCFNT  CITY 

PUTNAM 

29  25 

51 

WILLIAM  R.  RAOTKf 

C9FSTVIFW   RADIO  WjSB 

OKALOOSA 

RADIO    STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

OIXIF 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

DIXIE 
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CARRABELLE   1  NNW 
CHIPlEY  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA   I ND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 

NICEVILLE 
PANAMA   CITY  2 
PENSACOLA   FAA  AP 
PEN^ACOLA  wB  CITY  R 
OUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALI AHASSEE  WB  AP 
WEWAH I TCHKA 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION  01 

NORTH 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I NA  BEACH 
GAINESVILLE  3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK   2  ESE 
HAD  T  SON 
MAYO  5  NW 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

DIVISION  02 

NORTH  CENTRAL 

A|  ExANDER  SPRINGS 
BAYPORT 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 
BU5HNELL  2  E 
CLERMONT  6  S 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  P 

OE  I  AND  3  N 

INVERNESS 

LAKE  HIAWASSE 

LISBON 
OCAl  A 

OCAL A  2  NE 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

DIVISION  03 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

Avon  park 

BARTOW 

bradenton  exp  station 
Clearwater 

oeer  park 
fellsmere  4  w 
fort  drum  5  nw 
fort  pierce 
Indian  lake  estates 


So.  Roforonco  Notes  Following  Station  Indox 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Precipitation 


K I 5SIMMEE  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKFLAND  wB  CITY 

LAKF   PLACin   2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 
MyAKKA   RIVER   ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR  I S« 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WP  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERC  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVE" 

DIVISION  04 

FVFRGLADES  AND  SW 
COAST 

BELI E  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RES 

CANAL  POINT  USDA 
CARTIVA 

ClEwISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  W8  AP 
INDTANTOWN 

LA  BELLE 

milfs  city  tower 
moore  haven  lock  1 
naples  carib  gardens 
punta  gorda 

tam i  am  i  trl  40  mi  bend 

division  05 

lower  east  coast 

fort  lauderdale 

ft  i  auderdale  baha  mar 

ft  lauderdale  exp  sta 

HJAl EAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BCM  RADIO  WjNO 
WEST  PALM  BEACH  wB  AP 
DIVISION  06 
KEYS 

Dry  tortugas 

key  west  wb  airport 

marathon  shores 

tavfrnier 

division  07 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    92°  on  the  9+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:     28°  on  the  30th  at  De  Funlak  Springs 


Greatest  Total  Precipitation:    13.81  inches  at  West  Palm  Beach  WB  AP 
Least  Total  Precipitation:     0.00  Inch  at  15  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.43  Inches  on  the  2d  at  West  Pain  Beach  WB  AP 
Sex  Reference  Note.  Following  Storton  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBER  1963 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


N0rTW*E5T  " 
aral acm  i  col  a  hb  city 

BLOUNTSTOwN  7.  SE 
CARRABELLE    1  NNW 
C ARYVlLLE 
ChIPlEy   J  E 

CRESTVIEW  RADIO  KJSB 
DE  FuNJAK  SPRINGS 
FOUNTAIN   J  SSE 
MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MILTON  ExP  STATION 

HONTICELLO  2  5 
N  KEvlLLE 
PANAMA  C I  TV  2 
PENS ACOL A  FAA  AP 
PENSACOLA  HB  CITY 

OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOwFR 
TALLAHASSEE  wB  AP 
■EwAhitChka 

WOODRUFF  OAM 

NORTH 

CEDAR  k£y 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   S  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  Z  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAO  I  SON 
MAYO  S  Nw 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST  I NE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOwER 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

6AYPORT 

BITHLO 

BROOK SV I LLE  CHIN  HILL 
BuSHNELL  2  E 

CLERMONT  6  S 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  LAND   3  N 
MART  LAKE 

INVERNESS 
I SLEhORTH 
LAKE  MIAwASSE 
LI5BON 
OCALA 

OC ALA  2  NE 
ORLANOO  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  ExP  STATION 
T I TU5VILLE   2  W 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
8ABS0N  PARK 
BARTOW 
B A  S 1 NGE  R 

BAY  LAKE 

ftfl AD€ N TON  ExP  STATION 

ClEARwATER 

C  CRnwELL  4  NM 

DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  *  SW 
FELLSMERE  *  N 
FORT  DRUM  5  NN 
FORT  GREEN  12  wSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 

lake  placid  2  sw 

LONGBOAT  KEY 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NITTAw   1  S 

OKEECHOBEE  HflCN  GATE  6 
PARR  ISM 

plant  city 
st  petersburg 

Sarasota 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  5PGS  SEuAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 


2,87 
2.71 
1.03 


.20 
T 


.10     .01  .01 


.19 
T 

.04 


.04  ,lq 
.03 


.02     .12  ,48 


.04     ,14  ,24 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Everglades  and  sw 

COAST 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL   POINT  USOA 
CAPTIVA 
CLEwISTON 

CLEwISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  w8  AP 

I  ND I ANTOWN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAFFORO 
MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES  CAR  1 9  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

T  AM  I  AM  J  TRL  -.0  MI  BEND 
LOWER  EAST  COAST 


DAN  |  A  4  WNW 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHA 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
HIAlEAh 


AR 


HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LOXAHAtChEE 

MIAMI   BAYFRONT  park 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   MB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MtAMJ    5  M 
STUART    1  U 

w  PALM  BCh  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

KEYS 

DRY  T0RTUGA5 

KEY  WEST  «6  AIRPORT 

KEY  WEST  wB  CITY 

MARATHON  SHORES 

TAvERNIER 


1  •  7T 
1.15 
.00 


4.43 
10,38 
3.60 


Day  of  Month 


.03  1.02 
.21  2t?3 


.21  1.00 
1.35 

3.85 


.43  2.25 
.50  .80 


.07  2.00  5,59 


7.05 
5.73 
.26  6.43 


,04     .22  .01 


.17     .03     .53  T 


13     14  IS 


16      17  18 


.13     .10  .0 

.08 
.04      .31  T 


19     20  21 


.06      .12  .0 


.30  .33  ,3l| 
.20     .20  .30| 


.05   I  • 03 1  1.13 
.23   1.56  i.m 
1.60 


.02 
.24! 


Additional  information  regarding 

Figures  and  Letters  following  the  station  name,  su 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  : 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  ] 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  use. 
departures  of  average  daily  temperatures  from  65 


REFERENCE  NOTES 

of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  ihe  Stale  Climatologist  at  P.  O.  Bon  36S8.  Uni 


j  oi  i 


he  June  and  December 
nonths  ending  with  the  preceding  Junt 
•  not  listed  m  the  tables,  either  are  i 


the  i 


effect 


i  data  for  May  1 


j  any  Weather  Bureau  Offic 


Normals  for  all 


ciimatotogical  standard  r 


als  based  on  the  period  1931-1960. 


The  Slatton  Indei 


In  the  Station  Index  the  letters  C.  G.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tablen  .  In. 
C    Recording  Rain  Cage  Station.    Hourly  precipitation  values  arc  processed  for  special  purposes,  and  are  publi.hi 
C    "Soil  Temperature"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table.    "Daily  Precipitation"  Table.    "Evaporation  and  Wind"  Table.  t 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

I    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-c 


"Hourly  Precipitation  Data"  Bui 


ound. 


,'  |    Gage  is  equipped  wit 
AR    This  entry  in  time  ol 
B    Adjusted  to  a  full  mc 
M  One  or  rr 


i  windshield. 


if  ■ 


i  than  10  daya  record  is  musing.  See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.  Oegr. 
te  but  may  vary  slightly  from  the  amount,  lobe  publi.hed  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


i  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  I 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.  m.  .  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Indea  mean*  variable. 

e  described  in  the  publication.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOCICAl.  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY. 


i  STORM  DATA.  ■  of 


Information  concerning  the  history  of  changes  in 
Obtained  Trom  the  Superintendent  of  Documents, 
of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  t 


>ent  Printing  Office,  Washington  2b.  D.  C 


Washington  IS.  D.  C. 


«h  may  be  found  in  the  publication  "Sub.latlon  History"  tor  Ihle  .tat*.    That  public... c 

cnta.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  atallona  may  be  found  in  the  1961 


il,  12.  SO  per  year. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sl.tion 

Day  Oi  M 

onth 

rage 

2 

3 

4 

6 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

w 
< 

NORTHWEST 

APAlACHICOlA  wB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
62 

79 
67 

81 
68 

84 
67 

83 
70 

81 
63 

80 
64 

82 
64 

B4 

62 

78 
63 

76 
57 

79 
56 

80 

81 

78 

78 

81 
62 

81 
54 

82 
56 

80 
6  1 

86 
61 

85 
63 

78 
63 

75 
65 

77 
65 

80 
66 

83 
64 

87 
67 

70 
52 

67 
45 

72 
48 

79.5 

Bl OUNT  STOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 
MIN 

82 
57 

82 
63 

83 
64 

86 
61 

86 
65 

84 

60 

84 
60 

85 
59 

86 

64 

82 
65 

78 
46 

81 
45 

85 
56 

83 
56 

84 

85 

84 
57 

83 

44 

84 
45 

85 
50 

88 
51 

87 
58 

79 
58 

79 
57 

76 
60 

81 
61 

86 
58 

89 
62 

77 
55 

68 
36 

73 
43 

82.4 

CMIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

82 
52 

84 
63 

86 
62 

89 
62 

86 
65 

82 

69 

83 
67 

83 
5  3 

88 
5  3 

84 
6  1 

78 
48 

84 
48 

88 
56 

84 
60 

83 
59 

82 

81 
52 

83 

44 

82 
45 

85 
50 

88 
50 

87 
52 

83 
59 

7* 
60 

73 
65 

84 
59 

86 
56 

87 
59 

83 
52 

69 
33 

75 
37 

82.8 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

81 
50 

85 

64 

87 

64 

89 
62 

90 
63 

82 
6  1 

83 
60 

84 
69 

83 
66 

89 
54 

81 
58 

86 

52 

88 
58 

87 
6  0 

8  8 

89 

86 
58 

88 
57 

83 
47 

84 

52 

88 

56 

88 
56 

88 
56 

87 
56 

78 
62 

81 
59 

86 
61 

84 
60 

87 
51 

70 
38 

78 
41 

84,6 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
47 

85 
62 

87 
57 

90 
60 

84 
59 

82 
5? 

83 

50 

84 
47 

88 
48 

81 
6  1 

80 
40 

81 
46 

87 

80 

81 
52 

82 

82 
55 

92 

*e 

82 
39 

84 
41 

88 
45 

88 
47 

75 
48 

74 
51 

73 
57 

81 
55 

88 
57 

88 
54 

88 
50 

88 
28 

76 
30 

83.0 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

85 
51 

86 
63 

92 
57 

82 
61 

83 
58 

84 
56 

86 
52 

91 
42 

88 
41 

91 
53 

82 
60 

84 
51 

8  4 
39 

85 
42 

90 
45 

89 
52 

76 
58 

86 
60 

89 
55 

90 
58 

78 
52 

72 
32 

85.1 

MAR  1  ANNA    I ND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

82 
54 

84 
65 

87 

60 

90 
62 

88 
66 

82 
58 

83 
58 

84 
56 

88 
56 

85 
6  1 

78 
47 

85 
48 

88 
5  7 

85 
60 

82 
5  2 

82 

83 
55 

83 
48 

83 
49 

65 
53 

88 
53 

87 
58 

79 
59 

74 
62 

73 
63 

84 

60 

87 
56 

88 
61 

80 
58 

70 

40 

77 
35 

83.0 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 

50 

87 
64 

87 
59 

91 
61 

88 
63 

83 
59 

83 
57 

85 
52 

91 
5  1 

83 
62 

81 
49 

87 
47 

88 
54 

84 
61 

82 
51 

84 
56 

83 
56 

34 
47 

85 
44 

87 
49 

89 
50 

90 
52 

80 
55 

74 
6  1 

78 
65 

82 
58 

86 
58 

67 
56 

79 
48 

71 
31 

74 
35 

83.6 
53.6 

MONTICELLO  2  S 

MAX 
M  I  N 

84 

60 

84 
62 

89 
6  I 

90 
57 

85 
66 

8  0 
8  7 

84 
59 

88 

91 

84 

77 

88 

88 

80 

82 

82 

84 
56 

94 
44 

84 
46 

88 
50 

8  9 
52 

89 
56 

82 
64 

76 
65 

78 
64 

89 
56 

90 
58 

90 
62 

82 
54 

73 
37 

80 
35 

84.3 

N1CEVILLE 

MAX 
MIN 

70 
50 

80 
58 

82 
60 

85 
61 

89 
62 

84 
6  5 

82 
60 

82 
54 

83 
52 

88 

60 

81 
49 

80 
46 

84 
50 

88 
63 

81 
5<t 

82 
58 

82 
54 

32 
45 

82 
45 

83 
50 

84 
52 

87 
54 

87 
53 

75 
64 

74 
66 

79 
63 

80 
61 

85 
60 

83 
53 

67 
32 

70 
34 

81.3 
54,5 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 
64 

8B 
64 

89 
65 

87 
66 

83 

62 

84 
62 

85 
58 

88 
56 

82 
66 

79 
50 

84 
49 

87 
62 

89 
6  1 

83 
60 

83 
59 

34 
43 

85 
55 

89 
57 

75 
60 

77 
65 

78 
66 

83 
65 

87 
63 

89 
65 

75 
56 

70 
41 

75 
42 

83.2 
58,6 

PENSACOLA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
56 

78 
68 

83 
67 

84 
69 

82 
69 

82 
65 

80 
64 

83 
6  1 

8  7 
6  3 

79 

81 
55 

85 
5  3 

88 
60 

82 
6  3 

82 
5  8 

84 
6 1 

83 
58 

82 
5  3 

83 
53 

85 
55 

88 
58 

90 
57 

76 
59 

76 
65 

78 
68 

80 
62 

85 
63 

87 
63 

69 
46 

70 
38 

73 
41 

81.4 
59.3 

PFNSACOLA   UB  CITY 

MAX 
MIN 

OlINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 
57 

84 
63 

85 

63 

87 
61 

85 
66 

81 

57 

83 
60 

84 
58 

8  7 
6  3 

83 
6  1 

77 
47 

84 
46 

86 
59 

83 
58 

83 
56 

82 
58 

82 
58 

33 
47 

83 
49 

85 
55 

89 

55 

86 
61 

81 
61 

74 

65 

74 
64 

84 
60 

88 
62 

89 
61 

83 
54 

70 
40 

75 
35 

82.7 
56.8 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

87 
62 

85 
63 

84 

62 

87 
6  1 

83 
63 

81 
60 

86 
60 

89 
62 

88 

83 
62 

80 
48 

82 
48 

88 
59 

85 
59 

89 
56 

84 

82 
59 

85 
47 

85 

50 

87 
54 

89 
50 

89 
58 

85 
60 

79 
64 

78 

62 

85 
60 

89 
60 

89 
62 

87 
57 

71 
38 

70 
37 

84,2 
56,7 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

88 
55 

87 
6  1 

(3  9 

60 

91 
60 

88 
65 

86 
58 

85 
5  7 

86 
56 

89 
5  1 

83 
60 

80 
4  5 

86 
44 

90 
55 

83 
56 

86 
6  3 

85 
58 

86 
55 

86 
43 

85 
45 

88 
49 

91 
48 

89 
53 

81 
56 

77 
61 

76 
59 

87 
59 

90 
56 

91 
59 

79 
55 

73 
32 

77 
33 

85.1 
53,5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
56 

84 
64 

85 
63 

88 
60 

85 
68 

81 

60 

84 
61 

84 
56 

87 
51 

80 
58 

77 
45 

83 
44 

87 
54 

79 
59 

83 
56 

83 
60 

63 
49 

84 
43 

83 
45 

85 
51 

88 
*7 

86 
56 

72 
61 

75 
65 

75 
63 

84 
58 

86 

55 

88 
60 

69 
37 

69 
35 

74 
32 

81,8 
53.9 

WEWAHI TCHKA 

MAX 
MIN 

86 
5  6 

87 
64 

88 
6  3 

89 
63 

82 
60 

83 
63 

84 
65 

88 

81 

77 
52 

82 
51 

88 
60 

80 
61 

83 
56 

83 
60 

82 
59 

83 
50 

82 
51 

84 
51 

39 
53 

8  7 
56 

77 
60 

77 
62 

72 
62 

64 
63 

86 
61 

88 
61 

73 
55 

70 
41 

78 
40 

82,5 
57,3 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

74 
55 

83 
64 

86 
61 

86 
59 

88 
60 

85 
5  9 

82 
58 

84 

84 

52 

88 
54 

80 
47 

78 
45 

85 
48 

87 
59 

80 
55 

82 
55 

83 
57 

82 

46 

84 
45 

82 
50 

84 

48 

87 
50 

85 
60 

76 
62 

73 
64 

74 
60 

81 

55 

86 
57 

85 
55 

66 
38 

69 
33 

81.5 
53,7 

NORTH 

CFDAR  KEY 

MAX 
MIN 

82 
70 

63 
65 

87 
66 

83 
73 

76 
63 

72 
46 

70 
48 

CROSS  CITY  2 

MAX 
M  1  N 

86 

84 

85 

88 

85 

88 

86 

85 

86 

81 

80 
46 

84 
48 

88 

84 

82 
60 

84 

62 

84 
61 

84 
49 

85 
48 

85 
52 

86 
56 

86 
53 

80 
65 

80 
67 

81 
67 

86 
60 

88 
56 

88 
64 

78 
58 

72 
34 

74 
33 

83,6 
56,2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

79 

84 

84 

87 

82 

82 

84 

83 

85 

78 

72 
60 

84 

78 
66 

78 
6  6 

81 
65 

80 
66 

80 
62 

79 
64 

82 
59 

85 
57 

82 
59 

79 
59 

76 
68 

82 
67 

62 
63 

84 
60 

89 
64 

75 
61 

70 
46 

78 
44 

80.8 
62.3 

FERNAnDinA  BEACH 

MAX 
MIN 

75 

77 

80 

87 

81 

80 

78 

79 

85 

76 

73 

82 

78 

72 

73 

77 

76 
65 

75 
57 

75 
59 

84 

56 

81 
55 

77 
56 

72 
65 

73 
67 

82 
66 

86 
61 

82 
60 

90 
62 

82 
60 

67 
45 

72 
41 

78.3 
61.5 

GAINESVILLE  3  wSu 

MAX 
MIN 

85 

85 

86 

88 

87 

83 

84 

84 

86 

84 

78 
55 

85 
53 

87 

85 
60 

79 
64 

80 
64 

82 
64 

9  1 

57 

81 
56 

84 
56 

87 
49 

85 
55 

81 
67 

76 
68 

82 
65 

85 
60 

67 

55 

86 
63 

86 
60 

71 
41 

76 
35 

83.2 
58.9 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

82 

83 

85 

86 

79 

8  2 

82 

83 

85 

78 

77 
53 

85 
52 

85 

79 
58 

77 
64 

78 
64 

81 
58 

80 
54 

80 
56 

85 
55 

87 
53 

83 
55 

72 
67 

76 
68 

82 
63 

85 
58 

86 
58 

88 
65 

70 
41 

71 
38 

74 
35 

80,8 
57,3 

Gl EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

SO 
6  7 

8  3 

85 

87 

83 

82 

83 

84 

86 

81 

77 

83 

83 

78 
55 

78 
60 

80 
63 

81 
61 

80 
48 

81 

50 

84 
52 

86 
50 

83 
51 

79 
65 

72 
66 

81 
64 

84 

55 

85 
55 

67 
59 

84 
55 

70 
35 

75 
34 

81.5 
55.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 

84 

86 

87 

83 

83 

84 

86 

84 

77 
50 

84 
50 

81 
54 

86 

80 
61 

79 
64 

82 
63 

80 
52 

81 

60 

86 
52 

67 
52 

81 
66 

75 
68 

79 
66 

87 
58 

84 
58 

68 
36 

75 
36 

82.0 
57.4 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 

81 

8  3 

86 

79 

8  1 

81 

81 

86 

75 

74 
56 

82 
50 

80 
58 

77 
57 

77 
68 

78 
65 

79 

59 

80 
55 

79 
60 

84 
56 

85 
57 

80 
59 

71 
65 

76 
68 

81 
65 

83 
61 

84 
60 

87 
65 

70 
49 

69 
42 

73 
41 

79.3 
59.6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

76 

82 

8  1 

83 

80 

8  2 

82 

79 

82 

75 

73 

60 

79 
56 

78 
6  1 

74 
69 

80 
6  5 

76 
68 

76 
68 

75 
60 

75 
61 

78 
59 

78 

60 

75 
60 

72 
66 

75 
69 

81 
67 

83 
62 

79 
62 

87 
66 

76 
58 

66 
46 

71 

45 

77.8 
63.7 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

83 

83 
6  3 

88 

58 

89 

87 

8  1 

84 
60 

85 

87 

83 

76 

86 

85 

79 
55 

81 
6  1 

82 
60 

83 
56 

83 
42 

83 
46 

86 
48 

88 
48 

85 
51 

81 
65 

74 
68 

81 
63 

85 
53 

89 
52 

90 
58 

82 
55 

71 
32 

78 
31 

83.2 
54,0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

84 
65 

85 

86 
62 

88 

83 

83 

84 

85 

87 

81 

76 
48 

84 
48 

86 
56 

80 
56 

79 
6  1 

84 
62 

84 

60 

83 

50 

84 
53 

85 
55 

89 
54 

85 
59 

79 
64 

74 
66 

82 
63 

85 
58 

87 
58 

89 
62 

82 
56 

71 

38 

75 
35 

82.9 
57.1 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 

83 

86 

87 

84 

8  2 

83 

83 

86 
49 

82 
6 1 

76 
44 

84 
45 

85 
53 

80 
56 

81 
60 

84 
59 

82 
58 

82 
46 

82 
48 

85 
49 

88 
47 

85 
53 

80 
65 

76 
67 

81 
63 

85 
54 

88 
53 

89 
59 

83 
56 

70 
38 

75 
33 

82.6 
54.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

85 
64 

85 
62 

8  6 
6  1 

88 
62 

83 
62 

SO 

58 

83 
59 

84 
58 

88 
56 

79 
61 

77 
47 

83 
49 

87 
58 

79 
56 

81 
68 

83 
59 

83 
56 

83 
49 

84 
51 

85 
54 

88 

55 

86 
57 

73 
66 

75 
67 

79 
65 

87 
58 

88 
59 

88 
62 

74 

55 

70 
40 

76 
43 

82.3 
57.0 

MAYO   5  NN 

MAX 
MIN 

84 
64 

84 
61 

86 
60 

88 
62 

83 
62 

8  2 

60 

83 
58 

84 
58 

85 
48 

89 
46 

84 
47 

82 
44 

87 
52 

80 
53 

8  i 
68 

83 
57 

83 
56 

81 
44 

83 
45 

85 
48 

89 
49 

85 
52 

79 
61 

78 
63 

79 
65 

85 
54 

87 
54 

89 
60 

77 
56 

69 
32 

75 
31 

82.9 
53.5 

MELROSE 

MAX 
MIN 

81 
63 

82 
61 

80 
63 

82 
58 

80 
65 

8  1 
61 

82 
61 

82 
60 

86 
56 

78 
61 

78 
54 

84 
54 

84 
56 

78 
58 

74 
61 

82 
61 

81 
61 

32 
56 

80 
52 

82 
52 

88 

52 

84 
58 

78 
63 

76 
64 

85 
63 

66 
59 

85 
62 

88 
61 

72 
58 

70 
42 

72 
40 

80.7 
57.9 

PALATKA 

MAX 
MIN 

80 
69 

83 
65 

85 
69 

87 
62 

81 
67 

80 
67 

83 
64 

83 
65 

86 

60 

79 
66 

73 
53 

84 
58 

85 
58 

78 
63 

78 
65 

78 
65 

81 
66 

81 
59 

60 
60 

84 
58 

89 
57 

84 
59 

72 
67 

80 

63 

67 
67 

85 
62 

86 
61 

90 
66 

79 
62 

71 
44 

72 
45 

81  .4 
61.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  Ot  Month 

■age 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

PERRY 

MAX 

8S 
63 

86 
61 

87 
62 

88 
65 

87 
66 

83 
58 

86 

65 

88 
49 

85 
59 

77 
41 

84 
44 

67 
53 

84 
52 

84 
57 

64 
60 

84 
59 

83 
60 

84 
46 

85 
50 

89 
48 

86 
53 

84 
64 

77 
67 

SO 
65 

86 
56 

89 
56 

89 
60 

83 
56 

73 
35 

72 
32 

84.1 
55.5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

79 
TO 

89 
65 

82 
65 

86 
60 

83 
69 

83 
72 

84 
71 

80 
65 

65 
69 

90 
67 

72 
57 

81 
56 

81 
57 

75 
64 

78 
65 

61 
63 

79 
66 

82 
61 

77 
63 

82 
57 

84 
57 

78 
56 

72 
66 

78 
67 

85 
66 

83 
60 

82 
60 

69 
63 

80 
60 

65 
43 

74 
41 

60.6 
62.0 

STARKF 

MAX 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

MAX 

85 
66 

83 
64 

91 
65 

92 
67 

91 
66 

92 
65 

92 

91 

92 
67 

72 
47 

72 
47 

ai 

52 

79 
53 

81 
54 

83 
56 

85 
57 

83 
59 

85 
60 

87 
66 

89 
59 

88 
59 

84 
53 

81 
53 

83 
54 

79 
53 

80 

52 

78 
53 

79 
51 

84 
62 

72 
34 

72 
34 

83.4 
56.6 

usher  tower 

MAX 

90 
61 

85 
62 

86 

62 

67 
65 

87 
64 

84 
64 

85 

65 

66 
50 

85 
53 

81 
50 

85 
48 

86 

52 

89 
50 

60 
62 

82 
62 

64 

60 

82 
48 

83 
48 

85 
49 

87 
50 

87 
52 

79 
62 

78 
68 

82 
67 

85 
59 

86 
59 

69 
54 

79 
61 

71 
31 

77 
31 

83.6 
55.6 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

85 
67 

85 
66 

87 
67 

67 
69 

84 
61 

84 
60 

86 

64 

85 
60 

77 
58 

7a 

56 

84 
55 

80 

52 

80 
'8 

79 
62 

84 

60 

8  3 
65 

'8 
59 

80 
63 

80 
60 

87 
52 

83 
52 

75 
69 

79 
68 

7B 
66 

83 
62 

84 

60 

87 
60 

81 
62 

75 
33 

75 
35 

82.0 
59.5 

BAYPORT 

MAX 

as 

67 

83 
68 

84 
67 

67 
64 

85 
66 

83 
65 

86 

88 

84 
61 

84 
60 

65 
56 

84 
55 

82 
56 

84 
53 

82 
57 

88 
59 

8,' 
62 

85 
60 

83 
61 

84 
60 

82 
58 

82 
57 

83 
60 

82 
65 

80 
65 

83 

OB 

84 
65 

84 
65 

65 
63 

79 
46 

76 
45 

83.4 
60.6 

BPOOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

87 
69 

83 
68 

86 
67 

86 
66 

85 
66 

83 
64 

85 

85 

86 
60 

84 
63 

82 
56 

85 
59 

86 
65 

82 
63 

82 
64 

83 
63 

81 
64 

82 
61 

85 
60 

84 
59 

88 
62 

67 
62 

85 
64 

81 
66 

83 
66 

89 
65 

87 
66 

84 
62 

73 
46 

76 
50 

83.8 
62.5 

Bl  SHNELL  2  E 

MAX 

88 
66 

83 
67 

88 
67 

88 
88 

86 
62 

85 
62 

86 

97 

85 
60 

84 
59 

84 

55 

89 
54 

87 
51 

83 
61 

82 
63 

84 

62 

84 
64 

63 
60 

85 
58 

83 
56 

87 

52 

66 
53 

82 
65 

82 
67 

85 
67 

65 
61 

87 
55 

88 
60 

85 

59 

73 
38 

75 
35 

84.5 
58.8 

CLERMONT  6  S 

MAX 

89 
69 

80 
70 

88 
70 

67 
65 

68 
67 

S3 
69 

85 

84 

87 
65 

82 
65 

82 
60 

86 
60 

87 
58 

83 
64 

84 
64 

84 
64 

82 
66 

82 
64 

84 
64 

85 
62 

88 
59 

89 
59 

76 
68 

83 
63 

83 
66 

86 
64 

87 
61 

87 
65 

78 
64 

76 
47 

78 
46 

84.0 
63.4 

DAVTONA  BEACH 

MAX 

81 
73 

81 
72 

83 
75 

80 
75 

85 
74 

80 
60 

79 

8C 

79 
59 

76 
61 

79 
60 

71 
66 

75 
63 

80 
68 

75 
65 

73 
63 

79 
65 

79 
60 

74 
67 

79 
66 

76 
58 

82 
59 

83 
69 

75 
68 

76 
66 

84 
66 

79 
66 

80 
62 

87 
63 

70 
48 

69 
46 

78.4 
64.5 

DAVTONA  BEACH  «B  Ap 

MAX 
MIN 

81 
72 

83 
7* 

83 
68 

84 
61 

81 
67 

82 
74 

83 

81 

61 
69 

77 
66 

74 
63 

79 
59 

81 
58 

78 
64 

72 
65 

80 
68 

81 
68 

77 
63 

80 
66 

80 
61 

85 
60 

81 

60 

75 
70 

78 
70 

83 
68 

80 
63 

81 
63 

86 
63 

'0 
54 

69 
48 

72 
45 

79.3 
64,2 

DF  LAnD  5  N 

MAX 

85 
68 

85 
67 

85 
69 

86 
60 

86 
67 

65 
69 

84 

84 

84 
67 

78 
66 

78 
61 

63 
56 

85 
56 

84 
61 

84 
60 

82 
63 

80 

66 

'9 
61 

80 
63 

77 
62 

86 
59 

84 
56 

73 
68 

80 
68 

64 
66 

83 
64 

65 
62 

86 
61 

79 
62 

71 
49 

74 
45 

81.9 
62.5 

INVERNESS 

MAX 
M  I  N 

83 
68 

82 
67 

82 
68 

63 
62 

82 
67 

83 
67 

84 

82 

82 
60 

80 
63 

76 
58 

82 
59 

86 
62 

84 
64 

78 
64 

78 
64 

79 
65 

77 
61 

80 
61 

81 
59 

86 
58 

62 
61 

80 
67 

79 
67 

87 
68 

82 
66 

87 
59 

89 
64 

82 
64 

75 
47 

77 
44 

61.6 
62.4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

88 
70 

86 

70 

82 
68 

86 
64 

86 
66 

86 
64 

84 

88 

84 
63 

86 
63 

80 
61 

80 
59 

84 
57 

86 
62 

82 
65 

82 
63 

86 
66 

83 
65 

84 
65 

84 

62 

86 
57 

68 
59 

88 
69 

75 
69 

84 
67 

86 
64 

87 
61 

89 
63 

86 
67 

89 
59 

76 
48 

84,6 
63.3 

LISBON 

MAX 
MIN 

85 
69 

84 
68 

85 
68 

86 
61 

83 
64 

83 
61 

85 

88 

86 

62 

90 
61 

81 
56 

84 
56 

87 

55 

81 
62 

80 
63 

83 
62 

B2 
64 

81 
60 

83 
61 

84 
59 

87 
56 

86 
55 

77 
67 

80 
67 

84 
66 

85 
63 

87 
58 

87 
63 

83 
62 

73 
42 

77 
41 

83.3 
60,7 

OCALA 

MAX 

86 
65 

84 
65 

87 
65 

88 
61 

87 
66 

64 
64 

86 

B4 

68 
58 

86 
61 

82 
55 

86 

57 

88 
56 

63 
61 

83 
61 

84 
60 

84 
62 

83 
59 

84 

60 

85 
58 

89 
55 

86 
56 

77 
65 

77 
66 

61 
66 

83 
61 

85 
58 

86 
63 

78 
60 

78 
42 

78 
40 

83.9 
59.7 

OCALA  2  NE 

MAX 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
70 

83 
71 

87 
70 

87 
68 

87 
68 

84 
68 

85 
68 

82 
66 

86 
67 

79 
64 

81 

62 

66 
61 

a; 
61 

82 
63 

81 
64 

81 
65 

81 
65 

82 
66 

83 
65 

83 
64 

88 
62 

86 
62 

72 
69 

82 
69 

65 
67 

86 
67 

67 
65 

86 
67 

75 
55 

74 
51 

79 
49 

83.1 
64,5 

Saint  leo 

MAX 
MIN 

69 

70 

67 

65 

66 

86 
63 

67 
64 

67 

88 
65 

88 
63 

88 
58 

86 

59 

8  7 
60 

85 
63 

85 
64 

85 
63 

8". 
64 

85 
61 

85 
63 

85 
63 

88 
63 

89 
62 

79 
66 

82 
67 

83 
65 

87 
66 

68 
64 

88 
63 

75 
62 

77 
48 

60 
49 

85,4 
62.9 

sanford  exp  station 

MAX 
MIN 

85 
70 

84 

70 

85 
71 

86 
65 

86 
71 

83 
68 

84 

62 

84 
69 

79 
69 

80 
64 

83 
63 

86 
59 

81 
65 

60 
67 

82 
67 

81 
67 

80 
65 

62 
66 

82 
64 

86 
58 

83 
59 

74 
68 

81 
69 

86 
68 

83 
68 

85 
61 

89 
62 

32 
60 

72 
52 

77 
43 

62.4 
64.7 

TITUSvlLLE  2  H 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
74 

85 
73 

87 
68 

87 
66 

66 
74 

83 
72 

83 

87 
67 

82 
65 

78 
62 

80 
62 

84 
56 

79 
63 

83 
62 

81 
68 

82 
65 

62 
65 

82 
64 

62 
63 

87 
57 

65 
56 

79 
67 

82 
69 

80 
63 

84 
56 

85 
57 

89 
59 

83 
64 

71 
51 

77 
47 

82.9 
63.5 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

MAX 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

91 
65 

82 
70 

87 
71 

87 
69 

88 
68 

64 
68 

85 
67 

87 
66 

88 
68 

84 
66 

85 
64 

86 
63 

86 
58 

65 
65 

86 
65 

83 
65 

84 
65 

84 
62 

85 
61 

85 
63 

68 
54 

69 
56 

82 
66 

90 
65 

90 
61 

87 
64 

90 
65 

91 
60 

81 
65 

78 
54 

81 

52 

85.8 
63.6 

BARTON 

MAX 
MIN 

90 
63 

86 
63 

88 
63 

8  8 
63 

88 
61 

88 
64 

87 
64 

86 
65 

88 
66 

86 
63 

83 
61 

65 
60 

86 
60 

86 
62 

86 
64 

83 
63 

83 
64 

84 

62 

84 

60 

87 
60 

88 
68 

87 
60 

85 
66 

85 
66 

85 
64 

87 
65 

87 

60 

87 
64 

86 
67 

77 
49 

78 
47 

85,6 
61.8 

BPAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
67 

89 
70 

90 
69 

89 
69 

90 
68 

86 
66 

86 
67 

68 
67 

68 
66 

86 
64 

83 
61 

65 
62 

87 
57 

85 
63 

68 
64 

88 
63 

86 
65 

85 
63 

83 
62 

84 
61 

84 
55 

87 
57 

82 
67 

8  ) 

69 

61 

62 

«a 

62 

86 
63 

85 
63 

75 
64 

76 
51 

79 
48 

85.3 
63.1 

Cl  FARuATER 

MAX 
M  I  N 

69 
68 

85 
71 

86 
68 

86 
67 

87 
66 

85 
65 

65 
65 

85 
6b 

84 
64 

84 
63 

79 
59 

81 

57 

83 
59 

82 
63 

84 
64 

84 
63 

84 
63 

62 
62 

81 
61 

81 
59 

82 
60 

85 
67 

81 
62 

79 
68 

80 
63 

83 
64 

83 
62 

83 
66 

77 
64 

73 
49 

75 

51 

82.5 
62.9 

DFER  park 

MAX 
MIN 

FELLSHERE  *  w 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
69 

68 
65 

89 
70 

69 
72 

86 
70 

85 
70 

86 
68 

84 
69 

84 
65 

82 
62 

64 
60 

85 
60 

84 
62 

84 
65 

89 
62 

86 
60 

66 
61 

82 
60 

84 

59 

66 
60 

87 
61 

85 

60 

85 
60 

84 

59 

86 
60 

86 

57 

90 
67 

87 
56 

80 

60 

82 
49 

85.6 
62.5 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

88 
65 

80 
70 

87 
68 

87 
68 

87 
64 

85 
67 

86 
67 

87 
65 

87 
66 

85 
62 

84 
63 

64 
61 

86 
59 

85 
64 

85 
61 

81 
63 

82 
63 

84 
61 

85 
61 

64 

62 

87 
57 

86 
57 

80 
65 

85 

61 

66 
61 

88 
65 

68 

59 

88 
61 

82 
64 

77 
51 

80 
51 

84.8 
62.3 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

88 

70 

79 
70 

84 
76 

84 

77 

85 
76 

82 
75 

84 
70 

64 
72 

62 
69 

82 
64 

78 
67 

80 
66 

81 
63 

61 
68 

82 
65 

79 
63 

81 
71 

81 
67 

82 
64 

60 
61 

85 
58 

85 
59 

81 
68 

83 
68 

86 
65 

8  0 
64 

84 

62 

87 
61 

80 
66 

74 
54 

76 
56 

81.9 
66.3 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

87 
65 

84 
70 

66 
71 

87 
68 

87 
66 

85 
66 

86 
65 

66 
64 

86 
67 

83 
63 

83 
63 

64 
63 

88 
58 

83 
63 

84 
63 

84 
63 

83 
68 

83 
62 

84 
61 

83 
62 

86 
57 

86 
58 

79 
67 

Si 
67 

86 
70 

86 
69 

86 
59 

87 
60 

81 
66 

70 
48 

78 
49 

84.0 
63.2 

K1SSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

70 

75 

90 
70 

92 
75 

90 
60 

82 
70 

80 
60 

82 
70 

90 
75 

85 
60 

90 
65 

85 
62 

82 
65 

82 
60 

88 
62 

75 
60 

80 
60 

90 
65 

85 
70 

65 
72 

88 
60 

85 
59 

82 
60 

88 

60 

83 
60 

85 
60 

83 
65 

67 
70 

85 
60 

87 
65 

85 
45 

85.3 
64.2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
69 

86 
69 

31 
65 

86 
65 

84 
66 

65 
64 

85 
64 

86 
65 

83 
63 

62 
59 

84 
57 

85 

6  0 

83 
6  3 

84 

83 

b  g 

82 
62 

as 

60 

82 
60 

87 
58 

86 

83 
66 

83 

87 

86 
*  ; 

87 
58 

88 
62 

SO 
65 

75 
46 

78 
43 

84.1 
61.7 

LAKELAND   »B  CITY 

MAX 
MIN 

86 
70 

79 
71 

84 
71 

85 
69 

85 
69 

62 
69 

82 
67 

63 
68 

84 

67 

81 
63 

80 
60 

63 
62 

84 
64 

80 
64 

82 
65 

81 
64 

79 
65 

80 
63 

82 
63 

82 
64 

87 
63 

85 
63 

76 
6  7 

84 
68 

85 
65 

84 

67 

87 
67 

87 
66 

76 
57 

72 
50 

77 
55 

82.1 
64.7 

LAKE  PLACID  2  Sta 

MAX 
MIN 

90 
62 

85 
69 

89 
70 

88 
69 

87 
66 

86 
66 

67 
68 

88 
66 

88 
66 

86 
6* 

66 
63 

85 
62 

87 
58 

86 
65 

86 
64 

85 
64 

87 
65 

85 
62 

85 
63 

86 
64 

88 
49 

88 

53 

84 
67 

87 
65 

90 
59 

jg 
63 

90 
59 

90 
57 

62 
62 

78 

50 

62 

52 

66.4 
62.4 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

83 
69 

83 
71 

85 
75 

88 
74 

85 
72 

80 
60 

85 
48 

84 

70 

84 
67 

64 
65 

80 

65 

82 
63 

83 
61 

80 
66 

82 
65 

80 
68 

82 
65 

82 
69 

83 
64 

62 
60 

88 

60 

86 
59 

80 
70 

85 
69 

85 
67 

86 
69 

86 
69 

89 
62 

66 
65 

73 
49 

76 
52 

83.0 
64.7 

3m  R«l«r«DC4>  Not**  FoL) owing  SUtloo  Lnd«. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  M 

5> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MPIJNT A  I N  LAKE 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 

74 

86 
71 

85 
68 

87 
67 

84 
66 

84 

63 

84 
65 

85 
66 

82 
65 

81 

62 

84 
58 

64 

55 

83 
63 

83 
64 

62 
64 

82 
64 

81 
61 

84 
61 

64 
60 

86 
52 

87 
54 

82 
67 

85 
67 

85 
63 

86 
63 

87 
56 

88 
60 

83 
64 

74 
44 

78 

50 

83.8 
62.0 

MvAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

67 
68 

87 
69 

85 
68 

87 
68 

86 
65 

87 
65 

84 
64 

86 
65 

86 
65 

86 
62 

65 
58 

62 
59 

65 
58 

84 
63 

85 
62 

85 
62 

85 
59 

84 
59 

84 
53 

85 
54 

86 
60 

84 

65 

83 
59 

64 
60 

66 
62 

86 
65 

77 
44 

75 
50 

84.6 
61.1 

OkFEChOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
71 

83 
71 

87 
71 

85 
67 

86 
71 

85 
71 

85 
69 

86 
68 

85 
65 

65 
66 

83 
65 

62 
63 

65 
66 

85 
65 

82 
66 

82 
65 

84 
64 

83 
64 

85 
65 

84 
58 

86 
61 

66 
68 

81 
67 

65 
65 

83 
66 

87 
63 

67 
64 

85 
67 

79 
53 

76 
55 

84,4 
65.5 

PARR  t  SH 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
70 

90 
68 

90 
67 

90 
65 

88 
65 

68 
65 

69 

65 

90 
65 

89 
60 

87 
57 

88 
59 

88 
58 

86 
58 

88 
63 

87 
62 

66 
63 

88 
61 

86 
61 

67 
60 

88 
55 

90 
57 

85 
65 

85 
69 

66 
63 

90 
63 

90 
63 

69 
63 

62 
68 

79 
44 

82 
45 

87.4 
61.7 

Pi  ANT  C  !  TV 

MAX 
MIN 

91 
66 

83 
68 

89 
69 

90 
65 

90 
64 

87 
64 

67 
65 

89 
64 

89 
63 

85 
60 

84 
57 

87 
57 

89 
56 

85 
62 

86 
63 

87 
62 

65 
64 

65 
61 

86 
61 

66 
56 

86 
56 

89 
55 

87 
65 

85 
66 

86 
61 

88 
63 

69 
56 

89 
61 

65 
65 

77 
44 

80 
44 

86.5 
60.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

89 
72 

82 
73 

87 
72 

87 
70 

87 
70 

85 
70 

86 
69 

86 
70 

85 
68 

85 
67 

81 
63 

84 
63 

86 
64 

83 
66 

85 
66 

85 
66 

83 
67 

82 
66 

81 
65 

60 
64 

83 
67 

65 
67 

79 
66 

76 
69 

60 
67 

65 
67 

85 
67 

83 
70 

74 
60 

74 
55 

77 
56 

83,0 
66,6 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
69 

89 
67 

88 
67 

90 
66 

86 
65 

88 
65 

87 
65 

S8 
65 

88 
60 

85 
59 

86 
59 

87 
59 

85 
62 

87 
63 

88 
62 

86 
63 

81 
61 

85 
61 

82 
61 

85 
55 

89 
58 

64 
66 

84 
67 

84 
67 

85 
62 

86 
63 

84 
64 

79 
67 

74 
46 

80 
47 

85.5 
62.2 

TA«PA   WH  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
68 

84 
70 

89 
69 

89 
67 

89 
67 

88 
66 

88 
66 

88 
67 

86 
63 

87 
64 

84 
60 

84 
60 

88 
61 

84 
64 

85 
64 

88 
64 

86 

65 

85 
64 

84 
61 

84 
61 

86 
57 

88 
59 

81 

65 

64 
65 

84 
63 

89 
64 

88 
59 

86 
63 

74 
45 

77 
41 

79 
43 

85.5 
61.8 

TARPON  SPf-S  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

86 
66 

89 
69 

86 
66 

89 
65 

89 
65 

88 
64 

89 
53 

87 
65 

83 
61 

84 
61 

87 
57 

84 
58 

86 
58 

85 
54 

84 
54 

66 
62 

86 
62 

86 
62 

83 
60 

83 
65 

80 
57 

81 
55 

84 
61 

64 
61 

81 
63 

81 
63 

84 
54 

85 
55 

S3 
61 

72 
48 

74 
46 

84.2 
59.7 

VFNICF 

MAX 
MIN 

90 
68 

87 
70 

88 
70 

85 
69 

89 
67 

86 
68 

87 
66 

87 
66 

88 
66 

86 
64 

85 
60 

86 
62 

86 
62 

85 
64 

85 
65 

86 
64 

87 
65 

85 
62 

84 
64 

85 
63 

82 
57 

83 
59 

85 
67 

80 
69 

Bl 

65 

83 
66 

87 
67 

82 
66 

80 
69 

77 
50 

79 

52 

84.7 
64.3 

VfBO  PEACH   FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
69 

79 
71 

84 
75 

83 
73 

85 
75 

83 
77 

83 
76 

83 

n 

83 
70 

81 

65 

79 
68 

80 
65 

80 
66 

80 
65 

83 
67 

81 
67 

82 
73 

81 
69 

82 
65 

80 
61 

86 
60 

84 
63 

80 
70 

83 
69 

65 
66 

BO 
66 

83 
63 

66 
63 

77 
64 

74 

55 

75 
56 

81.6 
67.3 

WAUCHLlLA   2  N 

MAX 
MIN 

90 
66 

85 
69 

87 
70 

87 
67 

88 
65 

85 
67 

85 
65 

86 
65 

87 
66 

85 
62 

83 
61 

86 
59 

86 

56 

86 
63 

65 
64 

83 
63 

84 
65 

64 
62 

65 
60 

85 
62 

87 
55 

67 
57 

84 
65 

85 
66 

66 
62 

88 
64 

90 
60 

66 
60 

84 
65 

76 
45 

79 
46 

85.4 
62.1 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

87 
69 

83 
71 

87 
70 

85 
69 

87 
69 

84 
67 

83 
67 

65 
66 

86 
66 

62 
65 

82 
61 

86 
61 

87 
56 

84 
64 

83 
65 

83 
64 

82 
65 

82 
63 

85 
61 

84 
63 

85 
62 

84 
64 

80 
66 

83 
66 

64 
61 

86 
66 

87 
56 

87 
56 

81 
65 

74 

50 

75 
52 

83,6 
63.4 

FVERCLADFS  AND  Sw 
f  OAST 

bkle  glade  Exp  sta 

MAX 
MIN 

86 
64 

87 
68 

85 
70 

87 
68 

87 
63 

81 
71 

86 
67 

87 
68 

87 
66 

84 

60 

82 
67 

B  1 
62 

83 
59 

85 
60 

85 
74 

84 
64 

82 
64 

83 
63 

83 
63 

83 
63 

83 
54 

84 

56 

85 
65 

84 
64 

84 
63 

85 
66 

85 
63 

65 
60 

85 
65 

81 

50 

78 
51 

84.1 
63.3 

Big  cypress  res 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
66 

86 
69 

87 
71 

84 

69 

83 
71 

83 
69 

84 
70 

81 
65 

81 
62 

78 
64 

79 
63 

82 
60 

85 
59 

81 
65 

84 
64 

82 
64 

82 
63 

63 
63 

82 
64 

84 
57 

85 
58 

84 
65 

84 
64 

85 
65 

85 
67 

84 

68 

86 
65 

82 
66 

79 
53 

79 
57 

63.2 
64.3 

CANAL    POINT  USDA 

MAX 
MIN 

87 
63 

88 
66 

84 
68 

65 
69 

65 
67 

85 

71 

85 
69 

86 
68 

B7 

68 

80 
66 

81 
66 

82 
60 

60 
65 

83 
64 

84 
64 

84 
64 

82 
65 

82 
65 

63 
65 

83 
65 

85 
53 

84 
56 

84 
68 

84 
67 

81 
66 

84 
65 

87 
60 

84 
56 

82 
56 

77 
54 

62 
68 

63.5 
64.2 

CAPTIvA 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 
73 

88 
74 

88 
74 

87 
72 

85 
71 

86 
71 

86 
71 

84 

72 

85 
70 

63 
67 

84 
67 

65 
70 

83 
70 

86 
68 

85 
68 

85 
70 

82 
69 

83 
69 

63 
69 

83 
6 1 

63 
68 

64 
7  1 

80 
70 

82 
70 

63 
7  I 

64 
73 

82 
70 

80 
70 

76 
60 

78 
6 1 

83,9 
69.4 

CI  EWISTON  u  S  ENG 

MAX 
HIN 

87 
69 

b; 

72 

89 
68 

86 
75 

86 
73 

82 
68 

85 
73 

86 
70 

85 
69 

84 
66 

63 
67 

61 

67 

85 
60 

83 
67 

82 
67 

61 
68 

81 

66 

62 
65 

82 
63 

86 
70 

81 
55 

83 
56 

61 
64 

83 
63 

66 
63 

89 
64 

87 
63 

67 
63 

87 
65 

62 
59 

76 
61 

84,0 
65,6 

DfvIL".  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

EvERGI  ADE5 

MAX 
MIN 

82 
72 

90 
70 

89 
73 

89 
72 

89 
71 

89 
70 

86 
72 

88 
71 

88 
73 

67 
65 

83 
68 

86 
67 

87 
65 

87 
64 

86 
65 

65 
66 

86 
66 

86 
65 

65 
64 

66 
66 

87 

60 

86 
60 

87 
65 

83 
65 

65 
67 

87 
66 

86 
71 

63 
71 

86 
69 

60 
55 

81 

57 

66.0 
66.9 

FLAMINGO   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

87 
73 

83 
75 

88 
73 

86 
74 

84 
73 

81 
73 

85 
73 

84 
72 

a? 
66 

87 
66 

85 
70 

65 
68 

85 
69 

85 
69 

83 
69 

84 
67 

85 
66 

63 
67 

82 
66 

84 
65 

83 
60 

86 

62 

84 

63 

82 
65 

84 
68 

86 
70 

84 
72 

85 
73 

S3 
66 

81 
66 

78 
59 

64.2 
66.6 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
71 

89 
71 

88 
72 

88 
71 

88 
67 

88 
70 

89 

69 

89 
70 

67 
68 

67 
65 

84 
6  7 

86 
63 

87 
63 

86 
67 

86 
65 

86 
65 

88 
66 

66 
64 

65 
65 

66 
63 

87 
57 

89 
60 

86 
68 

83 
68 

66 
64 

66 
66 

87 
70 

86 
67 

83 
55 

79 
54 

81 
54 

66.2 
65.3 

IkOIANTOWN 

MAX 
MIN 

90 
6* 

89 
70 

82 
70 

86 
68 

82 
65 

86 
72 

83 
72 

85 
68 

86 
66 

88 

62 

83 
65 

81 
62 

83 

59 

63 

62 

63 

62 

81 
62 

78 
54 

83 
62 

83 
62 

63 

60 

83 
55 

86 
56 

66 
66 

86 
66 

63 
65 

85 
62 

86 
61 

82 
59 

85 
63 

81 
51 

78 
54 

63.8 
62,7 

LA  BFILE 

MAX 
MIN 

86 
60 

87 
65 

87 
65 

87 
66 

87 

56 

86 

86 

88 
65 

87 
62 

86 
58 

83 
63 

83 
59 

82 
57 

85 
61 

85 
59 

85 
60 

88 
63 

85 
64 

86 
65 

67 
60 

88 
48 

89 
52 

66 
64 

88 
63 

89 
63 

90 
62 

89 
64 

90 
61 

S3 
67 

79 
46 

80 
50 

86.0 
60,  3 

MILFS  CI  TV  TOWER 

MAX 
MIN 

83 
69 

88 
67 

88 
70 

88 
69 

87 
67 

86 
70 

86 
70 

86 
70 

86 
62 

64 
64 

86 
59 

85 
61 

84 
63 

85 
64 

85 
65 

84 
63 

65 
61 

65 
62 

86 
50 

68 

53 

86 
64 

65 
68 

88 
65 

66 
63 

78 
50 

85.5 
63,6 

MOORF   HAVEN   LOCK  1 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
70 

85 
72 

86 

to 

65 
66 

85 
69 

85 
70 

85 
68 

66 
67 

84 

63 

84 
66 

83 
63 

82 
61 

84 
65 

83 
63 

63 
64 

83 
65 

83 
63 

82 
62 

83 
64 

83 
55 

85 
57 

85 
63 

63 
64 

85 
65 

87 
63 

86 
67 

88 
63 

68 
64 

82 
50 

76 
52 

84.5 
63,9 

NAPLES.  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

86 

90 

86 

89 

88 

88 

88 

69 

89 

90 

86 
67 

88 
65 

66 
62 

86 
64 

86 
64 

66 
64 

88 
65 

87 
63 

85 
60 

67 
60 

86 
54 

85 
57 

85 
60 

82 
66 

85 
64 

66 
64 

86 
65 

65 
65 

85 
72 

60 
53 

82 
56 

86.4 
64.4 

Pi  NT  A  GORDA 

MAX 
MIN 

92 
73 

90 
72 

90 
74 

91 
74 

91 
71 

85 
70 

86 
69 

86 
70 

BS 
68 

86 
70 

88 
71 

88 
64 

86 
65 

86 
67 

85 
66 

86 
66 

65 
66 

87 
65 

85 
65 

86 
63 

85 
62 

87 
63 

88 
67 

65 
69 

86 
69 

86 
67 

86 
68 

87 
69 

66 
70 

81 
53 

77 
53 

86.4 
67.1 

T  AM  t  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

8". 

75 

90 
72 

88 
74 

87 
74 

87 
72 

85 
76 

85 
74 

87 
73 

86 
70 

86 
67 

83 
70 

87 
68 

86 
68 

87 
68 

85 
68 

65 
68 

86 
69 

86 
66 

88 
65 

89 
66 

69 

90 

91 

87 

66 

90 

90 

89 
70 

89 

81 
59 

80 
59 

86.9 

1  OWER  EAST  COAST 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

90 
73 

84 

72 

88 
71 

86 
72 

85 
73 

85 
78 

85 
76 

85 
13 

86 
69 

85 
66 

84 
67 

76 
66 

84 
74 

83 
67 

64 
66 

84 
66 

82 
66 

82 
67 

84 
66 

83 
65 

64 
62 

66 
61 

87 
62 

66 
67 

86 
66 

86 
67 

86 
67 

87 
68 

89 
67 

85 
59 

79 
59 

64.6 
67,7 

FT   LAtDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 
MIN 

85 
75 

87 
72 

83 
69 

82 
78 

56 
76 

87 
72 

86 
73 

86 
74 

84 

70 

83 
74 

80 
69 

67 
68 

SO 
76 

82 
75 

82 
7* 

85 
74 

83 

70 

82 
69 

80 
66 

79 
67 

64 
65 

85 
65 

84 
69 

63 
68 

88 

70 

84 
71 

85 
72 

89 

70 

66 

69 

64 

60 

80 
68 

63,9 
70,6 

FT  I  At  DERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
71 

84 
71 

87 
71 

85 
74 

65 
74 

65 
72 

84 
74 

85 
75 

85 
69 

85 
64 

84 
68 

78 
63 

83 
65 

82 
64 

84 
65 

62 
68 

82 
68 

80 
66 

82 
60 

83 
63 

83 
58 

85 
5  8 

87 
66 

86 

65 

84 

65 

86 
68 

86 
69 

86 
66 

89 
66 

85 
58 

79 
57 

84.3 
66,5 

HIAl  E  AH 

MAX 
MIN 

90 
74 

83 
71 

66 
72 

87 
77 

86 
76 

85 
77 

64 

72 

84 
74 

86 
68 

86 
65 

84 
69 

80 
70 

84 
69 

84 
66 

83 
65 

80 
67 

62 
66 

87 
63 

85 
65 

86 

86 
60 

87 

87 
66 

86 

89 

66 

68 

88 

86 

60 

78 
56 

85,2 
68,0 

HOMESTEAD  FxP  STA 

MIN 

85 
72 

88 

70 

87 
72 

86 
72 

85 
69 

85 
75 

84 
73 

86 
71 

86 
69 

85 
62 

78 
66 

85 
65 

83 
65 

64 
64 

82 
66 

81 
65 

83 
67 

82 
64 

63 
63 

84 
61 

84 
54 

85 

86 
6 1 

86 
63 

87 

62 

66 

86 

87 
67 

86 
64 

78 
59 

78 
57 

64,3 
65,5 

LTXAHATCHEE 

MAX 
HIN 

87 
63 

86 
64 

88 
71 

86 
69 

85 
70 

84 
72 

65 
73 

65 
70 

84 
67 

63 
60 

82 
67 

63 
63 

64 
59 

85 
57 

64 
61 

83 
65 

82 
65 

82 
63 

83 
62 

84 
63 

86 
54 

86 
55 

85 
67 

83 
66 

86 
65 

89 
65 

89 
63 

88 
57 

85 
64 

80 
55 

80 
53 

84.6 
63.5 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

HAX 
HIN 

8". 
76 

85 
75 

85 
71 

65 
77 

63 
72 

87 
72 

83 
70 

84 
74 

64 
68 

63 
67 

78 
64 

82 
66 

62 
66 

82 
71 

81 
66 

80 
66 

60 
66 

81 
65 

82 
62 

82 
62 

63 
63 

66 
64 

86 
66 

86 
66 

S3 
68 

84 
69 

84 
69 

84 
71 

85 
68 

78 
58 

76 
67 

82.9 
68.0 

MIAMI  BEACH 

MAX 
HIN 

85 

so 

84 
77 

84 
73 

82 
75 

82 
78 

82 
79 

81 
72 

62 
74 

63 
72 

61 
74 

80 
69 

60 
70 

79 
75 

80 
75 

60 
69 

60 
74 

79 
69 

79 
70 

83 
67 

61 
68 

64 
66 

68 
69 

89 
69 

84 
69 

62 
72 

86 
73 

81 

75 

84 
73 

67 
72 

82 
64 

75 
71 

82.2 
72.1 

i  FoOowtog  Strifcn 
122  - 


DAILY  TEMPERATURES 


f  LOR  I  DA 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

* 

> 
< 

M  f  AM  I    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

(3 
74 

86 
73 

86 
74 

85 
78 

85 
78 

84 
74 

84 

85 
72 

85 
70 

84 
67 

79 

70 

83 
68 

81 
69 

83 
68 

83 
69 

79 
68 

81 
69 

31 
65 

82 
65 

82 
66 

84 
64 

85 

62 

85 
68 

64 

67 

84 
66 

84 
71 

72 

85 
72 

66 

61 

63 

69)2 

MTAMI   12  SSw 

MAX 
MIN 

68 
76 

86 
71 

87 
72 

88 
73 

86 
76 

86 
77 

84 

85 
69 

86 
68 

86 

65 

65 
68 

81 

65 

84 
66 

83 
65 

85 
62 

83 
65 

80 
66 

82 
65 

83 
63 

83 
65 

83 
56 

85 
58 

85 
63 

86 
64 

65 
65 

83 
68 

85 
69 

85 
67 

86 
67 

59 

78 
59 

66.7 

pompano  beach 

MAX 
MIN 

86 
72 

84 

72 

86 

70 

86 
78 

85 
77 

85 
75 

85 

86 
76 

85 
70 

85 
66 

80 
65 

84 

65 

84 
67 

85 
67 

85 
67 

63 
68 

81 
68 

82 
67 

83 
64 

83 
65 

87 
61 

87 
60 

86 
67 

65 

67 

85 
67 

67 
69 

87 

70 

88 
66 

86 
67 

58 

60 

67.9 

R0VAL  PAL*  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

87 
7* 

88 
71 

88 

72 

88 
72 

88 

70 

64 

75 

85 

J7 

87 
69 

87 
66 

87 
69 

85 
66 

83 
67 

85 
65 

83 
66 

83 
65 

85 
67 

85 
65 

84 
63 

66 
64 

86 
59 

87 
60 

88 

62 

86 
64 

68 
65 

87 
69 

68 
66 

85 
69 

87 
65 

79 

57 

78 
56 

85,6 
66,4 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

84 
73 

87 

70 

88 
72 

87 
72 

87 
75 

86 
72 

86 
67 

86 
71 

87 
68 

85 
64 

79 
68 

85 
65 

85 
65 

85 
61 

83 

66 

80 
60 

83 
67 

83 
66 

84 
63 

85 
64 

86 
55 

86 
57 

86 
63 

86 

63 

87 
64 

87 
68 

90 
66 

88 
67 

85 
66 

78 
58 

78 
58 

84,9 
65.7 

STUART    1  ' 

MAX 
MIN 

85 
73 

82 
70 

84 
71 

88 

77 

86 
71 

80 
76 

84 

75 

84 

72 

82 
69 

80 
65 

8  1 
66 

8  1 
66 

81 
65 

6  1 
69 

82 
68 

78 
66 

79 
71 

80 
64 

82 
65 

81 

65 

83 
58 

83 

62 

83 

66 

83 
68 

87 
68 

86 
67 

88 

63 

87 
63 

87 
67 

87 
53 

76 
58 

82.9 
67.1 

W   PALM   BCH   RA0I0  WJNO 

MAX 
MIN 

85 
77 

82 
69 

86 

73 

83 
77 

85 
74 

77 

84 
74 

84 

75 

82 
71 

85 
72 

81 
69 

81 
67 

83 
74 

83 
73 

84 

7* 

80 
68 

81 
67 

80 
'1 

82 
65 

82 
66 

87 
62 

88 

65 

86 
68 

84 
68 

65 
68 

6  3 
69 

83 

70 

66 

8  5 
67 

56 

62 

8  3  2 
69.5 

WF5T  palm  beach  wB  AP 

MAX 
MIN 

70 

70 

87 
73 

86 
77 

86 
74 

85 
76 

85 
73 

85 
74 

83 
69 

84 
65 

81 
68 

84 
67 

63 
69 

84 

72 

85 

72 

76 
66 

82 
69 

83 
68 

84 
66 

84 

66 

88 
62 

87 
63 

86 

70 

64 
68 

85 
66 

8  5 
70 

6  7 

70 

87 
65 

85 
66 

56 

61 

68.5 

DRV  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

89 
74 

90 
73 

89 
71 

86 
78 

85 
79 

85 
79 

85 
76 

94 
78 

85 
77 

84 

75 

82 
72 

83 
70 

81 
75 

84 

77 

82 
79 

81 
74 

86 
74 

88 
76 

85 

75 

81 
76 

83 
77 

85 
73 

83 
75 

63 
75 

81 

70 

82 
76 

83 

77 

82 
75 

65 
75 

77 
72 

79 
73 

83.8 
75.0 

KEY  WEST  kS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
70 

87 
75 

87 
77 

87 
76 

85 
7  7 

86 
75 

85 
75 

85 
75 

83 
75 

83 
76 

82 
75 

83 
73 

82 
75 

83 
74 

82 
70 

82 
72 

82 
74 

82 
73 

80 
73 

81 
73 

81 
74 

82 
73 

79 
73 

63 
73 

82 
74 

83 
74 

85 
76 

86 
75 

83 
73 

76 
69 

79 
69 

82.9 
73.8 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

84 

72 

88 
75 

87 

74 

86 
76 

85 
74 

86 
73 

82 
72 

84 
74 

85 
78 

63 
74 

80 
73 

82 
72 

81 

70 

83 
73 

80 
68 

81 

71 

82 
74 

81 
72 

81 
71 

81 
71 

82 
72 

84 
67 

80 
71 

81 

70 

82 
69 

84 
75 

84 

75 

85 
71 

82 
74 

79 
67 

79 
66 

82.7 
72.1 

TAvERNIER 

MAX 
MIN 

86 
76 

85 
75 

86 
76 

83 
74 

85 
75 

81 
72 

84 

73 

85 
76 

85 
73 

84 

72 

84 

73 

83 
69 

82 
70 

83 
72 

82 
68 

82 
69 

a; 
71 

81 
'0 

82 
69 

82 
69 

83 
69 

86 
66 

82 

70 

8  1 

70 

82 
69 

84 

75 

8". 

75 

85 
74 

36 
74 

67 
65 

79 
67 

83.5 
71.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1 ,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

50-99 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Ijs  S 

O     68  « 

£  II 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

< 

N 

7.3 

34 

E 

15 

0 

2 

0 

0 

0 

O 

2 

88 

2.0 

.  - 

NNE 

15 

10.6 

28++ 

N 

23 

85 

88 

60 

78 

3 

3 

5 

2 

0 

0 

13 

4.6 

L 

10.3 

27++ 

NNE 

7+ 

85 

86 

50 

67 

4 

1 

° 

0 

0 

0 

5 

3.5 

N 

19 

8.4 

40 

NE 

24 

89 

90 

54 

74 

4 

4 

2 

0 

0 

11 

75 

3.7 

r 

ENE 

36 

13.7 
8.5 

36 

NE 

6 

77 
_ 

79 

66 

73 

6 
4 

4 

4 

2 
1 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

75 
74 

4.  2 
3.4 

E 

15.5 

_ 

0 

4 

4 

2 

1 

0 

11 

63 

5.5 

NE 

20 

11.4 

32++ 

ENE 

6 

83 

89 

58 

71 

5 

3 

6 

1 

2 

0 

17 

5.7a 

1 

NNE 

20 

10.4 

21++ 

N 

29  + 

8, 

87 

50 

69 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

3.8 

■ 

NET 

6.4T 

33 

N 

29 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

85 

i 

N 

33 

9.3 

25++ 

N 

29 

86 

,1 

44 

64 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

2.3 

NNE 

34 

12.6 

29++ 

E 

15 

66 

92 

46 

68 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

75 

3.2 

{ 

ENE 

24 

11.4 

37++ 

ENE 

6 

7, 

84 

56 

71 

5 

2 

3 

5 

2 

1 

18 

5.9 

Si 

apalachicola  we  city 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 
FORT  MYERS  WB  AIRPORT 
JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 
KEY  WEST  WB  AIRPORT 
LAKELAND  WB  CITY 
MIAMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 
TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 
TAMPA  WB  AIRPORT 
WEST  PALM  BEACH  WB  AI RPORT 

t    AP  DATA. 

B    CITY  OFFICE  DATA. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORluA 
OCTOBER  196  3 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.09 

.16 

.19 

.16 

.04 

.25 

.19 

.22 

.22 

.19 

.18 

.05 

.22 

.22 

.2  1 

.19 

.17 

.21 

.18 

.15 

.20 

.15 

.  1 1 

.07 

.06 

.07 

.11 

.16 

.33 

.12 

.14 

W  I  ND 

16 

36 

I* 

12 

23 

35 

31 

16 

17 

41 

27 

10 

17 

43 

34 

35 

27 

20 

20 

17 

15 

17 

30 

28 

27 

16 

13 

25 

94 

16 

31 

MAX 

84 

93 

93 

92 

90 

89 

91 

92 

93 

9  0 

85 

87 

88 

8  9 

86 

88 

88 

87 

82 

87 

87 

88 

84 

75 

79 

91 

85 

83 

81 

74 

77 

MIN 

59 

68 

68 

69 

6  1 

61 

61 

60 

60 

64 

60 

60 

64 

66 

58 

62 

61 

^7 

55 

'7 

58 

5  8 

66 

fc 

59 

61 

65 

^2 

43 

4  7 

WOODRUFF  DAM 

tvAR 

.22 

.17 

•  18 

.  1  9 

.  1  9 

•  26 

.  1  8 

.25 

.  1  8 

.  2  4 

•  26 

.  2  1 

I  4 

.20 

.29 

.23 

.22 

24 

•  2  1 

.17 

29 

•  1  1 

07 

.  1  4 

•  1  2 

28 

•  30 

•  15 

WIND 

as 

102 

67 

25 

45 

111 

104 

68 

37 

59 

86 

56 

'21 

66 

103 

113 

8  6 

*55 

45 

46 

*32 

26 

73 

112 

96 

44 

31 

13 

127 

158 

43 

Gainesville  3  wsw 

EVAP 

,20 

•  21 

.  1  6 

.17 

.20 

.  1  8 

14 

.10 

.10 

.1' 

16 

08 

.21 

.15 

.  30 

•  16 

•  15 

WIND 

5 

10 

5 

''I 

35 

10 

35 

*15 

'lO 

*15 

*25 

'lO 

0 

45 

10 

30 

35 

'l5 

'25 

*20 

5 

'20 

*50 

55 

*20 

10 

10 

"lO 

50 

15 

5 

MAX 

90 

89 

90 

90 

89 

83 

86 

84 

87 

86 

83 

85 

86 

85 

80 

83 

85 

85 

83 

86 

88 

85 

83 

76 

83 

96 

86 

85 

92 

74 

75 

MIN 

68 

64 

66 

62 

68 

64 

62 

62 

59 

63 

53 

56 

58 

60 

64 

63 

63 

56 

55 

54 

58 

65 

66 

66 

62 

60 

65 

59 

42 

44 

NORTH  CENTRAL 

L I SBON 

EVAP 

.18 

.18 

.  16 

.16 

.  1  3 

.15 

.  19 

.21 

.16 

.16 

.18 

.15 

.16 

.17 

.10 

•  14 

.  1  5 

.  14 

.13 

.16 

.17 

.16 

.14 

.07 

.16 

.16 

.16 

.19 

.23 

.16 

.12 

WIND 

15 

25 

15 

10 

20 

30 

25 

20 

15 

20 

30 

10 

15 

30 

15 

20 

30 

30 

20 

15 

20 

25 

35 

65 

45 

15 

15 

25 

40 

15 

15 

SOUTH  CENTRAL 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.08 

.28 

.19 

.22 

.22 

.24 

.21 

.25 

.22 

. 

.2  3 

.23 

.24 

.29 

.21 

.  1  8 

.17 

.  1  7 

.20 

.16 

.19 

- 

.20 

.14 

.20 

.18 

.16 

.21 

.24 

.16 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.20 

.  1  1 

.20 

.21 

.27 

.25 

.20 

.20 

.18 

.16 

.10 

.13 

.19 

•  21 

.07 

.14 

.18 

.27 

.15 

.21 

.22 

.25 

.25 

.18 

.15 

.17 

.18 

.20 

.25 

.23 

VERO   BEACH  FAA  AP 

EVAP 

•  1 1 

" 

.  54 

•  *  7 

.  36 

•  38 

.  4  3 

•  33 

• 

.27 

.16 

.  1  8 

.24 

•  24 

.27 

.  1  7 

30 

• 

* 

• 

• 

.21 

.19 

• 

1 

.20 

•  16 

•  21 

•  1  7 

•  31 

.21 

EVERGLADES  AND  Sw 

COAST 

belle  glade  exp  sta 

EVAP 

.21 

■  1 2 

.  8 

.  9 

•  25 

•  22 

•  20 

•  22 

.13 

,07 

.14 

• 

.20 

.13 

,18 

•  1 2 

* 

1  ft 

• 

.19 

.19 

.  1  8 

.23 

.  1  3 

. 

•  18 

1  A 

•  16 

• 

•  25 

. 

CLEWISTON  u  s  eng 

EVAP 

.14 

.15 

.10 

.20 

.22 

.18 

.28 

.18 

.22 

.18 

.15 

.25 

.12 

.13 

.22 

.18 

.12 

.20 

.20 

.15 

.15 

.17 

.  1  3 

.13 

.12 

.13 

.13 

.13 

.15 

.26 

.15 

MAX 

90 

89 

89 

88 

87 

85 

85 

86 

88 

85 

85 

83 

85 

85 

84 

84 

83 

85 

84 

88 

83 

81 

81 

82 

78 

83 

83 

86 

79 

81 

74 

MIN 

7  I 

7  7 

77 

7^ 

77 

7' 

7* 

76 

74 

74 

74 

70 

7^ 

73 

74 

72 

73 

7^ 

7^ 

70 

70 

72 

72 

7* 

7^ 

68 

72 

65 

65 

flamingo  ranger  sta 

EVAP 

* 

•  1  8 

"  '  3 

■  17 

'  ' 

* 

'  7 

.29 

■  29 

.15 

.26 

16 

1  6 

1  0 

2  ^ 

14 

}1 

^2 

2^ 

30 

W  I  ND 

21 

91 

91 

72 

54 

57 

35 

'6 

33 

35 

43 

47 

43 

38 

89 

126 

MAX 

85 

9* 

92 

88 

89 

81 

85 

86 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

88 

86 

85 

85 

86 

90 

87 

86 

85 

89 

89 

96 

88 

88 

88 

87 

87 

MIN 

76 

74 

75 

74 

74 

70 

72 

7^ 

69 

69 

70 

69 

6  7 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

64 

62 

61 

65 

67 

72 

72 

74 

64 

63 

62 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

•  16 

.17 

•  1  8 

.25 

.27 

.  2  7 

.26 

•  24 

.20 

.  1  7 

■  1  8 

•  20 

.21 

.24 

.15 

2  j 

19 

18 

22 

1  6 

.16 

16 

.12 

•  29 

24 

WIND 

13 

21 

49 

°62 

77 

120 

107 

*94 

95 

85 

98 

57 

50 

57 

69 

89 

70 

*91 

"'I 

68 

40 

40 

74 

76 

*36 

23 

24 

14 

8 

68 

73 

MAX 

91 

92 

87 

88 

88 

84 

84 

87 

88 

85 

84 

85 

80 

85 

84 

84 

86 

86 

H5 

S3 

83 

82 

82 

83 

85 

68 

86 

67 

82 

83 

74 

MIN 

67 

67 

71 

68 

64 

64 

66 

73 

65 

61 

60 

63 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

61 

61 

57 

57 

59 

63 

63 

74 

67 

65 

65 

46 

45 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

•  1  5 

.32 

.21 

•  0  5 

.16 

•  1  1 

.14 

.  2  1 

.  1  3 

•  24 

.21 

.14 

.12 

19 

04 

•  1  5 

WIND 

9 

I  3 

37 

51 

62 

*97 

84 

*39 

17 

13 

28 

9 

25 

37 

47 

31 

32 

24 

5 

2 

1 

0 

0 

2 

0 

2 

6 

0 

1 

37 

'29 

MAX 

88 

87 

88 

88 

83 

80 

8  2 

87 

88 

89 

83 

87 

88 

86 

83 

84 

84 

84 

8(, 

88 

88 

88 

90 

83 

90 

84 

86 

84 

87 

82 

77 

MIN 

75 

72 

76 

ll* 

7  0 

74 

74 

'  3 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

68 

68 

68 

68 

8 

70 

67 

66 

70 

70 

74 

74 

74 

74 

71 

70 

6  0 

LOWER  EAST  COAST 

FT   LAUDEROALE   EXP  STA 

EVAP 

.  2  3 

.09 

.25 

.  30 

.33 

.  24 

.25 

,28 

.  14 

.21 

.  10 

.22 

•  25 

.14 

.31 

.  1  4 

.07 

.29 

•  14 

.20 

.  1  8 

•  19 

.  1  7 

•  02 

.26 

•  17 

•  15 

.24 

.20 

WIND 

14 

30 

1  7 

31 

20 

15 

38 

41 

19 

23 

30 

19 

24 

25 

31 

22 

20 

22 

17 

24 

28 

22 

35 

27 

32 

12 

26 

6 

9 

42 

24 

HIALEAH 

EVAP 

.24 

.10 

.09 

.20 

.30 

.29 

.14 

.17 

.24 

.11 

.24 

.12 

.23 

.23 

.33 

.17 

.  1  7 

.16 

.16 

.16 

.  18 

.16 

.18 

.09 

.11 

.18 

.13 

.20 

.16 

WIND 

1.8 

31 

59 

128 

'6 

172 

176 

no 

66 

34 

38 

33 

53 

.  46 

62 

48 

43 

44 

42 

12 

31 

19 

15 

14 

28 

9 

13 

6 

4 

32 

43 

MAX 

92 

«0 

90 

8  9 

88 

84 

81 

85 

89 

88 

87 

83 

86 

85 

85 

86 

79 

84 

83 

88 

88 

88 

97 

90 

90 

92 

84 

90 

85 

88 

78 

MIN 

72 

70 

72 

'3 

10 

71 

71 

72 

68 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

65 

63 

64 

62 

63 

65 

67 

69 

71 

64 

70 

69 

60 

59 

MAX  AND  MIN   IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED . 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL   RULER  DEVICE 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STAI ION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
77 

64 
78 

64 
76 

81 

79 

80 
70 

82 
75 

64 
75 

81 
74 

79 
75 

80 
72 

80 
72 

80 
72 

82 
74 

77 
75 

80 
73 

79 
73 

78 
71 

60 
74 

80 
71 

80 
70 

79 
72 

77 
71 

77 
75 

80 
75 

80 
73 

80 
72 

80 
74 

78 
74 

74 
68 

73 
64 

79.8 
73.  1 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
76 

S3 
77 

83 
75 

80 
78 

80 
69 

79 
75 

81 

75 

80 
74 

79 
75 

76 
72 

80 
73 

79 
73 

79 
74 

77 
75 

78 
73 

78 
73 

77 
72 

77 
74 

76 
72 

77 
70 

77 
71 

76 
70 

76 
74 

78 
74 

79 
73 

79 
72 

78 
74 

77 
74 

74 

69 

72 

es 

78.4 
73.0 

MAX  AND  MIN  ARE   FOR   24-HOUR   PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE  1     SOIL  TYPE,     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER ,     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


See  lei— <  ■  *okm  Ulownq  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


0A7CI  LAKE 
0311   FRANK L I N 
ARCADIA  0228  DE  SOTO 

AVON  PARK  0164  HIGHLAND 

PARSON   PARK  0190j  POLIt 

BARTOW  0478]  POLK 

MS1MC*  o*sa  okffchobff 

BAY  LAKE  0520  HILISBOROUGI 

BAYPORT  I  0535  HFRNANDO 

RFLLE  GLAOF  EXP  STA         1  0«ll|  PALM  BF ACM 

BELLF  GL«*F  H«CN  GATE  *  Ml«l  PALM  BF  ACM 
BIG  CYPRESS  RFSFPVAlTON  0719  ME NOR Y 
BIlMLO 

BLACKMAN   1  SE 
RLOUNTSTOWN  2  SE 


-OOSA 


ATOM 

BRAPENTON  FxP  STA' 

RROOkSVRLE  CHIN  ' 
RUSMNFLL  2  f 

1INT  GATE  5 


ION 


0765  OK 

CALHOUN 

0845  PALM  BFACH 

"940  M»NATFF 

1«20  L  I  BERT  7 

J04&  MERNANOO 

1161  SU»»TEB 


27  35 
27  so 
27  54 
27  23 


5  26  19 
8  28  33 

*  30  55 


81  34 

84  59 
81  52 
Bl  30 
81  31 
81  50 

81  (1? 

82  30 
82  39 
BO  18 

SO  41 

81  00  I 
Bl  06  ! 
86  37 

85  02 


T  26  52       80  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5i"  5H 
*p|  SP 


ALEKANDCR   SPGS.  ASSN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RAO 10  STATION  NAPG 
J.  WILEY  COTHRAN 
HARRY  m.  TOLSON 
CITY  OF  BARTOW 
U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 
U.S.   GEOL.  SURVEY 
WILBUR  D.  GOOD 

Everglade 5  ekp.  STA* 

CORPS  OF  ENGINEFRS 
DAVID  B.  JAM1FSON 
FLOOD  CONTROL  01ST. 
HRS.MARALINO   L  THOMPSON 

1  RUSSELL  J.  POPE 
GUS  P.  HAGER 
GULF  COAST  FXP.  STA. 
MISS  ELMA  SHULER 
(-CENTRAL  FLA. EKP. STA. 


LSON 


CANAL   P^INT  USOA 

PAL"  BEACH 

26 

52 

80 

39 

MIO 

*i 

CAPT |V« 

I3H 

LFF 

26 

32 

82 

3 

5P 

w 

CARRABFLL  p    1  NNW 

FRANKL IN 

9j 

29 

52 

B4 

40 

10 

3P 

sw 

CAflYVILLF 

1  161 

WASHINGTON 

1 

7Aj 

CEDAR  KFV 

1432 

LEVY 

9| 

;<? 

83 

02 

2 

6P 

CHIPLFY    1  E 

1544 

WASHINGTON 

a 

30 

B5 

130 

5P 

s3 

CLFARWATCP 

1*32 

27 

59 

82 

20 

6P 

CLFP-ONT   6  S 

LAKE 

28 

29 

81 

140 

s 

CLFWtSTrtN 

164* 

HFNDRY 

80 

55 

18 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1654 

HE NOR Y 

26 

65 

80 

IS 

20 

BA 

M 

CORNWFll    4  NW 

1R6? 

HIGHLANOS 

27 

24 

81 

1  0 

40 

'3 

C°F  SfFNT  CITY 

1978 

PUTNAM 

25 

81 

30 

SH 

COFSTVIFW  RADIO  wjSB 

1984 

OKALOOSA 

3 

276 

5P 

!: 

CROSS  CITY 

ZQtt 

OKIE 

29 

83 

07 

CROSS  CITY  2 

2008 

DIXIE 

5 

29 

83 

4! 

5P 

2114 

BROWARD 

26 

04 

80 

12 

MIO 

in AY TON*  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

3} 

29 

13 

81 

02 

9* 

94 

ftAYTONA   OFACH  W»  IP 

2198 

VOLUSIA 

2 

29 

11 

81 

03 

3! 

MIC 

220f 

OSCFOtA 

2" 

80 

54 

5P 

•.P 

OF   FUN I AK  SPRINGS 

222fl 

30 

46 

230 

SP 

SP 

DE    LAND    3  N 

222? 

VOLUSIA 

B 

29 

■  1 

4C 

5P 

so 

OF  SOTO  CITY  4  SW 

2288 

HIGHLANDS 

27 

25 

81 

28 

88 

BA 

DFVILS  GARDEN  TOWFR 

2298 

HENDRY 

26 

81 

08 

2C 

69 

■A 

nriwL  I NG  park 

2191 

SUWANNFF 

10 

83 

15 

DRY  TOPTuGAS 

.-4  1" 

MONPOF 

9 

24 

82 

52 

&P  6P 

FVFRGLA'-FS 

285C 

COLL IER 

25 

51 

91 

23 

6P 

6D 

FFflF*Al  POINT 

2911 

PUTNAM 

8 

29 

32 

6P  6P 

FELOA 

2923 

HENDRY 

26 

33 

91 

26 

11 

FELLSmERE  4  w 

2938 

INDIAN  RIVER 

2 

2T 

80 

41 

SP1  SP, 

FFRNANOINA   BF  AC" 

2«»4* 

NASSAU 

2 

81 

■>c 

9* 

5P 

rL*M["tr,"  PANC.F*  STATION  3020  MONROE 

* 

25 

80 

55 

] 

8A  BA 

FOR T  DRUM  5  NW 

3137  OKFFCMi-ipFr 

27 

35 

80 

51 

6C 

FORT  GRFFN  12  WSW 

31S1 

MANATEE 

5 

27 

1* 

82 

08 

12( 

FORT  LAUDFROALF 

3161 

BROWARD 

2 

26 

06 

60 

l: 

8A 

8A 

FT    LMJOntMLE    B4HI4   m»«               BROW ARO 

2 

26 

80 

SP  5P 

FT    LAUOFPOALF   FKP  STA 

317 

BROWARD 

t 

26 

06 

80 

14 

FORT  MYFOS  HR  »P 

LFF 

9 

26 

35 

52 

13 

M[0  MIO 

FORT  P1FRCF 

3207  ST  LUCIE 

2 

27 

25 

80 

19 

10  MID  MID 

FOUNTAIN  3  SSF 

923( 

BAY 

5 

26 

25 

140     9P  SP 

GAINESVILLE   3  WSW 

3921 

ALACHUA 

29 

82 

22 

86     4P  4P 

GAINESVILLE    F  A  A  AP 

3326  ALACHUA 

29 

42 

16 

155  mio  MID. 

GLFN  ST  *A°Y  NURSERIFS 

1470  BAKER 

15 

to 

140      4P  4P> 

gracfvillf 

JACKSON 

3 

160 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLANT  FLO.  STA 
ALLEN  T.  WEEKS 
MRS.    HA2EL    F .  COOK 

EUGENE  N.  LOWE 
BESSIE  GIBBS 
A.  W,  0  STEEN 
CLFARWATER   F [RE  OEPT 
ED  OL IVENBAUM 
GFRVIN  N.  PITIEN 


COUNTY  AGENTS  OFFICE 
RICHARD  W.  OAVIES 
FLA.  POWER  ♦  LIGHT 
NFWS-JOURNAL  CORP. 
I  U.S.  WF  A  THE  R  BUREAU 
WILLIAM  C.  KEMFER 

LEONARO  S  ZEPP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

CHESLE Y  A.  SKIPPFR 

FLA.  FOREST  SFRVICF 

OTHER  L.  BAILFY 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

J  M  DAVIDSON 

MRS  BRUCE  GRAY 

M.  GREGORY  ATCHLEY 

OkEELANTA  SUG.  REF.INC 


RAIFORO  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST  I NF 


st  petersburg 
Sanborn  tower 
sanford  ekp  st - 


ilf INHAICHEE   MCCAIN  IW 

STUART    I  N 

TALLAHASSEE  WB  A R 

T  AM  I  AM I  fANAL 

T AM [ AM I    TRL    40  Ml  BFNO 

TAMPA   W B  AIRPORT 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

t  AVERNI ER 

I  1 TUSV1 LLE  2  H 

USHER  TOWER 

VENICE 

VENUS  3  SE 

VERNON 

VERO  BEACH  FAA  AP 


WE  W  AH 1 T  CHK 1 


COUNTY  < 


NION 


760  OADE 

ST  JOHNS 
PASCO 
IH>  MARTIN 
WAKULLA 
PINELLAS 
•SO  WAKULL 
182  SEMINOI 


S  POLK 
>6  DADE 
7  BRADFORD 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

c 


HILLSBOROUGH 


LAOES 
ASHINGTON 
NO  I  AN  RIVER 
AROEE 
ALM  BEACH 
AL«  BEACH 


MRS.  PEARL  E.  BRFWEl 

a-  ■  L  8.  ME  A I ON 
RADIO  STAT  ION  WPXt 
FLORIOA  FOREST  SERV 


CAPT.  EuGENf  tOwE 

FRANK  6.  ROOf 

FLA.  FOREST  SERVICI 

c.  Raymond  watson 

AROL  HUDSON 
FED.   AVIATION  AwCN 
IVON  B.  TILYOU 
RADIO  STATION  WJNO 
I  U.S.   WEATHER  BUREA 


COWARD  A. 
RADIO  STA 
CORPS  OF 


WIS 


W  JMG- 


NOLAN 


PLANT  LAB. 


Af.RONOM»  DEPT  U.OF  FLA 
FED.  AVIATION  AGENCY 
G.ST.  M.  NURSERIES 
CHARLES  C.  LIOOON,  JR. 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
GEOL.  SURVEY 


HIGH  SPRINGS 
M!LISRO«k>i  ir.H 
HOHFSTF  Aft  FXP 


MIAMI  1 

LOUIS 


STA 


ISflOROtIGH       5  28 


CLO 


SUBTROPICAL  I 


INDIAN  LAKE  ES 
I  NO I ANT OWN 
INGLIS 
INVERNESS 

ISLAM  GROVE  ?  wnw 
ISLFWORTM 

JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPFP  3  5F 
KFNOALL   ?  F 


E5 


115     6P  6P 


KFY 

KEY  WEST  WB  CIT 
KISSIMMfF  2 
LA  9FLLF 
L AKF    AIFRFP  FXP 
LAKE  I 


LAKF 


ASSF 


KFLANft  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE   TR  AFFORD 


L  IC.NUMVJ7AF  KFY 
L  I  SBrtN 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LO* AMATCMET 
LYNNE    4  <;F 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

" AR I  ANNA    1N0  SCHOOL 


MFLROSE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 
•MIAMI  BFACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI  12  SSM 
MILFS  CITY  TrtWTO 
MILTON  FXP  STATION 

MONT ICELLO  2  S 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKF 
MYAKKA   OIVFR   ST  PARK 
NAPLFS  C AR I B  GARDENS 
NICfVILLE 


4366  DUVAL 
4394  HAMILTON 
4MB  DADF 

4570  MONROE 
4575  MONROE 
4625  OSCEOLA 
4662  HENDRY 


5076  LAKF 


BO  28 
82  41 
82  20 
B2  08 
81  33 
81  39 

81  24 

82  55 


ALVIN 
INDI- 


PERKINS 

R  IN< 


i  POWER  COMPANY 
CITY  OF  INVERNESS 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
CHASF  *  COMPANY 
'  U.S.  WEATHER  BUREAU 


DEP 


T  M£N 
PFST  SEP 


5  26  45 

5  28  06 

10  30  12 

8  28  32 

5  28  02 

7  27  17 

4  26  26 


5   3D  24 


ICE 

DAOE  CO,  NURSFRIES 

l  U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
HAROLD  L.  YOUNG 
ALICO  LAND  DEVELOP.  ' 
CITRUS  EXP.  STATION 
FLA.  FOREST  SERVICE 
SUBTROP  FRUIT  FLO.  S 

l  U.S.  WEATHER  BUREAU 
COLE  OANLEY.  JR. 
U.S.  GEOL.  SURVEY 


RADIO  STATION  WNER 

G.    W.  MFRRINGSHAW 

MR S.   C.    A.  KING 

OTIS  B.  FORT 

T.  C.  MERCHANT 

CHARLES  &•  MELT MAN.  JR. 

FLA.    INO.  SCM.  FOR  BOYS 


NIT 
NOR  Tl 


1  CANAL 


>  1  s 

NFW  R< 
MORTM  NFW  R' 
OCALA 

OCALA  2  NF 


OKFECMOBFE  HRCN  GATE  6 
I  ORANGE  CITY 
•ORLANDO  WB  A10PORT 

IRTrtNA  LOCK  2 

PALATKA 

PANACFA 

PANAMA   CITY  2 

PARR  ISM 

PFNNSUCO  5  NW 
;  PFNSACOLA  FAA  AP 
RPFNSACOLA  WB  CITY 
|  PFRRINE 

PERRY 
I  PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 
,  PORT  MA Y AC A   S  L  CANAL 

PUNT A  GOROA 

QUI NO  FXP  STATION 


FLAGLER 
LAFAYETTE 

2 
9 

29  40 

30  06 

81  13 
83  14 

5P 

5P 

C 

c 

MARINE  STUDIO  INC. 
ROBERT  L.  ANN  1 N 
CITY  OF  MELBOURNE 

9612 
5622 

BREVARD 

2 
10 

2»  OS 
29  42 

80  37 
82  03 

24 
130 

SP 

OR,  CECIL  R.  HOOK 
ALEXANDER  M.  ALCOT ' 

5653 
5658 

DAOE 
OADE 

2 
2 

25  47 
25  47 

80  11 
90  08 

1 

1 

SP 

5P 

C  J 

LIFE  GUARD  PATROL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

5663 
56TB 

OADE 
OAOF 

2 
2 

25  4B 

25  39 

80  16 
80  17 

10 

NIC 
BA 

MIO 
84 

U.S. PLANT    INTROOCTN  ST 
FLA.  FOREST  SERVICE 

5T11 

COLLIFP 
SANTA  ROSA 

5> 
9 

26  11 
30  47 

81  22 
87  09 

in 
21T 

6P 
so 

FLORIDA  EXP  STAT  ION 

5879 
5895 

JEFFERSON 
GLAOFS 

I 

30  32 
2b  50 

S3  32 
81  05 

209 

21 

5P 

S  P 
8A 

84 

c 

A.  M.  PHILLIPS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

6065 

POLK 

SARASOTA 

9 

27  56 

82  19 

160 
20 

5P 

3P 
BA 

ST ATF  PARK  SERVICE 
CARIBBEAN  GAROENS 

6071 
6261 

COLLIER 
OKALOOSA 

1 

26  10 
30  31 

81  47 

86  30 

4 

6( 

5( 

n* 

5P 

jack  son  guard  for.  sta 
mrs.  annie  m.  stevens 

6318  PALM  BEACH 

27  56 
26  34 

81  00 
90  43 

11 

c 

U.S.  GEOL.  SURVEY 
C*S  FLA  FLOOD  CON 

64H 

MARION 

26  2ft 
29  11 

80  32 
82  08 

23 

Be 

3f> 

MIO 

CITY  OF  OCALA 

6611 

MARION 

29  13 

82  07 

61 

8F 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

6584 

OKEECHOBEE 
VOLUSIA 

! 

27  13 

28  57 

80  48 

81  18 

34 

BJ 

8A 

SJ 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  MARCMFWKA 
U.S.  WFATMCR  BURFAU 

::r 

ORANGF 
GLAflFS 

28  33 
26  47 

81  20 
81  IB 

1 

MIO 

!  • 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 

6621 

PUTNAM 
WAKULLA 

29  39 

30  42 

81  38 
84  23 

6F 
5P 

6P 
5P 

: 
c 

EMORY  H  RICHAROSON 

GEORGE  C.  COOK 

664] 
6880 

BAY 

MANATEE 

30  10 
27  33 

B5  40 

82  29 

4P 

4P 

: 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

6981 
6997 

OAOF 

ESCAMBIA 

25  55 
3ft  28 

80  23 
87  12 

IK 

MIO 
MIO 

MIC 

"\r 

: 

C  J 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S. WEATHER  BUREAU 

if,*! 
702(1 

ESCAMBIA 
OA  DC 

30  25 
25  36 

87  13 
80  21 

13 
11 

6P 

9* 

29 

SOUTH  DADE  UTIL>  INC. 
FLA,  FOREST  SERVICE 

7025 
720! 

TAYLOR 

HILLSBOROUGH 

30  07 
28  01 

83  36 
82  08 

12! 

3P 

SP 
5» 

0.  A.  STORMS 

STATE  FARMERS  MARKET 

7254 
7291 

BROWARD 
MARTIN 

26  14 
26  59 

80  09 
80  37 

3' 

SP 

SP 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
t.    J.   MC   C ANN 

CHAHLUTTE 
7424(  GAOSOFN 

26  56 
30  35 

82  03 

a*  33 

230 

SP 
5P 

Sf 

N.  FLA.  EXP.  STATION 

RXrXREKCK  MOTHS  ON  PACK  119 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
NOVEMBER  1963 
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Temperature 

Precipitation 
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o  E 
*  1 
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Departure 
From  Normal 
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0 
Q 

S 
J 

Date 

„ 
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% 
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Greatest  Doy 
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a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 
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£ 

° 

"a 

§ 

c 

° 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s : 

si 

» 1 

Si 

s  , 

s  I 
oJ 

INU™  1  HWt  3  1     U  1 

APAl  ACHICOLA  WB  CITY 

B 

67*5 

1 

60.3 

0 

79 
79 

1 

35 

1  4 

154 

a 

0 

0 

0 

3 

83 

1*25 

97 

* 

11 

_ 

* 

o 

0 

BL 01  NTSTOWN  2  Sf 

M 

0 

CARBABElLE    1  NNW 

70.0 

46 

58.1 

79 

2 

27 

15 

209 

0 

0 

5 

0 

3 

7  8 

1    7  7 

29 

*  r 

0 

2 

1 

CH I plEy  3  E 

71,2 

46 

,2 

58.7 

82 

22* 

2  5 

15 

208 

o 

s 

c 

5 

32 

2.05 

23 

.0 

6 

3 

3 

CBESTVIEW  RADIO  WJSB 

71  ,5 

47 

,  4 

59.5 

80 

23 

27 

1  5 

173 

o 

Q 

2 

o 

4 

,81 

2.01 

28 

.0 

p 

8 

4 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

69.4 

40 

,9 

55.2 

4.3 

80 

22* 

23 

15. 

291 

n 

8 

0 

5 

74 

2.40 

1.80 

23 

.0 

_ 

6 

5 

3 

FOUNTAIN  3  SSE 

71. 9M 

'.1 

3  M 

56. 9M 

82 

22 

21 

15 

240 

0 

0 

i 

0 

3 

94 

1.90 

29 

.0 

5 

2 

1 

M A R  T  ANN A    I  NO  SCHOOL 

70.6 

46 

,7 

58.7 

* 

0.5 

82 

22 

26 

15 

200 

0 

0 

3 

0 

5 

53 

2.26 

2.30 

2  3 

.0 

7 

5 

1 

MILTON  EXP  STATION 

70.  3 

57.0 

8  0 

1 

23 

1 4 

238 

0 

0 

6 

0 

76 

2*7fi 

2  8 

0 

b 

2 

2 

MONTICELLO  2  S 

72.0 

47 

59.7 

4 

* 

8  2 

22 

27 

1  5 

175 

0 

0 

4 

0 

2 

3  9 

• 

* 

2  9 

•  0 

0 

5 

2 

0 

NICEvILLE 

68  .  9 

45 

_ 

57.1 

79 

2 

27 

14 

233 

n 

0 

4 

0 

7 

04 

3  73 

2  78 

28 

0 

3 

3 

PANAMA  CITY  2 

70.7 

50 

,4 

60.6 

0.2 

80 

1 

29 

!4 

157 

o 

1 

o 

6 

36 

3.06 

1.87 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

BENSACOLA  wb  ap 

6B.  1 

48 

0 

58.1 

80 

1 

30 

15. 

208 

0 

2 

Q 

5 

34 

1.52 

22 

.0 

0 

>- 

4 

3 

QUINCY  FXP  STATION 

70.8 

47 

59.1 

0.4 

80 

22 

27 

1  5 

187 

o 

0 

s 

o 

3 

20 

73 

* 

1  24 

23 

•  0 

6 

2 

1 

SAINT   MASKS  6  SE 

70.5 

48 

5 

59.5 

80 

29 

1 4 

171 

0 

0 

2 

0 

6  0 

1  25 

- 

0 

1  o 

1 

SANPCRN  TOWER 

72.6 

46 

0 

59.3 

82 

1 

25 

15 

179 

o 

2 

g  q 

.92 

.0 

0 

9 

2 

0 

TALI AHASSEE  WB  AP 

69.5 

44 

6 

57,1 

- 

2.1 

80 

1 

23 

15 

238 

o 

6 

2 

88 

.94 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

WEWAM I TCHK  A 

71.1 

48 

59.6 

80 

21. 

30 

1  4 

185 

o 

0 

1 

o 

53 

1.05 

28 

9 

1 

WOOTPUFF  DAM 

69.8 

43 

o 

56.4 

81 

23 

26 

\  5 
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o 

o 

5 

o 

2 

90 

1  03 

29 

*n 
• 

j? 

- 

1 

CIVI5I0N  01 

58.4 

1.0 

4 

1.52 

NOB  TM  02 

CEDAR  KFY 

72.9 

54 

6 

63.8 

_ 

1  ,  8 

8  1 

22 

35 

1  5 

82 

0 

o 

n 

0 

2 

94 

1.56 

1.25 

10 

1 

1 

CBOSS  CITY  2 

7*. 2 

47 

g 

61.0 

8  3 

22 

25 

1 5 

159 

0 

0 

4 

0 

3 

45 

05 

3 

FEDEBAL  POINT 

72.9 

5  3 

1 

63.0 

83 

27 

36 

1  <, 

95 

0 

Q 

0 

0 

03 

1  21 

1*42 

1 0 

0 

0 

2 

1 

FFRNAND I NA  BEACH 

70.2 

50 

3 

60.3 

_ 

2.9 

80 

6 

34 

16. 

157 

o 

o 

0 

c 

3 

1 7 

1.43 

.91 

.0 

0 

8 

3 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

74.4 

49. 

6 

62.0 

1.7 

82 

27* 

27 

15 

127 

0 

o 

3 

0 

3, 

25 

1.50 

.89 

1 0 

.0 

0 

5 

4 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

72.4 

47, 

7 

60.  1 

82 

22 

29 

15 

169 

o 

o 

3 

o 

2. 

90 

.  76 

10 

.0 

7 

3 

0 

Gl EN  ST  MARY  NURSERIES 

72.6 

45, 

e 

59.2 

1.7 

80 

27* 

26 

15 

185 

0 

0 

6 

G 

2, 

85 

.136 

1.17 

.0 

6 

2 

1 

HIGH  SPRINGS 

73. 7M 

47, 

0" 

60. 4M 

81 

28 

29 

15 

151 

0 

0 

3 

0 

6, 

00 

3.82 

05 

.0 

8 

4 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

70.6 

50, 

<. 

60.5 

1.2 

80 

27 

31 

15 

161 

2. 

WOK 

.75 

.0 

0 

6 

2 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

70.0 

53, 

6 

61.8 

79 

1 

36 

15. 

I  3  1 

0 

0 

0 

0 

2, 

«h 

.  79 

08 

.0 

0 

5 

3 

o 

JASPER   3  SE 

71.6 

45, 

58.3 

83 

22 

23 

1  ^ 

213 

0 

0 

6 

0 

?* 

25 

•  ^ 

29 

.  0 

0 

8 

2 

0 

LAKF   CITY  2  F 

72.3 

60.0 

1  ^ 

8  0 

274 

29 

156 

0 

0 

3 

0 

1.60 

1.74 

05 

.  0 

0 

6 

2 

1 

LIVF  OAK   2  ESE 

72.8 

47, 

3 

60.1 

82 

22 

27 

1 5 

167 

0 

0 

6 

0 

30 

1.29 

29 

.  0 

0 

8 

1 

1 

MAO  I  SON 

69.4 

48 , 

58.9 

1,7 

80 

22. 

29 

15. 

1  94 

0 

0 

2 

0 

20 

.00 

29 

.  0 

0 

9 

2 

0 

MAYC  5  NW 

71.6 

45. 

4 

58.5 

81 

22 

24 

15 

199 

3. 

38 

.90 

29 

.0 

0 

9 

2 

0 

MELBOSE 

73.5 

51. 

62.4 

1 

34 

110 

3 , 

21 

1.45 

10 

•  0 

0 

6 

2 

1 

PALATKA 

73.0 

53. 

1 

63.  1 

1.7 

80 

27. 

35 

1  /, 

101 

o 

. 

c 

0  1 

1.24 

10 

.  0 

0 

5 

1 

1 

PEPPY 

73.6 

46. 

r, 

60.1 

83 

22 

25 

1 5 

171 

0 

0 

6 

0 

^* 

1  * 

29 

.  0 

0 

R 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

72.8 

51, 

H 

62.3 

1  ■  9 

80 

6* 

35 

1 4 

115 

0 

0 

0 

0 

q? 
91 

.43 

1.20 

1 0 

.  0 

0 

5 

2 

1 

STARKE 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

75.6 

47, 

0 

61.3 

82 

25. 

26 

15* 
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o 

5 

o 

32 

10. 

0 

3 

3 

3 

USHFB  TOWER 

75.0 

44  , 

6 

59.8 

82 

22. 

24 

15 
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o 

4  , 

80 

1*50 

06 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION  02 

60.8 

2.0 

1.40 

.  0 

NORTH  CENTRAL  03 

Ai E«ANDER  SPRINGS 

73.6 

49. 

8 

61.7 

81 

21 

3  l 

15 
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o 

71 

10 

0 

8 

5 

1 

BAYPORT 

74.4 

53. 

2 

63.8 

83 

24 

35 

15 

82 

0 

0 

0 

0 

4, 

2.58 

1 0 

.0 

0 

5 

2 

1 

BROCKSVILLE  CHIN  HILL 

75. 4M 

54. 

64. 7M 

_ 

1.7 

84 

22. 

34 

14 

77 

0 

0 

0 

0 

4. 

15 

2.31 

2.55 

10 

.0 

0 

7 

1 

1 

BUSHNELl    2  E 

74.8 

50. 

) 

62.9 

81 

23. 

28 

15 

112 

0 

0 

1 

0 

5. 

05 

3.10 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

74.6 

55. 

1 

64.9 

2.2 

82 

22 

37 

15. 

73 

0 

o 

o 

0 

5 

4.09 

3.85 

10 

.  0 

0 

5 

2 

1 
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72.3 
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1 

63.7 

>8 

28. 
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0 

0 
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0 

7, 
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26 

.0 

7 

4 

2 
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14 
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0 

0 

0 
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0 
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2 
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14 
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o 
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Ci 
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0 
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: . » 
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9 

34 

15. 

92 

0 
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2. 

98 

1.50 
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0 
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2 

1 
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54. 
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65.4 

84 

23 
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15. 

62 

0 
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7. 

84 

.0 

0 
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74.6 
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U 

63.5 

80 

22. 

32 

15 
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.0 

0 
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2 

1 

75.2 

50. 

62.9 

83 

22 

31 

15 
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0 

0 

1 

0 

3. 

9  8 
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.0 

0 

8 

4 

1 
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SAINT  LEO 

R 

74.5 

56. 

65.4 
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82 

22. 
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14 
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n 
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.0 

0 
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3 
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65,8 

0.6 

85 

22 

38 

14 

67 

0 

0 
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0 

6. 
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4.38 

3.00 
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.0 
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2 

SANFORD  EXP  STATION 
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74.6 

55  . 

4 

65,0 
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81 
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39 

14 

61 

0 

0 
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0 

5. 
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3.69 
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64,  1 
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3.68 

.  0 
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BBApENTON  EXP  STATION 
Cl  EARWATER 

78.2 
76.9 
76,2 
74.6 

56. 
54. 
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57. 
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1 

67.1 
65.7 
66.4 
65.9 

1.7 
1.4 
1.2 
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81 
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22. 
27. 
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38 
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38 
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15 
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61 
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64 

0 

0 
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0 
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0 

0 

0 
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0 
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0 

5. 
6. 

5. 
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19 

3.60 
4.71 
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.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
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6 
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6 
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3 
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OEEB  PARK 
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39 

14 
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a 
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OM 
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68.3 
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2.1 
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50 
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.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
NOVEMBER  1963 


Temperature 
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f  | 
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75.2 

53.8 

64.5 

-  2.2 

8  3 

3  5 

1  4 

74.4 

57.2 

65.8 

-  1.1 

B  * 

40 

1  4 

79.  1 

56.2 

67.7 
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I* 

4  1 

30 

76.5 

57.9 

67,2 
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2  7 

40 

14 

76.4 

55.7 

66.  1 

-  1.1 

83 

27 

35 

14 
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58.8 

67,4 
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78.8 

55.8 

67.3 

85 

21 

35 

15 
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66.0 

-  0.6 
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33 

14 

73.7 

59.7 

66.7 

-  2.2 

81 
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44 

14 
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55.6 
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1 

38 
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76.4 

54.8 

65.6 
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15 
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15 
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7  7  .  8M 
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15 
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3 
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78.4 
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68.6 

86 

2 

42 

15 

79.2 

54.3 

66.8 

86 

6 

33 

30 

79.6 

61,0 
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-  1.9 
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42 

15 

79.3 

63.5 

71.4 
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2 

46 

15 

79.  1 

58.2 

68.7 
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9 

42 

15 
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27 

36 

15 
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86 
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67.9 
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:  ^ 
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* 

36 
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45 
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7 

45 
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79.2m 

61.8 

70. 5M 
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40 

3n 
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59.6 

69.6 
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42 

79.6 

57.1 
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27 

37 

15 

77.8 

64.1 

71.0 
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44 

15 
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-  1.0 

85 

6. 

49 

15 

78.2 

64.2 

71.2 

-  1.2 

84 

6 

45 

15 

78.9 

62.  3 

70.6 

-  1.0 

84 

7 

43 

15 

79.6 

63.8 

71.7 

85 

6 

45 

30. 

79.5 

60.8 

70.2 

83 

27. 

^3 

!  ^ 

79.3 

61.5 

70.4 

86 

2^ 

77.9 

60.8 

69,4 

85 

41 

30 

78. 5M 

64. 6M 

71, 6M 

87 

10 

45 

15 

78.2 

62.7 

70.5 

-  2,0 

84 

24 

45 

30 

70.8 

-  1.2 

79.5 

70.5 

75.0 

86 

8 

51 

15 

78.9 

69.1 

74.0 

-  0.  1 

86 

5 

56 

79.3 

67.9 

73.6 

87 

4 

52 

78.1 

68.1 

73.1 

83 

9. 

51 

15 

73.9 

-     .  6 

No.  of  Day. 


Max.  Min 


Precipitation 


I  o 


K1SSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  ExP  5TA 

LAKELAND  wB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

MFLB0URNE 

MOUNTAIN  LAKE 

mvakka  river  st  park 
Okeechobee  hrcn  gate  6 

PARRISH 

Pl  ANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA   WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERP  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

DIVISION  04 

EVFRGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELI  E  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RES 

CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEuISTCN  U  S  ENG 

devils  garden  tower 
Everglades 
flamingo  ranger  sta 
fort  myers  wb  ap 
indiantown 

LA  BELLE 

MILFS  CITY  TOWER 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NAPLE5  CAR  I B  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

DIVISION  05 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 
FT  1  AUDERDALE  9AHA  MAR 
FT  I  AUDFRDALE  EXP  STA 
HI  At  EAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFPCNT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W   PALM  eCH   RADIO  WJNO 

WEST  PAL"  BEACH  WB  AP 

DIVISION  06 

KEYS  07 

DRY  TORTUGA5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MARATHON  SHORES 

TAVFRNIER 

DIVISION  07 


6.82 
5.71 
3.76 
9.72 

6.13 
4.52 
2.87 
6.15 
6.46 

6.04 
4.28 
6.12 
5.80 
5.55 

4,07 
5.89 
6.27 


2.79 
4.02 
1.62 
4.58 
1.79 

1.29 
2.43 
2.73 
3.45 


3.96 
2.53 
2.68 
2.25 
3,61 

2.67 

2.83 


2.02 
3.76 
1.30 
1.64 
1.55 

1.74 
2.74 
2.30 
1.43 
2.23 

1.01 
3.62 
1.50 
2.80 
2.75 

3.02 

2.21 


2.39 
6.14 


5.38 
4.12 


•  .81 


.97 

2.25 

2.73 
1.35 
2.34 


.23 

I  .40 
.36 


3.90 
3.48 
2.71 
4,65 

4.48 
3.12 
1.69 
3.61 
4.53 

4,40 
2.73 
3.81 
3.44 
4.00 

1.67 
4,40 


1.78 
2.80 
.67 
3.61 
1.20 

.87 
1.41 

1.22 
3.20 


3.10 
1.62 
1.75 
1.90 
2.51 

1.29 


.75 
2.50 
.65 
.68 
.62 

.57 
1,07 
1.03 
.58 
.82 

.62 
2.18 
.82 
.82 
1.05 

1.17 


4,  79 
3.90 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88°  on  the  27th  at  Loxahatchee    and  on  the  2d  at 
Flamingo  Ranger  Station 

Lowest  Temperature:    21°  on  the  15th  at  Fountain  3  SSE 


Greatest  Total  Precipitation:     9.96  inches  at  Hart  Lake 
Least  Total  Precipitation:     1.01  inches  at  Pompano  Beach 
Greatest  One-Day  Precipitation:     5.89  inches  on  the  10th  at  Hart  Lake 
See  Reference  Notet  Following  Station  Index 
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FLORIDA 
NOVEMBER  1963 


Day  of  Month 


2  1 
1 

3 

4  | 

5  1 

6 

7    1    8    I  9 

10 

 1 

11 

 L 

12 

13  I  14  I  IS 

 1  1  

16     17  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29  |  30 

.17 

.72 

7 

.97 

.58 

T 

•  07 

.75 

.06 

.44 

14 

.71 

.10 

.10 

.64 

.20 

1.77 

.38 

1  ..-"> 

.11 

^90 

1  .45 

I03 

2.42 

.37 

.  io 

.19 

.07 

1.32 

1.13 

.19 

.19 

2.01 

.60 

.01 

1.24 

.04 

.17 

.02 

1.80 

*  r 

1.00 

.18 

.02 

.48 

•  90 

.03 

.78 

.19 

■  06 

2  30 

10 

03 

.63 

.78 

.17 

1)44 

lu 

.08 

2,22 

.39 

.25 

.09 

.24 

•  04 

.54 

.28 

7 

.06 

.07 

.04 

,7B 

.47 

>.0  8 

.48 

l.Og 

.15 

2.78 

.58 

7 

7  ,71 

.02 

.05 

1.87 

7 

.17 

.37 

1.18 

1.16 

.01 

.07 

.01 

.67 

7 

1.52 

1.44 

7 

.10 

.01 

1.11 

.03 

.18 

7 

•  22 

.01 

_ 

30 

•  70 

.05 

50 

50 

• 

*50 

*4« 

"10 

*15 

|28 

U25 

.15 

T 

'.20 

.32 

7 

Il7 

.12 

.16 

.92 

.09 

.01 

.10 

.05 

.86 

.04 

.03 

.09 

.94 

•  11 

,10 

•  30 

.05 

.88 

,04 

•  1 5 

.75 

.11 

.50 

1.05 

.62 

•  21 

,10 

T 

■ 

. 

02 

1  03 
* 

.35 

.42 

•  20 

1.25 

.17 

.55 

.33 

.61 

.18 

2.51 

.78 

.17 

.01 

.02 

.13 

• 

•  05 

.01 

.36 

.15 

1 ,60 

.18 

,51 

.OS 

1.42 

•  33 

.04 

.41 

.12 

.86 

.10 

.91 

.03 

It3 

.20 

.05 

111 

7 

7 

.01 

.65 

.57 

T 

.88 

•  04 

.89 

■  01 

T 

7 

.75 

.05 

.69 

,04 

.26 

•  76 

.02 

■ 

"04 
• 

.22 

.58 

•  12 

1.17 

.  75 

3.82 

.73 

•56 

.29 

.13 

1.32 

.07 

T 

7 

.03 

T 

.31 

•  53 

.75 

T 

.01 

.65 

.13 

7 

7 

T 

.01 

7 

7 

.47 

.42 

.25 

.79 

.50 

.31 

T 

.09 

.02 

T 

T 

7 

7^ 

7 

.50 

.37 

.24 

.04 

■  08 

.  19 

1.74 

.01 

|33 

.  19 

!oi 

*02 

1 33 

loi 

I07 

I7I 

.10 

.33 

.02 

.25 

.09 

.07 

.27 

.01 

.  16 

.37 

.34 

1.29 

.02 

.07 

.14 

.12 

.30 

.35 

.01 

.14 

•  35 

.27 

.74 

•  26 

•  14 

,04 

•  29 

.  70 

.30 

.21 

.11 

.90 

•  44 

.50 

.  C  & 

1.45 

.11 

.44 

•  30 

.4  1 

.OS 

1,59 

•  02 

•  37 

.05 

.24 

■  20 

.  4! 

.  8 

a 

10 

02 

.05 

1.40  .05 

.  16 

.30 

.03 

1,20 

.56 

.02 

.07 

.03 

.07 

T 

.47 

1.01 

•  *o 

.20 

1,50 

1 .20 

•  20 

.30 

1.00 

•  10 

.59 

•  25 

1.61 

•  04 

.  0 1 

.55 

.20 

■  70 

.60 

.46 

.06 

.  * 1 

7 

2,58 

T 

.65  7 

!o5 

.23 

1.84 

■  33 

.12 

.42 

',32 

I03 

.39 

3I1O 

.07 

.23 

.08 

.83 

.31 

.08 

,67 

3.85 

.03 

.02 

.06 

.25 

.35 

^01 

,05 

■ 6  7 

1^43 

2.12 

T 

.10 

.65 

2.83 

.01 

.38  7 

"  78 

.09 

.01 

.03 

•  56 

.42 

4.21 

7 

.30 

.07 

7 

!86 

ill 

U96 

.12 

.38 

.39 

2.48 

.12 

.07 

1  ,*0 

5,89 

1.29 

T 

7 

•  76 

|43 

.09 

.12 

.21 

1.64 

.04 

.05 

.09 

.05 

.03 

.66 

.65 

.60 

4.25 

.03 

1.07 

.21 

.21 

.20 

* 

*  V4.33 

• 

*  V2.90 

.20 

"it 

"  1 1 

.  1  9 

1.80 

.03 

.0! 

.3] 

.87 

.12 

.46 

.12 

.12 

.  1  6 

.73 

1.36 

.07 

.28 

.58 

.02 

.54 

T 

T 

.87 

.-6 

.06 

3.80 

.06 

T 

T 

.82 

.08 

.24 

.08 

•  7S 

1.20 

3,00 

.04 

.18 

7 

■  01 

.44 

.25 

•  20 

.fl5 

.35 

2,31 

.03 

T 

.01 

■  23 

.32 

.87 

.25 

.03 

T 

.25 

.7! 

2,28 

.25 

.09 

.02 

1.47 

.11 

.10 

.15 

■  13 

* 

.  1  7 

.02 

■  03 

.06 

.63 

.22 

.49 

sloe 

.17 

.07 

.03 

.06 

I2! 

4.12 

.*! 

.07 

.26 

lo2 

|o! 

2I95 

,M 

•  OS 

.12 

.53 

.33 

T 

.09 

•  66 

3.03 

.01 

,76 

T 

.13 

.01 

I 

.02 

*  ° 

T 

.04 

2.90 

.07 

.08 

.60 

I06 

.92 

1.40 

.10 

2.00 

.06 

.04 
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2.14 

.14 

.54 

T 

.55 

3.13 

.93 

.42 
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.17 

.15 

.64 

it 

.13 

1.23 

.05 

.01 

T 

.65 
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.23 

.24 

.51 

.09 

.04i 

.13 

.04 
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.05! 

.10 
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.21 
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.76 

.49 

3i48 

7 

.01 

.01 

T 
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.30 

.31 

.43 
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2,71 

.09 

■  10 

.03 

.14 

.07 

.57 

.79 

■  67 

3.82 

4.65 
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4.48 

.05 

.02 

.14 

.02 

.08 

!o4 
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3.12 

1  .or 

.02 

.34 

1.40 
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7 

1.57 

T 
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1.69 

.04 

.53 

.51 
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.01 

.18 

3.51 
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.22 

.51 

.28 
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4.53 

.02 

.05 

.02 

.35 
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.04 

.31 
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4.40 

.57 
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.38 

.08 
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.02 
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.05 

.61 

.03 

.04 
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.06 
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.48 

.03 
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.03 
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.01 

.27 

.30 

.09 

.80 

3.44 

.05 

.4! 

.1C 

.27 

.30 

.27 

.03 

4.00 

.16 

.19 

T 

.96 

1.04 

7 

1.67 

.04 

.11 

7 

T 

.01 

.17 

.07 

.27 

7 

.02 

.38 

.02 

.02 

4,40 

.27 

.u 

.23 

.12 

.11 

T 

.66 

T 

.04 

4,88 

.03 

.13 

.02 

.08 

.32 

NORTHWEST  01 

APAlAChICOlA  WB  CITY 
BlOUNTSTOwN  2  SE 
CAflRABELLE    I  NNW 
CARVVlLLE 
CMlPlEY   3  E 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 
DE  FUN1AK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MAR [ANNA   INO  SCHOOL 
MILTON  ExP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 
NlCEvlLLE 
PANAMA  CITY  2 
PfNSACOLA    WB  AP 


OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE   wB  AP 
wewAHlTCHKA 

WOODRUFF  DAM 

NORTH  02 

cecab  key 
chescent  city 
cross  city  2 
federal  point 
fernandina  beach 

gainesville  3  wsw 

GAINESVILLE  FA A  Ap 
GLEN  ST  M AP Y  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAD  I 50N 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

steinhatchee  mccain  tr 
usher  tower 

north  central  03 

Alexander  springs 

BAYPCRT 
BITHLO 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 
BuSHNELL  2  E 

CLERMONT  *  S 
DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  RFaCH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 
I SLEwOHTH 
LAKE  HlAwASSE 
LISBON 

ocAla 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  wB  AIRPORT 

saint  leo 

sanforo  exp  station 
titusville  2  w 

South  central  o* 

ARCADIA 

avOn  Park 
babson  park 

BARTOW 
BASINGER 

BAY  LAKE 

BRADENTON  ExP  5TATI0N 

ClEARwATER 

CORNWELL  *  Nw 

deer  park 

df  soto  city  *  sw 
ffllsmere  *  w 
fort  orum  5  nw 
fort  green  12  wsw 
fort  pierce 

hillsborough  rvr  st  pk 
indian  lake  estates 
kis5immee  2 
lake  Alfred  exp  sta 

L*KEl*ND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 
LONGBOAT  KEY 
MELBOURNF 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NI T  TAW  1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATF  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FA A  AP 


5.7* 
3.9* 
5.53 
*,76 


2.99 
2.69 
*.53 


2.9* 
5.55 
3.*5 
3.03 


3.25, 
2.90 
I,  65 


2.70 
2.*  6 
3,25 
3.05 
3.30 

3.20 
3,38 
3.21 
3.01 
3,56 

2,91 


5.05 

5.62 
7.05 
7.98 
6,89 
9.96 

2.98 
6.93 
7.8* 
*.22 


*.2G 
5.51 
3.05 


Sep  releicnrp  iiolos  lolloping  Slalion  Indei 
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BELLE  GLADE  EXP  ST* 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL   POINT  USOA 
CAPTIVA 
ClEWISTON 

ClEmTSTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOwEfl 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  wB  AP 

I  ND I ANTOWN 

LA  BELLE 

LAKE  TRAFFORD 

MILES  CITY  TOWER 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

NAPLES  CARIB  GARDENS 
PuNTA  GOHOA 

T  AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN I A  4  WNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  L*UOErDAlE  BAMA  hAR 

FT  LAUDERDALE  E*P  STA 

HIAlEAh 

HOMESTEAD  E»P  STA 
KENDALL  2  E 
LOXAhATChEE 
miami  b ayfront  park 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   MB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPAND  BEACH 

ROYAL  PAL«  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 
5TUART   1  N 

w  palm  bCh  radio  wjno 

«E5T  palm  BEACh  »B  AP 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 


2.30 

1.43 
2.23 
2.05 
1.01 
3.62 

1.50 


Day  of  Month 


.06  l.Yg  ,sa 


1.35    .09  .0* 


13     14  15 


.44  ,0<» 

.02  .13 


2,00 

1.62  .TO 
.19  1.75 


1.10 
.05 
.11 


.06     .lb  1.07 


45    1.05  .19 


.76      .36  .31 


22     23  24 


.05 
.05 
.03 


Additional  informal 
Figures  and  letters  following  the 
Delayed  data  and  corrections  wil 


gar  ding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  v 
name,  such  as  12  SSW,  indicate  dn 
ted  only  in  the  June  and  December 


■  of 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Clunatologist  al  P.  O.  Box  3656.  University  Station.  Gair 
miles  and  direction  from  the  post  office, 
this  bulletin. 


Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carnei 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  rec« 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

bulletin  are:  Temperature  in  *F,   precipitation  and 


in  the  July  i 


f  Of  I 


eluded  in  this  i 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in 
departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  i 
refer  to  extr 

Normals  for 


inlei 


t  period  1931-1960. 


i  by  footnote  following  the  "Evapon 


Data  in  the  "Extremes"  Table.  "Daily  Precipitation"  Table,  "Daily  Temperature"  Table,  and  "Evaporation  and  Wind"  Table 
limes  m  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


J  In  the  "Special"  c 
Hourly  precipitatioi 


mder  the  heading  "Obse 
are  processed  for  spec 


are  for  the  24  hours  rr 

the  following: 
r  in  "Hourly  Precipital 


In  the  Station  Index  the  letters  C.  G. 

C  Recording  Rain  Gage  Stati< 
C  "Soil  Temperature"  Table. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Chmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table,    "Dally  Precipitation"  Table,     "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Daily  Soil  Temperature"  Tab! 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
♦*    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
•    Amount  included  in  following  measurement,  lime  distribution  unknown. 

I    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground,  nowever,  the  referent 


n  milea.  Monthly  degree  day  totals  are  i, 
rind"  Table.    Max  and  Min  in  "Evaporatic 


i  Data"  Bulletin. 


d'  Table 


1 1    Gage  is  equipped  with  a  * 

AR    This  entry  in  time  of  obs 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

M  One  or  more  days  of  recc 
station,  have  been  adjust 


indshield 
rvatlon  < 


sing;  if  a 


i  Station  Index  r 


age  valu. 


i  10  days  record  is  missir 
I  may  vary  slightly  from  t 


See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  t 
■  mounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  > 


i  observation  r 


d  to  represent  the  value  for  a  full  i 
R  Amounts  from  recording  gage,    (These  amounts  are  essential 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  me. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.  m.  ,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publlcationa  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY, 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.    That  publication  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  35  cents.    Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1941  annual  issues 
of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

t  Superintendent  of 


1  STORM  DATA. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1963 


Day  01  Month 

rage 

Sutton 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 4 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA   WB  CITV 

MAX 
MIN 

52 

60 
42 

62 
*1 

70 
51 

72 
64 

76 
60 

73 

70 

68 
57 

68 
63 

65 
57 

70 
51 

63 
42 

56 
35 

57 
39 

62 
43 

65 
49 

69 

52 

68 
53 

69 
59 

68 
61 

71 
65 

71 
59 

65 
51 

67 
57 

66 
62 

72 
65 

69 
63 

65 
46 

63 
41 

67.5 
53.1 

BLOUNTSTOwN  2  5E 

MAX 
MIN 

CARRABElLE    1  NNW 

MAX 
MIN 

78 
39 

79 
39 

65 
31 

72 
42 

75 
57 

78 
57 

78 

72 

69 
48 

67 
61 

65 
55 

71 
44 

66 
31 

57 
28 

56 
27 

64 
31 

69 
37 

72 
41 

74 
43 

72 
5  1 

74 
54 

73 
54 

71 
58 

67 
50 

70 
46 

67 

62 

71 
64 

73 
60 

69 
42 

65 
34 

70.0 
46.  1 

LH I K  L  t  ~     3  C 

MAX 
MIN 

79 
53 

72 
35 

64 

29 

72 
38 

78 
56 

74 
57 

74 

73 

68 
51 

65 
57 

67 
57 

69 
40 

65 
33 

55 
26 

61 
25 

70 
29 

75 
3  1 

78 
40 

82 
50 

78 
50 

79 
50 

82 
58 

77 
63 

65 
45 

67 
49 

67 
59 

76 
62 

74 
64 

68 
48 

62 
34 

71.2 
46.2 

CRESTvIEw  RADIO  WJS9 

MAX 
MIN 

79 

52 

73 
40 

69 
33 

71 
36 

72 
60 

72 
63 

73 

75 

65 
50 

69 
54 

76 
49 

75 
40 

73 
35 

72 
33 

71 
27 

70 
33 

74 
49 

74 
5  1 

79 
54 

78 
56 

76 
54 

78 
46 

80 
58 

62 

41 

67 
43 

65 
60 

65 
60 

67 
62 

64 

50 

61 
29 

71.5 
47.4 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

SO 
40 

59 
34 

64 
23 

72 
28 

72 
47 

74 
48 

76 

74 

64 
48 

64 
46 

65 
57 

70 
40 

62 
30 

52 
24 

62 
23 

70 
28 

75 
31 

76 
35 

75 
39 

77 
44 

76 
4  1 

80 
42 

73 
57 

72 
42 

65 
38 

64 

57 

72 
60 

69 
61 

66 
46 

63 
29 

69.4 
40.9 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

80 
30 

66 
26 

71 

33 

72 
53 

76 
54 

76 

76 

68 
46 

68 
60 

70 
35 

56 
27 

57 
24 

64 
21 

24 

75 

76 
35 

79 
38 

77 
45 

79 
51 

82 
52 

72 
42 

69 
44 

67 
58 

78 

65 

72 
50 

71.9 
41.8 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

79 
46 

67 
37 

65 
34 

72 
38 

78 
55 

74 
57 

74 

74 

68 
50 

65 
57 

69 
56 

70 
45 

64 
36 

55 
28 

62 
26 

70 
29 

75 
37 

77 
41 

76 
45 

77 
5  1 

77 
53 

82 
52 

73 
61 

65 
45 

67 
50 

65 
59 

77 
62 

72 
64 

67 
48 

62 
34 

70.6 
46.7 

MTLTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

80 
47 

62 
34 

65 
28 

72 
34 

72 
55 

78 
48 

79 
55 

74 
39 

69 
40 

66 
39 

75 
44 

72 
43 

63 
32 

57 
23 

62 
25 

70 
31 

75 
45 

77 
43 

78 
43 

76 
54 

78 
54 

77 

60 

72 
61 

65 
40 

67 
42 

66 
56 

66 
59 

69 
60 

65 
46 

63 
32 

70.3 
43.7 

MfNTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

81 
45 

73 
37 

66 
32 

75 
46 

78 
55 

79 
60 

76 
54 

77 
42 

71 
50 

67 
57 

68 
57 

74 
47 

66 
35 

58 
28 

61 
27 

71 

29 

75 
40 

78 
42 

79 
42 

78 

50 

78 
56 

82 
55 

76 
62 

68 
46 

70 
52 

68 
59 

71 
60 

70 
66 

67 
50 

60 
35 

72.0 
47.3 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

78 

35 

79 
34 

60 
29 

62 
31 

70 
46 

71 
56 

73 

76 

75 
46 

62 
58 

62 
58 

67 
50 

69 
33 

61 
27 

62 
31 

64 

35 

65 
38 

69 
41 

72 
43 

75 
55 

74 

53 

75 
56 

76 
57 

74 
42 

63 
44 

66 
51 

67 
61 

70 
62 

68 
50 

63 
38 

68.9 
45.2 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

80 
55 

66 
42 

67 
35 

71 
42 

76 
60 

75 
59 

76 

75 
5  6 

74 
45 

65 
60 

67 
61 

70 
48 

64 
39 

57 
29 

61 
34 

68 
35 

72 
45 

75 
45 

77 
49 

76 
55 

78 
58 

78 
61 

70 
64 

65 
48 

70 
49 

68 
62 

77 
64 

70 
64 

69 

50 

63 
39 

70.7 
50.4 

PFNSACOLA  WBAP 

MAX 
MIN 

80 
46 

62 
37 

64 

35 

69 
40 

71 
57 

78 
53 

77 
52 

73 
45 

64 

55 

65 
59 

73 
52 

69 
44 

61 
35 

57 
)  3 

58 
30 

65 
39 

70 
49 

73 
48 

72 
52 

73 
6  1 

72 
59 

73 
64 

71 
47 

60 
41 

67 

50 

65 
62 

70 
61 

70 
59 

59 
40 

62 
37 

68.1 
48,0 

ouincy  Exp  station 

MAX 
MIN 

78 
46 

75 
39 

65 
92 

74 
40 

79 
54 

74 
59 

75 

75 

70 
49 

64 
58 

66 
57 

70 
48 

66 
36 

57 
32 

62 
27 

70 
28 

73 
36 

76 
41 

78 
44 

78 
51 

77 
57 

80 
58 

74 

59 

66 
47 

66 
51 

67 
59 

71 
63 

70 
67 

67 
50 

61 

32 

70.8 
47.4 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

80 
50 

72 
37 

66 
33 

73 
41 

73 
56 

76 
59 

77 
54 

76 
45 

70 
51 

69 
59 

66 
57 

72 
43 

70 
36 

63 
29 

56 
30 

65 
33 

70 
41 

74 
45 

76 
46 

74 
54 

77 
55 

78 
59 

74 
61 

69 
57 

70 
52 

68 
61 

71 
61 

65 
61 

63 
52 

60 
36 

70.5 
48.5 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

82 
44 

68 

35 

69 
30 

74 
40 

78 
51 

'7 

57 

79 
53 

78 
39 

71 
57 

66 
60 

66 
57 

73 
40 

68 
30 

65 
26 

64 
25 

71 

29 

75 
36 

77 

39 

79 
42 

77 
49 

80 
52 

81 
56 

72 
55 

72 
60 

71 
46 

68 
61 

72 
63 

71 
66 

68 
52 

65 

30 

72.6 
46.0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
41 

59 
34 

64 

30 

73 
41 

77 
52 

75 
Sfi 

75 

73 
39 

70 
50 

64 

59 

67 
52 

70 
45 

63 
30 

55 
26 

60 
23 

66 
27 

72 
33 

74 
36 

77 
41 

76 
48 

77 
55 

79 
52 

70 
58 

66 
48 

68 
53 

68 
60 

71 
62 

70 
62 

63 
43 

62 
30 

69.5 
44.6 

WEWAHITCHKA 

MIN 

80 
53 

65 
38 

66 
36 

72 
43 

79 
56 

78 
59 

77 
56 

75 
45 

68 
52 

66 
58 

63 
59 

70 
45 

65 
35 

56 

.30 

59 
33 

71 
35 

75 
43 

76 
44 

79 
49 

77 
53 

80 
55 

79 
59 

50 

6  5 
41 

49 

61 

65 

65 

41 

62 
33 

71.1 
48.0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

77 
36 

79 
40 

64 

30 

64 
35 

73 
43 

80 
48 

70 
47 

72 
42 

74 
42 

70 
53 

63 
51 

67 
38 

67 
33 

61 

33 

54 
26 

59 
28 

bb 
31 

75 
37 

71 
41 

76 
45 

77 
53 

79 
55 

81 
57 

70 
46 

66 
45 

68 
51 

67 
58 

79 
61 

70 
52 

56 
32 

69.8 
43.0 

NORTH  02 

CFDAR  KEY 

MAX 
MIN 

72 
56 

72 
43 

73 
41 

78 
53 

71 
64 

74 
62 

72 
62 

72 
54 

73 
58 

72 
64 

71 
60 

75 
53 

65 
43 

60 
36 

70 
35 

73 
42 

75 
50 

77 
52 

79 
57 

72 
58 

80 
57 

81 
56 

78 
66 

77 
61 

72 
60 

73 
65 

74 
64 

73 
64 

71 
62 

63 
39 

72.9 
54.6 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

80 
33 

74 

38 

6  9 
27 

78 
47 

75 
60 

77 
62 

76 
55 

74 
42 

74 
45 

78 
69 

76 

62 

74 
49 

68 
35 

60 
29 

63 
25 

72 
31 

75 
37 

77 
42 

80 
44 

78 
59 

82 
53 

83 
53 

76 
60 

70 
53 

72 
53 

73 
62 

81 

60 

78 
60 

72 
56 

60 
33 

74.2 
47,8 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

8  1 
48 

71 
43 

7  0 
A  5 

73 
56 

75 
62 

79 
64 

77 
57 

77 
50 

73 
48 

75 
60 

71 
59 

73 
57 

66 
45 

58 
36 

62 
38 

70 
42 

73 
46 

75 
54 

76 
51 

76 
55 

80 
56 

78 
58 

79 
58 

70 
60 

70 
62 

72 
63 

83 
63 

72 
65 

71 
53 

61 
39 

72,9 
53 , 1 

FFRNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
44 

73 
42 

6  6 

)8 

75 
52 

69 
61 

HC 
64 

77 
55 

78 
45 

72 
49 

68 

60 

69 
62 

67 
52 

68 
40 

36 

60 
34 

65 
34 

69 
42 

71 
42 

73 
47 

70 
5  1 

72 
59 

68 
57 

76 
62 

67 
53 

70 
53 

73 
63 

75 
63 

69 
61 

68 
52 

61 
35 

70.2 
50.3 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

79 
39 

77 
40 

69 
33 

77 
54 

72 
63 

79 
64 

77 
55 

76 
42 

74 
46 

73 

59 

70 
62 

75 
52 

70 
35 

62 
31 

64 
27 

72 
35 

74 
39 

78 
49 

78 
48 

77 
53 

81 
54 

82 
59 

79 
60 

73 
58 

71 
58 

74 
62 

82 
59 

81 
64 

74 
57 

61 
32 

74.4 
49,6 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
40 

62 
34 

bi 

75 
5  1 

71 
61 

79 
61 

76 
51 

76 
44 

72 
45 

73 
58 

70 
58 

75 
47 

66 
36 

55 
31 

64 
29 

71 
34 

73 
39 

77 
45 

77 
45 

77 
50 

80 
51 

82 
53 

76 
60 

72 
57 

68 
57 

74 
61 

81 
62 

74 
63 

69 
43 

61 

33 

72.4 
47.7 

Gl EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

79 
39 

79 
34 

75 
2  B 

75 
45 

70 
55 

78 
52 

75 
54 

73 
41 

72 
46 

71 
57 

71 

60 

73 
44 

65 
32 

60 
27 

62 
26 

70 
30 

74 

36 

75 
40 

77 
42 

75 
47 

78 
59 

80 
53 

75 
55 

69 
53 

71 
53 

72 
62 

80 
61 

75 
59 

69 
52 

59 
31 

72.6 
45.8 

HIGH  SPRtNGS 

MAX 
MIN 

78 
4  1 

72 
40 

32 

74 

45 

71 
60 

77 
55 

78 
56 

73 
45 

73 
48 

71 
48 

71 
36 

64 

32 

61 
29 

74 
34 

75 
40 

75 
48 

74 

52 

74 

52 

80 
55 

80 
45 

76 
55 

74 
61 

80 
62 

81 
61 

76 
56 

60 
35 

73.7 
47.0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
46 

61 
4  1 

bb 
36 

74 
52 

69 
62 

78 
63 

75 
56 

73 
48 

73 
50 

69 
60 

70 
57 

71 
49 

64 
39 

54 
33 

61 
31 

69 
34 

71 
41 

74 
48 

74 
46 

73 
51 

74 
59 

73 
57 

76 
65 

68 
55 

74 
62 

74 
64 

80 
65 

75 
63 

69 
43 

58 
3  7 

70.6 
50,4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

79 
50 

70 
42 

67 
41 

76 
56 

70 
66 

76 
65 

75 
57 

75 
47 

72 
53 

72 
62 

70 
60 

67 
54 

64 
42 

54 
36 

59 
36 

65 
41 

67 
45 

69 
56 

70 
48 

71 
59 

72 
60 

74 
64 

76 
64 

68 
58 

72 
63 

74 

65 

75 
65 

7" 

65 

69 
50 

59 
36 

70.0 
53.6 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

78 
37 

74 
35 

67 

2  7 

74 
44 

70 
53 

79 
61 

76 
52 

69 
39 

67 
42 

66 
58 

72 
58 

72 
46 

66 
30 

59 
28 

62 
25 

70 
23 

74 

33 

76 
39 

76 
42 

77 
45 

78 
52 

83 
50 

75 
63 

68 
48 

74 
54 

70 
59 

75 
61 

71 
64 

69 
51 

60 
30 

71.6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

79 
41 

73 
37 

b . 

32 

75 
50 

70 
58 

79 
57 

76 

53 

77 
42 

72 
49 

66 
56 

73 
58 

73 
48 

66 
37 

59 
29 

62 
29 

72 
34 

74 
40 

77 
46 

78 
49 

78 
52 

72 
57 

80 
56 

75 
61 

70 
51 

72 
54 

71 
54 

80 
54 

71 
62 

69 
52 

60 

72.3 
47.7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

79 
39 

74 
47 

69 
28 

76 
48 

71 
47 

79 
61 

76 
53 

77 
40 

73 
48 

66 
58 

72 
58 

72 
48 

68 
32 

61 
28 

62 
27 

71 

29 

75 
38 

77 
45 

78 
44 

77 
51 

79 
57 

82 
56 

77 
64 

69 
50 

73 
54 

70 
60 

77 
60 

7f 

65 

70 
51 

61 
32 

72.8 
47.3 

MAO  I  SON 

MAX 
MIN 

80 
48 

59 
37 

6S 

34 

73 
48 

72 
58 

75 
61 

73 
53 

72 
45 

70 
52 

64 
58 

68 
56 

69 
45 

64 
35 

53 
29 

57 

29 

66 
34 

72 
43 

74 
45 

75 
47 

76 
53 

78 
5  8 

80 

73 
62 

67 
48 

72 
53 

68 
59 

72 
61 

69 
66 

67 
45 

59 
33 

69.4 
48.4 

MAYO  5  NW 

MAX 
M  I  N 

78 
38 

71 
35 

b  7 

26 

76 
43 

72 
55 

78 
62 

75 
56 

75 
40 

73 
55 

68 
58 

71 
48 

71 
48 

65 
32 

55 
28 

61 
24 

71 
28 

73 
34 

77 
38 

77 
40 

77 
45 

80 
45 

81 

50 

72 
61 

69 

50 

73 
54 

70 
60 

75 
60 

71 
65 

68 
49 

59 
33 

71.6 
45.4 

MFLROSE 

MAX 
HIN 

82 
43 

70 
41 

38 

78 
51 

74 
59 

- ; 

60 

80 
56 

80 
44 

73 
46 

72 
55 

67 
58 

74 
50 

64 
44 

62 
38 

64 
37 

71 
41 

74 
46 

73 
52 

78 
53 

76 
55 

80 
57 

81 
58 

75 
61 

71 
60 

68 
59 

74 

60 

81 
62 

77 
64 

71 
55 

62 
34 

73.5 
51.3 

P4UATKA 

MAX 
MIN 

78 
52 

70 
42 

71 
42 

72 
55 

74 

63 

BC 
65 

78 
57 

76 
50 

71 
51 

74 

60 

72 
60 

75 
56 

67 
43 

59 
35 

63 
36 

71 
45 

74 
41 

75 
51 

77 
52 

76 
54 

80 
56 

80 
58 

77 
60 

70 
61 

69 
63 

72 
63 

80 

63 

77 
66 

70 
54 

62 

36 

73.0 
53.1 

3m  Rtltrroct  NotM  Following  Station  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

» 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  I 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 

< 

MIN 

3a 

35 

75 
28 

77 
45 

75 
58 

78 
60 

76 
55 

76 

38 

74 
48 

68 
58 

72 
52 

70 
55 

71 

32 

62 
28 

60 
25 

72 
28 

75 
37 

79 
42 

80 
42 

7  . 

51 

B  1 

83 
56 

78 
64 

70 
48 

72 
52 

70 

60 

77 

73 
66 

71 
50 

62 
32 

73.6 
46.6 

SAINT  AuGLSTINE 

MIN 

60 
48 

75 
42 

69 
41 

76 
51 

73 
65 

60 
64 

77 
57 

76 
46 

75 
48 

73 
61 

74 
59 

69 
54 

66 
43 

57 
35 

61 
36 

68 
38 

72 
43 

'2 
49 

76 
49 

78 

52 

78 
55 

78 
57 

77 
58 

' 

59 

71 

62 

73 
63 

78 
63 

76 
64 

74 
54 

61 
37 

72.8 
51.6 

MAX 
MIN 

STEINMATCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

70 
34 

71 
34 

81 
30 

62 
59 

81 
54 

71 
53 

73 
54 

72 

55 

71 
58 

73 
60 

71 
40 

69 
42 

67 
34 

79 
26 

68 

26 

71 

31 

80 
34 

8  1 
45 

82 
46 

81 
46 

81 
54 

62 
59 

79 
56 

8 1 
56 

82 
55 

72 
62 

81 
63 

75 
56 

7  I 
56 

71 

32 

75.6 

67.0 

USHER  TOwER 

MIN 

37 

34 

27 

79 
45 

82 

50 

79 
60 

77 
55 

74 
40 

73 
42 

72 
41 

73 
39 

74 
40 

74 
33 

75 

32 

62 
24 

64 

30 

75 
32 

77 
45 

79 
46 

77 

81 
53 

82 
57 

77 
57 

58 

80 
54 

75 
56 

BO 

75 
61 

72 
52 

61 
30 

75,0 

44,6 

NORTH  CENTRAL  03 

MIN 

43 

45 

36 

78 
45 

72 
64 

77 
64 

75 
57 

75 
46 

76 
43 

74 
63 

72 
63 

73 
59 

70 
41 

59 
34 

66 
31 

72 
37 

75 
39 

74 
43 

76 
45 

77 
47 

81 
50 

80 
51 

80 
54 

73 
58 

67 
60 

74 
63 

•• 

t : 

78 
63 

7  1 
57 

59 

32 

73,6 
49.8 

B A  V  POR  T 

MIN 

52 

46 

41 

73 
48 

73 

60 

78 
63 

79 
64 

76 
56 

75 
58 

72 
52 

71 
56 

74 
59 

73 
45 

66 
38 

65 
35 

70 
42 

73 
49 

74 
49 

74 
53 

73 
55 

73 
56 

'4 

57 

80 
59 

83 

6C 

80 
60 

76 

59 

77 
61 

78 
62 

78 
61 

6  1 
4  1 

53!2 

BoCOKSVtLLE  Chin  hill 

MIN 

52 

42 

42 

76 
53 

60 
64 

77 
60 

76 
59 

84 
54 

79 
53 

76 
64 

76 
56 

75 
44 

63 
34 

65 
37 

73 
45 

75 
51 

78 
54 

77 
57 

76 

59 

» - 
58 

84 

60 

60 

71 
61 

75 
64 

9 : 
64 

77 
65 

69 
59 

61 
39 

75.4 
54.0 

Qi  cuuC    l      7  C 

MIN 

42 

43 

36 

79 
50 

81 

60 

61 
60 

77 
57 

76 
45 

78 
45 

73 

63 

72 
65 

75 
59 

65 
41 

56 
33 

65 
28 

71 
37 

74 
41 

76 
49 

77 
52 

77 
54 

81 
55 

80 

81 
57 

76 
60 

73 
5, 

78 
64 

BO 
61 

60 
63 

74 
56 

60 
37 

5o!9 

tLt^WUN  J     6  5 

MIN 

50 

45 

45 

77 
53 

78 
65 

79 
63 

78 
61 

76 
53 

79 
51 

72 
65 

70 
66 

75 
60 

67 
47 

58 
37 

66 
37 

72 
45 

75 
49 

77 

55 

78 
55 

77 
58 

81 
58 

82 
60 

80 
60 

74 

73 
61 

76 
66 

81 
64 

79 
64 

71 
57 

59 

43 

55.1 

OAyTOnA  BEACH 

MIN 

52 

43 

46 

78 
44 

74 

66 

74 
58 

77 
56 

75 

50 

73 
58 

70 
59 

75 
59 

69 
62 

72 
47 

63 
36 

65 
40 

69 
45 

68 
45 

70 
51 

72 
56 

72 
64 

76 
58 

78 
64 

75 
70 

76 
62 

76 

60 

70 
64 

'  : 

64 

76 
66 

75 
64 

71 
41 

55.1 

oaytona  beach  wB  ad 

MIN 

50 

46 

45 

75 
55 

73 
67 

77 
63 

77 
57 

75 
51 

75 
46 

74 

67 

70 
64 

73 
58 

64 
47 

57 
38 

63 
41 

70 
46 

72 
49 

75 
54 

75 
52 

76 
54 

79 
54 

79 
60 

79 
56 

1 3 
62 

70 
66 

72 
64 

77 

78 
63 

72 
48 

60 
4  1 

72.4 
54.2 

OF  LAND  3  N 

MIN 

'8 

45 

44 

77 
53 

73 
66 

78 
64 

77 
59 

75 
50 

76 
46 

75 
59 

72 
65 

74 
59 

66 
47 

60 
36 

64 
37 

70 
44 

74 
44 

76 
52 

76 
52 

76 
52 

ac 

54 

79 

58 

80 
55 

72 
60 

73 
60 

76 
59 

8 : 
63 

79 
60 

80 
59 

60 
37 

52I9 

It  vERNE  SS 

MIN 

5  2 
42 

44 

34 

61 
44 

60 
58 

79 
63 

80 
59 

49 

65 
49 

76 
64 

72 
65 

75 
59 

72 
47 

63 
36 

65 
34 

72 
44 

73 
48 

75 
*5 

76 

55 

75 
58 

78 
57 

60 

80 
59 

62 
63 

70 
62 

63 

81 
62 

79 
64 

75 
60 

62 
39 

52!9 

LAKE  HIAwASSE 

MIN 

49 

46 

40 

74 
52 

78 
65 

76 
64 

79 
60 

79 
54 

77 
49 

79 
63 

71 
64 

69 
59 

76 
48 

70 
42 

62 
40 

72 
48 

76 
49 

77 
56 

62 
58 

81 

57 

79 
56 

93 
56 

64 
54 

62 
60 

76 

58 

72 
62 

76 
63 

80 
64 

77 
63 

69 

54!7 

MIN 

49 

42 

38 

76 
49 

76 
65 

90 
64 

78 
58 

78 
49 

76 
47 

73 
63 

72 
65 

75 
58 

70 
42 

68 
33 

65 
32 

72 
42 

73 
46 

77 
51 

77 
52 

75 
55 

80 
54 

80 
56 

79 
59 

75 
61 

69 
60 

74 
64 

79 
60 

76 
64 

73 
57 

60 

52!4 

OCALA 

MIN 

47 

40 

37 

75 
50 

78 
62 

79 
61 

78 
56 

78 
50 

77 
42 

75 
60 

73 
59 

76 
56 

72 
41 

63 
34 

71 
31 

72 
40 

74 
43 

75 
49 

77 
51 

75 
52 

82 
56 

83 
56 

81 

58 

75 
58 

68 
58 

75 
60 

9C 
58 

77 
64 

75 
55 

60 

5o|6 

OCALA  2  NE 

MIN 

ORLANDO  wB  airport 

MIN 

56 

47 

47 

77 
58 

77 
66 

78 
63 

78 
60 

77 
56 

80 
52 

72 
66 

70 
63 

75 
58 

65 
49 

57 
39 

67 
41 

72 
47 

74 
52 

77 
61 

78 
58 

77 

6C 

82 

82 
61 

81 
59 

78 
63 

71 
61 

76 
65 

80 
64 

79 
65 

71 
48 

60 

74  •  5 
56.3 

SO  I  Pi  T  LtU 

MIN 

52 

45 

43 

77 
55 

82 
65 

78 
62 

61 

78 
52 

82 
52 

64 

72 
66 

60 

48 

38 

69 
39 

45 

51 

53 

56 

57 

60 

59 

63 

61 

66 

65 

65 

55 

61 

76.2 
55.3 

5ANF0R0  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

81 

50 

78 
48 

75 
49 

78 
55 

72 
65 

78 
62 

77 
59 

76 
53 

78 
48 

74 
65 

71 
66 

75 
62 

68 
51 

61 

39 

65 
40 

72 
49 

75 
48 

77 
57 

77 
55 

78 

55 

81 
58 

81 
56 

81 
56 

74 
61 

69 
61 

75 
64 

78 
65 

79 
65 

74 
59 

60 

74,6 
55.4 

TTTUSVlLLE    2  W 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  04 

APCAO  I  A 

MAX 
MIN 

Avon  pap< 

MAX 
MIN 

84 

52 

73 
51 

78 
44 

78 
56 

80 
67 

63 
62 

92 
59 

83 
51 

83 
53 

75 
68 

79 
67 

74 
61 

69 
51 

62 
39 

68 
39 

74 

50 

77 
55 

80 
56 

81 
58 

59 

82 

85 
61 

85 
57 

84 
62 

83 
64 

82 
65 

83 
63 

60 
63 

75 
57 

65 
39 

76,2 
56.4 

BARTOk 

MAX 
MIN 

81 
50 

80 
50 

76 
44 

77 
55 

80 
66 

80 
61 

78 
60 

78 
55 

81 

52 

78 
67 

76 
56 

75 
60 

75 
47 

64 

38 

67 
39 

72 
47 

74 
46 

77 
45 

78 
53 

77 
54 

»" 
55 

82 
60 

82 

57 

81 
60 

82 
62 

80 
65 

93 
65 

80 
63 

71 
61 

63 

76,9 
54.5 

BDADENT0N   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

60 
49 

67 
51 

77 
45 

78 
56 

78 
65 

78 

63 

75 
58 

77 

50 

84 

53 

72 
69 

82 
67 

76 
60 

64 
53 

57 
44 

64 
42 

76 
49 

78 
52 

82 
54 

82 
56 

78 
57 

84 
60 

81 
5  I 

77 
64 

62 
63 

79 
65 

90 
63 

78 
63 

72 
60 

65 

76,2 
56.5 

Ci  EARkATER 

MAX 
MIN 

79 

53 

73 
48 

74 
43 

54 

65 

76 
62 

73 
65 

76 
56 

80 
56 

73 
65 

76 
67 

74 
59 

63 
49 

61 
40 

62 
38 

73 
48 

75 
53 

78 

55 

80 
58 

76 
59 

81 

63 

81 
63 

80 
63 

73 
66 

76 
62 

77 
66 

81 
66 

75 
67 

73 
58 

62 
45 

57!l 

DFER  PARK 

MAX 
MIN 

61 
39 

67 
42 

71 
46 

74 
49 

76 
43 

78 
54 

78 
54 

79 
59 

82 
60 

63 

55 

81 
61 

78 
63 

79 
63 

82 
63 

81 
62 

79 
45 

61 

FELLSxERE  4  w 

MAX 
MIN 

FCRT  DRUM  5  NW 

MIN 

80 
51 

53 

44 

53 

76 
66 

8 1 
63 

79 
60 

78 

52 

9  1 

52 

75 
66 

77 
66 

76 
62 

69 
53 

59 
39 

71 
39 

73 
48 

77 
56 

78 
55 

60 
57 

'- 

55 

82 
62 

81 
61 

82 
57 

8* 

62 

81 

62 

82 
44 

B4 
63 

81 

62 

75 

65 
4  1 

77.2 
56.0 

FCRT  PIERCE 

MAX 
MIN 

79 
54 

69 
56 

74 
49 

69 

68 

63 

80 
53 

80 
58 

78 
55 

77 
69 

77 
68 

76 
63 

71 
47 

62 
43 

70 
42 

72 

58 

74 
66 

77 
67 

79 
68 

78 
69 

80 
69 

80 
69 

SO 
63 

84 
65 

83 
63 

80 
65 

»: 

•>- 

80 
64 

76 
48 

61 

76.6 
59.9 

I  NO  I A^   LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

81 
49 

76 
49 

76 

43 

54 

56 

62 

60 

79 
53 

80 
50 

77 
64 

76 
64 

75 
68 

72 
60 

64 
41 

68 
40 

72 
50 

74 
56 

75 
54 

60 
55 

79 
57 

82 
59 

83 

60 

83 
55 

82 
54 

90 
49 

80 
51 

64 

53 

80 
52 

75 
46 

62 
42 

77.1 
53.6 

KtSSIM-EE  2 

MAX 
MIN 

LAKE  ALF9E0  EXP  STa 

MAX 
MIN 

80 
49 

75 
46 

74 
51 

78 
45 

78 
65 

79 
62 

77 
60 

76 

50 

80 
50 

73 
62 

70 
66 

75 
60 

70 
47 

61 
35 

67 
37 

72 
45 

74 
47 

77 
51 

78 
55 

75 
57 

SO 
56 

83 
58 

SO 
57 

76 
96 

77 
62 

78 
64 

83 
63 

79 
62 

70 
55 

60 

41 

75.2 
53.8 

LAKELAND    *B  CITY 

MIN 

59 

47 

72 
46 

76 
59 

80 
66 

79 
62 

77 
59 

77 
57 

79 
58 

72 
67 

72 
63 

75 

59 

64 
50 

56 
40 

64 
42 

70 
50 

73 
54 

76 
57 

76 
58 

76 

79 
62 

,1 

62 

82 
63 

77 
62 

77 
63 

60 
66 

»<. 

67 

78 

66 

70 
48 

60 

44 

74.4 
57.2 

LAKE    PLACID   2  S« 

MAX 
MIN 

84 
50 

74 
53 

80 
46 

85 
57 

80 
66 

84 
62 

83 

59 

83 
50 

84 
51 

76 
66 

79 
66 

72 
61 

69 
53 

61 
42 

70 
42 

74 
49 

76 
57 

81 
56 

82 
56 

81 
59 

84 

59 

84 
63 

85 
53 

8« 
60 

85 
65 

84 
63 

85 
5~, 

82 
61 

75 
60 

64 
41 

79.1 

56.2 

"FLBOLRNE 

MAX 
MIN 

82 
53 

76 

50 

78 
46 

78 
60 

76 
67 

80 
63 

90 
61 

78 
54 

75 
52 

78 
54 

75 
67 

74 
64 

72 
53 

64 
40 

67 
42 

72 
47 

74 
57 

76 
65 

74 
62 

73 
55 

79 
67 

79 
65 

SO 
63 

92 
60 

SO 
66 

77 
67 

66 
66 

82 
63 

60 

65 

69 
44 

76.5 
57.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


F  LOR  I  DA 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MOUNTAIN  LAKE 

MIN 

81 

49 

78 
49 

74 
42 

77 
56 

79 
67 

80 
63 

78 

60 

78 
51 

79 

5.; 

79 
67 

73 
66 

72 
60 

72 
48 

63 

35 

66 
38 

72 
42 

74 
54 

77 
55 

79 
57 

77 
57 

7  9 
61 

81 
61 

82 
55 

81 
64 

76 
64 

79 
65 

63 
65 

62 
63 

77 
59 

62 
47 

76  ,4 
55.7 

MvAKKA   RIVER   ST  PARK 

MIN 

78 
40 

82 
51 

67 
40 

75 
57 

76 
60 

82 
62 

80 
54 

79 
46 

79 
52 

76 
44 

82 
54 

BC 
58 

73 
49 

65 
40 

67 
36 

65 
50 

83 
45 

77 
54 

79 
56 

79 
57 

78 
59 

81 

60 

82 
58 

82 
59 

82 
61 

79 
60 

83 
63 

76 
64 

72 
40 

77.3 
53.0 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  t 

MIN 

78 

55 

72 
63 

70 
47 

72 
52 

80 
68 

75 
64 

82 
60 

80 
53 

80 
56 

81 
63 

73 
68 

71 
65 

71 
56 

69 
44 

60 
42 

70 
47 

72 
57 

76 
61 

79 
60 

80 
61 

79 
63 

81 
64 

80 
59 

80 
66 

76 
64 

80 
65 

79 
66 

81 
66 

76 
67 

75 
43 

76,0 
58.8 

PARR  I SN 

MIN 

84 

50 

81 
50 

77 

40 

76 
57 

80 
65 

81 
63 

79 
59 

81 
50 

84 

55 

80 
69 

83 
68 

78 
59 

78 
50 

62 
40 

71 
35 

76 
46 

78 
50 

81 
55 

82 
56 

79 
56 

85 
61 

84 
61 

83 
60 

79 
65 

83 
62 

80 
65 

82 
65 

78 
65 

72 
54 

66 
42 

78.8 
55.8 

PL  ANT  CITY 

MIN 

R2 
50 

80 
46 

76 
36 

78 
54 

81 
65 

81 
59 

79 
59 

80 
49 

82 
51 

79 
65 

78 
67 

78 
58 

76 
47 

65 
33 

69 
35 

75 
37 

77 
48 

80 
53 

81 
53 

78 
54 

84 
59 

83 
60 

84 

56 

77 
64 

83 
60 

79 
65 

84 
64 

79 
65 

72 
62 

64 
38 

78.1 
53.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

80 
61 

63 
49 

73 
50 

75 
62 

78 
66 

75 
64 

73 
64 

76 
58 

AO 
61 

72 
67 

77 
68 

75 
60 

61 
53 

53 
44 

64 
45 

72 
51 

74 
56 

77 
57 

78 
60 

74 
61 

81 
63 

81 
64 

80 
63 

77 
67 

78 
64 

78 
67 

79 
68 

75 
67 

70 
62 

62 
48 

73,7 
59.7 

5AR ASO  TA 

MAX 
HIN 

85 
52 

75 
50 

77 
41 

78 
56 

78 
65 

80 
62 

77 
59 

77 
51 

78 
54 

84 
63 

79 
68 

78 
59 

69 
52 

64 
42 

69 
38 

75 
45 

78 
49 

80 
53 

82 
54 

78 

56 

84 

60 

84 
60 

80 
58 

80 
64 

84 
63 

80 
63 

83 
63 

80 
64 

74 
61 

67 
42 

55.6 

tampa  wB  airport 

MIN 

81 

50 

72 
42 

76 
37 

77 
56 

78 
66 

BO 
63 

78 
56 

79 
53 

«.  I 
54 

73 
67 

79 
62 

78 

55 

65 
47 

56 
39 

67 
35 

76 
45 

78 
51 

81 
51 

82 
56 

78 
57 

83 
61 

84 
63 

81 
59 

77 
64 

76 
64 

78 
67 

81 
66 

77 
66 

71 
50 

64 
43 

76,4 
54.8 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

78 
48 

80 
45 

77 
39 

75 
55 

77 
57 

76 
60 

75 
61 

74 
52 

75 
53 

83 
52 

73 
65 

79 
58 

73 

50 

62 
39 

54 
34 

62 
38 

76 
46 

76 
49 

79 
52 

80 
54 

77 
59 

82 
60 

82 
45 

83 
51 

81 
60 

80 
60 

76 
63 

83 
59 

80 
64 

76 
50 

76.  1 
52.7 

MAX 
MIN 

80 
53 

74 
56 

76 
44 

77 
59 

80 
66 

78 
65 

76 
61 

78 
55 

84 
57 

78 
68 

80 
68 

77 
60 

72 
54 

64 
44 

69 
39 

75 
49 

79 
52 

80 
55 

8 1 
57 

60 
57 

82 
61 

83 
61 

81 

59 

78 
65 

82 
65 

78 
65 

81 
64 

79 
62 

78 
56 

72 
45 

77,7 
57.5 

VERO   BEACH   FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
54 

69 
55 

73 
48 

77 
68 

75 
70 

81 
64 

79 
59 

77 
55 

77 
56 

76 
69 

75 
68 

75 
64 

69 
51 

60 
43 

69 

46 

71 
55 

7  4 

65 

68 

67 

76 
68 

78 
70 

79 
70 

78 
64 

83 
68 

77 
67 

79 
68 

80 
66 

80 
68 

75 
51 

60 
41 

75,2 
60.8 

WAUCHULA    2  N 

MAX 
MIN 

83 
48 

77 
52 

76 
40 

77 
55 

82 
66 

B  1 
62 

80 
60 

80 
52 

82 
50 

75 
66 

80 
66 

75 
61 

70 
50 

59 
40 

68 
39 

71 
44 

74 
49 

79 
52 

BO 
55 

79 
55 

82 
60 

82 
61 

83 

55 

80 
62 

83 
63 

79 
63 

84 
62 

79 
63 

75 
61 

77,8 
55.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

79 
46 

75 
46 

74 
56 

76 
61 

80 
66 

79 

61 

78 
57 

77 
48 

80 
48 

75 
62 

74 
62 

73 
60 

7  1 
48 

61 
37 

67 
41 

73 
49 

71 
54 

75 
53 

76 
57 

75 
56 

78 
60 

80 
61 

83 
56 

79 
61 

77 
62 

78 
65 

83 
62 

80 
61 

74 
59 

64 
43 

75,5 
55.4 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GlADE  EXP  STa 

MAX 
MIN 

79 
53 

81 
61 

70 
46 

77 
57 

80 
67 

81 
66 

80 
58 

80 
47 

79 
5  1 

83 
65 

78 
67 

75 
64 

78 
56 

69 
41 

61 
39 

72 
49 

76 
51 

78 
53 

80 
53 

61 

53 

81 
57 

82 
58 

81 

55 

82 
62 

83 
57 

84 
59 

84 

59 

85 
60 

81 
63 

76 
47 

78,6 
55.9 

big  cypress  res 

MAX 
MIN 

77 

84 
68 

82 
68 

80 
52 

80 
57 

83 

56 

77 
68 

76 
66 

76 

65 

70 
56 

63 
46 

70 
41 

73 
50 

77 
56 

79 
59 

81 

60 

82 

82 
59 

82 
56 

82 
63 

82 
63 

83 
60 

86 
61 

81 
61 

75 
67 

67 
42 

78.  1 
58.3 

CANAL    POINT  U5DA 

MAX 
MIN 

75 
48 

67 
60 

86 
47 

80 
60 

79 
66 

79 
66 

79 
64 

78 
62 

82 
48 

75 

66 

78 
65 

78 
62 

70 
56 

62 
47 

70 
46 

72 
52 

77 
55 

78 
55 

79 
57 

79 
57 

79 
57 

79 
57 

79 

52 

79 
62 

79 
57 

80 
57 

82 
56 

79 
57 

74 
64 

67 
47 

76.7 
57.0 

CAPT I vA 

MAX 
MIN 

»0 
61 

75 
60 

76 
49 

76 
65 

78 

62 

79 
71 

78 
66 

77 
63 

81 
63 

77 
67 

78 

69 

75 
66 

73 
58 

61 
49 

67 
46 

73 
55 

75 
59 

77 
61 

78 
63 

78 
63 

79 
67 

80 
65 

81 
64 

79 
67 

80 
68 

76 
67 

81 
66 

79 
66 

74 
64 

66 
52 

76,3 
62.2 

Cl EWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

75 
56 

82 
59 

80 
5  9 

76 
60 

80 
68 

34 
66 

84 
60 

82 
50 

81 
52 

80 
55 

78 
66 

77 
65 

76 
57 

70 
45 

61 
42 

67 
49 

75 

52 

73 
61 

79 
63 

77 
63 

79 
63 

81 
64 

82 
61 

84 
63 

86 
66 

81 
62 

81 
61 

82 
62 

84 
71 

76 
44 

78,4 
58.8 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

83 
48 

75 
56 

77 
45 

78 
56 

81 
59 

»6 
67 

83 
58 

83 
45 

R5 
50 

77 
67 

79 
66 

79 
64 

72 
54 

64 
42 

69 
36 

74 
47 

77 
50 

80 
52 

81 

55 

81 

57 

82 
56 

83 
60 

85 
52 

83 
59 

83 
62 

84 
58 

85 
57 

83 
60 

78 
55 

33 

79.2 
54.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

83 
58 

77 
66 

8  3 
5  0 

79 
64 

82 
69 

83 
70 

82 
65 

81 

60 

85 
63 

79 
68 

79 
70 

80 
66 

72 
57 

66 
49 

72 
42 

76 
50 

78 
59 

81 
59 

82 
61 

82 
61 

83 
62 

85 
61 

84 
62 

81 
65 

85 
63 

83 
64 

84 
65 

81 
65 

76 
68 

68 
47 

79.6 
61.0 

flamingo  ranger  sta 

MAX 
MIN 

80 
62 

88 
65 

78 
*i 

81 
68 

80 
68 

80 
73 

82 
67 

78 
63 

80 
6  1 

79 
60 

78 
70 

79 
69 

81 
63 

69 
47 

72 
46 

74 
55 

78 
64 

77 
62 

8  1 

65 

81 
65 

80 
64 

81 
64 

81 
65 

81 
66 

81 
63 

82 
67 

81 
66 

80 
66 

83 
71 

73 
52 

79.3 
63.5 

FORT  MYERS  W8  AP 

MAX 
MIN 

83 
57 

73 
50 

8C 

5  J 

80 
63 

83 
69 

83 
6  1 

8  1 
57 

81 
52 

85 
58 

77 
67 

82 
66 

78 
62 

70 
52 

63 
46 

71 
42 

75 
51 

80 
55 

81 
57 

82 
58 

81 
61 

83 
65 

83 
62 

84 
61 

82 
64 

83 
65 

82 
63 

84 
62 

82 
65 

76 
56 

65 
46 

79.  1 
58.2 

INOIANTOWN 

MAX 
MIN 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

85 
48 

76 
42 

80 
58 

84 
65 

66 

83 
58 

84 
46 

84 
53 

79 
56 

77 
64 

70 
54 

63 
43 

71 
36 

74 
48 

79 
46 

80 

96 

81 
56 

81 
56 

82 
62 

82 
59 

86 
55 

84 
61 

85 
66 

84 
60 

87 
58 

81 
63 

75 
58 

64 

40 

79.6 
54.7 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
45 

75 
55 

78 
48 

79 
61 

85 
68 

85 
66 

84 
50 

84 
53 

77 
68 

81 
66 

78 
65 

72 

55 

65 
45 

70 
36 

75 
48 

78 
55 

80 
56 

81 

58 

80 
57 

84 
69 

85 
55 

85 
60 

83 
59 

64 
57 

86 
57 

82 
65 

67 
43 

79.6 
56.3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

79 
55 

82 
58 

Ho 

-5 

82 
56 

81 
68 

no 

68 

84 
59 

82 
50 

82 
52 

84 

55 

76 
62 

78 
65 

75 
53 

69 
42 

62 

4  0 

69 
44 

72 
52 

76 
55 

80 
56 

79 
57 

82 
59 

83 
60 

84 

59 

85 

60 

83 
64 

86 
63 

83 
62 

85 
64 

83 
64 

75 
42 

79.4 
56.3 

NAPLES  CARIB  GAROENS 

MA> 
MIN 

83 
55 

77 
62 

80 

78 
65 

83 
69 

no 
71 

81 
62 

80 
56 

85 
5  7 

79 
57 

81 
68 

°0 

66 

76 
56 

69 
46 

72 
41 

76 

51 

79 
55 

82 
60 

83 
61 

82 
60 

84 
63 

85 
61 

84 

60 

83 
60 

83 
63 

83 
62 

84 
61 

82 
63 

79 
69 

72 
46 

80.2 
59.3 

PI  NTA  GOROA 

MA.< 
M  [  U 

80 
57 

83 
58 

69 
4* 

78 
62 

78 
64 

82 
68 

84 
64 

82 
55 

81 
55 

83 
55 

70 
66 

«o 

6  3 

76 
55 

61 
43 

67 

36 

70 
43 

75 
52 

78 
57 

81 
58 

82 
60 

80 
60 

83 
64 

63 
63 

82 
63 

81 
6b 

83 
66 

80 
65 

84 
66 

80 
67 

73 
47 

78.4 
58.2 

T AM  I  AM  I   TRL  40  Mt  BENC 

MA- 

MIN 

86 
61 

83 
62 

'  J 

5  6 

80 
65 

86 
69 

MS 

68 

85 
62 

84 
61 

84 

6  0 

8  1 
71 

80 
68 

0  6 
►  7 

82 
66 

72 
48 

77 
45 

77 
55 

77 
63 

80 
73 

81 
69 

80 
64 

81 
63 

83 
69 

84 
64 

85 
65 

85 
63 

83 
65 

85 
65 

83 
65 

79 

66 

70 

48 

81.4 
62.9 

LOWER  EAST  COAST  06 

FCRT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

79 

60 

84 
62 

83 

60 

77 
70 

80 
72 

a  1 

85 
61 

no 

55 

"  0 

6  6 

83 
64 

82 
67 

79 
67 

81 
61 

74 
46 

66 
45 

74 
56 

76 
69 

78 

70 

79 
70 

82 
72 

HO 
73 

82 
71 

84 
64 

84 

6  6 

83 
62 

83 
63 

83 
64 

84 
64 

83 
65 

79 
45 

80.3 
63.0 

FT    LAUDERDALE   BAHA  MAC 

MAX 
MIN 

84 
68 

81 
69 

7B 
58 

80 
72 

8  1 
69 

83 

6  , 

83 
67 

80 
59 

HO 

6  6 

80 
77 

80 
67 

7  0 
6. 

74 

62 

70 
52 

70 
46 

78 
68 

76 
69 

4  0 

69 

81 
73 

80 
72 

81 
74 

82 
73 

83 
73 

6  3 
69 

83 
66 

83 
72 

83 
70 

83 
72 

78 
70 

48 

79.7 
66.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 
57 

82 
60 

0  1 

77 
70 

80 
72 

81 

6  ) 

85 
60 

82 
53 

o  1 

5  9 

82 
6b 

81 
68 

78 

6  6 

81 
60 

74 
45 

64 
41 

72 
52 

75 
66 

rr 

69 

79 
71 

80 
71 

72 

70 

77 
62 

80 
62 

83 
61 

83 
62 

82 
63 

83 
63 

81 
6b 

40 

79.2 
61.8 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

77 
59 

82 
63 

B  5 

5  5 

77 
68 

80 
61 

a  \ 

85 
63 

83 
98 

5  0 

6  1 

83 
67 

82 
69 

79 
66 

84 
61 

75 
47 

65 
43 

72 
49 

75 
57 

77 
54 

79 
64 

80 
65 

80 
70 

80 
70 

81 
66 

82 
64 

83 
62 

82 
64 

83 
69 

82 
63 

81 
62 

82 
46 

80.0 
61.2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 
58 

83 
57 

7fl 
57 

80 
70 

84 
68 

o 

65 

83 
60 

83 
57 

P  1 

5a 

92 
72 

78 
68 

6  0 

73 
46 

64 
43 

73 

4  0 

76 
55 

76 
63 

'9 
6  3 

80 
69 

62 
69 

no 

6  0 

81 

60 

80 
59 

83 
58 

82 
56 

82 
61 

8  3 
6  0 

81 
61 

79 
54 

67 
45 

79.5 
59.6 

ltxahaTChEE 

MAX 
MIN 

84 
51 

74 

59 

1  7 

4« 

80 
62 

81 

70 

82 

6  6 

81 

59 

79 
57 

87 

51 

79 
70 

75 
67 

79 
-  3 

72 
59 

65 
41 

71 
3  7 

78 
48 

78 
52 

79 
55 

80 
54 

8 1 

55 

82 
66 

83 
61 

86 
55 

85 

6  0 

87 
56 

87 
60 

88 
59 

82 
58 

78 
69 

69 
43 

79.6 
57.1 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

79 
69 

79 
69 

T> 
6- 

78 
70 

79 
65 

86 

83 
61 

79 
58 

65 

81 
66 

79 
66 

6  01 
6  5 

74 

59 

64 
49 

70 
44 

73 
54 

75 
65 

77 
66 

77 
69 

78 
69 

79 
66 

79 
6b 

80 
71 

77 
68 

80 
66 

80 
69 

82 

6  0 

80 
68 

80 
72 

72 
47 

77.8 
64.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
73 

85 
71 

•  < 
6. 

77 
73 

79 
69 

es 

7  0 

83 
66 

80 
62 

79 

6  6 

80 
73 

79 
71 

81 
67 

75 
63 

67 
54 

7  0 
4  3 

72 
67 

73 
68 

75 
71 

77 
74 

76 
74 

7m 
74 

76 
74 

77 
74 

79 
71 

79 
69 

77 
75 

78 
75 

77 
75 

77 
69 

74 

50 

77.2 
68.4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Coo.lnu»d  


Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MIAMI    wB  AIRPORT 

MAX 

81 

81 

76 

80 

80 

84 

81 

79 

81 

81 

78 

80 

73 

64 

71 

74 

76 

78 

79 

78 

80 

60 

82 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

65 

78.2 

MIN 

SB 

57 

59 

73 

45 

58 

70 

7 1 

73 

7 

72 

72 

69 

67 

65 

67 

68 

67 

56 

48 

64,2 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

78 

82 

82 

78 

80 

81 

8* 

82 

78 

83 

82 

78 

81 

74 

65 

73 

76 

76 

78 

80 

60 

80 

81 

81 

81 

80 

81 

81 

79 

71 

78.9 

MIN 

56 

43 

47 

65 

7  1 

7 1 

7  1 

62 

61 

63 

66 

63 

5  g 

47 

62.3 

PCMPANO  BEACH 

MAX 

82 

81 

77 

81 

Bl 

85 

82 

81 

82 

81 

79 

82 

75 

69 

72 

76 

77 

80 

80 

80 

82 

81 

82 

82 

83 

82 

83 

81 

79 

71 

79.6 

MIN 

Ss 

62 

5  3 

60 

45 

65 

68 

71 

72 

72 

71 

65 

6  1 

65 

66 

63 

68 

45 

63,8 

RCYAL   PALM   BANGER  STA 

MAX 

92 

83 

78 

80 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

79 

83 

71 

66 

72 

75 

76 

79 

81 

E  I 

80 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

80 

78 

70 

79.5 

MIN 

56 

41 

53 

62 

62 

* 

61 

67 

59 

64 

59 

75 

62 

6 1 

68 

42 

60.8 

SrUTH   MIAMI    5  W 

MAX 

81 

83 

78 

82 

84 

86 

82 

82 

82 

82 

79 

84 

74 

65 

72 

75 

76 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

80 

79 

66 

79.3 

MIN 

43 

56 

65 

67 

69 

6 1 

*  - 

59 

62 

63 

6  1 

65 

46 

61.5 

STUART   1  N 

MAX 

80 

75 

75 

77 

75 

82 

82 

80 

81 

78 

75 

79 

74 

65 

71 

75 

77 

79 

80 

'1 

79 

79 

82 

84 

85 

83 

82 

81 

77 

67 

77.9 

MIN 

42 

59 

58 

70 

7 

62 

63 

62 

66 

63 

64 

65 

41 

60.8 

u   PALM   BCH   RADIO  hJMO 

MAX 

81 

76 

79 

77 

78 

83 

81 

81 

80 

87 

51 

79 

75 

70 

70 

75 

75 

77 

78 

7H 

78 

81 

82 

82 

83 

80 

80 

71 

78.5 

MIN 

62 

67 

68 

69 

61 

56 

58 

76 

68 

67 

60 

46 

45 

66 

69 

69 

7  1 

7 1 

73 

73 

70 

64 

68 

67 

66 

70 

46 

64.6 

WFST   PALM   BEACH   MB  AP 

MAX 

81 

75 

76 

79 

79 

82 

32 

79 

81 

81 

76 

80 

72 

63 

72 

76 

77 

79 

80 

81 

81 

81 

84 

82 

83 

82 

80 

63 

76.2 

62 

57 

56 

7 1 

69 

65 

6 1 

59 

7 1 

68 

67 

52 

47 

46 

65 

68 

70 

7  1 

71 

73 

7  I 

63 

66 

64 

66 

65 

65 

52 

45 

62.7 

keys  07 

MAX 

DRV  TrRTUGAS 

MAX 

82 

77 

75 

84 

83 

82 

84 

86 

83 

84 

82 

82 

76 

72 

68 

74 

76 

77 

•7  8 

76 

79 

SO 

82 

81 

80 

81 

80 

82 

82 

75 

79.5 

MIN 

69 

67 

60 

76 

71 

68 

69 

63 

51 

65 

70 

73 

73 

74 

7' 

7' 

76 

7" 

74 

66 

70.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

79 

76 

76 

85 

81 

80 

82 

84 

82 

81 

82 

74 

67 

69 

76 

77 

79 

79 

9C 

80 

80 

62 

83 

82 

82 

82 

81 

78 

66 

78.9 

MIN 

68 

56 

64 

67 

• 

71 

59 

69.1 

MARATHON  SH0RE5 

MAX 

82 

80 

80 

87 

83 

81 

82 

86 

82 

79 

82 

76 

72 

71 

73 

79 

78 

80 

a  i 

82 

64 

84 

83 

82 

82 

61 

80 

72 

67 

79.3 

MIN 

69 

65 

70 

70 

71 

7  1 

65 

71 

73 

72 

72 

68 

60 

53 

52 

65 

67 

69 

71 

71 

73 

73 

71 

69 

72 

71 

73 

7  1 

62 

56 

67.9 

TAvERNIER 

MAX 

81 

83 

75 

79 

81 

79 

78 

81 

83 

81 

78 

81 

74 

70 

70 

74 

76 

76 

77 

77 

78 

79 

60 

80 

81 

80 

61 

79 

81 

71 

78.  1 

MIN 

72 

69 

63 

73 

67 

70 

69 

6** 

67 

71 

72 

71 

67 

57 

51 

60 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

69 

68 

73 

73 

73 

53 

68.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


amaau 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0^ 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
58 
74 
56 

.30 

6 1 
73 
37 

.03 
22 
71 
35 

.02 
27 
71 
43 

.02 

1 1 
6  9 
60 

.05 
2 1 
'6 

57 

.  1  3 

36 
81 
63 

.11 

1  6 
77 
52 

.09 

26 
72 
45 

• 

61 
73 
51 

.11 

56 
76 
63 

.23 
70 
70 
47 

.If 

3- 

76 
42 

.11 

32 
61 
40 

.07 

24 
64 
40 

.13 

26 
70 
41 

."7 

3  9 
75 
46 

.10 
31 
79 
52 

.13 

36 
76 
53 

.10 

79 
77 
60 

.11 

70 
77 
58 

.13 

112 
77 
62 

.10 
110 
74 
63 

.02 
75 
71 
46 

.18 
41 
66 
49 

.02 
56 
68 

60' 

.01 

33 

71 

64 

54 
70 

1 1 1 

6  J 

56 

IS 

66 
42 

3.148 
1493 
72.1 
50.9 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.13 

31 

.25 
173 

.19 

92 

.32 

42 

.08 
56 

30 

.08 

86 

.17 

73 

.1" 

26 

.07 
71 

.01 
112 

.13 

90 

.20 

119 

.23 

189 

.13 
91 

.18 

23 

.  08 

25 

.11 
24 

.08 
18 

.07 
40 

.11 

75 

.12 

92 

.11 
66 

.13 
126 

.08 

85 

.05 
75 

.02 

53 

.01 
25 

.03 

10' 

.23 
234 

3.52B 
2373 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSw 

I  JAP 
WINC 
MAX 

MIS 

.14 

20 
75 
47 

.27 
60 
74 
45 

.12 

10 
70 
38 

.10 

10 
73 
52 

.06 

5 
'0 
62 

.  1  1 

35 
79 
64 

.17 

55 
77 
57 

.19 

15 
74 
48 

• 

10 
73 

5  0 

» 

25 
72 
60 

.10 

15 
71 
64 

.17 

15 
76 
43 

.19 

30 
76 
43 

.16 

55 
63 
31 

.08 

5 
64 
33 

.10 
0 
70 
40 

.12 

10 
74 
47 

.10 

5 
78 
52 

.03 
5 
78 
51 

.12 

15 
77 
56 

.10 
25 
79 
56 

.12 
5 
78 
59 

.09 
10 
77 
61 

.07 
15 
76 
61 

,0! 
40 
76 
56 

.04 

20 
72 
61 

.06 

5 
60 
63 

.07 
5 
79 
65 

.17 

HO 
71 

69 

.20 
105 
59 
31 

3.30 
760 
73.7 
51.9 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.10 
15 

.17 

55 

.10 

20 

.08 

20 

.05 

35 

.08 

45 

.18 

70 

.14 

20 

.06 

10 

.05 

25 

.03 
15 

.12 

20 

.  16 

40 

.15 
40 

.06 

15 

.09 
15 

.13 
30 

.10 
15 

.09 
15 

.10 

25 

.11 

30 

.11 

25 

.07 

25 

.05 
5 

.03 

15 

.00 
20 

.04 

5 

.04 
5 

.19 
85 

.18 

100 

2.90 
960 

SOUTH  CENTRAL  04 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.16 

.18 

.19 

.02 

.15 

.18 

.14 

.12 

.02 

.13 

.22 

.22 

.18 

.12 

.12 

.12 

.13 

.13 

.07 

.12 

.20 

.22 

.18 

.17 

.10 

.05 

.02 

.11 

4.04B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.12 

.15 

.25 

.13 

.25 

.05 

.22 

.25 

.13 

.11 

.14 

.04 

.12 

.23 

.18 

.12 

.08 

.12 

.25 

.13 

.14 

.17 

.16 

.10 

.12 

.13 

.12 

.16 

.17 

.27 

4.61 

VE90  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.14 

.11 

.23 

.22 

.12 

.15 

.22 

.22 

.15 

.10 

.22 

.  1  0 

.22 

.21 

.13 

.18 

.25 

.20 

.23 

.20 

.16 

.20 

.14 

.04 

.15 

.16 

.11 

.14 

.28 

5.158 

EVERGLADES  AND  5W 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.15 
78 
53 

.12 
80 
50 

.11 
71 
46 

.15 

78 
50 

.14 

76 
50 

.06 

77 
68 

.14 

81 
58 

.16 

82 
51 

.13 
61 
52 

.05 
80 
58 

.10 
74 
67 

.04 

74 
66 

.14 
79 
56 

.22 

70 
43 

.16 

64 
40 

.12 
69 
43 

.12 

70 
53 

.13 
76 
55 

.15 

77 
55 

.17 

78 
55 

.16 
79 
56 

.16 

79 
58 

.11 
77 
57 

.09 
79 
60 

.12 
84 

6  0 

.11 
85 
59 

.11 
84 

59 

.11 
85 
57 

.0  ' 
78 
63 

.26 
78 

*2 

3.96 
77,4 
56.7 

ClEwISTON  u  s  eng 

EVAP 

MAX 

MIN 

.13 
76 
66 

.11 
76 
67 

.17 

77 
65 

.15 
84 
68 

.09 

75 
68 

.00 
84 
71 

.17 

79 
69 

.13 

78 
66 

.18 

76 
65 

.15 
76 
63 

.00 
75 
67 

.02 
75 
71 

.12 
75 
67 

.23 
74 
59 

.21 

67 
55 

.07 
66 
55 

.08 

80 
48 

.07 
71 
64 

.07 

72 
65 

.10 
75 
66 

.15 

75 
66 

.08 

76 
66 

.07 
85 
66 

.06 
86 
66 

77 
71 

.09 
78 
71 

.04 
77 
71 

.08 
83 
71 

.  )e 

94 
71 

.17 
75 
59 

3.1  1 
76.9 
65,6 

Flamingo  ranger  sta 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 

67 
85 
62 

.16 
41 
86 
66 

.13 

126 
82 
60 

.24 

no 

83 
67 

.14 

91 
86 
70 

.25 
134 
84 
73 

.18 

53 
86 
66 

.13 

36 
66 
64 

.13 

63 
83 
66 

.34 
214 
80 
60 

.25 
108 
66 
68 

.26 
51 
88 

70 

.25 
114 
86 
63 

.21 
74 
73 
52 

.19 

126 
72 
45 

.12 
96 
75 
44 

.20 
125 
81 
58 

.28 
108 
84 
66 

.03 
88 
6/ 
64 

.13 
101 
83 
64 

.19 
104 
84 
64 

.17 
88 
82 
64 

.18 
7* 
83 
65 

.13 
35 
64 
68 

.13 
46 
85 
64 

.17 
67 
86 
68 

.20 
65 
82 
66 

.06 
53 
80 

72 

.24 
92 
91 
74 

.23 
217 
76 
54 

5.52 
2767 
92.5 
63.7 

MOORE  HAVEN  LOCIC  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
37 
78 

52 

.13 

22 
76 
56 

.21 
102 
70 
42 

.13 
52 
74 
43 

.11 

31 
77 
60 

.11 

38 
77 
67 

.15 
22 
83 
59 

.18 

37 
81 

52 

.11 
16 
78 
51 

.06 
5 
79 
56 

21 
68 
65 

.07 

21 
75 
65 

.12 

95 
73 
53 

.22 
66 
70 
42 

.15 
81 
63 
37 

.15 
86 
66 
37 

.09 
62 
65 
47 

.14 

6  " 

74 
52 

.15 
46 

78 

55 

.15 
44 
78 

55 

.14 
51 
78 
56 

.12 
35 
82 
62 

.10 
7 

8  2 
60 

.11 
15 
61 
61 

.12 

28 
81 
65 

.13 
5 
85 
64 

i 
82 
64 

.11 
7 
93 
64 

,22 
33 
79 
64 

.07 
77 
72 
42 

3.  916 
1209 
76.3 
54.9 

TamIAmj  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

11 
82 
64 

.15 

10 
80 
66 

.14 

52 
80 
58 

.10 

60 
74 
68 

.15 

2  9 
79 
70 

.12 
9 
61 
70 

.08 

5 
82 
66 

.11 
5 
82 
67 

.11 
13 
79 
69 

37 
78 
74 

.16 

7 
74 
70 

.11 
3 
81 
70 

,05 
2 
80 

7^ 

.19 
8 
78 
54 

.11 

14 

70 
48 

.12 
27 
70 
58 

.13 
49 
70 

56 

,1! 
69 
74 
62 

.18 
67 
76 
62 

.07 
39 
78 
64 

.14 

60 
76 
65 

.14 

51 
78 
65 

.09 
40 
78 
64 

.14 

5 
78 
66 

.16 
19 
60 
68 

.12 
28 
79 
67 

.14 

',  6 
62 
68 

.07 
16 
77 
68 

.12 

32 
74 

'0 

.09 

17 
72 
52 

3.64B 

900 
77,4 
64,6 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.17 
.19 

.14 

30 

.16 

12 

.22 
44 

.  1  1 

28 

.10 

13 

.15 

2  2 

.17 
17 

.13 
18 

.09 
36 

.06 
20 

.19 

2  3 

.12 

27 

.21 
16 

.16 

9 

.16 

35 

.18 
47 

.24 

IS 

.21 

32 

.23 
30 

.23 
36 

.24 
34 

.17 
1* 

.11 

23 

.10 
8 

.13 

13 

.13 
17 

.14 
17 

.08 

32 

.18 

33 

4.71 
726 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

46 

79 
62 

.15 
14 
83 
63 

.13 
29 
83 
56 

.25 
96 
76 
67 

.15 
98 

79 
57 

.05 
29 
81 
68 

.17 

32 
85 
65 

.16 

23 
63 
62 

.11 
14 
82 
62 

.06 

62 
80 
65 

.00 
64 
80 
69 

.11 
11 
77 
67 

.13 

21 
82 
62 

.23 
26 
78 
50 

.10 
23 
69 
43 

.15 
47 
71 
45 

.14 
I) 

70 
56 

.24 
121 
74 
61 

.16 
106 
78 
65 

.22 
1  1  9 
80 
67 

.09 
88 
77 
65 

.25 
92 
91 
65 

.10 
63 
79 
63 

.08 
13 
76 
77 

.10 
5 
•0 
66 

.15 
15 
81 

65 

13 
83 
66 

.18 
27 
82 
65 

.  1  7 

31 
•Z 
65 

.11 
87 
78 
47 

4.24 

1523 

79. C 
61.8 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED.  mil  FR  nFVICE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE   6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


Sm  R.1w.dc.  Noim  Following  Suaoo  lad.. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  November^™ 


Station 

Day  ol  mc 

nth 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE   3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
64 

78 
63 

67 
59 

69 
63 

68 
66 

73 
68 

72 
67 

70 
62 

68 
62 

69 
66 

70 
69 

72 
65 

66 
60 

65 
56 

61 
52 

64 
54 

65 
56 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
63 

79 
62 

66 
60 

68 
62 

68 
66 

72 
68 

71 
67 

69 
63 

67 
62 

68 

66 

69 
68 

70 
66 

66 
61 

62 
58 

61 
54 

62 
53 

64 
57 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND ■     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE i     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  F0XB0R0  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 ,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1 ,00  PM 
EST 

z 

o  i/> 

o  hj 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-OS 

1  00-1.99 

2  00 
and  over 

0 

t- 

APALACHICOLA  WB  CITY 

E 

8.4 

32 

E 

9 

2 

3 

2 

4 

0 

0 

11 

60 

4.7 

DA YTONA   BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

11 

8.7 

37++ 

W 

29 

84 

85 

61 

74 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

13 

6.0 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

10.1 

31++ 

W 

29 

85 

85 

55 

73 

4 

4 

1 

0 

0 

1 

10 

5.2 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

14 

9.4 

41 

NW 

1 

87 

91 

57 

75 

6 

2 

4 

2 

0 

0 

14 

62 

5.5 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

13.1 

32 

NW 

2  9+ 

76 

80 

66 

74 

7 

3 

2 

1 

0 

1 

14 

59 

5.8 

LAKELAND  WB  CITY 

7.8 

2 

3 

4 

1 

0 

1 

11 

59 

5.4 

MIAMI  BEACH 

14.7 

0 

3 

2 

1 

1 

0 

7 

5ia 

5.70 

MIAMI   WB  AIRPORT 

ENE 

14 

10.2 

25++ 

WSW 

29 

82 

86 

63 

74 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

6.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ENE 

13 

9.6 

31++ 

WNW 

29 

84 

87 

56 

70 

4 

3 

2 

2 

0 

1 

12 

5.6 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

N 

8.5 

43 

NW 

29 

2 

5 

2 

1 

3 

0 

13 

52 

TALLAHASSEE   WB  AIRPORT 

N 

16 

9.8 

37++ 

WNW 

29 

88 

94 

55 

73 

0 

6 

2 

3 

0 

0 

11 

5.1 

TAMPA   WB  AIRPORT 

E 

16 

12.3 

40++ 

WNW 

29 

86 

87 

55 

74 

3 

4 

4 

1 

0 

1 

13 

60 

5.4 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

10.7 

2  7++ 

ENE 

18 

78 

81 

57 

70 

3 

2 

2 

1 

2 

0 

10 

6.3 

See  r  el  e  to  tire  notei  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


alexander 
apalachip 

ARCADIA 


0070  LAKF 
02  111 

0228  DE  SOTO 
01fr4  HIGHLANDS 
9K  ©190^  POLK 

OATH  POLK 
|  0488  OKFFCMOBEE 
0520  HILLSBOROUGH 
0515  HfRNANOO 
Of  FKP  STA         '  Oftll    PAL«  BfACH 

nf  noc*t  GATF  *  OMfc  PAL"  BfACH 
SS  OFSF»VAT[ON  0739,  H?NORV 
0758  ORANGE 
1  SE  076*  OKALOOSA 

'WN  2  SE  OSOaI  CALHOUN 

N  0A4Sj  PALM  BFACH 

l  flP  STATION  0940 


1" 


1271  PAL  M  BFACH 
1?7#.  PAL"  BEACH 
1110  LFF 


ISTo 


16 


1  WFNpRy 


clewiston  u  s  eng 
cornwfll  *  hw 

r»F^CFNl  CITY 
CRFSTVIFW  RADIO  WJS8 
CROSS  CITY 
CROSS  CITY  2 
0 AN I  A   4  MNW 
•OAYtONA  REACH 


165*.  HENDRY 

1069  HIGHLANDS 

197A  PUt NAM 

JOB*  OKALOOSA 

2006  OIKIF 

200H  DIXIE 

2114  BP On ARD 

2150  VOL ■  I* 


su 

05CFOL* 


SOTO 
VIL5  < 


CIT 


OOWLING  PAPK 
t>RT  TOSTuGAS 
FVFPGLA'VS 
FEDERAL  POINT 
FfLOA 

FELLSMERE  4  W 


1  VOLUSIA 
HIGHLANDS 
HENDRY 
SUVANNFF 


1207  ST  LUC  IE 


3121  ALACHUA 
3126  ALACHUA 
3470  BAKE  R 
353*  JACKSON 
3543  LAFAYETTE 
18  40  ORANGE 
3909  DADF 


iKE  ESTATES 


ISlFWORlM 

JACKSONVILLE  MB  AP 
JACKSONVILLE  BFACH 


Lir.NU-VITAE  (FT 
L I SBON 

L IVE  OAK  2  ESE 


4570  MONROE 
4575  MONROE 
4625  OSCEOLA 
4662  HE  NOP  Y 


JFFFCPSON 
i  MONROF 
i  LAKE 
'  SUWANNEE 
.  MANATEE 
1  PALM  BEACH 


0  1  ON 

0 1  ^ON 


MIAMI  12  SSW 
NfLCS  city  to* 
MJLTON  FIP  ST, 


HAVEN  LOCK  1 


r  RVR  CANAL  ? 


OKEECHOBFE  HRCN  BATE 
ORANGE  CITY 
•ORLANDO    -  AIRPORT 
1RTONA   LOCK  2 
PAL  AT  KA 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 


PFNNSUCil  5  WW 
PFNSACOL A  MB  AIRPORT 
•RENSACOLA  MB  CITY 
PFRRINF 

PLANT  CITY 

POMP* NO  OF ACM 

PORT  MA  VAC A    S  L  CANAL 

RilNTA  GOOOA 

OUINCY   FKP  STATION 


I  DADE 
;  OAOE 
DA  OF 


93    SANTA  ROSA 


n  polk 

65  SAPAIOTA 
78  COLLIER 
40  OKALOOSA 
51  OSCEOLA 

18  PALM  8EACH 
23  PALM  8EACM 
14  MARION 

19  MARION 

85  OKEECHOBEE 
84  VOLUSIA 
18  ORANGF 


6997  FSCAMBIA 
7002)  ESCAMBIA 
I  702d  DADE 
7025]  TAYLOR 
720SJ  HILLSBOROUGH 
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0 

6    .  1 

r 

r 

83 

1 4 

3  1 

' - 

0 

0 

D 

2.?1 

.63 

.78 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

<  7  - 

45.5 

56  5 

5  6 

82 

30 

t  5 

2  7b 

0 

0 

1 

0 

1  .62 

-  .39 

.50 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

68.  1 

45.4 

56.8 

-  5.8 

84 

1  3 

31 

25 

2  64 

[ 

0 

1 

0 

2.95 

•  94 

1.34 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

54,7 

-  6.6 

2.36 

.33 

.0 

70.  O 

46.- 

58.2 

-  6.3 

84 

1  4. 

32 

226 

o 

0 

1 

0 

3.59 

2,07 

1.15 

1  7 

.0 

0 

5 

5 

1 

68.  ' 

45.6 

57.3 

-  5.3 

82 

14. 

32 

25 

256 

0 

0 

1 

0 

2.64 

.82 

.77 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

65.9 

46.2 

56.1 

-  6.U 

82 

13 

(6 

19. 

287 

0 

r, 

0 

0 

3.60 

1.62 

.96 

24 

.0 

0 

7 

4 

0 

64.  6 

45.9 

55.4 

7P 

14. 

33 

25. 

305 

0 

0 

" 

0 

3.51 

.99 

23 

.0 

0 

7 

4 

0 

68.8 

44.  7 

56.8 

83 

13 

29 

25 

267 

0 

0 

2 

1 

1.-0 

.85 

17 

.0 

0 

2 

2 

0 

73.2 

45.5 

59.4 

-  5.0 

86 

13 

31 

191 

0 

0 

1 

0 

4.06 

2.19 

1.44 

31 

.0 

0 

5 

3 

2 

70.  3f 

45.5*' 

5  7.9r-' 

83 

14 

31 

25 

228 

0 

o 

1 

0 

3.72 

1.33 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

69.1 

48.4 

58.8 

-  7.6 

82 

14* 

32 

25 

206 

0 

0 

I 

0 

B.21 

6.07 

3.17 

31 

.0 

0 

7 

- 

3 

69.0 

45.6 

57.3 

83 

13 

32 

25 

249 

0 

0 

1 

c 

2.61 

1.20 

24 

.0 

°l 

5 

2 

1 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Day, 

Snow.  Sleet 

No.  of  Doy* 

Station 

•  E 

I 
<  5 

ll 

h 

5. 
a 

Max. 

Mln, 

ll 
0  £ 

1 

a 

i 

0 

i 

.  i 

<  i 

• 

0 

I 

i 

t 

-C 

0> 
X 

S 

a 

t 

J 

I 

I 

a) 

a 

si 

Si 

■A 

I 

1 
I 

<5 

. 

0 

1 

Q 

{ 

I 

t 

& 

6 

5 

s 
8 

KISSIMMEE  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

R 

M 

65)4 
70.6 

(-9.9 

47.0 
45.  1 

48.0 

M 

56.2 
57.9 
59.0 

-  6,4 

-  6,2 

6  3 
83 
85 
83 

14 
14 
13 
1  3 

34 
31 
33 

."■5. 

26 
26 

284 
23- 

203 

r 

0 
0 
0 
0 

? 
0 
1 

c 

1 

0 

- 

2.55 
2.37 
2.C8 
2.19 
2.07 

.26 
.22 

.65 

1.05 
1.07 
1  .00 
.75 

31. 

23 
23 
17 

.0 
.0 
.0 
,  0 
.0 

3 
0 
0 
0 

1 

6 
4 

5 

3 
3 
I 

2 

0 
1 
1 
1 

0 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR  I  5H 
PLANT  CITY 

68,5 
6  7,  ]  I 
b7.0 
69.  7 
68.7 

44,  i 

47.8 
45.5 
43.5 

56.4 

57.4 
57.6 
56.  1 

-  6.4 

-  6.3 

8? 
8? 

83 

83 

1  3 

14 
15 
1  3 
14 

30 

35 
33 
30 

25 
2  5 
25 

280 

236 
243 
288 

0 

0 

0 
0 

0 

n 
0 

c 

1 

n 

a 
0 

0 
n 

2.79 
2.64 
4.28 
3.32 
2.21 

1.07 
.17 

.90 
1.20 
1.95 
1,57 

.87 

23 
24 
31 
23 
23 

.0 
.  0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 

6 

<- 

< 
2 
4 

3 
2 

0 

1 
1 

0 

ST  PETERSBURG 

C  AO  A  Cfl  T  A 
Of*  ~»*  3U  1  ** 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPG5  SEWAGE  PL 
VEN I CE 

R 

64,8 
(9.1 

66.0 
65.  i 

49.6 
45,6 
43.7 
42.1 
48.1 

57.2 
57.4 
54.9 
53.7 
57.9 

-  7,1 

-  8.3 

?<■ 

8  1 

80 
78 

1  7. 
13 

14 
14. 

36 
34 
31 
31 
37 

19 
19 
19 
20 
1  9 

250 
251 
316 
354 

229 

0 
0 
0 

D 

0 

; 

e 
0 

0 
0 
1 

0 
C 
0 

3.72 
3.94 
2.31 
3.43 
2.85 

1  .62 

•  4  2 
1.29 

1.29 
1.90 
1.16 
1.46 
1.32 

24 
23 
2  3 
24 
1  7 

,  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

g 
0 
0 
0 
0 

4 

s 

5 
<• 

* 

3 
1 

2 
< 

1 
1 
1 
1 
1 

VERC  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

68.5 
69.  1 
67.0 

50.2 
4^.8 
44,0 

59.4 
57.0 
55.5 

83 
83 
84 

1  4 
14* 

33 
33 
31 

25 
25 
25 

]  <;>. 
264 
305 

0 

C 
t 

0 
0 

0 

0 
0 
2 

; 
0 
t 

5.40 
2.58 

2.27 
.85 
.57 

31 
17 
\  7 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

5 
5 
5 

* 

2 
1 

2 
0 

0 

DIVISION  04 

-  6.4 

3.22 

1.36 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELL E  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

70.4 
7 2  •  2M 
68.  1 
67.7 
68.3 

47.2 

46,0 
52.6 
48.  1 

58.8 

57.1 
60.2 
58.2 

-  5.P 

86 

e4 

81 
77 
87 

15 

14 
14 
14. 
14 

33 

34 
44 
36 

26 
2  5 
26 
26. 
25 

200 
163 
243 
162 
220 

r 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

f 
0 

5.66 
4.74 
6.09 
2.72 
4.20 

3.91 

4.44 

3.02 

4,00 
1.32 
2.37 

31 
31 
31 

17 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
6 
4 

2 
2 
3 
2 
3 

1 
1 

2 
1 
1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 

73.1 
70.5 

52.9 
45,9 

M 

63.0 
58.2 

-  5,6 

81 
82 
83 

15 
14 
15 

40 
39 
39 
32 

25 
26 
25* 
25 

1  16 
92 

169 

2  1  1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
c 

0 

3.91 
1.87 
1.78 
2.27 
6.55 

.49 
.98 

1.06 
.77 
.62 
1.18 
4.20 

23 
31 
30 
17 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
4 
6 

4 
1 
2 
2 
3 

2 

0 
0 

1 

2 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
PUNTA  GOROA 

71.9 
7  3.0 
70.2 
72.8 
67.9 

44,9 

45!  1 
49.0 
48.1 

58.4 

57.7 
60.9 
58.0 

-  7.1 

-  7.9 

86 
85 
84 

82 
60 

13 

14. 

15. 
14. 

14 

32 
32 
33 
37 
40 

26* 

5 

6 

5 
20* 

i  14 
1  96 
235 
143 
215 

n 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.32 
1.57 
4.2  0 
2.t  ' 
2.03 

1.92 
2.82 
.45 

.86 
.99 
1.43 
.96 
.63 

31 
17 
31 
17 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

c 
- 

t 

3 

! 
i 
k 

4 

2 
3 
3 
2 

0 
0 
1 
0 
0 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

75.4 

51.9 

63.7 

88 

14 

38 

26. 

85 

0 

0 

0 

0 

3.26 

2.16 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

CIV1SI0N  05 

59.7 

.6.3 

3.59 

2.17 

.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIAlEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

73.7 
74.0 
73.3 
7  3.8k' 
73.6 

50.8 
56,1 

49.8 

52. 3M 
■     49  .  1 

62.3 
65,1 
61.6 
63. 1M 
61.4 

-  6.7 

-  5.«> 

67 
64 
88 
87 
87 

15 

14 

15 
15 

14 

37 
36 

u  1 
34 

25 

26» 
26« 

26 

)  le 

14  1 

96 
140 

0 
0 

r 

0 

c 

0 
0 

r 

0 
0 

0 

0 

0 
c 
c 

3.92 
3.20 
4.30 
3.59 
2.65 

1  .02 
1.43 

2.85 
2.06 
3.30 
2.  34 
1.27 

31 
31 
31 
31 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
1 
5 
4 

: 
1 
. 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRCNT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

74.3 
7  3.1 
72.4 
72.5 
72.  3 

47.4 
59.1 
50.6 

60.9 
6  5.0 
65.8 

61.5 

-  4.S 

-  4,6 

-  6.2 

86 

80 
85 
83 

]  4 

14 
14 
15 

32 
t,  1 
44 
43 
38 

26 
25 
25 
25 
26 

147 
62 
51 
85 

!  32 

r 

r 

0 

0 

c 

0 

: 

: 

0 
0 

: 

c 

r 

'. 
c 

' 

3.78 

4.rl 

1  .94 
4.26 

3. 08 

.16 
2,59 
1  .45 

2.04 
1.43 

.77 

2.17 
1.83 

31 
31 
30 
30 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 
0 
0 

4 

: 
t 
- 

2 
5 
2 
1 
. 

1 

2 

0 

1 
1 

POMPANO  BEACH 
ROYAL   PALM   RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

74.0 
74,1 
74.2 
71.4 
72.4k 

52.5 
50,  1 
50.6 
49.  3 
53.8" 

63.3 
6  2.1 
62.4 
60.4 
63.  1M 

67 
86 
88 

rt4 

87 

14 
14 
1  4 
14 
14 

37 

3^ 
33 
38 

26- 

26 
2  5 

97 
112 
1  12 
159 

9C 

- 

0 

[ 

: 

c 

[ 

: 

a 

0 

- 

' 

: 
I 

c 

0 

0 

4.31 
2.25 
4.54 
10. C6 
4,66 

2.  38 
.95 
1  .68 
4.50 
2.49 

31 
31 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

c 

0 
0 

0 

5 
5 
s 

7 

J 

■ 

2 
3 
' 

3 

1 

0 
2 
3 
1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

72.2 

52.2 

62.2 

-  6,' 

66 

14 

39 

25 

114 

- 

c 

0 

[ 

4.86 

2.29 

1.94 

31 

.0 

0 

J 

3 

2 

DIVISION  06 

62.7 

-  5,5 

4.  14 

1  .99 

,0 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAvERNIER 

72.9 
71.1 
72.  1»- 
72.0 
71.9 

63.2 
62.2 
61. 9M 
60.5 
57.5 

68.1 

66.7 

67.0k 

66.3 

64.7 

-   3  •  a 

84 
64 
63 
64 
78 

14 
14 
15 
14 
23. 

56 
" 
53 
52 
48 

27 
19 
27. 

25 
25 

8 

27 
25 
38 
50 

c 
• 

0 
• 
■ 

c 
" 

0 

• 

0 
t 

0 
■ 

- 

c 

0 

.  79 

1.36 
1.79 
1.75 
3.42 

-  .33 
.08 

.29 
.81 
1.15 

.44 

1.95 

17 
30 
31 
31 
30 

.0 

•  c 

•  c 

.0 
.0 

c 
c 
c 
c 
c 

. 

i 
t 
! 

c 
1 
1 

c 

3 

0 
0 
1 

0 

1 

DIVISION  07 

66.6 

1.92 

.03 

.0 

See  Reference  Note.  Followlna  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 


Day  of  Month 


13     14  15 


25     26     27  28 


NORTHWEST  01 

AP*L*CHICOLA  WB  CITY 
BL0UNT5T0WN  2  SE 
CARRA8ELLE    1  NNW 
CARYV ILLE 
CHIPIE*  J  E 

CRE5TVIEM  RADIO  MJSB 
DE  FUNIAk  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA    1N0  SCHOOL 
MILTON  ExP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 
NlCEvlLLE 
PANAMA  CITY  2 
PEN SACOLA  WB  AP 


OUINCY  ExP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOMER 
TALLAHASSEE   wB  AP 
nEmAH I TCHKA 

WOODRUFF  0AM 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  NNW 

JACKSONVILLE  MB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
1 1 VE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NM 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOMER 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

6AYPORT 

BITHLO 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUShnELL  2  E 

CLERMONT  6  S 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 

I SLEwORTH 

I AKE  HlAwASSE 

LISBON 

OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  wB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  M 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARC  AO  I A 
AVON  PARK 
BAB  SON  PARK 
BARTOW 
BASINGER 

BAY  LAKE 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 
CORNMELL  *  NM 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  4  SM 
FELLSMERE  *  W 
FORT  ORUH  S  NW 
FORT  GREEN   12  wSM 

fort  pierce 

hillsborough  rvr  st  pk 
indian  lake  estates 
kissihmee  2 
lake  Alfred  exp  $ta 

LAKELAND   wB  CITY 

LAKE  PLACIO  2  SW 
LGNGBOAT  KEY 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NITTAW   1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR  I 3H 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPG5  SEwAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 


*.5* 
6,82 
7.5* 
6.21 


3.*7 
7.0* 
6.95 


3*03 
2.0* 
3.62 
*.59 


*.6* 
3.12 
3.1* 


3.9* 
2.31 
3.*3 
2.85 
S.*0 

2,38 


.06  1.61  .56 
.*0  2.35  1.30 
2.65  1.05 


1.03 
T 

2.39 


1.6*   1.08  T 


.0*     .33  T 


.0*  .1* 
.25  1.05 
.26 


.53 

•  05 

2.14 

■  04 

■  40 

•  35 

.61 

T 

.50 

.02 

.50 

,67 

.03 

.56 

1.50 

.40 

•  24 

,02 

.10 

T 

,41 

.15 

.)<. 

,36 

.16 

.IT 

T 

.27 

T 

.35 

.04 

.38 

.62 

1.14 

.05 

.15 

.02 

.19 

.IS 

.16 

.23 

.38 

.12 

.43 

1.33 

.56 

1.2S 

.01 

.12 

T 

.32 

•  11 

.14 

.30 

.0* 

.12 

.02 

.22 

•  IT 

.63 

.08 

.55 

.65 

•  05 

.11 

1  .38 

.05 

.64 

.11 

T 

.13 

.03 

.24 

.90 

1.24 

.0! 

::: 

1.44 

1.33 

T 

.09 

1.86 

3.17 

.15 

.13 

•  04 

.35 

.65 

•  50 

.27 

•  09 

.02 

.02 

.02 

.22 

.60 

.02 

.12 

.01 

.18 

.75 

.02 

.04 

.40 

.05 

.05 

.31 

:» 

1.95 

.01 

.10 

.04 

.06 

.03 

.03 

.03 

T 

•  13 

T 

.06 

•  03 

T 

.07 

.05 

.10 

T 

.33 

.33 

.01 

.70 

.03 

.02 

.03 

•  T3 

2.27 

.02 

.04 

.30 

.02 

.02 

.23 

ea  lollowlng  Station  Inds*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

O 

1  2 

3 

4  | 

5  |  6 

7  |  8  |  9 

10     11  1  12 

13     14  |  15 

16 

17 

18 

19  20 

21 

22  23 

24 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  OS 

SELLE  GLADE  EXP  ST A 
3IG  CYPRESS  RES 
[ANAL  POINT  USDA 
CAPTI VA 

:lewiston 

5,66 
A. 7* 
6,09 
2.72 
A, 86 

.02 
•  15 
.28 

.19 
.03 

.02 
.03 

•  07 

•  OA 
.06 

.17 
.72 
.30 
1.32 
1.30 

.89 
.  A  ' 

1.2A 

.01 

T  T 

T 

.59 
T 

.12 
.0] 

•  >0 
.20 

:lewiston  u  s  enc- 

5EVILS  GARDEN  TOwER 

EVERGLADES 

cLAMING0  RANGER  STA 

CORT  MYERS  wB  AP  R 

A.  20 
3.91 
1.87 
1.76 
2.27 

.01 

.03 
.26 

T 

.02 
.55 

.05 

.60 
.87 
.37 
•  08 
1.18 

::: 

.A7 
.3A 

1.06 
.22 

.22 

.15 
.01 

INOlANTOwN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAFFORD 
•  ILE5  CIIY  TOWER 
AOORE  HAVEN  LOCK  1 

6.55 
3.32 
2.17 
1.97 
A. 20 

.11 
.5A 

T 

.AO 

.13 
.18 
.72 
.2A 
.17 

•  60 
.72 
.68 
.99 
.A7 

1.15 
.65 

.93 

.06 

.16 
.15 

.«0 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

T AH  I  AM  I   TRL  AO  M I  BEND 

2.«7 
2.03 
3.26 

.01 
.07 

.98 
.62 
tl* 

.  89 
.  A* 

.AO 

.50 

T 

.36 
.63 

.17 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN  1  A   A  WNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

3.6A 
3.92 
3.30 
A. 30 
3.59 

T 

T 

.36 

.29 
.01 

.73 
.62 

•  26 

•  A9 
.31 

.02 

'. 

.  ^0 

.  T2 

T 

.12 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

M I  Am  I  BEACH 

2.65 
3.9* 
3.7B 
A. 91 

.01 

.01 

T 

.06 
•  OA 
.16 

•  A6 
.39 

•  A6 
.57 
.25 

.03 
.66 

.62 
.08 

T 

.36 

.5' 

.69 
.63 

*  I  AM  I    12  SSw 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROVAL  PALM  RANGER  STA 

»iO( 
3.60 
A.  31 
2.25 

T 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

•  20 
.37 

•  9A 

.30 
.31 
.10 

.22 
.tl 
.60 
.A3 
.2A 

T 

.03 

.29 
.25 
•  »0 

.20 

50UTH  MIAMI   5  w 
STUART   1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 
NEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

lo!06 
A. 66 
A. 86 

.70 

.OA 

T 
T 

T 

.70 
.27 
•  2A 

.22 
1.30 

.87 

.  e- 

.76 
.69 
.18 

.02 

.01 

T 

.-1 

.20 

T 

KEYS  07 

DRY  TnRTUGAS 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

.79 
1.36 
1,79 
1.75 
3.92 

.OA 

T 

T 

T 

.08 

.02 

T 

•  OA 

T 
T 

.29 
.37 
.06 
.21 
.81 

.01 
.05 
.  *  1 
.22 
.65 

T 

.02 
.06 

.17 

•  Ofc 

T 

.07 
.)! 
.21 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       88°  on  the  15+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:        17°  on  the  20th  at  De  Funiak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:      10.  06  inches  at  Stuart  1  N 

Least  Total  Precipitation:        0.  79  inch  at  Dry  Tortugas 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.  50  inches  on  the  31st  at  Stuart  1  N 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace  at  Milton  Exp  Sta  and  Pensacola  WB  AP 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

N0RTI-WE5T  01 

APAL.  AC*  I  COLA    WB  CITY 

MIN 

55 
39 

63 
43 

62 
44 

59 
39 

63 
47 

58 

40 

58 
46 

fa  5 
48 

57 
43 

56 
40 

64 
48 

69 
62 

70 
61 

62 
41 

46 
34 

46 
35 

5  fa 
36 

59 
38 

45 
28 

48 

32 

55 
37 

52 
45 

59 
38 

44 

30 

54 
32 

61 
38 

70 
52 

55 

44 

60 
39 

56 
41 

51 
37 

41.2 

BIOUNTSTOWN  2  SE 

MIN 

CAPRABELLE    1  NNW 

MIN 

63 
28 

62 
33 

60 
45 

59 

29 

65 
36 

63 
36 

62 

40 

64 
41 

58 
34 

58 
27 

67 
39 

73 
59 

69 
59 

68 
45 

52 
31 

46 
33 

57 
33 

59 
32 

49 
23 

46 
21 

55 
30 

58 
39 

60 
41 

44 
30 

58 
32 

62 
28 

74 
45 

61 
39 

60 
33 

51 

36 

51 
36 

59.2 
35.9 

CHIPUEY  3  E 

MIN 

59 
29 

67 
35 

64 
42 

58 

30 

59 
34 

57 
30 

62 
37 

6  1 
44 

57 
35 

60 
26 

74 
40 

70 
58 

59 
54 

58 
40 

41 
26 

44 

30 

51 
28 

55 
25 

50 
26 

49 

22 

53 
33 

58 
38 

55 
36 

41 
28 

56 
28 

67 
29 

68 
49 

63 
34 

60 
28 

55 
33 

53 
35 

5  7,5 
34.3 

CPESTvlEw  RADIO  WJSB 

MIN 

59 
25 

69 

39 

55 
43 

60 
25 

65 
35 

59 

30 

66 
31 

57 
39 

60 
35 

59 
29 

71 

39 

69 
50 

56 
52 

55 
40 

43 
24 

47 

20 

50 
23 

51 
25 

51 
31 

57 
24 

59 

32 

59 
43 

56 
36 

46 

23 

61 

25 

68 
31 

61 
41 

59 
29 

61 

32 

52 
35 

56 
31 

58,0 
32.8 

HE     CiitiTAv     CBDf  Mf.C 
Dt    rlJN|RH  b^KInlUb 

MAX 
MIN 

55 
24 

66 

30 

59 
38 

64 

25 

60 
29 

58 

24 

62 
34 

6  1 
37 

57 
30 

59 

22 

73 
35 

70 
54 

57 
50 

54 
37 

40 
26 

51 
23 

5  1 
25 

55 
19 

48 

20 

51 
17 

52 
31 

61 
32 

58 
33 

43 
25 

59 
22 

69 
24 

70 
40 

68 
31 

60 

22 

56 
27 

53 
33 

58, 1 
29,6 

fountain  3  s  SE 

MAX 
MIN 

64 
24 

62 
30 

58 
43 

63 
24 

63 
29 

57 
23 

63 
32 

63 
40 

60 
29 

61 
23 

72 
36 

73 
60 

65 

55 

63 
40 

41 
27 

45 
31 

5  3 
28 

50 
20 

57 
22 

51 
18 

53 
33 

59 
42 

56 
28 

44 

28 

59 
20 

67 
25 

73 
40 

61 
27 

56 
35 

50 
34 

58,7 
31,5 

W*H  1  •*iN'»'*     1  PiU  3\.niJUL 

MAX 
MIN 

55 
33 

67 
34 

61 
44 

65 
30 

60 
36 

57 
31 

60 
37 

60 
43 

56 
34 

60 
30 

72 
39 

70 
59 

7  1 
52 

58 
40 

40 
25 

43 

30 

50 
27 

54 
28 

49 

20 

49 

25 

52 
32 

55 
38 

54 
36 

42 

28 

55 
28 

65 
29 

67 
47 

59 
34 

60 
32 

53 

32 

50 
34 

57,1 
34.4 

Hilton  Exp  station 

MAX 
MIN 

61 
29 

66 
38 

60 
36 

65 
29 

60 
32 

59 
29 

64 
41 

62 
48 

58 

34 

56 

27 

70 
44 

69 
51 

52 
48 

49 
35 

44 
24 

41 

28 

5  3 
24 

54 
24 

48 

22 

52 
23 

48 
32 

61 
38 

56 
30 

43 

» 

61 

25 

69 
29 

67 

50 

61 
32 

61 
33 

56 
33 

51 

33 

57,3 
33.0 

MONTICELLO  2  5 

MAX 
MIN 

5T 

30 

64 
35 

62 
44 

64 

28 

64 
37 

59 
31 

56 
35 

59 
35 

56 
31 

62 

30 

69 
29 

73 

50 

69 
58 

69 
47 

48 

29 

45 

32 

53 
32 

59 
30 

55 
20 

51 
26 

53 
35 

53 
40 

60 
46 

46 
32 

55 
27 

67 
29 

72 
48 

62 
36 

62 
32 

54 
38 

52 
35 

59.0 
35.1 

N  T  CFV I LLE 

MAX 
MIN 

63 
28 

55 
32 

63 
40 

56 

28 

63 
33 

59 
29 

61 
31 

63 
38 

60 
32 

57 

26 

56 
29 

69 
49 

70 
52 

59 
38 

57 
25 

40 
26 

*5 
26 

52 
24 

55 
22 

47 

22 

53 
22 

54 

38 

60 
38 

49 
27 

43 
23 

57 
27 

64 

29 

68 
28 

69 
29 

60 
33 

57 
37 

57,5 
31,0 

Panama  city  2 

MAX 
MIN 

56 
38 

64 

40 

58 
46 

61 
32 

62 
42 

59 
34 

61 
42 

64 

4  9 

57 
40 

59 
34 

70 
44 

70 
61 

67 
56 

59 
42 

42 
29 

45 
33 

55 
29 

57 
30 

49 

25 

51 
28 

53 
34 

61 
43 

58 
38 

44 

29 

55 
31 

61 
32 

67 
50 

56 
40 

60 
37 

56 
37 

51 
36 

57,7 
38,1 

PENSACOLA  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
32 

65 
42 

57 
36 

63 
34 

59 
37 

59 

32 

62 
43 

63 
40 

58 
35 

55 
33 

71 
46 

69 
52 

55 
46 

46 
31 

40 
26 

43 
31 

5  3 
29 

54 
27 

48 

25 

52 
28 

47 
33 

58 
42 

55 
29 

44 
24 

59 
31 

67 

32 

69 
45 

57 
37 

60 
35 

56 
37 

42 
32 

56.2 
34,9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

59 
31 

64 
34 

59 
47 

63 

30 

62 
37 

58 

32 

57 
35 

61 
40 

58 

30 

60 
29 

67 
39 

70 
57 

68 
58 

66 
42 

43 
28 

43 

31 

53 
29 

56 
30 

51 
21 

51 
24 

54 

35 

54 
39 

56 
41 

42 
29 

56 
26 

67 
28 

71 
46 

64 
36 

63 
32 

55 
35 

52 
33 

58.2 
35.0 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

61 
30 

58 
36 

59 
50 

59 
31 

64 
39 

62 
30 

57 
37 

64 
19 

59 

30 

60 
26 

59 
39 

69 
53 

68 
59 

68 
48 

52 
31 

48 
33 

56 

32 

59 
33 

57 
23 

51 
25 

55 
39 

63 
40 

56 
45 

45 
31 

58 
27 

65 
30 

69 
43 

64 
39 

61 

33 

56 
39 

52 
36 

59,2 
36.3 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

60 
27 

67 
34 

63 
41 

65 
28 

67 

32 

62 
27 

62 
35 

65 
11 

6  1 
27 

65 
27 

65 
37 

76 
60 

73 
59 

69 
50 

50 
30 

47 
32 

^8 

30 

62 
29 

54 
21 

50 
20 

57 
30 

58 
40 

61 
44 

45 

30 

60 
23 

70 
26 

71 
40 

63 
37 

62 
29 

57 
35 

53 

35 

61,2 
33.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

52 
28 

61 
34 

57 

33 

62 
28 

61 
31 

55 
28 

57 

33 

ft2 
35 

56 
28 

60 
23 

64 
36 

74 
58 

68 
57 

58 
39 

44 
30 

45 

33 

54 
34 

57 
33 

47 
23 

49 
22 

53 
37 

54 
42 

60 
36 

41 

25 

56 
2fa 

66 
24 

71 
41 

58 
37 

60 
32 

55 
38 

49 
35 

57.0 
33.5 

WFWAHTTCHKA 

MAX 
MIN 

51 

31 

59 
37 

60 
46 

63 
31 

64 

38 

58 

33 

63 

40 

64 
45 

58 
34 

58 
31 

72 
41 

69 
62 

71 
57 

71 
44 

45 

30 

46 
33 

55 
32 

59 
31 

48 

25 

49 
27 

49 
36 

60 
35 

43 
29 

52 
27 

65 
31 

73 
47 

59 
40 

61 
35 

51 
37 

52 
35 

58,3 
36.7 

WOODRUFF  DAM 

MAX 
MIN 

62 
32 

53 
32 

62 
37 

55 
28 

65 
28 

60 
32 

55 
34 

61 
37 

60 
35 

56 
29 

59 

28 

7  1 
47 

7  1 
54 

61 
49 

50 
29 

41 
29 

44 

30 

51 

30 

53 
24 

44 

23 

47 
31 

51 
35 

56 
40 

56 

30 

41 
27 

52 
28 

63 
28 

63 
32 

57 

32 

59 
35 

52 
34 

55.6 
32.9 

NORTH  02 

CFOAR  key 

MAX 
MIN 

62 
40 

57 
41 

60 
48 

59 
40 

66 
48 

57 
39 

63 
46 

62 
43 

59 
40 

60 
39 

65 
45 

65 
56 

62 
37 

51 
36 

59 
41 

58 
44 

53 
42 

61 
41 

59 
37 

58 
38 

53 
31 

55 
39 

59 
49 

60 
41 

60 
40 

61 
31 

60 
50 

59,4 
41,6 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

58 
39 

64 

31 

62 
36 

63 
27 

66 
33 

64 
29 

59 
36 

67 
39 

61 

28 

64 
26 

73 
34 

74 
46 

72 
61 

70 
52 

53 
35 

48 
35 

58 
37 

60 
42 

57 
25 

52 
24 

60 
30 

56 
37 

64 
52 

58 
36 

53 
24 

66 
25 

73 
42 

65 
41 

60 
42 

57 

40 

61 
42 

61.9 
36.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

55 
38 

66 
35 

65 
44 

65 
38 

70 
36 

59 
38 

61 
45 

72 
43 

65 
39 

66 
38 

74 
37 

79 
51 

76 
62 

77 
55 

56 
39 

55 
39 

55 
45 

60 
44 

51 

30 

51 

30 

60 
38 

54 
42 

65 
49 

61 
36 

57 
28 

66 
31 

75 
44 

64 
47 

59 
46 

59 
45 

65 
52 

63.3 
41,4 

FFRNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

55 
33 

62 
35 

65 
50 

6  1 
32 

69 
34 

60 
35 

58 
38 

71 
40 

60 
34 

61 
30 

64 
37 

73 
54 

67 
56 

76 
53 

53 

37 

49 
39 

52 
42 

61 
37 

54 
27 

50 
26 

53 
38 

47 
40 

65 
47 

62 
35 

58 
27 

67 
31 

73 
39 

66 
39 

53 
42 

55 
40 

52 
48 

60.4 
38.5 

6AINESVILLE  3  NSW 

MAX 
MIN 

58 
31 

65 
31 

62 
37 

64 
28 

68 
33 

65 
31 

58 
38 

70 
40 

63 
30 

64 
28 

75 

36 

79 
49 

75 
67 

75 
54 

55 
37 

52 
35 

55 
40 

59 
41 

58 

26 

54 

25 

60 
36 

56 
39 

67 
50 

62 
36 

58 
25 

66 
27 

75 
42 

70 
47 

63 
45 

59 
46 

64 
49 

63.7 
38.0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 

30 

64 

30 

6  1 
34 

64 

29 

69 
34 

58 
31 

58 
38 

69 

40 

60 
32 

64 
29 

73 
35 

78 
49 

75 
66 

76 
45 

52 
37 

50 
35 

54 

40 

60 
40 

49 

26 

53 
25 

60 
32 

53 
39 

65 
48 

48 

28 

58 
26 

67 
28 

76 
44 

63 
45 

59 
42 

58 
43 

64 
44 

61,8 
36,9 

Si  EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

58 
27 

62 
30 

62 
33 

62 
25 

65 
31 

59 

28 

60 
31 

70 
37 

65 
28 

62 
25 

73 
33 

75 
45 

72 
57 

74 
53 

53 
33 

48 
35 

55 
33 

58 
37 

54 
22 

50 
22 

55 
27 

53 
33 

68 
46 

62 
35 

56 
24 

65 
26 

71 
39 

68 
38 

60 
40 

57 
36 

50 
45 

61.4 
34.0 

HtGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

62 
32 

61 
39 

62 
28 

66 
35 

65 
32 

63 
38 

34 

28 

72 
38 

75 
52 

72 
57 

65 
53 

58 
35 

55 
37 

59 
41 

55 
25 

51 
25 

57 
35 

66 
38 

60 
35 

25 

65 

29 

73 
45 

43 

59 
41 

56 
48 

62.6 
37.2 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
33 

6  1 
35 

61 
42 

62 
30 

67 

38 

58 
34 

59 
39 

70 
40 

57 
39 

62 

32 

69 
38 

75 
57 

70 
57 

76 
44 

49 
37 

48 
37 

53 
36 

58 
39 

45 
26 

52 
27 

53 
37 

50 
36 

67 
43 

43 
31 

56 
29 

65 
32 

71 
47 

63 
41 

58 
44 

56 
44 

53 
48 

59.4 
38.5 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

38 

60 
38 

62 
45 

59 
36 

68 
39 

57 
36 

62 
43 

72 
45 

58 
38 

64 

35 

65 
41 

75 
57 

65 
59 

77 
53 

54 
38 

52 
39 

54 
39 

58 
42 

49 
28 

50 
30 

54 
39 

52 
48 

66 
48 

62 
35 

56 
28 

64 
39 

72 
44 

63 
43 

55 
46 

56 
49 

60 
49 

60.5 
*1.5 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

29 

31 

35 

62 
25 

66 
31 

58 
28 

60 
30 

fa4 

37 

61 
30 

62 
25 

71 
34 

75 
45 

73 
56 

71 
49 

51 
31 

47 
33 

54 
31 

58 
33 

53 
22 

51 

22 

53 
34 

55 
37 

62 
36 

53 
33 

55 
26 

65 

26 

72 
42 

67 
35 

60 
33 

56 
36 

53 

40 

60.3 
33.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

30 

34 

39 

62 
28 

6  7 
35 

58 
32 

59 
33 

67 
41 

57 
33 

63 
29 

73 

36 

77 

52 

72 
57 

72 
50 

51 

32 

46 
34 

56 
33 

59 
37 

54 

23 

52 
26 

55 
32 

54 
35 

65 
46 

58 

33 

66 
27 

66 

28 

74 
44 

68 
40 

60 
39 

57 
39 

51 
45 

61  .4 

36.2 

LIVF  OAK  2  ESE 

MAX 

29 

29 

38 

6 1 
27 

65 
34 

60 
29 

60 

65 
42 

57 

32 

63 
26 

72 
35 

77 
51 

75 
57 

72 
49 

50 
33 

46 
34 

55 
32 

58 
36 

54 

22 

50 
22 

54 
31 

56 
35 

63 
45 

58 
33 

57 
24 

66 

25 

73 
44 

69 
40 

60 
36 

56 
40 

52 
41 

60,8 
35.0 

MAO  1  SON 

MAX 
MIN 

52 
31 

61 
37 

58 
42 

60 
32 

63 

38 

55 
31 

58 
37 

62 
42 

55 
33 

60 
30 

69 
39 

73 
54 

73 
56 

69 
42 

45 
30 

45 
32 

52 
32 

56 
33 

45 
21 

48 

25 

52 
34 

53 
39 

59 
41 

52 
29 

53 
26 

63 
32 

71 
46 

61 
37 

59 
34 

54 
34 

50 
37 

57,6 
35.7 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

55 
27 

63 
33 

61 
42 

61 
26 

66 
32 

57 
28 

59 
32 

66 
39 

57 
37 

62 
26 

71 
34 

76 
48 

77 
58 

71 
48 

48 

32 

45 
34 

55 
34 

36 

22 

49 
21 

28 

57 
37 

48 

52 
33 

56 

24 

65 
24 

72 
43 

62 
37 

60 
33 

56 
39 

41 

59,5 
34.7 

MFLROSE 

MAX 
MIN 

55 
38 

63 
35 

62 
42 

62 
34 

72 
37 

62 
38 

58 
43 

70 
44 

63 

33 

65 

35 

72 
40 

78 
59 

74 
67 

80 
50 

55 
38 

57 
37 

55 
40 

60 
44 

53 
28 

58 
31 

63 
37 

62 
40 

66 
49 

60 
37 

59 
27 

68 
31 

75 
43 

69 
45 

61 
45 

59 
47 

63 
51 

63.8 
40.8 

PALATKA 

MAX 
MIN 

57 
36 

64 
36 

65 
45 

65 
35 

70 
39 

60 
37 

60 
43 

71 
45 

65 
39 

65 
35 

67 
40 

80 
56 

77 
66 

77 
56 

57 
39 

53 
40 

54 
*5 

62 
45 

50 
29 

54 
30 

59 
37 

55 

41 

63 
49 

62 
39 

53 
27 

67 
34 

73 
44 

67 
49 

60 
48 

59 
45 

66 
54 

63.1 
42.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4  | 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PERRY 

MAX 
M  1  N 

59 
27 

64 
34 

62 
37 

63 
27 

65 
32 

60 
30 

58 
32 

64 
37 

68 
35 

65 
39 

72 
35 

76 
51 

75 
58 

70 
48 

51 
31 

46 
34 

56 
34 

6  0 

35 

57 
22 

5 1 
22 

29 

38 

46 

48 

25 

25 

45 

37 

34 

40 

40 

61 .4 
35.8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
M  I  N 

55 
36 

63 
33 

65 
43 

64 
34 

70 
34 

61 
35 

62 
43 

72 
44 

65 
3  $ 

65 
31 

69 
35 

78 
56 

78 
62 

77 
56 

58 
37 

53 
37 

55 
43 

61 
64 

53 
26 

53 
27 

57 

35 

55 
42 

49 

37 

27 

3D 

42 

45 

45 

49 

52 

63.3 
40.2 

STARKE 

MAX 
MIN 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

71 

68 
2  9 

69 
36 

62 
27 

67 
29 

71 

69 
36 

69 
36 

69 

68 
30 

71 
35 

71 
40 

6  A 

43 

70 
52 

57 
34 

56 
35 

57 
36 

59 
34 

52 
24 

22 

32 

35 

38 

2  ' 

2 1. 

34 

3^ 

69 
36 

65 
36 

66 
37 

34 

64,0 
33.6 

USHER  TOwER 

MAX 
Ml  N 

60 
27 

68 
28 

62 
33 

63 
26 

69 
31 

65 
29 

59 
27 

69 
32 

65 
2  3 

64 
26 

70 
32 

74 
43 

70 
35 

70 
32 

65 
36 

50 
34 

56 
39 

59 
42 

50 
25 

52 
23 

63 
27 

37 

65 
35 

>4 

5 1 
21 

22 

72 
39 

51 

44 

43 

42 

63.0 
33.0 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
M  I  N 

55 
35 

65 
29 

69 
39 

61 
31 

66 
31 

61 
32 

62 
40 

43 

70 
33 

62 
31 

73 
35 

SO 
53 

82 
64 

79 
61 

61 
41 

55 
43 

57 
45 

61 
45 

57 
30 

54 
30 

62 
34 

62 

4  2 

65 
52 

65 
40 

55 
25 

6  3 

26 

41 

50 

49 

48 

1  rj 
56 

64.9 
40.5 

8AYP0RT 

MAX 
M  1  N 

62 
41 

58 
37 

62 
39 

66 
36 

61 
38 

64 
37 

64 
39 

65 
42 

70 

62 
39 

61 
40 

72 
51 

73 
60 

78 
65 

76 
40 

56 
41 

54 
41 

57 

4  2 

61 
29 

57 
30 

55 
36 

65 
42 

49 

44 

*>8 
31 

55 
32 

62 
39 

65 
47 

51 

62 
51 

52 

63.1 
42.2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

60 
39 

66 

40 

67 
42 

62 
41 

68 
42 

66 

64 

75 

62 
40 

67 
41 

77 
46 

80 
54 

81 
66 

80 
56 

59 
39 

53 
41 

55 
41 

63 
44 

61 
26 

58 
33 

64 
36 

41 

65 
51 

61 
41 

5*V 
29 

36 

73 
50 

71 
55 

50 

63 
48 

7C 
55 

66.0 
43.9 

BuSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

56 

65 

70 
32 

60 
29 

68 
40 

66 

65 
39 

74 

69 
33 

64 

32 

76 
35 

79 

50 

83 
63 

82 
66 

77 
40 

57 
42 

57 
42 

61 

43 

55 
26 

57 
29 

36 

40 

66 
51 

58 
41 

S0 

2  6 

30 

73 
40 

66 
48 

55 

48 

55 

66.4 
40.5 

Clermont  6  s 

MAX 

56 

64 

68 

6  1 
40 

68 
37 

62 

66 

74 

61 

62 
38 

76 
42 

78 

52 

80 
64 

8  1 
65 

75 
41 

55 
44 

57 
46 

62 
46 

54 
32 

57 
38 

65 
40 

70 
44 

53 

44 

57 
33 

34 

72  66 
44  52 

54 

48 

56 

65.9 
44.5 

DAYTONA  beach 

MAX 
MIN 

60 

56 

61 

69 
40 

59 
37 

66 

63 

73 

74 

6  1 
37 

62 
42 

68 
52 

80 
63 

79 
56 

60 
41 

57 
52 

57 

50 

62 
46 

60 

32 

5  l 
34 

62 
40 

65 
38 

60 
50 

6  5 
41 

5q 
32 

47 

29 

65 
39 

72 
53 

53 

68 

50 

59 

63.7 
43.8 

DAYTONA  beach  wB  ap 

MAX 

56 
39 

64 

69 

62 
40 

67 
37 

60 

64 

75 

61 

63 
35 

70 
40 

79 
55 

82 
64 

79 
56 

57 
42 

59 

53 

63 
51 

63 
46 

S  3 
34 

55 
37 

42 

65 
48 

53 

57 
34 

5  7 

30 

33 

71 

44 

70 
50 

49 

58 

56 

64,7 
44.9 

DE  LAND  3  N 

MAX 

56 

64 

68 

62 
16 

67 
34 

66 

65 

75 

71 

62 
37 

72 
39 

78 
53 

9  1 
52 

8 1 
66 

67 

41 

57 
44 

60 

48 

62 
47 

57 
31 

57 
35 

61 
38 

66 
42 

66 
51 

40 

5$ 
29 

63 
31 

70 
41 

69 
49 

49 

65 
49 

72 
58 

66.1 
42.3 

INVERNESS 

MAX 

62 

64 

62 
34 

70 
34 

65 

71 

74 

74 

64 
34 

7  1 
39 

82 
66 

78 
65 

77 
42 

62 
39 

57 
41 

62 
44 

60 
31 

57 
33 

57 
38 

63 
42 

64 
43 

6  9 
40 

30 

73 
41 

73 
41 

70 
49 

49 

62 
48 

54 

66.8 
41.8 

LAKE  HlAWASSE 

MAX 

59 

54 

66 

70 
39 

62 
35 

68 

62 
43 

66 

76 

63 
35 

65 
39 

75 
46 

81 
59 

82 
63 

83 

41 

58 
44 

59 
47 

60 
47 

66 
32 

56 
36 

60 
37 

64 
42 

6  7 
47 

67 
41 

55 
32 

57 
30 

67 
40 

73 
51 

65 
53 

57 
48 

62 
52 

65.3 
42.8 

LISBON 

MAX 

57 

66 

69 

62 
33 

36 

62 

63 

74 

70 

65 
34 

72 
38 

80 
54 

80 
63 

79 
65 

72 
38 

53 
42 

5  7 
43 

62 
-5 

57 
28 

59 
32 

lb 

65 
40 

65 
51 

65 
40 

56 
29 

31 

72 
42 

67 
47 

6 1 
49 

47 

7 1 
55 

65.9 
41  .4 

OCALA 

MAX 

59 

64 

65 
39 

6  1 
32 

38 

65 

64 

72 

65 

64 
34 

74 
41 

80 
54 

78 
67 

77 
57 

58 
40 

54 
39 

57 
43 

62 
64 

57 
30 

54 
32 

64 
37 

62 
40 

64 
51 

63 
36 

56 
34 

65 
34 

72 
47 

67 
52 

65 
47 

62 
47 

54 

65.1 
42.0 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

58 
32 

67 

27 

67 
35 

27 

29 

61 
30 

61 
36 

73 
40 

62 
30 

67 
26 

75 
33 

82 
48 

81 
46 

78 
54 

57 
37 

53 
45 

57 
41 

53 

25 

55 
22 

67 
32 

65 
37 

64 

50 

59 

1 .  h 
25 

75 
40 

67 
48 

63 
46 

61 
42 

6fi 

53 

65.5 
37.1 

ORLANDO  wB  AIRPORT 

MAX 

59 

68 

74 

42 

70 
40 

64 

67 

77 

64 

67 
42 

76 
44 

80 
53 

8  1 
65 

84 
59 

6  0 
45 

58 
47 

59 
49 

65 
48 

57 
34 

62 
38 

6  b 
43 

72 
46 

67 
52 

55 
36 

58 
33 

67 
36 

73 
45 

65 
52 

60 
51 

63 
50 

74 
56 

67.0 
45.9 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

61 
43 

67 
41 

67 
42 

63 
39 

69 

68 

68 

74 

66 

68 

80 

80 

82 

83 

75 

55 

58 

62 

56 

60 

67 
37 

70 
40 

66 
52 

55 
41 

56 

31 

67 
36 

72 
46 

66 
53 

62 
52 

65 
46 

73 
54 

67.1 

sanforD  Exp  station 

MAX 
MIN 

65 
38 

65 
46 

71 
4  8 

45 

36 

64 

65 

76 

72 

63 
41 

74 

40 

80 
53 

82 
64 

82 
65 

76 
43 

58 
45 

60 
50 

62 
48 

59 
33 

56 
38 

64 

42 

68 
45 

67 
52 

66 
41 

55 
30 

66 
33 

72 
40 

69 
53 

6  1 
51 

63 
50 

73 
59 

67.4 
45.5 

TITUSvILLE  2  M 

MAX 
MIN 

58 
41 

66 

72 
45 

41 

70 
40 

65 
39 

68 

76 

72 

64 
38 

76 
39 

80 
51 

84 
62 

8  1 
63 

78 
46 

60 
55 

59 
54 

64 
52 

60 
34 

59 
37 

66 
39 

58 
46 

71 
52 

67 
42 

56 
31 

66 
34 

73 
40 

73 
48 

66 
53 

65 
54 

73 

60 

66.1 
45,4 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

Avon  park 

MAX 
MIN 

60 
43 

71 
36 

71 
44 

69 
37 

39 

« 

70 
48 

78 
50 

67 
42 

38 

43 

» 

62 

62 

75 
49 

63 
50 

57 
50 

67 
52 

58 
36 

64 
40 

67 
46 

75 
46 

73 
55 

67 
46 

60 
32 

68 
35 

73 
44 

73 
48 

68 
53 

63 
53 

77 
60 

70.0 
46,4 

BARTOu, 

MAX 
MIN 

57 
40 

67 
36 

69 
45 

63 
39 

70 
38 

70 
40 

72 

73 
47 

75 
4  8 

41 

42 

77 
51 

82 
65 

64 

47 

45 

56 
46 

63 
47 

62 
34 

60 
39 

69 
64 

7  1 
43 

69 
54 

66 
46 

58 

32 

66 
34 

70 
46 

70 
50 

68 
56 

65 
55 

77 
61 

68,7 
45.8 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
M  I  N 

59 
46 

67 
37 

66 
40 

62 
41 

70 
36 

61 
41 

63 
41 

71 
45 

64 
47 

42 

43 

79 
50 

66 

64 

48 

60 
47 

46 

63 
49 

5  3 
36 

58 
39 

66 
43 

72 

44 

68 
56 

56 
48 

58 
37 

66 
37 

68 
45 

69 
46 

65 
56 

66 
52 

75 
59 

65.9 
46.2 

Cl  EARuATER 

MAX 
MIN 

59 
42 

62 
39 

67 
43 

40 

40 

60 
40 

69 
43 

72 
47 

64 
51 

44 

76 
44 

77 
55 

78 
65 

78 
64 

66 
43 

57 
43 

56 
43 

58 
45 

54 
33 

54 
35 

62 
42 

67 
45 

65 
55 

55 
48 

56 
33 

67 
39 

68 
SO 

66 
53 

63 

ss 

65 
49 

73 
56 

64,8 
45.9 

DFER  PARK 

MAX 
MIN 

61 
40 

70 
36 

70 
38 

38 

35 

67 
40 

72 
45 

72 
46 

67 
41 

67 
36 

77 
39 

8 1 
48 

83 

60 

81 
63 

73 
49 

64 

52 

58 
54 

65 
30 

59 
38 

62 
37 

71 
42 

73 
52 

72 
44 

51 
45 

59 
29 

66 
32 

71 

38 

69 
51 

68 

52 

70 
54 

76 
62 

66,8 

44  «  7 

FFLLSmERE  *  W 

MAX 

62 

75 

79 

79 
39 

75 
39 

79 

79 

79 

79 
42 

72 
39 

80 
41 

83 
47 

86 
59 

84 
64 

80 
52 

61 
56 

62 
56 

68 
50 

65 
35 

64 
37 

70 
44 

78 
43 

76 
50 

63 
44 

58 
31 

68 
36 

73 
42 

75 

45 

71 
SO 

68 
54 

71 

62 

73.2 

45.5 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

61 
41 

70 
37 

69 
47 

39 

41 

69 
38 

71 
45 

76 
48 

67 
41 

38 

8 1 
40 

9  1 
58 

83 
58 

76 
51 

64 
51 

60 
53 

66 

S3 

62 
36 

66 
38 

70 
44 

76 
45 

75 
56 

TO 
46 

55 
31 

66 
34 

'2 
4'. 

72 
46 

72 
52 

74 

56 

75 

60 

70.3 
45.5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

60 
44 

70 
44 

73 
49 

70 
44 

70 
45 

66 
43 

71 
48 

77 
5  1 

65 
45 

65 
41 

44 

51 

61 

61 

57 

59 

58 

66 
46 

63 
39 

64 
45 

67 
SO 

70 
46 

78 
56 

59 

40 

58 

12 

67 
38 

70 
43 

70 
49 

66 
54 

69 
53 

70 
*  1 

69.1 
46.4 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

59 
39 

67 

37 

70 
41 

62 
39 

71 
38 

65 
40 

71 
45 

71 
48 

70 

SI 

50 

41 

47 

62 

64 

48 

49 

58 

5 ! 

60 
49 

65 
34 

64 
38 

64 
43 

72 

44 

72 
51 

71 
47 

57 

32 

65 
35 

71 
44 

71 
47 

69 
52 

69 
50 

77 
39 

69.0 
45.6 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

LAKE  ALFRED  EXP  STa 

MAX 
MIN 

56 
40 

68 
34 

69 
43 

64 
38 

70 
35 

66 
37 

68 
43 

73 
46 

70 
41 

68 
37 

77 

78 

81 

83 

73 

58 

55 
„  5 

63 
4  7 

56 
31 

60 
35 

65 
40 

70 

42 

68 
48 

53 
4  3 

57 
31 

66 
46 

70 
48 

65 
52 

62 
46 

65 
50 

77 
56 

66.9 
44,0 

LAKELAND  KB  CITY 

MAX 
MIN 

57 
43 

68 
42 

68 
48 

63 

44 

69 
45 

61 
42 

69 
47 

74 
54 

63 
48 

68 
45 

77 
51 

78 
57 

80 
66 

83 
58 

S8 
45 

56 
45 

54 
46 

62 
47 

54 
34 

60 
39 

62 
42 

66 
45 

66 

52 

5  2 
41 

56 

34 

65 
41 

70 

48 

66 
54 

60 
49 

63 

50 

76 

54 

65.4 
47.0 

LAKE  PLACID  2  Sw 

MAX 
MIN 

60 
42 

73 
35 

70 
41 

65 
37 

74 
35 

67 
42 

71 
46 

77 
45 

68 
45 

68 
34 

79 
39 

82 
51 

85 
58 

83 
61 

74 
52 

61 
51 

59 
30 

67 
52 

60 
37 

63 
41 

70 
46 

76 
46 

75 
55 

71 

48 

61 
34 

31 

74 
39 

73 
43 

72 
47 

63 
53 

76 

61 

70.6 
65,1 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

58 
43 

67 
43 

70 
49 

68 
42 

70 
40 

67 
41 

71 
48 

77 
51 

73 
44 

65 
41 

71 
44 

80 
53 

83 
62 

82 
65 

79 
52 

74 
50 

64 
54 

65 
54 

61 
38 

60 
39 

65 
*5 

69 
45 

75 
55 

71 

46 

69 
45 

65 
33 

71 
44 

70 
50 

47 
55 

65 
57 

11 

69.9 
46.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

61 

68 

68 

—— 

tT 

72 

76 

79 

82 

8  1 

79 

59 

55 

64 

61 

61 

64 

69 

69 

68 

58 

65 

68 

69 

67 

63 

7? 

66 

5 

MI  N 

42 

33 

42 

37 

33 

37 

43 

36 

hb 

37 

39 

52 

63 

65 

47 

48 

48 

49 

33 

37 

42 

44 

55 

45 

30 

34 

41 

49 

54 

50 

59 

44 

2 

MvAKKA   RIVED    ST  PARK 

MAX 
MIN 

34 

39 

35 

33 

37 

6  3 
36 

68 
45 

74 

35 

65 

37 

68 
39 

76 
39 

80 
50 

82 
62 

80 
45 

62 
45 

55 
47 

64 
33 

57 
34 

6 1 
38 

75 
44 

71 
45 

56 
34 

59 
34 

67 
36 

7  1 
45 

73 
46 

66 
51 

67 
40 

1 
7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

6 1 

59 

69 

70 

70 

65 

68 

74 

72 

74 

83 

63 

63 

60 

67 

62 

70 

77 

67 

57 

58 

6  3 

63 

66 

70 

67 

67, 

0 

MIN 

46 

44 

50 

43 

42 

42 

44 

51 

48 

42 

46 

48 

56 

62 

55 

53 

55 

56 

40 

40 

43 

49 

51 

52 

35 

37 

39 

44 

52 

55 

61 

47 

8 

PARR  I SH 

MAX 

6* 

70 

69 

67 

74 

68 

72 

80 

81 

82 

8  1 

77 

68 

56 

67 

63 

63 

71 

73 

68 

60 

62 

70 

73 

69 

67 

66 

72 

69, 

7 

MIN 

42 

36 

41 

37 

36 

37 

39 

47 

43 

40 

42 

52 

65 

65 

48 

47 

46 

47 

33 

37 

44 

44 

57 

50 

34 

38 

46 

50 

56 

51 

61 

45 

5 

plant  city 

MAX 

70 

75 

70 

69 

74 

80 

82 

83 

80 

58 

54 

65 

62 

61 

72 

67 

60 

58 

68 

72 

70 

64 

66 

78 

68 

7 

MIN 

41 

35 

40 

35 

33 

34 

40 

48 

38 

37 

41 

53 

64 

64 

44 

45 

45 

46 

31 

35 

41 

43 

54 

44 

30 

34 

45 

50 

55 

48 

57 

43 

5 

ST  PETERSBURG 

MAX 

58 

60 

64 

72 

6  1 

65 

75 

75 

70 

79 

69 

56 

79 

58 

54 

59 

64 

66 

64 

59 

56 

64 

68 

64 

61 

61 

70 

64 

8 

MIN 

49 

44 

46 

46 

44 

46 

46 

50 

57 

49 

48 

59 

67 

67 

50 

44 

46 

48 

36 

41 

46 

47 

47 

47 

49 

44 

54 

56 

56 

54 

54 

49 

6 

SARASOTA 

MAX 

72 

66 

73 

7  3 

70 

76 

80 

81 

78 

72 

64 

56 

69 

58 

62 

75 

70 

60 

60 

68 

70 

66 

67 

75 

69 

1 

MIN 

40 

35 

41 

43 

37 

41 

40 

45 

4  2 

42 

42 

51 

65 

69 

49 

45 

45 

47 

34 

37 

44 

44 

50 

49 

36 

38 

46 

50 

56 

51 

60 

45 

6 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

67 

71 

66 

68 

75 

75 

77 

79 

60 

58 

56 

64 

57 

62 

66 

54 

59 

65 

69 

65 

66 

67 

66 

0 

MIN 

37 

38 

41 

37 

37 

35 

41 

45 

43 

41 

42 

52 

65 

57 

44 

44 

45 

45 

31 

34 

44 

45 

52 

40 

33 

38 

47 

50 

49 

49 

55 

43 

7 

TARPON  SPG5  SEWAGE  PL 

MAX 

65 

68 

66 

70 

7  3 

62 

63 

75 

77 

80 

79 

59 

56 

56 

56 

53 

53 

64 

69 

67 

56 

5  5 

65 

70 

67 

63 

65 

65 

2 

MIN 

38 

41 

39 

37 

37 

39 

42 

43 

51 

42 

40 

42 

57 

64 

40 

42 

41 

43 

32 

31 

33 

42 

50 

46 

32 

34 

37 

37 

53 

48 

51 

42 

1 

VENICE 

MAX 

65 

65 

67 

65 

69 

63 

64 

71 

67 

69 

74 

75 

78 

78 

72 

62 

56 

65 

60 

63 

70 

72 

64 

59 

65 

68 

65 

67 

7 

MIN 

4? 

38 

44 

41 

19 

42 

43 

48 

50 

44 

44 

54 

66 

65 

52 

49 

46 

50 

37 

39 

45 

47 

59 

52 

39 

40 

47 

51 

54 

54 

62 

46 

1 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

58 

69 

71 

68 

69 

65 

72 

77 

63 

65 

72 

80 

82 

83 

66 

64 

63 

66 

61 

6  2 

67 

72 

77 

59 

57 

66 

71 

69 

66 

68 

74 

68 

5 

MIN 

46 

44 

49 

44 

44 

44 

50 

53 

46 

44 

46 

56 

62 

65 

57 

61 

60 

50 

40 

45 

50 

50 

57 

41 

33 

40 

46 

50 

56 

64 

64 

50 

2 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

70 

65 

71 

68 

68 

75 

65 

69 

78 

82 

83 

83 

75 

61 

56 

65 

61 

64 

68 

73 

70 

68 

60 

67 

72 

70 

69 

6* 

77 

69 

1 

MIN 

39 

41 

42 

35 

36 

39 

40 

45 

40 

37 

40 

47 

63 

64 

49 

49 

47 

50 

35 

36 

45 

44 

54 

48 

33 

35 

40 

47 

55 

52 

60 

44 

8 

WINTER  HAVEN 

MAX 

59 

67 

68 

63 

71 

65 

70 

6  9 

66 

65 

77 

78 

80 

04 

75 

56 

54 

62 

58 

59 

61 

70 

68 

65 

61 

67 

7 1 

61 

63 

67 

0 

MIN 

41 

34 

40 

40 

33 

41 

47 

44 

42 

40 

39 

46 

61 

63 

46 

46 

46 

47 

32 

39 

43 

45 

53 

44 

31 

33 

40 

47 

54 

49 

58 

44 

0 

FVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

belle  glade  exp  sta 

MAX 

62 

62 

71 

73 

6  5 

68 

68 

72 

7S 

66 

67 

78 

83 

84 

86 

68 

68 

62 

68 

63 

77 

76 

60 

58 

75 

76 

70 

4 

MIN 

45 

39 

43 

45 

43 

43 

43 

53 

50 

37 

44 

48 

50 

55 

59 

56 

56 

58 

43 

42 

47 

44 

53 

53 

39 

33 

38 

44 

46 

53 

61 

47 

2 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 

70 

68 

72 

77 

70 

67 

79 

83 

53 

84 

77 

62 

59 

65 

62 

70 

76 

73 

74 

76 

70 

72 

2 

MIN 

39 

43 

43 

49 

48 

41 

43 

49 

57 

58 

57 

52 

57 

56 

40 

43 

49 

49 

57 

52 

35 

37 

43 

45 

47 

5* 

62 

48 

3 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

63 

70 

66 

65 

66 

68 

67 

74 

64 

65 

73 

80 

80 

81 

63 

63 

58 

66 

63 

64 

7J 

74 

57 

57 

70 

72 

73 

73 

68 

1 

MIN 

45 

44 

40 

47 

47 

45 

50 

45 

50 

41 

38 

44 

48 

56 

55 

50 

56 

56 

42 

44 

47 

44 

49 

51 

39 

34 

36 

41 

41 

44 

56 

46 

0 

CAPTIvA 

MAX 

66 

65 

70 

65 

6e 

63 

66 

70 

66 

65 

73 

76 

77 

77 

73 

61 

60 

64 

59 

61 

73 

73 

67 

65 

6  3 

70 

69 

65 

7 1 

67 

7 

MIN 

53 

48 

51 

52 

46 

51 

51 

54 

56 

52 

51 

59 

67 

67 

55 

49 

51 

53 

44 

46 

50 

52 

59 

52 

46 

44 

49 

52 

53 

56 

63 

52 

6 

Cl  EwISTON  U  S  ENG 

MAX 

64 

59 

67 

73 

t  7 

69 

64 

65 

79 

67 

64 

72 

84 

87 

85 

63 

65 

61 

67 

70 

62 

68 

77 

60 

61 

60 

70 

68 

3 

MIN 

45 

43 

45 

45 

42 

42 

47 

50 

48 

40 

44 

51 

55 

57 

57 

54 

55 

56 

43 

44 

46 

52 

54 

52 

36 

37 

43 

45 

49 

52 

61 

48 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

63 

72 

74 

69 

66 

72 

72 

78 

68 

MIN 

36 

34 

41 

41 

32 

31 

37 

42 

41 

EVERGl  ADES 

MAX 

66 

75 

73 

68 

71 

70 

75 

76 

69 

72 

77 

80 

81 

82 

76 

66 

65 

69 

65 

71 

82 

76 

70 

79 

70 

72 

6 

MIN 

51 

43 

50 

48 

43 

48 

45 

54 

52 

45 

47 

53 

58 

63 

60 

55 

57 

58 

44 

45 

50 

51 

60 

56 

40 

41 

45 

48 

51 

55 

64 

51 

0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

67 

73 

73 

70 

71 

73 

75 

74 

76 

71 

74 

77 

78 

80 

81 

75 

69 

69 

67 

72 

75 

74 

78 

69 

73 

1 

MIN 

49 

48 

47 

53 

47 

48 

47 

54 

54 

44 

49 

57 

64 

65 

68 

59 

50 

59 

47 

48 

55 

55 

60 

57 

46 

39 

47 

50 

53 

60 

60 

52 

9 

FORT  MYERS  W8  AP 

MAX 

63 

7  1 

71 

64 

71 

67 

70 

75 

68 

70 

77 

8  1 

81 

82 

67 

64 

60 

68 

62 

65 

79 

62 

6  8 

75 

67 

70 

5 

MIN 

43 

40 

48 

41 

39 

45 

44 

50 

48 

41 

46 

54 

59 

61 

54 

51 

52 

50 

42 

44 

49 

49 

57 

45 

39 

41 

44 

48 

52 

56 

63 

48 

2 

INDIANTOWN 

MAX 

66 

62 

72 

70 

71 

70 

69 

73 

78 

70 

70 

80 

81 

8  1 

83 

68 

65 

6  1 

70 

65 

70 

76 

75 

56 

65 

76 

73 

70 

5 

MIN 

43 

42 

45 

39 

40 

41 

44 

47 

47 

38 

42 

47 

50 

60 

56 

56 

53 

55 

39 

39 

45 

46 

50 

52 

32 

34 

40 

39 

45 

53 

64 

45 

9 

LA  BELLE 

MAX 

63 

73 

73 

61 

72 

69 

71 

78 

70 

70 

80 

83 

86 

85 

75 

61 

60 

69 

62 

66 

77 

77 

70 

63 

70 

74 

75 

75 

70 

76 

71 

9 

MIN 

43 

34 

42 

50 

33 

38 

37 

46 

45 

34 

39 

46 

56 

60 

55 

51 

52 

54 

38 

41 

45 

47 

48 

50 

32 

32 

41 

42 

46 

54 

61 

44 

1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

64 

74 

76 

69 

72 

69 

74 

79 

70 

70 

81 

83 

85 

85 

75 

62 

62 

67 

64 

70 

79 

77 

72 

69 

78 

72 

73 

0 

MIN 

41 

34 

42 

42 

32 

42 

36 

45 

43 

34 

38 

50 

55 

56 

57 

53 

55 

57 

40 

42 

49 

48 

55 

55 

34 

33 

38 

41 

43 

44 

63 

45 

1 

MOORE  HAvEN  LOCK  V 

84 

60 

72 

7  I 

66 

7  1 

67 

71 

76 

67 

67 

80 

8 1 

83 

84 

63 

63 

6 1 

67 

6 1 

70 

77 

7  6 

59 

6  1 

67 

73 

75 

73 

66 

MIN 

44 

40 

41 

42 

37 

33 

44 

47 

42 

41 

41 

46 

48 

57 

57 

51 

51 

55 

39 

39 

43 

48 

47 

52 

35 

37 

37 

43 

47 

5* 

60 

45 

1 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

67 

73 

72 

70 

72 

70 

74 

73 

70 

72 

78 

81 

82 

82 

79 

66 

63 

69 

68 

71 

76 

80 

77 

73 

61 

67 

74 

74 

76 

75 

72 

72 

8 

MIN 

53 

40 

45 

45 

37 

47 

43 

51 

49 

42 

42 

52 

58 

61 

58 

52 

55 

56 

41 

43 

49 

49 

59 

58 

39 

39 

43 

45 

49 

55 

63 

49 

0 

Pl  NTA  GORDA 

MAX 

64 

61 

68 

69 

64 

71 

69 

66 

73 

67 

70 

76 

78 

80 

79 

61 

61 

58 

6  1 

60 

64 

69 

75 

75 

56 

61 

67 

72 

75 

69 

66 

67 

9 

MIN 

48 

42 

43 

47 

46 

46 

46 

46 

52 

47 

48 

49 

55 

56 

48 

52 

51 

53 

40 

40 

43 

47 

58 

52 

42 

41 

42 

47 

52 

55 

58 

48 

1 

T AM  I  AM  I    TRL   40  MI  BEND 

MAX 

70 

75 

78 

72 

74 

72 

76 

80 

71 

72 

80 

87 

87 

88 

80 

70 

66 

73 

69 

70 

77 

80 

79 

76 

65 

70 

74 

76 

80 

74 

75 

75 

4 

MIN 

49 

46 

50 

50 

44 

46 

49 

56 

53 

46 

49 

57 

60 

62 

63 

59 

60 

59 

44 

49 

53 

52 

60 

55 

38 

38 

43 

47 

49 

58 

65 

51 

9 

IOwEP  EAST  COAST  06 

FORT  lAUDEROALE 

MAX 

67 

67 

73 

77 

72 

71 

74 

75 

80 

67 

73 

77 

86 

84 

87 

74 

70 

66 

69 

69 

75 

76 

78 

78 

64 

63 

70 

72 

73 

7 

MIN 

45 

46 

46 

51 

48 

47 

47 

54 

55 

44 

46 

50 

55 

61 

64 

59 

60 

60 

45 

45 

48 

54 

57 

54 

37 

38 

39 

47 

54 

54 

66 

50 

8 

FT   LAUDERDALE   BAhA  MAR 

MAX 

67 

73 

73 

73 

71 

71 

74 

78 

77 

72 

76 

80 

81 

84 

79 

72 

6  7 

68 

7  1 

70 

75 

77 

80 

75 

61 

69 

73 

75 

77 

78 

74 

0 

MIN 

52 

49 

56 

52 

51 

49 

54 

60 

5  6 

49 

55 

64 

68 

68 

69 

60 

62 

60 

43 

50 

58 

58 

68 

55 

40 

44 

50 

54 

56 

67 

63 

56 

1 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

68 

67 

72 

76 

76 

70 

70 

67 

79 

67 

74 

77 

84 

62 

88 

72 

70 

66 

70 

71 

72 

76 

78 

62 

63 

70 

72 

78 

79 

73 

3 

MIN 

41 

43 

48 

51 

45 

42 

45 

51 

52 

38 

46 

51 

58 

58 

68 

60 

61 

61 

45 

45 

51 

52 

60 

54 

36 

36 

42 

46 

41 

4fl 

68 

49 

8 

H I  At  EAH 

MAX 

77 

68 

74 

77 

70 

72 

72 

74 

77 

70 

72 

76 

81 

80 

87 

75 

74 

72 

70 

69 

72 

77 

65 

64 

71 

74 

76 

80 

73 

73 

8 

MIN 

49 

41 

50 

52 

49 

46 

49 

52 

55 

46 

49 

55 

63 

62 

67 

60 

62 

63 

45 

47 

49 

54 

55 

41 

41 

46 

50 

52 

55 

65 

52 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

67 

75 

77 

6S 

70 

70 

76 

80 

70 

70 

77 

83 

83 

87 

78 

77 

64 

70 

67 

72 

75 

78 

80 

66 

63 

68 

73 

75 

78 

67 

78 

73 

6 

MIN 

4  1 

43 

57 

63 

59 

62 

52 

45 

47 

54 

51 

56 

51 

37 

34 

40 

47 

45 

60 

64 

49 

1 

LOXAHATCHEE 

MAX 

64 

74 

74 

73 

71 

70 

75 

79 

77 

72 

82 

85 

85 

86 

75 

68 

63 

70 

67 

71 

76 

83 

78 

73 

61 

69 

71 

79 

79 

78 

75 

74 

3 

MIN 

40 

42 

43 

37 

42 

39 

48 

48 

44 

35 

41 

47 

53 

56 

61 

58 

59 

60 

42 

45 

53 

55 

53 

52 

36 

32 

37 

44 

46 

56 

65 

47 

4 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

67 

73 

78 

73 

72 

70 

73 

76 

72 

69 

73 

80 

81 

81 

75 

74 

69 

69 

68 

70 

75 

75 

77 

75 

63 

70 

71 

73 

76 

72 

77 

73, 

1 

MIN 

52 

48 

51 

51 

51 

51 

54 

59 

59 

51 

57 

69 

70 

71 

68 

60 

61 

60 

46 

51 

58 

56 

69 

55 

41 

45 

50 

55 

57 

64 

70 

56 

8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

67 

73 

77 

69 

71 

71 

73 

76 

73 

67 

72 

76 

77 

80 

74 

75 

68 

69 

67 

69 

73 

74 

76 

74 

64 

68 

70 

73 

76 

72 

77 

72, 

4 

MIN 

56 

52 

59 

54 

53 

53 

57 

62 

60 

54 

60 

70 

70 

71 

70 

61 

63 

62 

49 

51 

60 

59 

72 

57 

44 

48 

53 

57 

61 

67 

67 

59, 

1 

S««  !UUr«nc«  Notai  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

73 

76 

69 

70 

70 

73 

76 

68 

71 

74 

79 

80 

85 

74 

73 

63 

68 

68 

70 

74 

76 

77 

71 

62 

68 

1 2 

73 

— 

— — 

72.5 

M I N 

50 

48 

52 

53 

51 

49 

52 

56 

55 

49 

52 

57 

64 

63 

64 

60 

62 

35 

46 

48 

56 

55 

68 

90 

43 

44 

49 

53 

55 

62 

67 

34.5 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

66 

68 

73 

76 

68 

70 

71 

74 

76 

69 

69 

75 

77 

79 

83 

75 

76 

63 

70 

69 

72 

74 

77 

79 

63 

62 

69 

71 

74 

79 

71 

72.3 

MIN 

46 

47 

47 

53 

48 

44 

48 

52 

55 

42 

43 

50 

56 

58 

6? 

59 

60 

61 

45 

46 

50 

53 

55 

56 

39 

38 

39 

49 

50 

53 

63 

30.6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

67 

73 

76 

72 

70 

73 

76 

78 

71 

72 

76 

83 

81 

87 

83 

70 

66 

70 

69 

72 

76 

77 

76 

74 

61 

68 

72 

76 

78 

72 

78 

74.0 

MIN 

46 

46 

50 

49 

48 

69 

50 

56 

52 

44 

48 

57 

60 

59 

66 

60 

60 

61 

44 

47 

54 

55 

69 

55 

37 

37 

45 

50 

51 

61 

64 

52.5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

71 

72 

75 

67 

73 

70 

77 

79 

72 

71 

76 

81 

81 

86 

82 

75 

68 

71 

66 

71 

74 

73 

79 

75 

63 

68 

74 

76 

77 

72 

76 

74.1 

MIN 

41 

45 

48 

51 

45 

44 

44 

50 

55 

41 

44 

52 

56 

58 

65 

59 

62 

60 

42 

46 

53 

35 

51 

55 

38 

38 

41 

48 

48 

60 

5* 

50.1 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

67 

74 

77 

69 

70 

70 

75 

82 

74 

72 

75 

82 

81 

88 

82 

73 

68 

70 

69 

73 

75 

77 

78 

75 

63 

68 

73 

74 

78 

71 

78 

74.2 

MIN 

43 

43 

45 

52 

46 

43 

46 

52 

55 

42 

45 

50 

56 

57 

67 

59 

61 

6C 

45 

47 

53 

51 

57 

56 

40 

36 

41 

46 

48 

60 

66 

50.6 

STUART    1  N 

MAX 

6* 

71 

70 

75 

72 

70 

75 

75 

71 

70 

75 

82 

80 

84 

76 

65 

65 

69 

65 

68 

70 

75 

75 

70 

60 

68 

65 

75 

71 

68 

74 

71.4 

MIN 

41 

4b 

49 

44 

45 

41 

49 

49 

48 

40 

45 

52 

62 

62 

60 

61 

58 

50 

40 

45 

50 

48 

53 

51 

33 

36 

44 

49 

48 

58 

63 

49.3 

w  PALM  BCM  RADIO  WJNO 

6S 

72 

71 

74 

72 

6  9 

72 

77 

7  8 

68 

75 

61 

81 

87 

70 

68 

69 

66 

69 

73 

78 

75 

63 

66 

69 

68 

74 

76 

71 

73 

72.4 

MIN 

48 

46 

56 

48 

50 

46 

52 

51 

53 

47 

52 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

44 

47 

56 

61 

69 

38 

43 

46 

53 

53 

63 

66 

53.8 

WEST  PAlM  BEACH  wB  ap 

MAX 

64 

73 

75 

71 

70 

71 

75 

78 

66 

71 

76 

83 

81 

66 

71 

69 

65 

68 

68 

70 

7* 

77 

76 

63 

60 

69 

72 

7* 

76 

71 

79 

72.2 

MIN 

46 

47 

51 

47 

49 

45 

53 

57 

51 

44 

50 

56 

58 

58 

63 

61 

60 

33 

45 

48 

55 

55 

63 

47 

39 

40 

45 

52 

54 

60 

69 

32.2 

rEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

72 

69 

76 

75 

74 

72 

72 

77 

74 

73 

76 

80 

78 

84 

78 

68 

69 

70 

68 

65 

68 

75 

78 

74 

67 

68 

71 

73 

75 

69 

73 

72.9 

MIN 

62 

60 

58 

59 

60 

62 

61 

61 

67 

63 

63 

73 

72 

73 

66 

64 

63 

64 

58 

59 

61 

64 

69 

63 

39 

61 

56 

63 

66 

65 

63 

63.2 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

68 

69 

77 

69 

68 

66 

70 

75 

70 

68 

78 

80 

SO 

84 

75 

70 

68 

67 

63 

64 

68 

75 

80 

66 

65 

65 

67 

71 

77 

67 

73 

71.1 

MIN 

60 

59 

61 

62 

61 

61 

59 

63 

64 

60 

61 

70 

73 

74 

66 

64 

63 

63 

55 

58 

62 

63 

65 

60 

57 

56 

56 

60 

63 

63 

63 

62.2 

KEY  WFST 

MAX 

78 

68 

71 

76 

67 

70 

68 

72 

75 

73 

67 

78 

81 

82 

83 

73 

71 

67 

67 

63 

65 

69 

78 

81 

68 

67 

69 

71 

74 

72 

72.1 

MIN 

60 

60 

58 

63 

62 

60 

60 

63 

66 

60 

60 

63 

71 

72 

7C 

64 

64 

62 

55 

57 

59 

62 

64 

63 

53 

53 

60 

63 

64 

63 

61.9 

MARATHON  SHORES 

MAX 

67 

69 

74 

68 

68 

68 

76 

81 

70 

67 

78 

82 

81 

84 

79 

73 

71 

68 

65 

67 

68 

78 

79 

73 

65 

65 

67 

70 

71 

66 

72 

72.0 

MIN 

60 

56 

61 

58 

59 

58 

63 

65 

62 

58 

58 

66 

67 

70 

6  3 

63 

65 

39 

53 

56 

61 

60 

70 

60 

52 

53 

53 

58 

61 

64 

6  4 

60,3 

TAVERN IER 

MAX 

67 

71 

72 

66 

70 

78 

74 

78 

72 

68 

69 

72 

74 

76 

78 

76 

71 

68 

67 

72 

71 

75 

78 

74 

64 

66 

69 

72 

73 

70 

7  7 

71.9 

MIN 

32 

53 

56 

55 

55 

54 

55 

59 

61 

55 

58 

55 

60 

62 

69 

61 

64 

61 

50 

53 

60 

58 

69 

5, 

48 

69 

51 

55 

57 

63 

66 

57.5 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

e 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  i00  AM 
EST 

7r00  AM 
EST 

1  lOO  PM 

EST 

7i00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-  49 

66 -OS 

66  1-00  1 

200 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.5 

27 

N 

31  + 

0 

4 

2 

2 

1 

0 

9 

63 

5.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

15 

9  .6 

27++ 

N 

16 

82 

83 

60 

79 

5 

0 

5 

2 

0 

0 

12 

7.1 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.2 

29++ 

ENE 

31  + 

86 

88 

62 

61 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

5.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

18 

9.2 

62 

N 

31 

79 

81 

55 

66 

6 

0 

3 

0 

2 

0 

11 

60 

6.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

NNE 

21 

11.8 

30 

NE 

17 

79 

81 

67 

77 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

10 

64 

6.1 

LAKELAND  WB  CITY 

8.0 

2 

5 

4 

0 

1 

0 

12 

48 

5.8 

MIAMI  BEACH 

N 

12.8 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

6 

64a 

4.89 

MIAMI  WB  AIRPORT 

NW 

16 

7.3 

24++ 

NE 

17 

89 

93 

62 

73 

3 

1 

4 

1 

0 

1 

10 

5.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

17 

10.0 

28++ 

WNW 

23 

83 

82 

59 

72 

2 

2 

5 

1 

0 

0 

10 

6.5 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

N 

8.9 

39 

N 

31 

1 

4 

2 

2 

3 

0 

12 

46 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N 

25 

9.1 

23++ 

N 

14 

80 

84 

51 

66 

4 

4 

2 

0 

1 

2 

13 

6.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

15 

11.9 

27++ 

W 

31  + 

85 

83 

60 

76 

7 

3 

4 

0 

1 

0 

15 

47 

6.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

17 

9.1 

29++ 

ENE 

30 

87 

90 

57 

74 

3 

0 

2 

1 

2 

0 

8 

5.7 

9    CITY-OFFICE  DATA 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FLORIDA 
DECEMBER  1963 


Day  of  month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

°4 

NCRTHwE  ST  01 

MILTON   EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 

M I N 

.20 
35 
60 
36 

.06 

60 
73 
52 

79 
64 
46 

.08 

33 
65 
41 

.10 

28 
64 
43 

.05 
9 
62 
41 

.07 
36 
61 

40 

.12 

82 
64 
51 

.18 

61 
61 
40 

.06 

15 
57 
41 

.02 

72 
70 
47 

.11 

94 
70 
47 

50 
60 
52 

114 
69 
35 

116 
50 
34 

75 
43 
37 

44 

5  0 
36 

.08 

38 
56 
36 

.10 
68 

54 
36 

* 
IT 
54 

38 

* 

45 
59 
32 

.21 

71 
63 
40 

.04 

83 
60 
34 

.06 

82 
45 
23 

.11 

1? 
64 

30 

.15 

35 
67 
41 

.01 

57 
69 
55 

.04 

29 
63 
57 

.15 

34 
61 
41 

.11 

40 
60 
40 

.0* 
91 
55 
31 

2.67B 
1  708 
60.4 
40.4 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

139 

.  1 1 

48 

.15 

68 

.10 

B8 

.11 

28 

.15 

104 

.09 

40 

.00 
41 

.14 

111 

.12 

67 

.09 

13 

.04 

68 

- 

33 

.05 

53 

.  1  1 

217 

.10 

182 

.09 

1  3q 

.10 

78 

# 

165 

» 

50 

.21 

60 

.18 

.0? 

120 

.07 

191 

» 

8  6 

* 

36 

.15 

18 

.06 
4  1 

.05 

3 1 

.10 

90 

.29 

172 

3.04!3 
2648 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

WIND 
MAX 
M  I  N 

.09 

25 
62 
34 

.09 

0 
63 
36 

,05 
25 
61 
44 

.06 

5 
62 
33 

.13 

40 
66 
38 

.08 

10 
63 
34 

.06 

10 
59 
41 

.02 

25 
63 
43 

.15 

70 
62 
36 

.09 

20 
61 
32 

.  1  1 

5 
66 
40 

.04 

25 
76 
52 

.11 

10 
74 
67 

.06 

55 
74 
63 

.10 

60 
63 
39 

.14 

60 
57 
33 

.08 

90 
53 
39 

.10 

70 
62 
44 

.13 

60 
60 
31 

.07 

5 
53 
32 

.09 

20 
63 
37 

.08 

50 
60 
39 

.00 
35 
64 

50 

.06 
8  0 
63 
40 

.06 

55 
64 
32 

.06 

15 
63 
32 

.09 
30 
69 
47 

.07 

10 
68 
52 

.07 

20 

6,' 

48 

.  -8 

65 
59 
44 

.00 

62 
49 

2.42 
1155 
63.1 
4  1.3 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.09 

20 

,06 
10 

.04 

35 

.09 

15 

.03 

20 

.11 

15 

•  02 

5 

.08 

30 

.14 

60 

,08 

10 

.  06 

10 

.04 

25 

.06 

30 

,08 

30 

•  13 

35 

•  10 

45 

.00 
35 

35 

.  09 

25 

"lO 

07 
*20 

25 

*15 

*8C 

°70 

'20 

*2C 

"u 

15 

25 

5( 

850 

SOUTH  CENTRAL  04 

RAY  LAKE 

EVAP 

.06 

.03 

.09 

.16 

.08 

- 

.14 

.14 

.13 

.16 

.17 

.20 

.13 

.15 

.12 

.16 

.16 

.01 

.13 

.10 

.13 

.14 

.09 

.07 

.15 

.  14 

.04 

.05 

.03 

.01 

.03 

3.20H 

OKEECHOBEE   HRCN   GATE  6 

EVAP 

.11 

.12 

.22 

.10 

.10 

.15 

.13 

.05 

.12 

.13 

.10 

.10 

.05 

.10 

.29 

.10 

.09 

,00 

.20 

.15 

.10 

.  10 

.10 

.  '-0 

.  18 

.10 

.07 

.08 

.07 

.15 

.  1C 

3.56 

VEOC   BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.13 

.15 

.03 

.13 

.09 

.14 

.11 

.08 

.11 

.20 

.07 

.09 

.09 

.09 

.09 

.06 

.04 

.42 

.15 

.  1  1 

.12 

.10 

.04 

.12 

.09 

.14 

.08 

.07 

.05 

.13 

3.4313 

EUFBGLADE5  AND  5w 
COAST  05 

BELLE  GlADE  EXP  STA 

EVAP 
MAX 
M  I N 

.12 

63 
43 

.17 

64 
40 

.00 

66 
40 

.  1  1 

64 
50 

.12 

66 
47 

,12 
66 
46 

.  !<• 

66 
46 

.05 
66 
48 

.  1 1 

72 
52 

.  14 
64 
44 

.14 

66 
48 

.09 
74 
48 

.10 

78 
54 

.12 

80 
61 

.  14 

80 
60 

.06 
66 

62 

64 
62 

.00 
62 
60 

.14 
68 
44 

.11 

62 
44 

.06 

65 
46 

.10 

70 
48 

.08 
77 
49 

.07 

70 
55 

.11 

60 
41 

.  19 

58 
40 

.09 

64 
42 

.00 
72 
46 

.10 

7* 
52 

.  1  1 

74 
54 

65 
58 

3.  17B 

67.9 

49.4 

ClEwISTon  LI  S  ENG 

EVAP 
MAX 
M  I  N 

.IT 

T6 
57 

.18 

64 

52 

.06 
76 
55 

.07 

76 
57 

.05 
68 

55 

.12 
64 
55 

.04 

65 
55 

.03 
64 
56 

.04 

66 
59 

.27 

74 
56 

.12 
64 
51 

.04 

66 
52 

.05 

68 
59 

.04 

72 
63 

.15 

'74 
66 

.05 
67 
59 

.00 
63 
59 

.00 
62 

60 

.09 
66 
54 

.06 

62 
53 

.08 

62 
52 

.08 
57 
53 

.08 
64 
57 

.06 

66 
60 

.12 

65 
52 

.10 

60 
52 

.04 

60 
52 

,06 

61 
54 

.05 

65 
52 

.06 
65 
56 

63 
6C 

2.44B 

65.8 

55.9 

flamingo  ranger  sta 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I N 

.18 

64 
TO 
54 

.12 

84 
74 
50 

.16 

49 
74 
56 

.10 

5  9 
72 
59 

.21 

53 
72 
56 

.17 
56 

70 

54 

.  12 

70 
74 
54 

.  16 

43 
78 
61 

.20 

80 
TS 
64 

.23 

50 
72 
52 

.07 

52 
T6 
53 

.13 

42 
82 
62 

.  1  1 

53 
83 
68 

.09 
40 
86 
70 

.  14 

57 
86 
73 

.20 
154 

80 
58 

.  1  1 

217 
76 
66 

.04 

139 
72 
64 

.16 

101 
70 
50 

.12 

103 
72 
53 

.12 

82 
77 
60 

.17 

69 
78 
58 

.16 

95 
80 
65 

.12 
88 
74 
66 

.08 

60 
70 
60 

.23 

63 
69 
48 

.10 

42 
72 
52 

.11 

52 
76 
55 

.15 
46 

75 
58 

.08 

104 
74 
65 

.06 

14, 
7t 
6E 

4.22 
2415 
75.5 
59.1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  J  N 

.09 

50 
62 
41 

.17 

75 
62 
38 

.07 
13 
75 
38 

■  08 

47 
68 
47 

.10 

28 
64 

40 

.12 

37 
65 
40 

.12 
60 
65 
42 

,06 
17 
64 

42 

.13 
48 
71 

50 

.11 

33 
65 

43 

,0T 

29 
65 
42 

.01 
4 

73 
45 

.07 

25 
75 
52 

.09 
25 
no 
59 

.16 
66 
79 
61 

.07 
143 
61 
50 

.00 
166 
56 
50 

.00 
91 
58 
53 

.13 

95 
67 
38 

.11 

94 
60 
36 

.09 
70 
62 
40 

.  1  1 

60 
68 
40 

.03 
22 
71 
46 

.13 

63 
71 

52 

.13 

55 
61 
36 

.07 

31 
59 
36 

.06 
12 
64 
39 

.07 
6 
70 
45 

.09 
1 
73 
49 

.12 
73 
73 
53 

•  OC 

7C 
62 
5« 

2.74 
1609 
66.7 
45.  1 

TAMIAMI    TRL   40  Ml  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
M|N 

.13 

9 
70 
53 

.05 

10 
69 
47 

.07 

5 
70 
55 

.06 

3 

6B 

58 

."8 

6 
70 
54 

.13 

3 
6a 
54 

.06 

7 

68 

52 

.07 

3 
75 
60 

.12 

5 
73 
61 

.09 
8 
68 
52 

.09 
10 
T4 
53 

.06 

7 
80 
59 

.09 
6 

80 
65 

.08 
4 

81 
66 

.09 

* 
78 

70 

.06 
14 

65 
60 

.05 
69 
64 

62 

.06 

5 
70 
62 

.07 
3 
68 

50 

.10 
6 
65 

52 

.11 

8 
72 
56 

.11 

26 
68 
53 

.06 

25 
'1 
60 

.20 

12 
70 
60 

.00 

a 

66 
46 

.06 

3 
68 
45 

.09 

6 
70 
50 

.10 

7 
72 
52 

.07 

7 
76 
54 

.06 

15 
72 
60 

.21 

4i 
71 
6! 

2.68 
348 
71.0 
56.3 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.13 

12 

.14 

2 

.08 

9 

.  1  1 

9 

.12 
16 

.  1  3 

14 

.14 

15 

.06 
18 

.15 

23 

10 

.11 

12 

.09 
14 

.11 

18 

.14 

16 

.11 

44 

.10 

9 

.00 

7 

.02 
9 

.08 

11 

.09 
10 

.09 

25 

.11 

20 

.07 

30 

.10 

11 

.13 

10 

.10 

7 

.08 

11 

.10 
16 

.08 

9 

.12 

33 

28 

3.  13B 
4T8 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I N 

.09 
30 
67 
46 

.18 

29 
69 
45 

.06 

23 
69 
45 

.2  2 

78 
52 

."6 

9 
70 
51 

.18 

8 
70 
48 

.06 
19 
66 

49 

.09 

16 
70 
49 

.12 

24 
74 
57 

.12 

14 
72 
1,4 

.05 
IT 
65 
48 

.07 
23 
76 
"1 

.10 

28 
80 
58 

.07 

32 
81 
64 

.08 

33 
83 
64 

.  1  1 

23 
74 
61 

122 
^  1 
61 

.01 
58 

64 

60 

.09 
25 
70 
47 

.03 
32 
67 
46 

.06 
17 
73 
49 

.23 

58 
75 
55 

.07 
60 
76 
58 

,07 

55 
75 
44 

.13 

28 
63 
44 

.08 
15 
67 
44 

.08 
11 
7  1 
49 

.06 
11 

72 
52 

.05 

32 
76 
55 

- 

a  5 

69 
63 

2.80B 

979 
71.7 
52.1 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED . 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BV  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL   RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Doys 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day* 

Station 

.  E 

Average 

Minimum 

•  E 

Mai. 

Min. 

•  I 

a 

£ 

■ 

1 .00  or  More 

0  J 
<  1 

en 
< 

1  z 
1 1 

a  it 

Highest 

a 

s 

° 

0) 

a 

: 

Q 

si 

Zi 

_ 

iz 

a  E 
a 

o 

s 

a 

a 
1 

O 

• 

o 

- 

5 

OCTOBER  1962 

ARCADIA 

87.5 

61.5 

74.5 

-  0.5 

94 

4 

46 

?  ' 

3 

13 

0 

0 

0 

2.05 

-  1.69 

1.00 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

NOVEMBER  1962 

ARCADIA 

76.2 

51.3 

63.8 

-  4.1 

88 

18 

35 

27 

76 

0 

0 

0 

0 

4.82 

3.33 

2.47 

8 

.0 

0 

7 

3 

2 

DECEMBER  1962 

ARCADIA 

72.9 

44.6 

58.8 

-  5.0 

87 

25 

18 

13 

229 

0 

0 

4 

0 

9.10 

7.50 

5.00 

23 

.0 

0 

3 

2 

2 

JANUARY  1963 

ARCADIA 

75. 2M 

47. 2M 

61.  2M 

-  1.7 

87 

18 

32 

9 

161 

0 

0 

1 

0 

2.22 

.25 

.50 

21  + 

.0 

0 

7 

2 

0 

FEBRUARY  1963 

ARCADIA 

72.8 

47.4 

60.1 

-  4.3 

63 

24+ 

36 

27  + 

163 

0 

0 

0 

0 

5.80 

3.30 

1.80 

26 

.0 

0 

8 

6 

1 

MARCH  1963 

ARCADIA 

84.3 

55.5 

69.9 

2.1 

92 

17 

34 

23 

33 

6 

0 

0 

0 

.84 

-  2.13 

.50 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

APRIL  1963 

ARCADIA 

87.2 

55.2 

71.2 

-  0.9 

93 

25+ 

35 

15 

12 

11 

o 

o 

o 

5.25 

2.16 

5.10 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

MAY  1963 

ARCADIA 

K I SS I MMEE  2 

LA  K  t    ALrKCU    tAr  JIM 

90.  5 
88.9 
88.7 

60.1 
58.8 
65.5 

75.3 
73.9 
77.1 

—  1.6 

-  2.5 
0.7 

97 
98 
94 

16 
17+ 
21  + 

51 
45 

53 

22+ 
30  + 
2 

0 
17 
0 

24 
1  8 

20 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

8.19 
4.88 
6.72 

4.52 
1.27 
2.52 

1.80 
2.10 
1.56 

2 
27 
30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

11 
8 
9 

7 
3 
4 

3 
2 
3 

JUNE  1963 

ARCADIA 

KISS1MMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

91.3 
92.2 
91.2 

66.9 
65.2 
71.2 

79.1 
78.7 
81.2 

-  1.1 

-  1.5 
0.6 

96 
100 
96 

19+ 
14 

19 

61 
50 
63 

7 
27 
7 

0 
0 
0 

24 
24 
23 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

o 

7.02 
4.87 
9.27 

-  1.48 

-  2.88 
1.31 

2.35 
1.00 
5.10 

3 
6 
24 

b  b  b 

0 
0 
0 

14 

10 

e 

3 
7 
5 

2 
1 
2 

JULY  1963 

ARCADIA 

CCI  1  CUCDC 

FERNAND I NA  BEACH 

INVERNESS 

K 1  SSI MMEE  2 

LIVE  OAK.  2  ESE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

SOUTH  MIAMI   5  W 

VENICE 

91.7 

94.0M 

90.7 

92.6 

90.6 

91.1 

88.5 

91  .6 

90.7 

69.1 
70. 6M 
71  .9 

71.5 
70.8 
77.9 
71.6 
74.4 

80.4 

82. 3M 

81.3 

82.7 

81.1 

81.0 

83.2 

81.6 

82.6 

-  1.1 
0.5 

-  0.7 
1.1 

-  0.3 

96 
98 
98 
98 
98 
96 
95 

95 

19 
21  + 

4 
25 
29 

6+ 
10 
10 
28  + 

62 
65 
68 
69 
65 
64 
72 
68 
70 

15 

7 
25+ 
18 
24+ 
11 

9 
22 
31  + 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

26 
29 
18 
26 
21 
23 
6 
27 
28 

ooooooooo 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o 

0 

6.53 
2.49 
5.86 

7.10 
5.41 
2.26 
D  2.42 
3.35 

-  2.38 

-  4.80 

-  .31 

-  .93 

1.98 
1.05 
2.32 

1.55 
.91 
.49 
.66 
.96 

15 
12 
12 

14 

30 
9 
5 

17 

ooooooooo 

ooooooooo 

1 1 

4 
8 

1  3 
12 
8 
t 
7 

4 

3 
3 

7 
6 
0 
2 
2 

2 
1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

AUGUST  1963 

ARCADIA 

rADDAQCI   1    C     1  MNU 

KISSIMMEE  2 
OCALA  2  NE 
PANAMA  CITY  2 

92.7 
90.  4 
92.4 
93.5 
92.9 

68.4 
6S.1 
72.6 
70.5 
73.7 

80.6 
79.3 
82.5 
82.0 
83.3 

-  1.4 
0.7 
1.3 

98 

94 
99 
97 
99 

10 
26  + 
9 

26 

60 
65 
60 
67 
70 

20 
31  + 
13 
19 
22  + 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
19 
22 
3  0 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5.10 
6.70 
6.13 
5.42 
3.59 

-  2.08 

-  .70 

-  4.31 

2.25 
2.10 
1.95 
1.12 
2.31 

20 
29 
24 
3 
14 

o  o  o  o  o 

o  o  o  o  c 

10 

14 

10 

10 
h 

3 
3 
4 
4 
2 

1 
1 

3 
1 
1 

SEPTEMBER  1963 

OCALA  2  NE 

65. OM 

49.  5M 

57.  3M 

95 

5 

55 

10 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

OCTOBER  1963 

OCALA  2  NE 

81.5 

55.0 

68.0 

90 

28 

32 

30 

22 

1 

0 

2 

0 

.28 

.21 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

NOVEMBER  1963 

FELLSMERE  4  W 
KEY  WEST 
OCALA  2  NE 
TITUSVILLE  2  W 

80.  s 
80.  8M 
74.3 
75.0 

56.0 
70. 3M 
47.1 
55.6 

68.3 
75. 6M 
60.7 
65.3 

-  0.5 

-  2.4 

89 
85 
84 
83 

27 
10+ 
27+ 
21 

34 
57 
25 
38 

30 
15 
15 
14 

39 
1 

158 

70 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
4 

0 

0 

0 
0 

0 

3.91 
6.22 
3.37 
9.38 

1  .66 
3.41 

7.20 

1.94 
3.33 
2.02 
6.74 

2 
4 
10 
10 

o  o  o  o 

o  o  o  o 

3 

4 
6 

s 

2 
3 
2 
4 

2 
2 
1 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

DELAYED  DATA 


Total 

Day  of  Month 

Station 

1  | 

2 

3 

4  | 

5  | 

e 

7  | 

8 

9 

10  [ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OCTOBER  1962 

ARCADIA 

2.05 

T 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.50 

1.00 

.25 

T 

NOVEMBER  196? 

ARCAOIA 

4.62 

T 

.10 

•  25 

T 

2.47 

1.30 

T 

.50 

T 

.10 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

DECEMBER  196? 

ARCADIA 

9.10 

4.00 

5.00 

JANUARY  1963 

ARCADIA 

2.22 

.10 

.50 

.01 

T 

.20 

.30 

.50 

.10 

T 

.48 

.03 

FEBRUARY  1963 

ARCADIA 

5.80 

T 

•  63 

.70 

.03 

.10 

T 

.02 

.92 

.25 

.55 

.80 

.60 

T 

MARCH  1963 

ARCADIA 

.84 

.34 

.50 

APRIL  1963 

ARCADIA 

5.25 

.15 

5.10 

MAY  1963 

ARCAOTA 

KISSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

6.19 
4.88 
6.72 

.67 
1.22 
.43 

1.80 

.25 
i4C 

•  33 

.10 
.  16 
1.47 

.10 

.98 

.15 
.01 

.47 
.20 
.62 

1.23 
.08 

.50 
.20 

2.10 
1.35 

1  .06 

.12 

.65 
.30 
.03 

.50 

.40 

JUNE  1963 

ARCADIA 

KISSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

7.02 
4.87 

9.271 

2,35 

.40 

1  .00 
1.30 

.03 
.72 

•  20 

.20 

.31 

.  14 

•  62 

.36 
.50 

.15 

.10 

.10 
.10 

.15 

.1.8 
.50 

.91 
.75 
5.10 

1.07 
.50 
.38 

.60 
.90 

.57 

.20 
.10 

.20 
.15 

T 

JULY  1963 

ARCADIA 
BASINGER 
CORNWELL  4  NW 
FELLSMERE 
FERNANOINA  REACH 

6.53 
2.14 
4.22 
2.49 
3.86 

1. 10 

.90 
.82 

■  27 

.20 
.05 

•  08 

.02 

.03 

.61 
.18 

T 

•  22 

1.05 
2*32 

.02 
1.10 

•  43 
.08 
.15 

1.98 
•  05 
2.07 

.15 
.09 
.29 
.07 

.17 
.17 
.05 

.32 

.52 
■  IS 

.10 

.20 
.03 
.08 

.11 

.03 

.25 

.02 
T 

.65 
.29 

.35 
.40 

•  14 

•  90 

.42 

.06 

•  20 

.50 
.08 

.37 
T 

.35 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
KISSIMMEE  2 

6.28 
3.22 

9.60 
7.10 

.02 
.35 

.74 

•  77 
.38 

.32 

.6" 

T 

'.20 

.10 

.30 

.93 

■  63 
.40 

1.10 
■  80 
.12 
.25 

•  10 

2.00 
.09 
.50 

.02 

'!o< 

.31 
.55 

.39 

T 

1.55 

.30 

.60 
1.12 
.80 

1.30 
.24 

2.80 
.90 

.11 

.85 
.30 

1.58 
.50 

•  04 
.70 

1 .49 

•  14 

■  03 
.30 

.14 
T 

.06 
.44 

LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
MIAMI    HAYFRONT  PARK 
SOUTH  MIAMI   5  W 
VENICE 

4.62 
5.41 
2.26 
D  2.42 
3.35 

.02 

.19 

.66 

.05 

.52 

.63 

T 

.24 
.  1 1 

.11 

■  01 

T° 

.  16 

T 

!l3 

.  IS 

.03 
.03 
10.04 
.03 

.2". 

.12 
.96 

.34 

.35 

.56 

.05 
.56 

.79 
•  01 

.02 

T 

.05 

ill 
.05 

•  03 

.16 

.57 

AUGUST  1963 

ARCAOIA 
BASINGER 

CARRABELLE  1  NNW 
KISSIMMEE  2 
OCALA  2  NE 

5.10 
5.00 
6.70 
6.13 
5.42 

.41 

.17 

.24 
.30 

.03 
.24 

'.1 3 

.55 

..'0 

•  13 

.10 
.80 

•  33 
.2! 

T 

.45 

.21 
1.00 

T 

.04 
1  .OC 

•  1  0 

.3* 
.60 
•  85 

.21 

.52 
.96 

2.25 

.50 
•  09 

.66 
.2* 

.84 
.11 

•  02 
i  .99 

1.10 

•  04 

.0! 

PANAMA  CITY  2 

3.59 

.13 

.03 

T 

.08 

•  11 

•  04 

.52 

T 

2.31 

■  02 

.20 

.15 

SEPTEMBER  1963 

OCALA  2  NE 

1.82 

.19 

■  01 

3.21 

•  56 

•  45 

.47 

.03 

.36 

.02 

CLEWISTON 
OCALA  2  NE 

.51 
■  28 

.01 

.14 

•  10 

T 

T 

T 

.04 

.21 

T 

T 

.21 

T 

.07 

.01 

NOVEMBER  1963 

FELLSMERE  4  H 
KEY  WEST 
OCALA  2  NE 
TITUSVILLE  2  W 

3.91 
6.22 
3.37 
9.38 

1.94 
.07 

3.33 

1.79 
.11 
1.10 

.17 

,51 

.73 
.01 

•  44 

1.44 

2.02 
6.74 

•  09 

•  30 

•  06 
■  14 

•OE 

T 

T 

■  12 

.28 
.09 

.02 

.01 

.01 

.51 
.73 

.05 

Sa»«  lateiVDta  not.t  following  Station  Indai 
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OCTOBER  1962 
ARCADIA 

NOVEMBER  1962 
ARCADIA 

DECEMBER  1962 
ARCADIA 

JANUARY  1963 
ARCADIA 

FEBRUARY  1963 
ARCADIA 

MARCH  1963 
ARCADIA 

APRIL  1963 
ARCADIA 

MAY  1963 
ARCADIA 
K1SSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 

JUNE  1963 
ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 

JULY  1963 
ARCADIA 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
INVERNESS 
KISSIMMEE  2 
LIVE  OAK  2  ESE 
MIAMI    BAYFRONT  PARK 
SOUTH  MIAMI   5  W 
VENICE 

AUGUST  1963 
ARCADIA 

CARRABELLE  1  NNW 
KISSIMMEE  2 
OCALA  2  NE 

Panama  city  2 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


MAX 
MI  N 


92  92 
69  66 


94  93  92 
69     70  69 


Day  Of  Month 
15 


92  92 
69  6B 


88  89  89  91  90 
65      64     62      68  66 


MAX  76 
MI  N  53 


76  72  80  75  68 
52     48     46     54  39 


58  74 

39  35 


66  |  67     56  52 
46      36  27 


86  85 

52  60 


87  |  87     87  84 
55     58  59 


83  '  86  87  87 
49     59     63  68 


75  91  75  88 
50     57    45  65 


88     98  98 

55     50  65 


79  80  73  79  82  92  92  90  92 
65     53     62     61     56     57     66     64  67 


64     68     66     64     63     63  I  61     63     65  I  64     65     62  71 


80  80 

62  60 

88  88 

69  70 


94  95  94  92 
66     66     60  62 


94  98 

64  65 


95  95 
60  68 


97  100 
63  70 


88  92  92  90  90 
66     66     69     64  63 


92  92  92 
68      71  74 


92     94     95  94 

74     74  i  73  72 


MAX 
MIN  63 


MAX  91 
MIN  69 


93  91 
69  71 


93     93  92 

70  :  69  71 


91     89     92  92 

73  ,  69     70  68 


95     97  .  98  94 

71     71  i  73  75 


96     95     92     92     93  90 

77     72     72  ,  77     74  74 


74     70  66 


86  87 

72  71 


87  84 

70  69 


89  90 
72  71 


90  93 
75  71 


94  96  95  92  92  96 
69     73     72     71     74  73 


<S8 

73 


92     83     87  88 

73     71     73  70 


87     87     88     90     90     89     90     89  90 

80     79     78     79     79     78  '  74     78  72 


88  90  90 
66     64  67 


90  90  89  90  90  90  i  90  90  90  86  90  90 
72     73     70     78     79     80  !  75     81     82     80     74  74 


94  95  95  93  93  92 
68     67     62     67     72  70 


93  94  95  I  98 
68     72     87  69 


88     90  91 


93     93     94     94     91     92     93     92     90  89 


67     68     70     70  68 


96 
70 


95 
70 


96 

70 


94     98     96     99     92     90  96 

75     75     76     70     65  78 


96  97  93  94  90  96 
69      70      71      74      74  73 


95  97 
60  75 


94  93 
73  74 


MAX  83  72  78  71  73  75  79  74  77  72  74  75  >  68  73  77 
MIN     56     53     47     51     42     43     52     51     52     46     38     56     55     51  49 


51  60 
18  20 


MAX  69  69  67  I  71  77  80  68  63  62  I  75  80  84  I  82  82  65 
MIN  }  37     36     36  !  35     46     48  !  49     45     32  <  36     42     58  I  57  59 


MAX  83  82  82  62  55  59  75  76  72  |  76  83  76  61  69  69 
MIN     50     51     50     52     45     48     46     55     41     46     59     58  '  38     40  37 


79     81     88     84     86     82     80     82     85     80     88     90  1  91     90  87 

63     62     59  |  59     62     68     55     44     47  !  56     61     64     61     64  60 


77      81  84 

51      41  35 


83  83  74  ,  83  85  67  91  91  92  92  91  92  I  93  90  93 
62     54     60     58     56     51     61     60     57  !  58     59     60     65     64  55 


95  95  90  75  90  93 
60     60     65     50     65  65 


92      90      94      86      88  91 

63     66     66     69     63  65 


90     91     89     90     90     89     91     90     91     91     90     91     91     96  89 


68  69 
98 


92  91  92 
68      63  62 


84  89 

68  68 


92  91 

72  71 


96  93  92 
75     70  75 


90     88     89  88 

81  I  76     76  80 


92     93     94     95     95     94     96     92     94     91     91  91 

70     69     70     72     70     72     69     71     70     71     72  70 


90     91  91 

71     72  72 


93  90  92  93 
69     69     72  72 


69     69     69     70     71     71     69     70  67 


73      74  75 


97     96     94     94     93     91     91     88  86 

74     75     71     74     73     79  (  79     71  71 


65     64  62 


80  81 
46     49  49 


69  71 
37  41 


68  83 
50     49  57 


64  70 
45      50  46 


89  92  90 
62     65  61 


86  90 
39  47 


97  95  94 
61     62  60 


96  98  96 
66     65  60 


93  94  90 
67     68  68 


96  92  96 
70      71  69 


95  90 
69  60 


92  92  95 
74     75  75 


65     68  67 


93  93  92 
72      74  73 


90  87  90 
72      72  73 


92      89  92 

71      71  70 


89     89  94 

71      72  71 


92  93 
73  72 


67     86  88 

56     53  51 


84     66  85 

62     61  61 


60  61 

39     45  47 


85  85  7B 
58     59  53 


76  74 
6  3  40 


91      88  60 

61      60  39 


92  90 
57  56 


95     95  93 


95  93  95 
65     50  66 


67     69  71 


96     94  91 


96  95  95 
69     71  76 


96  94 

70  74 


94      98  98 

72      72  72 


91  97  94 
73     75  72 


95  94 

75  75 


93  90  82 
75     70  65 


94     93  87 

72     70  70 


88     66  89 

78     BO  75 


90    90    90    90    90  95 

74      75      7*1    77      70  71 


94  95  91  90 
71     74     74  SO 


91      86  81 

51      65  52 


78  75  80 
65     46  52 


83     63  63 

50     54  55 


70  82  73 
37     50  48 


28     29     30  31 


66  73 
41  40 


80  77  78 
52      57  46 


80  74  72 
55      54  35 


87      85  86 

64      56  56 


69  75  78  83  85  84 
36     34     41     47     51  56 


91  93 
57  65 


94  94  92 
51      64  64 


96  95  8  5 
65     60  50 


93  92  88 
67      70  68 


98     98  96 

70     75  65 


87  78 

65  65 


88     88  94 

75     66  70 


97     90  92 


89      86  87 

72     69  70 


85  96  97 
72     76  74 


84     91  83 

75     69  72 


89     88  87 

78     78  79 


92 
59  61 


91      92  93 


85     80  9* 

65      60  70 


90  91  92 
69      68  67 


89      89  91 

66      68  70 


85     93  80 

60     71  50 


90      84  86 

71      72  73 


91      91  94 

70      70  73 


91     95  96 

72      70  70 


86     88  87 


65     93  97 

70     71  75 


91  93  92 
72     73  72 


87     66  88 

75      79  77 


89     89  90 

70 1    77     76  75 


90'    94     93  93 

73     70     72  73 


94  94  93  94  89  91!  80  92 
69     61      64     65      60     67     66  67 


88     82  85 

76     72  70 


89  94 

72  69 


86      89      68      66      91      93     94      94  90 

67     66     65     66     66     67     69     68  70 

97     95     86     85     96  68 


66     65  96 

72     66  75 


92 
69  67 


70      76  72 


90      94  95 

69     69  69 


76      72  70 


93  94 
68  68 


82     88  63 

52  57 


67  66  69 
52     54  56 


60  60     72  71 

61  59     51  42 


68  79 
35  59 


82  76  60 
49  58 


90     64     69     92     86  92 

71     72     71     70    73  72 


95  98  99  93 
7*     79     74  76 


73  77 
40  47 


86  86  90 
59     49  55 


69  92  90  91 
62     64     65  60 


87     92     86  88 

69     66     66  67 


85     87  92 

72     71  70 


92  91  95  93 
71     74     69  67 


95     94  95 

72      71  72 


93      95      94  90 

71     73     70  71 


87.5 
61.5 


76.2 
51.3 


72.9 
44.6 


75.2 
47.2 


72.8 
47.4 


89  83  81  63  84.3 
55     54     54     56  55.5 


87.2 
55.2 


90.5 
60.1 


86.9 
58.6 


91.7 
69.1 


97      94      94  92.6 

72      70     72  1    72. I 


95  96  96  97  90.6 
72     76     74     76  71.5 


66     86     87     86  86.5 

76     79     60     73  77.9 


91  92  91  91.6 
70     71     70  71.6 


91  90  90.7 
72     70  74.4 


93  9* 
69  67 


69  85     90  90 

70  68     66  65 


93  92 
73  78 


94  93  94  94 
70      83     66  72 


93  90  94  95 
7*     73     7*  75 


92.7 
66.4 


90.4 
66.1 


92.4 
72.6 


93.5 
70.5 


92.9 
73.7 


Sm  R*fw«nc*  Not*.  Following  Suitoa  Ind.i 
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DAILY  TEMPERATURES  doayoKw 


Continued 

Day  01  Month 

>rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SEPTEMBER  1963 

OCALA  2  NE 

MIN 

92 
69 

93 
71 

93 
73 

94 
72 

95 
70 

92 
70 

93 
68 

92 
71 

89 
58 

91 
55 

92 
60 

93 
66 

94 
64 

88 
71 

76 
68 

72 
67 

76 
67 

85 

69 

88 

71 

88 

73 

87 
72 

87 
61 

65.0 
49.5 

OCTOBER  1963 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

87 

65 

87 
64 

88 

65 

89 

55 

86 

62 

85 

63 

87 
61 

86 

62 

87 

52 

54 

53 

51 

50 

59 

60 

60 

63 

84 

57 

52 

51 

86 

51 

72 
67 

80 
68 

84 
67 

87 

59 

88 
54 

90 
60 

72 
55 

74 

32 

79 
32 

81.5 
55.0 

NOVEMBER  1963 

FELLSMERE  *  W 

MAX 
MIN 

84 

51 

80 
51 

78 
45 

81 

50 

79 
67 

82 
64 

82 
61 

82 

5* 

82 
53 

79 

59 

80 

67 

78 
64 

73 
53 

66 

39 

_>9 

49 

58 

58 

58 

56 

62 

66 

58 

87 
60 

59 

82 
60 

89 
61 

85 
60 

79 
63 

71 
34 

80.5 
56.0 

KEY  BEST 

MAX 
MIN 

85 
72 

an 
68 

70 

85 
76 

85 

73 

85 
67 

84 
72 

85 
77 

82 

73 

81 

74 

82 
64 

70 
57 

70 
59 

74 
66 

76 
69 

81 

70 

70 

71 

81 

72 

84 

77 

83 
73 

72 

73 

72 

73 

74 

63 

80.8 
70.3 

OCALA   2  NE 

MAX 
MIN 

Si 
36 

66 
".0 

7* 
30 

78 
46 

78 

60 

81 

63 

79 

57 

78 

42 

77 
40 

74 
61 

71 

59 

77 
56 

67 
36 

57 
28 

66 

25 

74 

34 

77 
37 

77 
43 

80 
44 

77 
48 

64 

48 

82 

50 

81 

55 

68 

52 

67 
58 

75 
61 

84 

58 

70 
62 

67 
51 

62 
32 

74.3 
47.1 

TlTUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

81 
69 

75 
49 

7* 
43 

81 

56 

76 
65 

78 

63 

78 

59 

76 

50 

78 
47 

73 
67 

73 
66 

76 
62 

69 

4  9 

60 
38 

66 
40 

72 
46 

74 

45 

79 
61 

77 

55 

78 

62 

83 
57 

78 

59 

82 

57 

80 

63 

71 
64 

71 
64 

81 
65 

73 
63 

75 
62 

63 
42 

75.0 
55.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

JUNE  1963 
VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.49 

.22 

.23 

.32 

.24 

.20 

.20 

.30 

.20 

.17 

.28 

.10 

.48 

.26 

.36 

.41 

.32 

.20 

.19 

.29 

.26 

.21 

.17 

.26 

.29 

.05 

.16 

.27 

.28 

.18 

7.59 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

sTi]s|ii 

°   s   £  Si 

OBSERVER 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

e 

29  03 

81  34 

30 

5P 

5P 

ALE  I ANDE  ft   SPGS.  ASSN. 

0211 

29  44 

84  59 

-Hi 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0226 

c 

27  14 

61  52 

70 

6P 

61 

RADIO  STATION  WAP& 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  35 

81  30 

6P 

6P 

J.  WILEY  COThRAN 

0390 

2T  50 

81  31 

150 

SP 

HARRY  M.  TOLSON 

0-78 

! 

27  54 

81  30 

125 

SP 

CITY  OF  6ARI0W 

HAS  1 NGER 

0486 

OKEECHOBEE 

7 

27  23 

81  02 

7A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

HILLSBOROUGH 

28  04 

82  30 

51 

TA 

u.s.  geol.  survey 

0  S  3  5 

HERNANDO 

: 

28  32 

62  39 

7A 

7A 

WILBUR  0.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

061  i 

PALM  BEACH 

i 

26  40 

60  38 

16 

6A 

8  A 

Pa 

0416 

PALM  8EACH 

7 

26  42 

60  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

0TJ9 

HENORT 

! 

26  19 

81  00 

17 

5P 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

ORANGE 

8 

2  8  )) 

61  06 

65 

bP 

FLOOO  CONTROL  OIST. 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  55 

86  37 

190 

mrs  maralino  Thompson 

080* 

1 

30  26 

85  02 

51 

7A 

Russell  j  pope 

OB*} 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

21 

GUS  P.  hager 

0940   MAN A  I E  E 

3 

27  29 

82  13 

10 

SP 

5P 

gulf  coast  exp.  sta* 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

MISS  ELMA  SHULER 

BCC'      i<  v  1  LLE    CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

200 

5P 

SF 

W-CE  NTfiAL  FLA. EXP. STA. 

BUSHNELL   2  E 

SUMTER 

9 

28  40 

62  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

UTl 

PALM  BEACH 

1 

26  52 

80  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

OA 

SUGAR  PLANT   ELD.  STA. 

1)10 

LEE 

« 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE    1  NNH 

1356 

FRANKL IN 

29  52 

64  40 

10 

5P 

5P 

MRS.   HA2EL  F.  COOK 

1388 

WASHINGTON 

: 

30  47 

83  49 

70 

7A 

EUGENE  N  LOWE 

CEDAR  KEY 

-1432 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

6P 

6P 

w.  f .  DELAINO 

CM  1 PlE Y  3  E 

1344 

MASHINGTON 

3 

3U  *7 

85  29 

130 

SP 

5* 

A.  w.  0  STEEN 

CLEARWATER 

16)2 

PINELLAS 

27  59 

62  47 

20 

6P 

CLEARWATER  F I  BE  DEPT. 

It.*! 

LAKE 

8 

28  29 

61  46 

140 

6P 

ED  OL I VEN8AUM 

CLEM  I STON 

1649 

HENDRY 

7 

26  45 

60  55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PI T2EN 

1634 

HENDRY 

7 

26  45 

80  53 

20 

1A 

6A 

8A 

CORPS  OF  tNGINLERS 

1869 

HIGHLANDS 

7 

27  24 

81  10 

40 

BA 

U.S.   GEOL.  SURVEY 

197B 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  30 

58 

6* 

WILLIAM  R.  RADTiE 

crestview  Radio  wjsb 

L984 

OKALOOSA 

5 

30  46 

66  35 

276 

5P 

SP 

RA0I0  STATION  WJS& 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

: 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  ; 

200  B 

DU1E 

5 

29  38 

83  07 

5P 

SP 

RICHARD  M.  DAVIES 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

MID 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

2  I  30 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

MID 

» :  ■ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

2200 

OSCEOLA 

8 

28  05 

80  54 

43 

6P 

6P 

CHESTER  ARNOLO 

2220 

WALTON 

3 

30  44 

86  07 

230 

SP 

5P 

LEONARD  S  2EPP 

DE  LAND  3  N 

2229 

VOL US  I  A 

8 

29  04 

40 

5P 

SP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

2288  HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  28 

BA 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

2298  h£nqRy 

26  36 

81  08 

20 

6P 

6A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SUWANNEE 

; : 

30  16 

83  IS 

83 

JAMES    V.  THOMAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

2B30 

COLL  I EB 

25  51 

81  23 

ftp 

6P 

J  M  DAVIDSON 

29  is 

PUTNAM 

B 

29  44 

61  32 

5 

MRS  BRUCE  GRAY 

HE NOR y 

26  33 

61  26 

18 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSMEBE   *  w 

29)6 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  41 

28 

5P 

5P 

OKEELANTA  SUG.  R£f 

2  9  4* 

2 

30  40 

81  28 

30 

SP 

5P 

LEWIS   K.  NOLAN 

3020 

MONROE 

5 

25  08 

80  55 

3 

8A 

8H 

8A 

NATIONAL  PAR*.  SVC. 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  51 

60 

5P 

R.  B.  COX 

3153  MANATEE 

5 

27  34 

82  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

316)  BROMARQ 

26  06 

80  10 

8A 

6A 

DIXIE  WATER  PLANT 

31 68 

BROWARD 

2 

26  07 

80  07 

5P 

5P 

BAM | A-MAR  YACHT  HARBOR 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

8A 

u.  of  ela.  plant  lab. 

3166 

LEE 

5 

26  35 

61  52 

*lL< 

MID 

:  j 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

32  07 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

60  19 

10 

HID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3?3: 

BAY 

5 

30  26 

85  25 

140 

SP 

5P 

WJHG-Tv  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSw 

3321 

ALACHUA 

6 

29  38 

82  22 

86 

4P 

4P 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

3326 

ALACHUA 

B 

29  42 

62  16 

155 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

62  10 

140 

4P 

&.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEV 1 LLE 

)*.)8 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

CHARLES  C.  LIDDON.   JB.  , 

LAFAYETTE 

29  58 

82  54 

30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

ORANGE 

28  23 

61  14 

70 

6A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MI  ALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

BO  17 

a 

8A 

SA 

SA 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

I9  5h 

ALACHUA 

10 

29  50 

62  36 

75 

5P 

SP 

1  LOUIS  T.  CLOUTIER 

39B6 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

BA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  ExP  STA 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

1 1 

MID 

fc 

SUBTROPICAL  EXP.  STA.  j 

4242 

POLK 

27  48 

61  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R •  PERKINS 

*:t2 

MARTIN 

7 

27  01 

80  28 

25 

7A 

7A 

I  NO  1 ANT0WN  MAP | N A 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

FLA.    POWER  COMPANY 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

5P 

SP 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVF  2  WNW 

4327, 

8 

29  27 

82  08 

60 

9A 

U.S.  GEOL.  Survey 

ORANGE 

B 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  *  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

"-a 

OUVAL 

30  25 

81  39 

24 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4366 

DUVAL 

! 

30  17 

61  24 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

HAMILTON 

30  29 

82  55 

140 

SP 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL   2  E 

4318 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY    "EST    MB   A I BPOBT 

4S7J 

MONROE 

5 

24  33 

81  45 

MID 

Mir, 

U.S.  MEAT H£ R  BUREAU 

KEY  WEST 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

8  A 

8A 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

K1SSIMMEE  2 

OSCEOLA 

2B  18 

81  24 

66 

5P 

5P 

HAROLD  L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

hENDRt 

! 

26  45 

81  26 

16 

^0 

8A 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFBED  EKP  STA 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  ExP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

SP 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSE 

-771 

ORANGE 

8 

28  32 

Bl  28 

115 

sa 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

■LAKELAND  MB  CITY 

(.■")7 

POLK 

5 

2B  02 

61  57 

214 

MID 

MID 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SM 

-.9<.5 

HIGHLANDS 

7 

27  ;? 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TRAFFORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

STATION 


I  LIVE  OAK  2  ESE 

i  LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEC 

l  LYNNE  4  SE 

,  MADISON 
MARATHON  SHORES 
MAR | ANNA   I  NO  SCHOOL 

MAR  I NEl AND 

MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 
FM I AMI  BEACH 
MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 
MILES  CITY  TOMER 
MIL  ton  exp  STATION 

MONT | CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 
N  ICE V1LLE 
NITTAM    1  S 

NORTH  NEM  Rvfi  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OCALA 

' OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  hRCN  GATE  & 

ORANGE  CITY 
PORLANOO  MB  AIRPORT 

ORTONA  LOCK  2 

PAL A  IK A 

PANACEA 

PANAMA   CITY  2 

PARR  I SH 

PENNSUCO  S  NN 

I PENSACOLA  wB  AP 
PEBB | NE 
PEBBr 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PORT  MAYACA  S  L  CANAL 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  £XP  STATION 
BAIFOBD  STATE  PRISON  I 
ROyal  Palm  Ranger  STA 
SainT  AUGUSTINE 
saint  leo 

st  lucie  new  lock  1 
saint  marks  6  se 
st  petersburg 
san90bn  tower 
sanford  exp  stat |0n 
sarasota 

Shady  oaks  fjsm  camp 
south  miami  5  w 

STARKE 

I  STE I NHATCHEE  MCCAIN  TwR| 

STUART   1  N 
;  TALLAHASSEE  wB  AP 

tamiam1  canal 

t  am  i  a m i  trl  40  h 
i  tampa  wb  airport 
!  tarpon  spgs  sewage  pl 

TAVERN l£R 

TITUSVILLE  2  W 

USHER  TOMER 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  F A A  AP 
MAUCHULA   2  N 

w  palm  beach  radio  wji 

■WEST   PALM   BEACH  WB  AP 
i WEWAHI TCHKA 
WINTER  HAVEN 

■WOODRUFF  DAM 


5035 
5076 

512* 
5162 
5237 
5275 
3331 
5372 

I  3391 
5539 
5612 
3622 
565) 
5658 
566  i 
5678 
5719 


COUNTY 


JEFFERSON 

MONROE 

LAKE 

Suwannee 

MANATEE 
PALM  BEACH 
MARION 
MAD  I  SON 
MONROE 
JACKSON 

FLA&LER 

LAFAYETTE 

BREVARD 

ALACHUA 

OADE 
DADE 
DAOE 
DADE 
COLLIER 


j  5793  SANTA  ROSA 


5879 

5973 
6063 
6078 
6240 
625l' 
6)18 
6)2) 
6414 


JEFFERSON 

GLADES 

POLK 

SARASOTA 

COLLIER 
OKALOOSA 
OSCEOLA 

palm  beach 
Palm  beach 
MAR  I  ON 


BEND 


6419  MARION 
6485  OKEECHOBEE 
6584  VOLUSIA 
6638  ORANGE 
[ 6657  GLADES 
6753  PUTNAM 
6628  WAKULLA 
6841  BAY 
6880  MANATEE 
6988  DADC 

i  6997i  ESCAMBIA 
'020  DADt 
70251  TAYLOR 
7205i  HILLSBOROUGH 
725*'  BROWARD 
7293| MARTIN 
73931  CHARLOTTE 
7424  GADSDEN 
7440  UNION 
7760  DADE 
7612  ST  JOHNS 
7651  PASCO 
7659  MARTIN 
766T|  MAKULLA 
7686! PINELLAS 
7930  MAKULLA 
7982| SEMINOLE 
8021  SARASOTA 
816  5  eOL< 
8396  DADE 

•527  BRADFORD 

8565  TAYLOfi 

8620  *AWUN 

S'iB  L  E  ON 

877S  DADE 

8760  DADE 

8768  HILLSBOROUGH 

66241  PINELLAS 

6641  MONROE 

8942  BREVARD 


LEVY 

SARASOTA 
GLADES 
MASHINGTON 
INDIAN  RIVER 
HARDEE 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 

POLK 


91  76 
'.1  B- 

9206 
9214' 
9401 
'  9521 
9525 
9566 
9707 

9795  . 


3  30  24 
2  24  34 

6  26  5) 
10'  30  17 

Si  27  23 

7  26  41 
6  29  10 

10  30  28 
2  24  44 


43 


6)  55 
60  42 
81  48 
62  36 


81  52 
6)  25 
81  00 
65  1  7 


63  52 

61  05 

61  36 

62  19 


6  27  56  1 

7  26  34 
7  26  20 

5  29  11  1 


29  23 
27  06 
27  02 

30  37 
2  7  39 
27   35  I 


49 


1  30  4)      84  32 


62  06 
•  3  21 
80  13 
84  22 
80  27 
60  30 
82  32  I 
62  43  I 


82  49 

62  2  7 
61  21 

63  4) 
60  25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  2C      5P  >P 


130  SP  SP 
6    3P  3P 


217    3P|  5P| 


22'    SA     6A1  SAC 


6A     6A  6AC 


110  MID  M|D 


45  6P  2P 
121  5P  SP 
22|    SP'  3P 


25C     5P  3P 


17     4P  4P 


12      SP      »P  5PC 


33    SP  6A1 


20  MIO  MID  TAC 


151    7P  7P; 


152     SP  5P 
109     SA     SA  SA 


T UNO S TON   PL ANT A  I  ION 
OR.   E.  C.  LUNS'ORO 
OKLAWAHA  MATER  AUlH. 
RADIO  STATION  WNER 
G.  W.  HERRINGSHA* 
MRS.  C.  A.  KING 
OTIS  B.  FORT 


MARINE    SluDIO  INC. 
ROBERT  L.  ANN  1 N 
CITY  OF  MELBOURNE 
DR.  CECIL  R.  HOOK 
ALEXANOER  M.  AlCOTT 
LIFE   GUARD  PATROL 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
U.S. PLANT    | NTRODC  TN  StAl 
FLA.  FOREST  SERVICE 
FLORIDA  EXP  • 


A.  M.  PHILLIPS 
CORPS  0'  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 
STATE  PARK  SERVICE 
CARIBBEAN  GARDEN' 
JACK  SON  GUARD  FOP.  STA. 
MRS.  ANNIE  M.  STEVENS 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
C*S  'LA  FLOOD  CON 
CITY  OF  OCALA 

A|RWAY  OBSERVER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  M AQCHE  WE  A 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
CORPS  Of  ENGINEERS 

CITY   OF   PAL A  TK  A 
[MO«Y   H  RICHABOSON 
.  GEORGE   C.  COOK 
HOWARD   0.  GUTnMlE 
U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

Jl  U.S. WEATHER  BUREAU 

SOUTH  DAOE   UTJL.  INC. 

FLA.   FOREST  SERVICE 

0.  A.  STORMS 
1  STATE  FARMERS  MARKET 

CORPS  Of  ENGINEERS 
i  RADIO  STATION  WCCF 
!  '• .   FLA.  ElP.  STATION 

FLA.   STATE  PRISON 

NATIONAL  PARK  SVC. 

CITY  OF  ST.  AUGUST  I NE 
|  8R0.  AUSTIN  VELTEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
j  FISH  *  WILDLIFE  SVC. 

CITY  OF  ST.  PETERSBURG 
j  U.S.  FOREST  SERVICE 

CENTRAL    FLA.    (IP.  STA. 

CITY  OF   SAB A  SOT  A 
.  MRS.  PEARL  E.  BfiEwER 
I  SAMUEL  B.  HE A TON 

I  radio  station  mpie 
flopida  forest  service 
radio  station  wstu 

J  U.S.  HEATHER  BUREAU 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
NATIONAL  PARK  SVC* 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  CITY  Of  TARPON  SPRINGS 
CAPT.  EUGEftE  LOME 
f RANK  B.  ROOf 

I  FLA.  FOREST  SERVICE 

E.    RAYMOND  WATSON 
VAN  T.  OXER 
AflOL  HUDSON 
f£D.    AVIATION  AGENCY 
IVON  0.  TILYOU 
RADIO  STATION  WJNO 
J!  U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  M.  JONES 
RADIO  STATION  wSIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 


1-APALACHICOLA,      2-ATLANTIC,      3-CHOC TAWHA TCMEE i      * -EVERGLADES i      5-GULF ,     6-OCHLOCKONEE i 


'-O'EI  CMOBEE  , 


l-ST.    JOHNS  i 


CORRECTIONS 
WB  City 


-ST.  MARY |  10-SUWANNEE 


Ttila  station  should  have  been  Hated  as  follows  In  the 
Cllmatologtral  Data  bulletin  Index  for  all  aontha  fro* 
September  1938  through  December  1963;  and  In  CO  Annual 
issues  index  lor  1939,  I960,  1961,  and  1962 
Station:  HI  ami  WB  City;  Index  Ko  5668;  County  Dade; 
Drainage  2;  Latitude:  25*  48';  Longitude  80'  14'; 
Elevation:  9;  Special  column  C,  Observer:  U.  8. 
Weather  Bureau  - 

Information  in  the  Annual  for  1939  should  have  been 
shown  aa  follows 

Station:   Klama  WB  City;       Index  No    5666,       County:  Dade; 
Drainage    2;     Latitude    23*  48'.       Longitude:  80*  14'; 
Elevation:  9;     Tear*  of  Record    Temperature  63,  Precip- 
itation 64;  Refer  to  tables:  C. 

For  the  annual  laauea  i960,  1961,  1962  all  Index  Infor- 
mation should  be  tbe  saae  aa  shown  above,  except  years 
of  record  ahould  be:  precipitation  1960-  63;  1961-  66; 
1962-  67. 

The  State  asp  appearing  in  all  bulletins  above  aentloned 
ahould  have  an  own  the  atatlon  naae  with  tbe  eyabol  for 
a  Recording  Cage  i 


October  1963 


Cllaatologlcal  Data  Table  Fellsmere  4  a 

Dally  Precipitation  Table  Fellsaere  4  W 

Dally  Temperature  Table  Fellsaere  4  W 

Evaporation  and  Wind  Belle  Glade  Exp.  Sta. 
Table 

Evaporation  and  Wind  Taalaal  Trl.  40  Kile 
Table 

Daily  precipitation  Table  South  Ulaal  5  W 


,  published  under  Felleaere  should  read. 


Correct  water  temperature  average  Max  91 

Correct  aa  folloea       .24  on  39;     total  6. 


-  153  - 


Additional  Information  regarding  the  ell 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


of  Florida  may  be  obtained  by 


REFERENCE  NOTES 
rltlng  to  the  State  CI lma tologl* t 


at  P.  0.  Box  14376,  University  Station,  Gal 
the  post  off  ice. 


ville.   Florida.  32603, 


of  this  bulletin, 
late  to  be   Included  in  this  issue. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direct 
Delayed  data  and  corrections  will  be  enrried  only  in  June  and  December  Issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried   in  the  July 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  to 

Divisions,   as  used   in  "CI lmatolog leal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  May  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F,   precipitation  and  evaporati 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily   temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  'Evaporati 
"Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations 


inches  and  wind 


lies.     Monthly  degr 


and  Wind"  Table.     Max  and  Min 


climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 


Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table 
Station   Index  shows  observation  times 


for  the  24  hours  ending 


of  observati 


local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savi 
and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and 


In  the  Station  Index  the   tetters  C,  C 
C     Recording  Rain  Gage  Station 
G     "Soil  Temperature"  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

Ko  record  In  the  "Cl lma t ological  Data"  Table  and   the  "Dally  Temperature"  Table  i 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual 
-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;  "Evapor 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped 
•     Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  ind 


published  later   in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulleti 


indicated  by  no  entry, 
ssue  of   this  publication. 

tion  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Tempera 


Table;   and  the  Stati 


ated   that   the  thermometers 


//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AR     This  entry   In  time  of  observation  colu 
B     Adjusted  to  a  full  month. 


R     Amounts  fr 


cording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,   EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  i 


observation  made  near  sunset. 


See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day 
be  published  later   In  Hourly  Precipitation  Data.) 


Information  concerning  the  history  of  changes   in  locations,   elevations,   exposure,   etc.  ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"   for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.  C.   for  35  cents.     Similar   information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found   in   the  1961  annual   issues  of   Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D 
20402. 
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NORT  hWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLOUnTSTOWN  2  S£ 
CARRABELLE   1  NNW 
CHI  PL  f  Y  3  E 
CRESIVICW  RADIO  W  JS6 

50.3 

48.9 
50.0 
45  .9 

.8 

50.6 
49. OM 
49.9 
51.0 
49.  1 

-  6.2 

-  6.5 

62.5 
61. IV 
60.1 
63.4 
65.5 

1-5 
0.7 

70.2 

H 

67.1 
70.0 
70.2 

2.7 

75.8 

73.8 
75.6 
76.2 

1.0 

80.2 

M 

77.5 
79.7 
80.4 

0.0 

80.9 

* 

78.6 
80.1 
81.1 

-  0.( 

82.3 

f 

79.3 
82.1 
62.1 

O.E 

78.0 

V 

76.1 
77.3 
76.4 

-  0.9 

70.5 

68.9 
69.0 
70.6 

-  0 

.7 

60.3 

58.7 
59.5 

-  1.0 

49.  3 

45.9 
45.4 

*  6 

.5 

67.6 

66.9 
66.9 

1.2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STAT [ON 
MONTICELLO  2  S 

47.7 

49.  1 
48.1 
50.8 

-  6.9 
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62.6 

2.1 

69.7 

2.5 

75.6 

1.1 

79.7 

-  0.2 

80.7 

-  0.4 

81.9 

0.8 

77.2 

-  0.7 

69.2 

-  0 

-  8 

.1 

1.3 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLF  3  WSW 

53.8 
53.4 
55.  7M 
52.9 
54.8 

-  3 

-  3 

•  5 
.2 

51  .4 
54.1 
51.0 
52.6 

-  7.0 

-  7.0 

64.9 
66.  5M 
64.0 
66.2 

1.9 
2.6 

68.8 
71.3 
70.1 
69.9 

1.5 
0.4 

75.0 
76. 7M 
75.4 
75.4 

0.1 
-  0.4 

82.9 
78.9 
80.7 
79.5 
79.8 

1.0 

-  0.9 

-  0.3 

82.6 
80.3 
80.9V 
81.3 
81.0 

0.1 

-  0.7 

-  o.i 

83.7 
81.4 
82.1 
80.8 
82.0 

1.0 

-  1.5 
0.6 

77.8 
78.5 
77.4 
78.1 

-  2.2 

-  1.1 

V 

69.9 
71  ,6V 
69.9 
71.1 

-  2 

-  1 

.1 
.0 

63.8 
61.0 

60.3 
62.0 

-  1.8 

-  2.9 

-  1.7 

50.  5M 
49.1 

49.5 
50.9 

-  ^ 

-  7 

-  7 

.3 
•  6 

67.7 

67.7 
66.7 

2.1 
1.5 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

53.3 
52.6 
53. 6M 
53.2 
53.7 

-  2.9 

-  2.7 

50.6 
51.0 
52. 3M 
51.5 
51. 1M 

-  6.4 

-  6.0 

64.7 
64.0 
65. 7M 
65.7 
62.6 

2.4 
3.5 

69.1 
69.0 
70. 3M 
71.2 
69.6 

1.3 
2.5 

74.8 
74.4 
75. 3M 
76.3 
75.0 

0.1 
0.5 

79.5 
79.0 
79.  5M 
80.5 
79.4 

-  0.2 

-  0.3 

80.1 

80.1 

80.4V 

81.3 

60.5 

-  0.7 
-1.3 

81.6 
81.5 
82. 1M 
82.1 
80.0 

0.7 
-  0.2 

77.0 
76.3 
7  7.4M 
77.2 
7B.2M 

-  1.7 

-  2.2 

69.1 
68.7 
69. 7M 
69.5 
70.8 

-  1 

-  1 

.2 
.5 

60.1 
59.2 

60.5 
61.6 

-  1.7 

-  1.2 

49.4 
47.7 

49.0 
51.0 

-  7 

-  7 

.7 
1 

67.4 
67.0 

68.2 
67.8 

1.4 
1.3 

JASPER   3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MAD  I  SON 
MAYO  5  NW 

51.7 
52.8 
51.3 
50.9 
51.6 

-  3 

-  4 

3 
5 

51.4 
51.5 
50.2 
50.4 
50.4 

-  6.8 

-  6.6 

65.3 
65.5 
64.7 
64.2 
64.0 

3.0 
2.5 

69.9 
70.0 
70.0 
70.6 
68.9 

1.4 

2.2 

75.4 
75.6 
75.7 
75.6 
75.3 

0.2 
-  0.1 

79.8 
79.8 
BO.O 
79.7 
79.2 

-  0.3 

-  0.8 

81.2 
81.2 
81.0 
81.7 
81.0 

0.1 
0.3 

82.2 
82.4 
82.2 
82.5 
62.1 

1.2 
1.2 

77.0 
77.2 
76.9 
77.3 
76.9 

-  1.2 

-  0.9 

68.6 
70.0 
68.8 
69.7 
68.2 

-  0 

-  0 

5 
5 

58.3 
60.0 

58.9 
58.5 

-  1.4 

-  1.7 

46.9 
48.8 

46.7 
47.1 

-  7.5 

-  8.7 

67.3 
67.9 

67.3 
66.9 

1.3 
1.5 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SA I  NT   AUGUST  I NE 
STARKE 

55.5 
56.5 
51.5 
54.8 
52.7 

-  2 

-  3 

7 

52.7 
54.8 
50.8 
52.2 
50.6 

-  6.2 

-  7.2 

66.9 
68.0 
63.9 
64.9 
63.1 

3.0 
1.8 

70.7 
72.3 
69.1 
70.2 
69.5 

1.7 
1.2 

75.4 
77.2 
75.2 
74.8 
72.7 

0.4 
-  0.3 

79.5 
61.3 
79.4 
79.4 
79.3 

0.1 
-  0.3 

79.7 
82.2 
80.  7M 
60.4 
80.5 

-  0.3 

-  0.6 

80.6 
83.5 
81.7 
80.9 
81.5 

1.0 
-  0.2 

76.5 
79.0 
77.9 
78.3 
76.8 

-  1.3 

-  1.1 

69.3 
71.6 
69.8 
71.3 

-  1 

-  1 

6 
5 

62.4 

60.1 
62.  3 

-  1.7 

-  1.9 

52.3 

48.6 
51.8 

-  6 

-  6 

8 
8 

68.5 
70.2 
67.4 
68.5 

1.2 
1.6 

STEJNMATCHEE  MCCAIN  TWR 
USHER  TOWER 

55.2 

50.7 
52.4 

63. 6M 
64.1 

67. 5M 
67.9 

69.5 
74.5 

77.4 

79.4 
79.9 

80.  6M 
81. 4M 

77.0 
77.9 

70.1 
69.7 

61.3 
59.8 

48.8 
48.0 

67.4 

D I  V  I SION 

53.4 

-  3 

h 

51.6 

-  7.1 

64.9 

2.1 

69.8 

1.0 

75.0 

-  0.3 

79.7 

-  0.4 

80.6 

-  0.6 

81.6 

0.3 

77.5 

-   1  .6 

69.9 

-  1 

7 

60.  8 

-  2.0 

49.5 

-  7.9 

67.9 

1.8 

NORTH  CFNTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 
8AYP0R I 

BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  S 

5*.  5 
55.6 
59.0 
57.4 
58.6 

-  2 

-  3 

2 
'■• 

55.5 
54.5 
56. OM 
56.0 
57.2 

-  6.8 

-  5.9 

67.9 
65.9 
69.  1M 
67.5 
69.4 

2.8 
2.6 

70.6 
70.3 
72. 4M 
70. 9M 
73.1 

1.1 
1.2 

T*.« 

74.9 
76.8 
75.8 
77.7 

0.1 

0.2 

80.4 
79.9 
80.5 
80.2 
81.8 

0.1 
0.7 

80.9 
80. 9M 
80.  9M 
81.4 
82.1 

-  0.1 
0.0 

81.6 
81.5 
83.0 
82.0 
83.5 

1.9 
1.0 

78.5 
78.3 
79.9 
76.8 
80.2 

0.2 
-  0.6 

70.8 
72.1 
73. 2M 
71.7 
73.7 

-  0.7 

-  1.1 

61.7 
63.8 

62.9 
64.9 

-  1.7 

-  2.2 

52.7 
52.7 

53^5 
55.2 

-  7.1 

-  6.9 

69.4 
69.2 

69.8 
71.5 

1.0 
1.1 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
INVERNESS 
LAKE  HIAWASSE 

57.3 
57.4 
57.9 
56.  9M 
58.7 

-  1 

-  1 

-  2 

8 

9 

■-' 

56.2 
54.7 
57.0 
57.2 
55.3 

-  5.9 

-  4.5 

67.2 
66.5 
67.5 
68.8 
67.4 

2.7 
2.0 
3.5 

72.8 
71.6 
71.3 
73.2 
72.6 

2.7 
1.1 
2.6 

75.8 
75.8 
76.4 
7  7.5 
77.  h 

1.6 
0.5 
1.1 

81.3 
81.2 
81.5 
81.6 
82.2 

2.8 
1.3 
1  .1 

81.0 
80.6 
81.4 
82.7 
81.1 

0.5 
-  0.3 
1.1 

81.6 
61.3 
82.4 
63.0 
82.3 

0.6 
0.6 
1.1 

79.7 
78.7 
79.2 
79. 2M 
79.7 

-  0.5 

-  0.6 

-  0.9 

71.5 
71.8 
72.2 
72.0 
74.0 

-  1 

-  1 

-  1 

b 

0 

3 

63.7 
63.3 
63.6 
64. 2M 
65.4 

-  2.0 

-  1.7 

-  0.8 

53.8 
54.8 
54.2 
54. 3M 
54.1 

-  5.5 

-  6.4 

-  5.9 

70.1 
69.8 
70.4 
70.9 
70.9 

0.5 
0.9 
0.5 

LISBON 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  Wfl  AIRPORT 
SAINT  LEO 

57.6 
57.5 
55.  7M 
59.5 
59.8 

-  0 

-  1 

4 

55.9 
55.6 
53.8 
57.2 
57.7 

-  4.2 

-  5.1 

68.0 
69.1 
67. OM 
69.5 
69.0 

2.6 

71.8 
73.6 
7  1.0M 
73.6 
73.1 

3.4 
1.6 

76.4 
77.9 
76.4 
77.9 
76.^ 

1.8, 
0.0 

80.6 
80.4 
80-3 
82.4 
81.9 

2.1 

1.3 

81.2 
81.1 
80. 7M 
82.9 
82.3 

l:i 

82.7 
83.3 
82.0 
83.9 
83.6 

2.1 
1.8 

79.6 
76.9 
57.3 
80.5 
80.6 

0.5 
0.5 

72.0 
71.8 
66.0 
73.8 
74.2 

-  0.2 
0.1 

63.5 
62.9 
60.7 
65.4 
65.8 

-  0.5 

-  0.6 

53.7 
53.6 
51.3 
56.5 

-  4 

9 

70.2 
70.5 
67.0 
71.9 

0.4 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

59.4 
60.2 

-  1 

-  1 

' 
1 

57.9 
58.8 

-  4.2 

69.0 
68.9 

3.0 
2.6 

72.1 

M 

1  .2 

76.7 
76.5 

0.2 
0.1 

81.5 
81.1 

1.0 
0.7 

81.8 
81.9 

-  0.1 
0.2 

81.7 
81.8V 

-  0.4 

-  0.1 

79.5 
79.8 

-  0.7 

-  0.5 

73.6 
73.2 

-  0 

-  1 

a 

6 

65.0 
65.3 

-  l.a 

-  2.4 

56.5 
56.8 

-  5 

-  5 

6 
9 

71.2 

0.9 

D I V I  SI  ON 

57.8 

-  2 

7 

56.2 

-  5.9 

68.  1 

2.4 

72.1 

1.3 

76.8 

0.4 

81.1 

0.8 

81.4 

-  0.2 

82.5 

0.8 

79.4 

-  0.6 

72.6 

-  1 

4 

64.  1 

-  2.1 

54.7 

-  6 

6 

70.6 

1*1 

SOUTH  CENTRAL  *34 

ARCADIA 
AVON  PARK 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 

61.  2M 
62.5 
60.3 
60.2 
59.0 

-  1 

-  1 

-  1 

-  1 

.' 
1 

7 

60.1 
59.7 
59.1 
59.3 
57.5 

-  4.3 

-  5.3 

-  4.5 

-  3.9 

69.9 
70.5 
69.9 
66.9 
68.3 

2.1 
2.2 
2.8 
2.8 

71.2 
73.9 
73.3 
70.7 
71.9 

-  0.9 
1.1 
1.3 

-  0.3 

75.3 
77. H 
77.0 
7  5.9 

76.  i 

-  1 .6 
0.2 

-  0.2 

-  0.3 

79.1 
81.3 
60.3 
79.9 
81.3 

-  1.1 
0.2 

-  0-4 
0.0 

90.4 
62.6 
81.0 
80.9 
62.2 

-  1.1 
0.3 

-  1.0 

-  o.i 

60.6 
83.2 
81.7 
82.1 
82.5 

-  1.4 
0.6 

-  0.8 
0.8 

81.5 
79.1 
80.4 
80.1 

0.3 
-  1.8 
0.1 

74.7 
73.7 

72.7 

-  1 

-  1 

-  o 

: 
l 

6 

67.3 
65.7 
66.4 
65.9 

-  1.7 

-  1.4 

-  1 .2 

58.2 
57.3 
56.1 
55.4 

-  6 

-  5 

-  6 

3 
3 
9 

72.8 
71.5 
71.2 
71.1 

0.9 
1.2 
1.0 

DEER  PARK 
FELLSMERE  A  W 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

61.7 
62.9 
60.9 

-  2 

C 

M 

59.  OM 
59.8 
58.3 

-  5.9 

66.  6M 
69.1 
69.9 
69.1 

-  0.8 
1.5 

72. OM 
70.9 
70.9 
72.1 

0.1 
-  1.7 

78. 4M 
75.7 
J  5  . 0 
76.  2 

2.1 
-  1.7 

81.7 
79.3 
79.7 
80.4 

1  .4 

-  0.3 

82. 3M 
81.3 
81.5 
81.5 

0.5 
-  0.1 

83.3 
81.4 
81.6 
81.5 

1.3 
-  0.3 

82.2 
79.9 
60.1 
80.1 

1.7 
-  0.9 

74.1 
73.6 
74.1 
73.6 

-  1 

-  2. 

5 
6 

68.3 
66. 6M 
68.3 
65.4 

-  0.5 

-  2.1 

56.8 
59.4 
5  7.9M 
58.8 
57.3 

-  5 

-  7. 

0 
5 

71.4 
71.9 
71.4 

1.9 

KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
MEL  BOURNE 

59.9 
58.6 
59.4 
62.2 
62.1 

-  1.0 

-  2.7 

-  2.3 

59.1 
57.5 
57.3 
60.8 
59.9 

-  3.5 

-  5.4 

-  5.8 

69. 6M 
69.1 
69.2 
70.  4M 
69.9 

S.4 

2.5 
2.7 

72.8 
72. 6M 
72.8 
73.6 
73.3 

1  .6 
1  .4 
1.3 

73.9 

7  7.1 

77.0 
'7.1 

75.5 

-  2.5 
0.7 
0.1 

78.7 
61.2 
60.9 
61.2 
79.  1 

-  1.5 
0.6 
0.3 

81.1 
60.9 
82.0 
62.  6M 
81.9 

-  0.3 

-  0.9 
0.4 

82.5 
82.1 
82.8 
82.8 
82.1 

0.7 
0.1 
0.9 

79.8 
79.6 
80.1 
81.4 
79.7 

-  0.2 

-  0.6 

-  0.1 

74.8 
72.9 
73.4 
74.4 
73.9 

0 

-  1 

-  1 

<S 

5 
1 

64.3 
65.8 
67.7 
67.2 

-  2.5 

-  1.1 

M 

55.4 
56.2 
57.9 
59.0 

-  6 

-  6. 

5 

71.0 
71.4 
72.7 
72.0 

1.2 
0.9 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PARRISH 

PLANT  CITY 

60.5 
57. 5M 
60.3 
61.2 
60.4 

-  1 

-  1 

1 

58.6 
57. 1M 
59.4 
60.1 
58.7 

-  4.7 

-  4.2 

68.9 
67.8M 
69.6 
70.0 
69.5 

2.0 
3.4 

72.1 
70. OM 
72.*. 
72.1 
72.7 

P.  5 
1  .9 

76.4 
75. 1M 
75.8 
77.1 
77.0 

-  0.1 
1  .  3 

80.4 
79.  4M 
79.  5M 
91.1 

HI!.  6 

0.2 

0.9 

81.3 
80.8 

M 

82.3 
81.8 

-  o.i 

0.8 

81.4 
81.3M 
9  2  .  0 

fil.n 

-  0.5 
1.6 

80.0 
79.8 
80.  3 
91.4 
80.  7 

-  0.3 
0.6 

72.9 
72. 9M 
75.0 
74.6 
73.7 

-  1 

-  0 

5 
3 

66.1 
65. 2M 
67.4 
67.3 
66.0 

-  1.1 

-  0.6 

56.4 
5  3.9M 
57.4 
57.6 
56.1 

-  6. 

-  6. 

H 

3 

71.2 
70.1 

72.3 
71.7 

1.2 
0.2 

st  petersburg 
sarasota 

tampa  wb  airport 
tarpon  spgs  sewage  pl 

59.8 
62.0 
58.6 
56.3 
61.3 

-  3.5 

-  2.6 

-  4.8 

60.4 
56.8 
55.8 
60.3 

-  5.9 

-  7.0 

69.6 
68.4 
67.2 
69.8 

2.4 
1.3 

71. 4M 
72.3 
70.8 
71.2 

0.9 
-  0.3 

76.5 
76.5 
75.4 
75.3 

-  0.3 

-  1.2 

81.1 
80.7 
90  .  1 
80.5 

0.1 
-  0.7 

83.0 
81.8 
81.7 
81.3 
82.6 

0.3 

0.1 
-  0.7 

83.8 
83.2 
82.8 
81.8 

82.8 

0.6 

0.8 
-  0.5 

81  .  3 
80.2 
80.1 
79.2 
80.6 

-  0.4 

-  0.4 
-1.8 

74.8 
73.9 
73.7 
72.0 
74.5 

-  1. 

-  1. 

-  2. 

5 
0 

66.7 
66.8 
65.6 

6  7-i. 

-  2.2 

-  1.2 
.  2.5 

57.2 
57.4 
54.9 

57.9 

-  7. 

-  7. 

-  8. 

1 
<• 

3 

72.4 
72.0 
71.0 

72.0 

1.5 
1.2 

VERO  BEACH  FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

62.8 
61.5 
60.7 

59.5 
59.5 
59.1 

70.0 
69.7 
69.2 

72.6 
72.9 
71.9 

75.9 
77.2 
76.0 

80.  1 
81.3 
90.  1 

82.1 
82.3 
80.8 

82.0 
83.0 
81.2 

80.3 
81.3 
80.0 

74.5 

71.0 

73.5 

68.0 
66. 7M 
65.5 

59.4 
57.0 
55.5 

72.3 
72.2 
71.1 

DIVISION 

EVERGLADES  A NO  SW  COAST 
OS 

60.5 

-  1 

9 

58.9 

-  4.9 

69.3 

2.3 

72.2 

0.4 

76.3 

-  0.5 

80.5 

0.1 

81.7 

0.1 

82.3 

0.3 

80.4 

-  0.2 

73.8 

-  1. 

3 

66.4 

-  1.5 

57.0 

-  6. 

71.6 

1.1 

BELLE  GLADE  ExP  STa 

62.7 

-  0.5 

61  .4 

-  3.0 

69.1 

2.1 

70.6 

-  0.2 

74.5 

-  0.3 

78.9 

0.4 

80.9 

0.8 

81.1 

0.6 

80.0 

0.5 

73.7 

-  1. 

5 

67.3 

-  1.5 

58.8 

-  5. 

a 

71.6 

0.7 

AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ™»™ 


January 

F#bniary 

Much 

April 

May 

hit 

August 

S*pt«mb«i 

Octob.1 

Nov4tnb«i 

Dtctmtw 

Annual 

Station 

5 

B 

1 
S 
• 

• 

i 

• 

5 

2. 

1 

a 
• 

H 

J 

§ 

• 

• 

1 
& 
1 

• 

l 

• 

5 
2 

1 

a 
■I 

• 

l 

• 

1 
I 
j 

• 

2 

1 
a 
■J 

• 

1 

• 

1 
& 

a 

I 

• 

| 

1 

a 

4 

i 

1 
1 

i 

t 

I 

I 

1 
H 

| 

1 
i 

J 

i 

• 

! 
j 

BIG  CYPRESS  RFSERVATiS 
CANAL  POINT  USOA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 

63.6 
63. AM 
63.5 
63.4 

61.9 
62.3 
62.4 
62.1 

71.0 
71.3 
71.9 
70.3 

73.6 
73.3 
71.6 

iiu 

78.0 
76.6 
75.7 

79.7 
82.0 
80.5 
79.6 

60. 9" 
83.3 
82.2 

to.t," 

84.0 
82.0 

7e!* 

82.1 
80.5 

M 

73.9 

76.7 
74.9 

66.9 
69.3 
66.6 
66.8 

60. 3M 
57.1 
60.2 
50.2 

M 

71.9 
73.9 
72.9 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT   MYERS  WB  AP 
INDIAN ' OWN 
LA  BELLE 

"!* 
63*1 

627* 
62.2 

_  2. a 

Tilt 
7U0 

2.1 

""'h 

72.4 

M 

76.3 

0.8 
0.6 

80.2 
80.0 

-  0 
1 

.5 

1 

82.2 
82.3 

0.7 
1.8 

81. 7H 
61.8 

81.4. 
80.3 

76.4 
73!" 

71.4 

■I  ^ 

63.0 
39.4 
58.2 

74.1 

r"i 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK.  1 
NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
PUNT A  GOROA 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

64. 1M 
61.8 
64.3 
64.4 

-  1.6 

-  0.4 

62.8 
61.3 
63.3 
62.8 

-  3.4 

-  3.3 

71 .  1M 
70.9 
71.0 
69.  OM 

3.1 
-  0.1 

70.5 
73.6 
71.7 
72.9 

1.6 

-  o.e 

75.2 
77.4 
75.9 
76.9 

1  . 

79. 6M 
80.5 
80.9 
82.3 

0 

7 

81.4 
63.0 
62.5 
84.1 

1.9 

81. 5M 
63.1 
82.5 
82.7 

1*4 
O.A 

81.3M 
81.5 

81.4 

81.0 

0.9 

-  0.3 

74. 6M 
74.2 
75.4 
76.8 

- 1.9 
-  0.1 

68. OH 
67.9 
69.6 
68.3 

-,.2 
-  l.» 

59.1 
57.7 
60.9 
58*0 

-  7.1 

-  7.9 

72.5 
72.7 
73.3 
73.3 

-  0.4 

-  1.0 

DIVISION 

64.0 

-  0.7 

62.6 

-  3,3 

70.9 

2.1 

72.3 

-  0.6 

76.3 

u.  ' 

80.5 

0 

2 

82.4 

0.1 

82.3 

0.1 

80.9 

-  0.3 

75.1 

-1.7 

66.7 

-  1.6 

59.7 

-  6.3 

73.0 

-  1.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

60.0 
65.6 
66.  A 

65,6 

0.0 

66.2 
64.7 
65,7 
64.3 

-  2.2 

74.2 
72.3 
72.9 
70.9 

1.7 

74.8 
72.8 
73.8 
72.2 

-  0.6 

77.0 
76.1 
76.4 
74.8 

1.1 

8K2 
80.0 
80.8 
79.0 

0 

-  0 

6 

2 

84.0 
62.7 
83.2 
81.3 

1.5 
1.1 

83.9 
62.7 
62. 8H 
81.7 

1.0 

81.6 
81.3 
81.5 
80.3 

0.3 

77.3 
75.4 

74.9 

-  1.4 

73.3 
70.  5H 
70.6 
69.6 

-  1.1 

63.1 
61.6 
63.  1M 
61.4 

-  3.5 

75.6 
73.8 
74.5 
73.0 

-  0.7 

LOXAMATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

67.1 
67!  1 

0.2 

65.9 
65.8 

-  2.1 

73  !l 

73.4 
72  .5 

2.9 

74.3 
74.7 

0.5 

77.3 
77.0 

0.2 
0 .  i 
1.7 

80.6 
80.6 

1 

-  0 

-  0 

3 
2 
2 

83.2 
83.2 

2.0 
1.4 
0.3 

61.9 
63.0 

0.7 

80.4 
81.3 

0.0 

75.5 
76.2 

-  l.e 

71.0 
71.2 

-  i'c 

65.0 
Vl'i 

-  4.6 

74.6 

74.8 
73.8 

-  0.3 

ROMPANO  BEACH 
DOTAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART    1  N 

■  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

65.2 
66.5 
64.  3M 
67. 1M 

64.7 
64.7 
62.2 
64.9 

7U0 
71.9 
70.8 
72.  8M 

71.0 
72.5 
72.4 
74.4 

7m'A 
75.3 
76.0 
77. OM 

79!l 
79.7 
80.4 
81. 7M 

81.9 
81.6 
83.1 
83. 9H 

(ill 

82.2 
82.6 
83. OH 

8U0 
80.6 
80.9 
81. 6H 

76.0 
75.3 
75.0 
76.  4H 

70.2 
70.4 
69.4 
71. 6H 

62.1 
62.4 
60.4 
63.  1M 

74.6 
73.2 
73.6 
73.1 
74.8 

■EST  PALM  BEACH  WB  AP 

0.7 

0 

3 

1.3 

-6.0 

DIVISION 

66.4 

-  0.5 

64.9 

-  2.7 

72.4 

2.4 

73.6 

0.0 

76.2 

o.e 

80.5 

0 

3 

83.0 

1.5 

82.7 

0.7 

81.2 

0.2 

75.9 

-  1.5 

70.8 

62.7 

-  5.5 

76.2 

-  0.6 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

K£Y  W£ST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERN I ER 

70.1 
70.0 

69.7 
66.9 

0.4 

69.6 
68.9 

68.0 
67.6 

-  1.5 

74.4 
75.* 

74.7 
7».S 

2.9 

77.3 
76. S 

75.9 
75.3 

1.0 

79.4 
79.6 

78.6 
78.; 

0.6 

84.7 
83.4 

83.1 
82.8 

1 

6 

85.6 
64.8 

84.1 

M 

1.5 

85.2 
83.0 

63.9 
64.5 

1.4 

83.5 
83.8 

83.1 
83.1 

1.5 

79.4 
78.4 

77.4 
77.5 

-  0.6 

75.0 
74.0 
75. 6H 
73.6 
73.1 

-  0.1 

68.1 
66.7 
6  7.0M 
66.3 
64.7 

-  3.9 
0.0 

77.7 
77.3 

76.6 

0.6 

DIVISION 

69.7 

-  0.5 

68.5 

-  2.5 

74.8 

1.5 

76.3 

-  0.3 

79*0 

o.a 

83.5 

1 

1 

84.8 

1.3 

04.7 

0.9 

83.4 

0.9 

78.  2 

-  1.0 

73.9 

-  0.6 

66.6 

-4.6 

77.0 

-  0.3 

There  were  no  narrative  Special  Weather  Summaries  describing  unusual  weather  in  1963  in  the  monthly  issues  of  this 
publication. 


-  159  - 


Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


November  December 


NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CARRA8ELLE   1  NNW 
CARYVJLLE 
CHIPLEY  3  E 

CRESTV1EW  RADIO  WJSB 
DE  FUN  I  Alt  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 

MONT  I  CELLO  2  S 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AIRPORT 
PENSACOLA  WB  CITY 

OUINCY  E»P  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAHITCHKA 

WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLANO  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  8EACM 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PALATK A 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

BAYPORT 

BITHLO 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSMNELL  2  E 

CLERMONT  6  S 
OAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
OE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 
ISLCWORTH 
LAKE  HIAWASSE 
LISBON 
OCA  LA 

OCA LA  2  NE 
ORLANDO  W8  A1Rf*0RT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TtTUSVILLE  2  W 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB SON  PARK 
BARTOW 
BASINGER 

SAY  LAKE 

8RADENT0N  EXP  STATION 
CLEARWATER 
CORNWELL  4  NW 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  *  SW 
FELLSMERE  4  W 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATE5 
KISSIHMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 


E4.33 
3.40 
7.70 
8.04 

6.*J 

a. 34 

7.191  3.41 
6.87| 

5.43 
6.28 
3.13- 
8.5C 
7,29 

6.07 
6.59 
6.74 
5.30 


4.24J-  .39 


5.68 
5.60 
5.81 


5.98 
5.87 


2.01- 

3.29 
2.14 

2.26r- 

5. id 
2.2lL 


5.45 
7.42 
8.49 


3.66 
4.84 
3.30 


3.22 
2.36 
2.91 
4.10 
2*61 

6.47 
3.53 
3.25 


2.22 
2.35 
2.02 
1.89- 
3.92 


1.88 
El. 26- 
1.90 
2.62 
.80- 

3.37 

1.79 

2.73 

1.92- 

2.19 

1.24 
3.42 
2*18 


3.07 
4.77 


5.89 
6.92 
3.  39 
6.02 


5.72 
3.78 
4.77 


5.43 
6.21 
3.61 
5.62 


5.64 
6.65 
5.83 


6.67 
10.43 
7.89 


E2.72 
5.36 
8.29 


7.21 
6.72 
6.59 

5.38 
12.44 
7.24 
9.44 
6.01 


2.95-  i 
.91-  4.48 
.551-  4.77 


1.98 
1.70- 


2.201 
1.38 

1.14k  4.5  5 
E2.50! 
3.04i-  1.98 
3.43 

1 ,1 lU  3.26 
1.341-  3.97 
1.08k  3.57 
2.  84 


2.56- 

2.31 

3.48k 


1.44 
2.85h 
1.75 


.04 
El. 91  - 
1.28 
1.40 
1.67- 

3.54 
1.38 
2.07- 
3.42- 
2.78- 

.65 
1.57 
2.28 
2.6&k 


1.34 
1.59- 


2.06 
2.73 


2.26-  1.76 


1.64k 
2.97k 
2.53 


2.  341- 


1.72 
1.82 


1  .96 
.35 
1.47 


2.90 
-  2.01 


1.64 
1.12 
2.12 


1.30k  2.42 
1.58 

1.25k  1.93 
.65 


1.75i-  1.80 


.82-  3.14 
1.39 
1.62 

1.40k  2.12 


2.19 
3.53 
1.03 
Z  ,  4  8 


.11 
.06 
.29 

.29k  3. 


.88>-  2.82 
1.67k  2 
1.02-  2.00 


8.23'  3.95 
1.93 
4.48 
5.49  1 


.25'     1.95!  13 


10.77| 
10.83 

8.52 

7.33 
10.70 

5.86 
10.61 

8.02 
11.54 

8.24 

5.45 
9.2? 
10.47 
9.23  2.69 


6.15 


7.46 

3.561- 

9.23 

5.02 

7.94 

5.09 


13.06 
8.21 
9.40 
6.54 


2.71  -  1.48 


3.14 
3.40 
3.46 


7 

7.96 


5.8C      4.18-  3.5( 


10.82  ; 
E5.86 
3,34k-  3.13 


2.63-  4.46 

8.76k  ,05 

6.15k  2.06 
11.36 

9,87]  2.31 

.  33 


2.93 

2.991-  1.50 


2.641-  1.10 
1.36 

6.29  3 

2.12k  1 

3.51 
2.17 
3.22^ 
3.90 
6.56 

1.74k  W73 
3.67 
1.37 
1.49-  1.90 


6.29  3.43 


7.16 
8.64 


3.07 
7.20 


-     .66  3.21- 


9,47 
7.87 
8.11 


6.83 
10.29 
8.^2 
6.35 
9.60 

6.47-  1,21 
4.6? 
6.7? 
4.771-  2.8O 
5.41 


5.85 
9.44 
12.53 


3.79 
2.64 
1.30 


5.04 
2.04 
7.30 
5.47  1.94 
3.00 

1.87^  1.51 
5.23 
6.82  3,97 
5.36,  1.93 
3.22 


7.49  1.36 


8.83 
3.47 
10.77 
4.77H  3.05 


5.85-  1,25 
3.70 

1,61 
3.84 


7.38k  1.41 
10.39 

6.89 
10.75  2 

6.28 


2.48 


5.57 
1  .78 
4.  K, 


5,14 

6.67-  .29 

5.  501-  3.15 

3.08k  3.94 


>  Ell. 00 
8.60 
7,51 
5.95 
7.62 

9.42 
3.83k 
11.77 
4.26k 
9.08 


7.02- 
7.2Bk 
11,71 I 
8.581 
8.35 

6.81 
10.911 
4.65 


6.91  - 
6.65 
8.77 
5.43  - 


10.05 
11.05 
9.93 
4.22 


2.93 
2.49-  4.80 
2.68 
6.41 
5.10- 

3.22 
3.57 
7,10- 
7.30- 
7.92k 


11.11 
5. 51 
7.22 

10.41, 
4,ia 

7.41 

6.23- 

6.20 

5.291 

2.3d 


9.11  2.44 


3,83  1 .25  3.17  .21  53.411-  2,82 
E2.98-  .04  E5.08  1.44  E43 .07-1 5 . 71 
3.781  5.38  52.34 

.18-   1.901     6.54.     3.53j     5.59     1.30  E60.19j  2.37 
65.80 


59.86 

5.74]  2.40|  5,65  1.041  72.05  5,74 
3.94j  4.02  E50.47 

5,53i     2.26]     7.89     3.82     57,05  .72 
54.96 

40.031-14.36 
61.9lk  .62 
50.79*-  7.22 
61.40 


1  .95j 
,00-  2.08 


T  k  2.56 
.00-  2.93 
,01-  2.69 


2.83k  4.76  5.52k 


4.54  1.39 

6.82  2.53 

6.36!  3.06]  7.54!  3.40 
5.34 


5.63 
4.92- 


6.84 
2.17|  6.19 


12.44 

4.01 
15.08 


7,75  1.57U 
,86|     3,85-  4,55  2.00^ 


7,31 
6.08 
6.89 


3.72 
8.46 
3.82- 


5.68 
5.33- 
5,67 


4,48      3.14-  1.81 
3.76 
12.20  ! 
4.04 
4,45 


2.89  10,50 


.241 

,19k  4. 


4.16k  U*2 


21  •  80l  14,03 
8.021 
6,36 
4.30 


10.54 
9,44 
9.77 
4.78- 


3,38 
2,01-  4 
5,17V  2.28 


7.85 
4.11 
8.01 

5.42 
3.54k  3 
4.6lk  3.51 
4.85-  2.2 
9.26  2.3 


8,60  ; 
3.03 

5,43k  1,57 
8.11  1.23 
4.81 

8.86  ; 
7.71 
5,74 
4.25 
5.17 

7*12 

6.72k 

6.72k 
12.80  1 
14.92  ( 


7.69-  .47 


6.53k  2 
7.24-  1.25 
9,81 
6.60-  2,21 


7.32 
7.62- 
5.00 

6,79 
4.96- 
5.80 


7.07 
6.48k  1,05 
2.99 
6.56 
2.66- 

5.87 
5.46 
6.13k 
4,03-  2.94 
6,16k 

4.21 


11,82 
17.57 
8.53 
19,90 


5.93-  1.32 
4.31-  2.94 
3.23-  3.32 


1  1  .60 
14.07 
5,70-    1,2  3 


3,20 
4.60 
2.99 
2.88 
4.53 

2.90 


3.45 
3,03 
3.17 


3.21 
3.01 
3.56 


5.41  1.69 
4.61 
3.471 
7.04  3.60 
6.95 

4.65 

5,661  1.81 


51.95- 
55,02 
58.22 
62.07 


55.56-  2.99 


3.65  1.60 


3.03 
2.04 
3,82 

4.59  2.25 

2.91 
3.48 
2.85- 
E2.82 


3.60  1.38 
4.51 
4.89 
2.41k 
2.23 


1.00 
1.24 


3.69  1.44 


56,73  3.00 
49.67 

56*87  3.67 

51.71  1.73 

37.27-15.18 
46.72 

68.77  13.80 
E41.891 
46.251 

54.69  1.33 

54.80 

52.23 

50.43-  .58 
47.63 

48.15-  3.42 

50.95 

49.031 

58.76  4.90 
58.10 

63.31  10.93 
E56.32 
E49.75 


54,81 
45.82 
61.77 

48.03kl0.02 


5.05 

5.62 
7.05 
7.9b! 
6.89 
9.96 

2.98 
6.93 
7.84 
4.22 
3.98 

3.37 


5.73 
6.52 
3.90 


4.60  2,81 


3.91  1.66 


1.62k 
2.95 


2.80 
3.60 
3.51 
2.70 
1.40 

1.16 
4.06 
3.72 
2.46 
8.21 


E7.46  ? 
6.82  I 
5.71  < 

3.76 
5.96 
9.72 
6.13  4.54 


53.03  3.13 
54.90  .20 
46.79 

E52.36  3.99 
54.14  1.46 
53.46 
45.08 
48.80 

53.41 

45.28-  6.09 
61.00  3.61 
51.72k  1.63 
75.73  19.77 

51.69-  1.55 


E53.65- 
63.80 
62.54 
63.65 
46.97 

56.60 
60.78 

50.03! 
39.02 


38,87 

E49.88-  9.77 
55.43 
58.35 

62.19  6.92 

50.31 
50.12 

E54.88  2.08 

54.37  1.59 

46,26k  5.11 

42.10 
65.91 
58,25 

53.92  .11 
53,93 


Table  2-Continu«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PARR  I SM 
PLANT  CI  TV 

st  petersburg 
sarasota 

tampa  w6  airport  r 
Tarpon  spgs  sewage  pl 

VENICE 

VERO  BEACH  F AA  AIRPORT 
WAUCHULA    2  N 
WINTER  HAVEN 

DIVISION 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

_0_5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
CANAL  POINT  USDA 
CAPT1VA 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  MYERS  WB  AP  R 

INOIANTOWN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAFFORD 
MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

PUNT A  GORDA 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN I A  4  WNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MaR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HlALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT  R 

MIAMI    12  SSW 

PERU  I NE 

PONPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  W 
STUART  1  N 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

DIVISION 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KE"V  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

DIVISION 


1 

£. 

2.44 

2.43^ 
2.64 
2.03 
2.23 

3.93 
2.1* 
1 .05 

2.24 


1 
£ 

11.39 

8.26 
9.2* 
7.951 


1.06 
E2.17V 
3.04 


5.11 
3.55 


1.29 
2.3lk  1 

3.7lk  .34 


7.37^ 
6.0^ 

7.02:  4.38 


3.49  1.78 


7.83  6.35 
E  .1*1 
4.65  2.44 

4.95 

3.93  1.86 


3.25 
.341  2.43 


4.13 
E4.98 
4.87 
5.09 


.05-  2.17 
.00 

.59-  2.03 


.59-  1.10  3.25 

.65-  1.38 
.30-  1 
.00 
.21 


2.63 
4.59 
4.39 

3.01, 


.731-  1.54 

.44-  2.00 


1.02 
1.54 
1.78 
1.68-  1.76 


1.08-  1.08     3.91  1.89 


1.61 


1.04j- 


1.691 
1.77k 
1.7»(- 
4.691 
2.89 


.10-  1.67 
.19-  1 
.51 


4.11  1.5J 
4.24 

1.56-  1.29 

9.22  2.84 
1.68 
4.79 
10.61 
4.22 


7.06  2.56 

9.67 

6.41 

3.17 

5.80 

4.71 
7.67 

5.82  .64 
4.25 

7.56  3.73 
4.23 
4.36 
4.70 
2.38 


7.61 
8.26 
6.70 


E6.53  1.24 


9.09 
9.65 
6.02 
4.51 


2.75 
6.6? 
6.69 


4.34-  2.94 

4.75-  1.25 
7.661 
5.07 
9.91 
3.41 


6.37- 


.90 


11.59  2.57 

6.22 

7.68 
10.07 

5.25 

4.12 
7.86 

(.17-  5.69 
4.88 

7.70-  1.26 
5.80 

8.90  .62 
11.00 


6.41 
11.88 
5.54 


4.20-  1.43 


1.89-  2.44 


2.75- 

1.42 

4.06- 

1 .78 
3.09- 
4.62 


4.06 

5*H 
5.2?J 

1.231    5.41-  2.22 


4.93-  3 
4.961 
5.54 
4.08! 
E6.40 

4.121 
8.72 
7.38 
6.64 
3.98-  3.40 


5.71 

5.22 


6.70 
5.57 


1.85 

3.3ll  5.30 
1.61 

3.07| 
2.26! 

2. Ill-  2.14 

1.77-  6.98 
2.67--  3.91 


2.56-  4.09  5.47 


1.20 
1.63-  2.53 
1.02-  7  ' 

2.99 


2.36-  2.16  5.60 


Augujt 


6.45- 
10.48 
3.93 


6.59 
6.48- 
5.62 
4.30 
6.0«- 

5.16 
10.13 
11.22 


2.92-  3.26     6.30-  1.17 


2.57-  3.39 


2.51 
7.04 

4.061-  2.68 


7.15  2.82 


S«pt»mb«i 


8 

i  

12.47 
4.51!- 
7.2T- 


4.80-  2,88 


9.2  7 
7.30 
3.61 
10.17 
3.67 


18.80  1 
15.21 
7.49-  1.01 

6.03. 
3.76-  3.86 
6.30 
12.36 
3.32-  4.20 

10.61 

6.65-  1.71 
12.35 


11.32 
13.12 
16.50 
10.66 
13.61 


11.12 
13.32 
8.47 


13.11 
10.05 

no. 10 

10.39 


35  12.99  3.52 


12.15  5.10 


1 .26 
1.36-  2.72 
4.02 


5.77-  2.62 


3.84-  2.67 


4.43- 
10.38 

3.60 
10.46 


6.45 
10.36 
:10.19 
13.61 


1.82-  4.00 


6.62 
2.26 


6.12  4.66 


3.43  3.66 


2.03 

1.79 
1.29 
2.43 
2.73 
3.43 

E2.62 

3.96  ; 

2.00 
2.33 

2.66     1.33  4.20 


2.34 
1.30 


1.43-  1.40 
2.23r 
2.05 
1  .01 
3.62 


2.80 
2.75 
3.02 


4.54 

10.06 
4.66 
4.86 


1.17     2.21-     .63  4.27 


4.40     1.97  1.92 


2.31 

3.43 
2.83 
3.40 
2.36 
2.00 

3.22 


61 

03 

17 

33 

63h 

2 

66 

62 

61 

91 

6 

10 

52 

26 

42 

41 

42- 

8 

15 

29 

50 

,Jr 

4 

43 

63 

75 

61 

53 

61 

57 

43 

77 

36 

53 

"h 

0  1 

.49 
.98 

1.92 

2.62 


2.02-   1.16     3.92  1.02 


3.59 

2.65 
3.94 
5.76 
4.81 
1.94 

4.26 
3.08 
3.60 


2.29 
2.12 


49.67-  8.80 
60.22 
41.10 
46.52 

E37.20 

30.82 
E42.64 

32.72-  1.97 
E41.90 

42.90-10.44 

E46.71 
44.31-  7.86 
43.40 
43.49 

39.72-10.62 
42.04 

54.07  1.52 
62.41 

46.17-  7.07 


46.65 
£59.34 
61  .06 
52.89 
54.94 

62.65-  2.04 
57.50 
45.29 
50.24 

40.06-  6.16 

46.08-13.68 
60.09  2.61 
61.56 
64.99 
53.37 

E34.56 

64.63 
E56.85 

53.31-  8.39 

54.21-  3.79 


36.76-  3.79 


J 

l»'4 


6.  r. f . r. or .  aol..  I.HotIM  ■MUM  M8M. 
-  1«1  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1963 


Station 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


24°  or  20°  or 
below  below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


NORTHWEST  01 

APALACHI COLA  WB  CITY 
8L0UNTST0WN  2  SE 
CARRABELLE  1  NNW 
CHIPLEY    3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

DE  FUN  I  AtC  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MAR  I  ANNA    I  ND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA   WB  AIRPORT 
PENSACOLA  W8  CITY 
OUINCY   EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAHI TCHKA 
WOODRUFF  DAM 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I NA  BEACH 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 


JASPER 
LAKE  CITY 
LIVE  OAK 
MAD I  SON 
MAYO   5  NW 


5  E 


I  E 
ESE 


MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TWR 
USHER  TOWER 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 
BAYPORT 

BROOKSV I LLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT   6  S 

DAYTONA  BEACH 
OAYTONA   BEACH  WB  AP 
DE   LAND  3  N 
INVERNESS 
LAKE  HIAWASSE 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

avon  park 

BARTOW 

BRAOENTON   EXP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 
FELLSMERE  *  W 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

KISSIMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  SIA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAKE   PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON   SPGS   SEWAGE  PL 
VENICE 


6-14+ 
6-14 


8-27 
8-26 


8-  26 

9-  5' 
5-12 


6-15 


8-  6+ 

8-  7 

9-  5+ 
6-14+ 
8-  7+ 

8-12  + 
8-  7 
6-13 
8-  8  + 

6-  19 

7-  29 

8-  8+ 

6-  15+ 

7-  3 

8-  8+ 

8-31  + 


6-19 
6-23 

6-16 
6-1* 
6-20+ 
8-  7+ 
6-23  + 


6-20 
8-10  + 
8-31 


9-  5  + 

6-19 

8-28+ 


9-  5+ 

8-  15 

9-  4+ 

6-14 
8-12  + 
8-25+ 
8-  9 
8-13 


8-18+ 

8-  25 

9-  3+ 
9-  1 

9-  1  + 
9-13  + 
9-  1  + 
9-  1  + 
8-11 


1-24 

1-24 
1-25 
1-24 
1-24 
1-24 

1-25+ 

1-24 

1-24 


1-24 
1-25 
1-25+ 


1-25 
1-25+ 
12-25 
1-24 
1-25 

1-25 
1-25 
1-25 
1-24 
1-24 

1-25 

1-25+ 

1-24 

1-24 

1-25+ 

1-25+ 
12-25 

1-  25  + 

2-  14 


12-20 
12-25+ 


12-25 

12-19+ 

12-19 

12-25+ 

12-19 

12-26 
12-25 
12-2  5 
12-2  5+ 
12-26 

12-19+ 

1-2  5 

12-25 
1-25 

12-25 
12-25 


12-25 
12-25 
1-25 
12-25+ 


12-25+ 

12-25 

12-25 


12-25+ 
12-25 
12-26 
12-26 

12-25 
1-  4 
12-25 
12-19+ 
12-25+ 

12-19 
12-19 
12-19 
12-20 
12-19+ 


1-25 
1-25 
1-24 
1-25 
1-24 

1-26 
1-24 
1-24 


NONE 
1-25 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-24 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1-25 
1-25 
1-25 


1-25 
1-25 

1-26 
1-25 
1-25 


1-25 
1-25 
1-25 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-25 
NONE 
NONE 
NONE 

1-25 
1-25 
1-25 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1-  25 

2-  27 


2-28 
2-28 


2-27 

2-27 
1-25 
1-25 

1-  25 

2-  27 


NONE 
1-25 
NONE 
1-24 
1-25 


1-25 

1-  25 

2-  27 

1-  25 

2-  23 

NONE 
NONE 

1-  25 

2-  14 
2-13 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1-25  23 

1-25  18 

1-25  22 

1-24  24 

1-24  24 


1-  25 

2-  27 
2-27 
2-28 

2-  2  7 

3-  2  3 
3-23 
2-28 
2-27 
2-28 

2-28 
2-27 
2-27 


2-27 
2-27 
2-28 


2-28 
NONE 

1-  25 

2-  27 

2-27 
2-28 
2-27 

1-  25 

2-  27 

2-28 
2-27 
2-27 
2-27 
2-28 

2-27 
NONE 
2-27 
2-14 
2-28 

2-28 
2-27 


NONE 
NONE 
NONE 
1-25 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-25 
1-25 
1-25 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


2-27 

2-  28 

3-  23 


3-24 
2-28 
2-28 


2-27 
2-28 


2-27 

2-  28 

3-  23 

2-  28 

3-  24 
3-23 
2-28 

2-  27 

3-  23 

2-  27 

3-  2  3 

2-  27 

3-  23 

2-28 

2-  27 

3-  23 

2-  28 

3-  2  3 

3-2  3 


3-23 
2-27 


1-25 
1-25 

1-  21 

2-  13 
2-27 

2-27 

2-  27 

3-  23 
NONE 
1-25 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 

NONE 
1-25 
NONE 
NONE 
NONE 


1-  4 
NONE 
NONE 
1-25 

NONE 
NONE 
NONE 
1-25 
NONE 


11-  3 
11-  3 
11-15 

10-30 

10-  30 

11-  14 

10-  30 

11-  3 

10-  30 

11-  14 
11-14 

11-  3 

11-14 
10-30 

10-  31 

11-  14 
11-  3 


12-21 

11- 

12-19 

12- 

11-14 

11- 
11-  3 
11- 

11-  15 

12-  19 

10-  30 
ti- 
ll- 3 

11-  14 


12-19 
12-19 
10-31 
12-10 


11-  3 

10-30 


11-14 
11-14 
11-15 

10-  30 

11-  3 
11-14 
11-  3 
11-14 


12-19 
12-20 
12-15 

11-  3 

11-  14 

12-  19 

11-  14 

12-  19 


11-  14  27 

12-  19  25 
12-15  26 


31 111-15 
12-19 
31  I  12-19 

31  !  11-15 
] 12-19 

32  112-19 
32  ] 12-25 
32    12-  2 

31  12-19 

32  12-19 


11-15 
11-15 
NONE 
NONE 


12-25 
12-25 


12-25 
12-25 
NONE 
NONE 

12-25 
12-25 
12-25 
12-25 
12-25 


12-19 
NONE 
12-26 
NONE 

12-25 

NONE 

NONE 

NONE 

12-19 

NONE 

NONE 

12-19 

12-19 

NONE 


12-10 
11-14 

11-  1 

12-  19 
11-15 


11- 

12-25 

12-19 

11-  15 

12-  19 


12-19 
12-19 


12-19 

11-  3 

12-  19 
12-25 

11-  3 

12-  19 


12-25 

NONE 

12-19 

11-  15 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-  19 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12-19 
11-15 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


12-18  24 
NONE 
12-24  24 


12-19 
12-19 

11-  15 
NONE 

12-  19 


12-20 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  16 

12-  19 
12-19 
12-19 

11-  15 

NONE 
NONE 

12-  19 
NONE 


NONE 
NONE 
12-16 

12-18 

12-18 

12-19 

NONE 

12-19 

NONE 
NONE 
NONE 


12-20 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


225 
248 
261 

220 
220 
259 
244 
246 

221 
259 
260 


260 
221 
2*5 


-  259 
294  2*9 


225 
295 
279 
234 

2*8 
22* 
225 
260 
295 

221 
2*9 
225 
260 
221 

29* 
29S 
222 
285 


225 
221 


2S7 
295 
29S 
237 


328 
33* 
Jl» 
S09 
299 

261 
261 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  162  - 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
1963 


Last  spring  minimum  of 


16*  or 
below 


20°  or 
below 


24s  or 
below 


28°  or 
below 


32*  or 
below 


2  I  a 
a  f- 


First  {all  minimum  of 


32  "or 
below 


28*  or 
below 


S  6 

o 


24"  or 
below 


20°  or 
below 


16*  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


VERO  BEACH   FAA  AIRPORT 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

EVERGLADES  AND  SW  COAST  05 

8ELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RESERVATN 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STATION 
FORT  MYERS  WB  AP 
I ND I ANTOWN 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE   HAVEN   LOCK  1 
NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
HI  ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI  12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BEACH  RADIO  WJNO 

WEST   PALM  BEACH  W8  AP 

KEYS  07 

DRY  T0RTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 


8-13  + 
6-19 


8-11 

8-  8 
8-10 

7-  25 

8-  30 
8-12+ 

8-26+ 


8-10 

6-  17+ 
8-10 
8-17+ 
8-11  + 

8-16+ 

7-  10 
7-  8+ 
7-  7 
7-11 

7-  8 

8-  11 
8-15+ 


98  8-1*+ 


7-25 
9-  3 


12-26 
12-25 
12-26 
1-25 
12-25 


12-25 
12-26 
12-25+ 
12-25 

12-26+ 

1-  * 
12-  6 
12-  5 
11-15 


12-25 
12-26+ 
12-26+ 
12-26 

12-26 
12-25 
12-25 


12-26+ 
1-10+ 
12-26 
12-25 
12-25 

12-25 


11-  15 

12-  19 


1-10 
12-25 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


12-25  NONE 
12-26  NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-29 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-29 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-29 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
1-  9  32 
1-  2  32 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1-  * 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-29 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
NONE 


NONE 
12-  2 
12-19 


|  NONE 

Inone 

I  NONE 

Inone 
none 

112-  5 

Inone 
none 

NONE 
12-25 

12-25 
12-  5 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


3?7 
351 


iso 

13i 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


FLORIDA 
19«3 


Table  4 


NORTHWEST  01 
MILTON  EXP  STATION 


WOODRUFF  0AM 


NORTH  02 
GAINESVILLE   3  WSW 


NORTH  CENTRAL  03 
LISBON 


SOUTH  CENTRAL  04 
BAY  LAKE 


OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 


VERO  BEACH  FAA  AP 


EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 


BELLE  GLADE  EXP  STA 


CLEWISTON  U  S  ENG 


FLAMINGO  RANGER  STA 


MOORE  HAVEN  LOCK  1 


TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 


LOWER  EAST  COAST  06 
FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 


EVAP 
DEP 

WIND 
MAX 
M I  N 

EVAP 
DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WINO 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

B 

2.16 

B  3.54 

4.89 

6.38 

7.08 

B 

6.59 

B  6.33 

5.78 

B  5.86 

4.97 

B  3.14 

B  2.67 

59  .39 

B 

19  70 
62.6 
44.1 

2102 
65.2 
43.8 

2362 
80  .5 
.  58.4 

1922 
88.0 
62.8 

1205 
93.4 
69.1 

B 

971 
97.8 
74.1 

99  .4 
76.4 

100.3 
77.0 

93.8 
71.6 

805 
86.1 
60.2 

1493 
72.1 
50.8 

1708 
60.4 
40.4 

83.33 
68.7 

B 

2.00 

B  3.03 

5.12 

7.28 

7.53 

6.88 

7.49 

7.24 

7.11 

6.16 

B  3.52 

B  3.04 

66.40 

2494 

2531 

2167 

2004 

1657 

1559 

1386 

1158 

2464 

2135 

2373 

2648 

24576 

2  .92 

B  3.29 

6.44 

7.93 

B  7.81 

7.28 

7.73 

6.99 

5.39 

5.69 

3.30 

2.42 

67.19 

775 
66.6 
45.3 

790 
67.3 
44.0 

555 
82.5 
56.2 

635 
87.7 
60.3 

220 
92.8 
66.0 

415 
95.1 
63.9 

96.3 
72.9 

97.8 
71.3 

B  595 
90.1 
70.1 

610 
84.5 
60.2 

760 
73.7 
51 .9 

1155 
63.1 
41.3 

83.1 
58.6 

2.66 

2  .86 

5.20 

7.26 

7.26 

6.57 

6.68 

6.63 

4.64 

4.87 

2.90 

1.95 

59.21 

1015 

1020 

1160 

900 

710 

630 

510 

835 

725 

860 

850 

9995 

2.66 

B  3.23 

5.70 

6.51 

B  8.26 

B 

8.82 

B  7.93 

B  6.13 

B  5.38 

B  6.17 

B  4.04 

B  3.20 

68.05 

B 

3.72 
.15 

4.07 
-  .45 

6.74 
.50 

8.41 
1.06 

B  7.96 
-  .41 

- 

8 '.77 

6.29 

5!27 

4.61 
!o3 

3  .56 
-  .16 

4.15 

B  4.39 

6.51 
■ 

7.73 

B  7.85 

7.59 

B  7.92 

8.57 

B  6.80 

B  7.71 

B  5.15 

B  3.43 

77.80 

3.26 
.06 

3.26 
-  .78 

5.94 
.17 

6.99 
.52 

B  6.49 
-  .66 

B 

6.60 

6.83 
.47 

6.50 
.21 

5.09 
-  .29 

5.35 
.36 

3.86 
.00 

B  3.17 
-  ,06 

63.34 
~  .05 

" 

~ 

" 

~ 

" 

" 

77.7 
54 . 7 

67.9 

3.06 
.15 

2.87 
-  .67 

5.15 
.27 

6.53 
.91 

B  5.90 
-  .43 

5.03 
.54 

6.24 
.98 

5.51 
.42 

4.38 
-  .26 

5.24 
.82 

3.11 
-  .39 

B  2.44 
-  .31 

55.46 
.95 

69.2 
56.5 

69  .6 
57.0 

80.7 
65.5 

85.1 
69.3 

88.0 
75.2 

91.4 
79.3 

92.8 
80.6 

92.0 
81.0 

89.7 
79.5 

84.2 
72.6 

76.9 
65.6 

65.8 
55.9 

82.6 
69.8 

B 

4.01 

10.07 

B  9.11 

6.30 

B  9.21 

B  7.39 

B  6.43 

5.52 

4.22 

79  .4 
54.9 

3203 

2761 
90.0 
70.0 

2659 
95.9 
75.2 

97.0 
75.0 

1188 
94.6 
75.5 

95.3 
76.3 

87.9 
68.4 

2767 
82.5 
63.7 

2415 
75.5 
59.1 

3.63 
.03 
1653 

3.88 
-  .37 

1447 

6.33 
.22 
1370 

7.61 
.32 
1297 

B  7.75 
-  .35 
1024 

B 

7.28 
.17 

912 

7.81 
.87 

655 
97.1 
72.6 

7.29 
.72 
620 
96.7 
72.0 

5.18 
-  1.14 

747 
91.3 
71.7 

6.38 
.81 
1939 
84.8 
59.5 

B  3.91 
-  .36 
1209 
76.3 
54.9 

2.74 
-  .76 
1609 
66.7 
45.1 

69.79 
-  .18 
14482 

2.99 
.39 
608 
73.6 
59.8 

3.28 
-  .77 

600 
73.5 
60.6 

B  5.08 
-  .53 

801 
81 .9 
65.7 

5.69 
-  .79 

859 
84.9 
64.7 

5.44 
-  1  .60 
609 
86.4 
68.0 

5.19 
1.29 
440 
91.1 
74.0 

B  5.95 
-  .44 
630 
92.2 
76.5 

5.50 
-  .77 

352 
93.0 
76.5 

B  4.49 
-  1.10 
312 
90.1 
76.6 

B  4.94 
-  .13 
740 
85.0 
70.7 

B  3.64 
-  .23 
800 
77.4 
64.6 

2.68 
-  .46 
348 
71  .0 
56.3 

54.87 
-  8.50 
7099 
81.7 
67.8 

3.62 

3.66 

6.90 

7.88 

B  7.55 

7.00 

8.38 

B  7.12 

B  5.54 

B  6.16 

B  4.71 

B  3.13 

71.65 

1326 

1340 

1712 

1814 

1127 

773 

B  1002 

89  5 

5  76 

744 

726 

478 

12513 

3.27 
.51 
1362 
74.4 
56.6 

3.61 
-  .83 
1385 
75.8 
55.9 

6.51 
.54 
1853 
84.8 
62  .6 

7.40 
.43 
2005 
87.9 
64.3 

B  6.93 
-  .67 
1450 
88.7 
67.9 

6.76 
.17 
1028 
93.2 
72.2 

7.66 
.84 
1246 
97.1 
74.5 

7.40 
.55 
980 
95.3 
74.5 

B  4.99 
-  .68 
*  852 
90.8 
74.2 

B  5.62 
.30 
1535 
86.2 
67.2 

4.24 
-  .01 
1523 
79.0 
61 .8 

B  2.80 
-  .66 
979 
71.1 
52.1 

67.19 
-  .87 

16198 
85.4 
65.3 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER   IN  PAN . 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and 

Depth 

Jani 

My 

Feb 

uary 

Ma 

rch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

< 

| 

1 
H 

Average 

Extremes 

Average 

B 
« 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

S 

1 
H 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Extremes 

Average 

Extremes 

GAINESVILLE  3  WSW 
1  INCH 
4  INCHES 
8  INCHES 

60.1 
56.4 
57.2 

78/45 
72/42 
69/47 

60.3 
57.5 
57.0 

77/46 
69/46 
67/49 

74.6 
71.1 

69.6 

96/54 
86/54 
81/53 

84.7 
79.9 
78.4 

108/61 
92/66 
87/66 

87.  S 
63.1 
62.1 

112/65 
96/66 
92/69 

88.5 
86. 2 
85.4 

110/74 
97/76 
93/76 

90.6 
86.8 
66.2 

107/77 
96/79 
94/60 

93.4 
88.4 
87.7 

108/61 
96/81 
94/61 

90.5 
64.0 
63.5 

106/78 
93/74 
91/74 

76.5 
75.7 

84/64 
63/65 

112/ — 
97/ — 
94/— 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTA1NE0  BY  TAKING  THE  AVERAGE  Of  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES 

THEmOGRAPH01""5'     "°  PERC£PT' BLE  SL0PE  0F  5""FACE.     SOIL  TYPE,     ARREOONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHI AGRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3-POINT  FOXBORO 


See  relerence  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ALEXANDER  SPRINGS 

APALACMKOLA  MB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

8ABSON  PARK 

BARTOW 

BASIHGEH 

BAY  LAKE 

6AYP0RT 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BELLE  GLADE  KRCN  GATE 
8IG  CYPRESS  RES 
BITHLO 

BLACKMAN  1  SE 
BLOUNTSTOMN  2  SE 
BOCA  RATON 

BRADENTON  EXP  STATION 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
SUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  GATE  5 
CANAL  POINT  USD* 
CAPTI VA 

CARRABELLE    1  NNW 
CARYV1LLE 
CEDAR  KEY 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
CORNWELL  *  NW 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY 
CROSS  CITY  2 
DAN  I  A  A  WNW 
•OAYTONA  BEACH 
DA Y TON A  BEACH  WB  AP 
DEER  PARK 

OE  FUNl AK  SPRINGS 
DE  LAND  3  N 

de  soto  city  *  sw 
devils  garden  tower 
dowling  park 
dry  tor tug as 
everglaoes 
federal  point 

FELDA 

FELLSMERE  *  W 

FERNAND1NA  BEACH 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  DRUM  3  Nw 
FORT  GREEN  12  WSH 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  SSE 

GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

GRACEVILI.E 

GRADY 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RvR   ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

INDIANTOWN 

[ML  IS 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
I SlEwoRTh 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
KENDALL  2  E 

KEY  WEST  W8  AIRPORT 
KEY  WEST 
KISSIMMEE  2 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  Z  E 
LAKE  HI AWASSEE 
•LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 


0070 
0211 
0228 
0369 
0390 
0*76 

o*se 

0920 
0935 
0611 

0616 
0739 

I  0765 
,  0604 

Ofl*.5 
09*0 
1C20 
1  046 


1271 

1276 

1310 
1  356 
1  388 

1544 

1632 

1641 
16*9 

1654 
1869 
19T8 
198*. 
2006 
2006 
2114 
2150 
2158 
2200 

222ol 
2229 
2288 
2298 
!  2391; 
2418 
2B50 
2915 
2923 
2936 

2944 
3020 
31  37 
,  3153 
I  3163 
3168 
(  3171 
3186 
3207 


0)1  LAKE 
01  FRANKLIN 
04  DE  SOTO 
0*  HIGHLANDS 
04  POLK 
04  POLK 

04  OKEECHOBEE 
0*  HILLSBOROUGH 
03  HERNANDO 

09  PALM  BEACH 

03  PALM  BEACH 
09  HENDRY 
03  ORANGE 

01  CALHOUN 
03  PALM  BEACH 
0*'  MANATEE 
01  LIBERTY 
03  HERNANDO 
03  SUMTER 

03!  PALM  BEACH 
05.  PALM  BEACH 

05  LEE 

01  FRANKLIN 

01  WASHINGTON 

02  LEVY 

01  WASHINGTON 
0*  PINELLAS 

03  L  A«.E 
05  HENDRY 

05  HENDRY 

0*  HIGHLANDS 

02  PUTNAM 
Oil  OKALOOSA 

01  DIXIE 

02  DIXIE 

06  BROWARD 

03  VOLUSIA 

03  VOLUSIA 

04  OSCEOLA 

01  WALTON 

03  VOLUSIA 

04  HIGHLANDS 

05  HENDRY 

02  SUWANNEE 

07  MONROE 
05!  COLLIER 
02  PUTNAM 
05  HENDRY 

O41  INDIAN  RIVER 

02  NASSAU 

05  MONROE 

0*1  OKEECHOBEE 
0*  MANATEE 

06  BROWARD 
06  BROWARD 
06  BROWARD 
05  LEE 

0*  ST  LUCIE 
01  BAY 


3321  02 
3326  02 
3470  02 
3538  01 
35*3j  02; 
38*0  03 
3909;  06 
3956  02 


4242 
4262 
4273 
4289 
4327 
4332 
<.358 
4366 
4394 
4518 

4570 

4575 
4625 
4662 
-707 
473  1 
4771 
4797 
4845 
4866 


ALACHUA 
ALACHUA 
BAKER 
JACKSON 
LAFAYETTE 
ORANGE 

Dade 

ALACHUA 
HILLSBOROUGH 
06  DADE 

04  POLK 
09  MARTIN 

02  LEVY 

03  CITRUS 

02  ALACHUA 

03  ORANGE 
02  DUVAL 

02  DUVAL 


07  MONROE 
07  MONROE 
04j  OSCEOLA 
05  HENORY 
04  POLK 
02  COLUMBIA 
0  3  ORANGE 
04  POLK 

04  HIGHLANDS 

05  COLLIER 


29  09 

29  i 
27  14 
27  35 
27  50 

>7  1* 

27  a 
2  8  04 
2  6  32 
26  *0 

26  42 
26  19 

28  33 

30  55 
30  27 

26  21 

27  29j 
30  26 

28  37 
28  40 


26  52 
26  52 
26  32| 

:9  52 

3  0  4  7 

29  08 

30  47 
2'  59 
20  29 
26  45 

26  45 

27  24 
29  25 


29  13 
29  11 
2B  05 


26  36 
3C  16 

24  38 

25  91 


81  34 

84  59 
81  52 
81  30 
81  31 
81  50 

81  02 

82  30 
82  39 
80  38 

80  43 

81  00 

81  06 
86  37 

85  03 
80  09 

82  33 
84  59 
82  22 
82  09 

80  38 
80  38 

82  11 

84  40 

85  49 

83  02 
89  29 
82  47 
81 

80  55 


30  401 

25  08! 
27  35 
27  34 

26  06 
26  07 
26  Ob 


80  59 

81  10 
81  30 
86  35 
83  07 
83  07 

80  12 

81  02 
81  03 

80  54 

88  07 

81  17 
81  28 

81  08 
83  15 

82  52 
81  23 
81  32 
81  26 

80  41 

81  28 
80  55 
80  51 

82  08 
80  10 


26     85  25 


29  38 

29  42! 

30  15 
30  59! 
29  58 
2B  23 
25  50 
29  30 

:e  09 

25  30 

27  48 

27  0] 
29  02 

2  8  ^o 

29  27 

28  28 

30  25 
30  17 
30  29 

23  4l| 

24  33 
24  33' 
28  18 

26  45 
28  06 
30  12 
28  32 
28  02 


82  22 

82  16 

82  10 

85  30 

82  54 

81  14 

80  17 


82  41 
62  20 
82  08 
61  33 
81  39 

81  24 

82  55 

60  17 

61  45 

81  HP 

ei  2* 

81    2  6 

81  43 

82  35 
81  28 
81  57 
81  23 
81  29 
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Refer 

to 
tables 
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PUTNAM 
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PANACEA 
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01 

WAKULLA 
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15 
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PERRINE 
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•779 
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22 
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TAMPA  WB  AIRPORT 
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HILLSBOROUGH 

27  58 
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7* 
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1  2  3 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

8824 

04 

PINELLAS 

28  09 

82  45 

6 

79 
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1  2  3 

TAVERN! ER 

884; 

07 

MONROE 

23  01 

80  11 

! 

27 

27 

1  2  3 

9942 

03 

BREVARD 

28  37 

80  30 

•1 

71 

12  3 

USHER  TOWER 

9120 

0  2 
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3  29  23 

8*  4'. 

33 

6 

1  2  3 

VENICE 

9176 

04 

SARASOTA 

9  27  06     82  2  7 

10 

1 

9 

1    2   3  C 

VENUS  9  SE 

9184 

03 

GLADES 

7  27  02     61  21 

70 

C 

VERNON 

9206 

01 

WASHINGTON 

3  30  37 

85  43 

49 

c 

VERO  BEACH  FAA  AP 

9214 

04 

INDIAN  RIVER 

27  39     80  25 

20 

29 

23 

12 

1  2  3*C 

WAUCHULA  2  N 

9401 

04 

HARDEE 

27  35     61  49 

119 

31 

91 

1  2  3 

W  PALM  BCM  RADIO  MJNO 

9321 

06 

PALM  BEACH 

26  44 

60  03 

19 

9 

9 

1  2  9 

•WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9329 

06 

PALM  BEACH 

26  41 

80  06 

13 

29 

29 

1  2  3  C 

ME  MAH | TCMKA 

95f  6 

01 

GULF 

30  05 

85  12 

45 

9 

1  2  3 

MINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

81  *5 

152 

21 

2! 

1  2  3 

•WOOORUFF  DAM 

*79! 

01 

JACKSON 

30  43 

84  32 

107 

■ 

6 

9 

1  2  3*C 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  P.  O.  Box  14376,  University  Station,  Gainesville,  Florida  32603,  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"   in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 
Cllmatological  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  May  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December   issues  of  CI ima tological  Data. 
-     No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*     Amount   Included   in  following  measurement. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference   indicates  that   the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M     One  or  more  days'   record  missing;    if  average   .alue   is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  CI imatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  "Hourly  Precipitation 

Data" . 

T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes   in  locations,   elevations,  exposures,   etc.,   of  substations   through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.   for  35  cents.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402. 


NEW  MAME 

BLACKMAN  1  SE 
FELL SUE RE  4  W 
KEY  WEST 
PENSACOLA  WB  AP 


AVON  PARK 
BAY  LAKE 
BLACKMAN  1  SE 
BOCA  RATON 
CEDAR  KEY 
CEDAR  KEY 

DEER  PARK 
DE  FUNICK  SPRINGS 
DOWLING  PARK 
DOWLING  PARK 
FELLSMERE  4  W 

FORT  LAUDERDALE 

FORT  MYERS  WB  AP 

HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 

LAKE  PLACID  2  SW 

PANAMA  CITY  2 
PUNTA  GORDA 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAH ITCHKA 


CHANGES   IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BLACKMAN  4  WNW 
FELLSMERE 

KEY  WEST  CITY  OFFICE 
PENSACOLA  FAA  AP 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


DATE 


1963 


Equipment  moved  25  feet  WNW 
Equipment  moved  0.2  mile  SE 
Equipment  moved  4.5  miles  SE 
Rain  gage  moved  70  feet  WSW 
Equipment  moved  0.3  mile  ENE 
Equipment  moved  0.6  mile  WNW 

Equipment  moved  0.8  mile  N 
Equipment  moved  1.0  mile  N 
Equipment  moved  0.5  mile  SW 
Equipment  moved  0.6  mile  NE 
Equipment  moved  4.2  miles  W 

Equipment  moved  1.0  mile  W 
Equipment  moved  3500  feet  SW 
Equipment  moved  200  feet  SE 
Equipment  moved  0.8  mile  E 
Evaporation  equipment  removed 

Equipment  moved  4.3  miles  NW 
Equipment  moved  0.3  mile  E 
Equipment  moved  3.0  miles  SSW 
Equipment  moved  900  feet  W 


January  24 

November  27 , 
November  18 
October  9 


December  12 

October  17,  1958 
January  24 
May  11 
May  21 
October  24 

November  14 
February  14 
August  20 
October  23 

November  27,  1962 

May  14 

December  7,  1959 
October  21 
October  25 
November  20 

February  14 
April  5 

March  29,  1961 
September  24 
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APALACHIC0LA  WB  CITY  R 
BL0UNTST0WN  2  SE 
CARRABELLE   1  NNM 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MARIANNA   I ND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  2  S 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 

SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  MB  AP 
WEWAH I TCHKA 
WOODRUFF  DAM 
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NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
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LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
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MAYO  5  NW 
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PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
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STE INHATCHEE  MCCAIN  TR 
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NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 
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SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 
FELLSMERE  *  W 
FORT  DRUM   5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION  05 

5 

6  . 

* 

2.15 

.52 

.0 

LUWt"    £.  «  3  1     v.  U     J  l  Uw 

rUK  1     L  M  U  u  c.  K  U  f  L  t. 

74.8 

57,5 

66.2 

-  1.6 

85 

8 

35 

15 

75 

0 

0 

0 

0 

.92 

-  1,28 

.75 

13 

.0 

0 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

76.0 

61.4 

68.7 

85 

9 

34 

15 

46 

0 

0 

0 

0 

1.62 

.92 

12 

.0 

0 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

74.3 

56.0 

65.2 

85 

29 

32 

15 

83 

0 

0 

1 

0 

.92 

.77 

1 

0 

H I Al  E  AH 

75.7 

58.7 

67.2 

86 

8 

34 

15 

63 

0 

0 

0 

0 

1.04 

-  1.20 

.99 

13 

.0 

0 

1 

0 

75.0 

55.0 

65.0 

-  0.6 

85 

28 

30 

15 

79 

0 

0 

2 

0 

•  55 

.51 

12 

.0 

0 

1 

0 

75.0 

54 

86 

8 

3 1 

15 

87 

1.91 

.86 

12 

.0 

0 

1 

0 

MIAMI   BAyFRONT  PARK 

74.1 

68  4 

8  2 

28 

37 

15 

44 

c 

c 

0 

c 

•  49 

.09 

.46 

13 

.0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

63  1 

67  7 

»  1.4 

86 

28 

38 

15* 

57 

0 

0 

0 

0 

1 .  59 

1.56 

12 

.0 

0 

1 

1 

MIAMI  MB  AIRPORT 

R 

74.1 

60.7 

67.4 

0.5 

85 

28 

36 

15 

67 

0 

0 

0 

0 

.4! 

-  1.56 

.42 

12 

.0 

0 

c 

0 

MIAMI    12  SSW 

74.4 

57.4 

65.9 

-  0.6 

86 

29 

33 

15 

79 

0 

0 

0 

0 

1 3 

.  0 

0 

I 

0 

POMPANO  BEACH 

75.4 

59,5 

67.5 

83 

20* 

34 

15 

56 

0 

0 

0 

0 

1.41 

.91 

12 

.0 

0 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

75.9 

56.9 

66.4 

88 

7 

30 

15 

60 

0 

0 

1 

0 

.24 

.18 

13 

.0 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

75.4 

57.2 

66.3 

86 

28 

31 

15 

65 

0 

0 

1 

0 

.52 

.42 

13 

.0 

0 

0 

0 

71.9 

55.3 

63.6 

81 

9. 

32 

14 

103 

0 

0 

1 

0 

2.25 

1.45 

12 

.0 

0 

1 

1 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

73. 5M 

59. 9M 

66. 7M 

81 

9 

36 

15. 

56 

0 

0 

0 

0 

.55 

13 

.0 

0 

UFST   Dal  M   aCiru  uR  AP 

a 

72.9 

58.1 

65.5 

-  1.4 

83 

9 

35 

14 

82 

0 

0 

0 

0 

•  98 

-  1 .  5C 

.41 

12 

.0 

0 

4 

c 

0 

DIVISION  06 

66.4 

-  .5 

1.05 

-  1.11 

.0 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

74.5 

63.0 

68.8 

80 

5 

51 

15 

9 

0 

0 

0 

0 

3.42 

-  1.47 

1.40 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

74.3 

63.5 

63.9 

-  0.7 

82 

28. 

47 

15 

31 

0 

0 

0 

c 

.06 

.06 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

KEY  WEST 

74,  5f 

62.6" 

68.6* 

82 

10 

47 

16. 

34 

0 

0 

a 

c 

.07 

-  1.42 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON  SHORES 

75,6 

62.5 

69.1 

82 

28. 

41 

15 

33 

0 

0 

Q 

0 

.09 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAVERN  I ER 

74,7 

63.2 

69.0 

81 

29 

38 

15 

38 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  07 

68.9 

-  1.3 

.73 

-  .96 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       90°  on  the  9th  at  Clewiston  US  Eng 
Lowest  Temperature:       11°  on  the  15th  at  Fountain  3  SSE 
Greatest  To,tal  Precipitation:       14.50  Inches  at  Usher  Tower 
Least  Total  Precipitation:  Trace  at  Tavern  ler 

Greatest  One- Day  Precipitation:       4.00  Inches  on  the  8th  at  Perry 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  6  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       t„„o»  "V^^-"1'  »  °° 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORI OA 
JANUARY  1964 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16      17  18 


NORTHWEST  01 

APAL ACH I  COL A  MB  CITV 
BLOUMSTOwN  2  SE 
CARRA6CLLE    1  NNW 
CARYVlLLE 
CHJPLEY  3  E 

CRESTVIEw  RADIO  hJSB 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL. 
M I u TON  E»P  STATION 

MONT ICELLO  2  S 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
5AN80RN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
w£w AH  1  T CHKA 
WOODRUFF  DAM 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITV  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND [NA  BEACH 

GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  NhH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BfcACH 
jAjPER  3  5£ 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAD  I  SON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PAL A  TK A 
PERRY 

SAINT  AUGU5UNE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TB 
USHER  TOWER 

NCRTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

BAYPCRT 

BITHLO 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELl.  2  E 

CLERMONT  b  S 
DAYTONA  BEAtH 
DAYTONA  BEACH  wB  AP 
OE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 
I SLEWORTH 
LAKE  HJAWASSE 
LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE   2  W 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BAbSC*  PARK 
BAR  TOw 
BASINGER 

BAY  LAKE 

6RADENT0N  Exp  STATION 
CLEARxATER 
CORNWELL  4  NW 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  4  Sw 
FELLSMERE  4  W 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GRtEN  12  MSN 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKEL AN0  Mb  CITV 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

NITTA-   1  S 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
PARR  I SH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SENAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  f-  AA  Ap 


10.81 
9*34 
9.27 
7.40 
8.65 


7.29 
7.20 
9.64 
9.18 
7.89 

9.50 
8.3(J 
8.01 
9.24 
1  1.34 


7.55 
5.16 
7.68 
6.46 

5.91 
5,64 
5,29 


3.74 
5,87 
2.97 
3 . 62 


3.65 
3.65 
5,24 


2.71 
4.41 


6.13 
3.60 
2.11 


.23 

.21 

.27 


.09     .03  .45 


,69   1.41  .70 

1.90 

1,61     ,12  3.20 

,26  2,30  2.50 


,B5  2.24 

2.00  ,203. 18 
.45  .54  i.hO 
.11   3.5?  .13 

1.23  1.85 

.65  3,75 
.57  3.05 
,42  1,95 
1.00     ,90  1,00 
,96     .41  1.98 


L4  ,03 
1.04  .20 
.35     .13  1.16 

.30  2.78 


,*.<•  T 

.34  ,76 

,40  1.00 

,23  2,74 

.97  2.61 

.33  1.88 


1.61 


.42  1.53 
.40 
.30 


.60 
•  55 
12  1.20 
00  .74 


.90     .23  .45 


.53 
l.OB 
.  76 


1,35 
1.17 
2.00 


.02     .02  .16 


1.17 
.73 
1.13 


1.37 
1.23 
1.68 


.15  2,30 

.04  1.68 

.24  2.26 

.11  1.64 

■It  1. 70 


.93 
.i'O  1,73 
,17  2.B5 
,30  1,94 
•21  2.30 

.39  1.27 

.69  2.10 

1.10  1.14 

.19  1.68 

.10  2,23 

.08  l.BO 
1.20  1.^0 

.0*  2.07! 
1.00    J. 40 


.33      .01  2.2<J 


,09     ,09  2.0a 
.53  2,83] 
,05    1.00  1,91 
.10     .03  3,oJ 


2,76 
1.40 
2.00i 


1.60  .30 
1.10 
1.95 
1.23 
,01  1.00 

.31  - 
.09  1.15 
1,26 
.02  1.16 


1.13 

1.72 
2.23 
1.64  .92 
.22  1.54 
1.10 


1,00 
1,63 
1,25 


.05  2.43 
1.56 
1,71 
1.62 
1.60 


.  1  - 


.03  .15 
T 

.08 


.03 
.15 
.  15 


1.51 
1.79 
1.25 


1.74 
1.50 
1.07 
1.00 


■H 

,04 


.10  ; 

1.02 
.17 


.13     .03  .42 


.04 
.22 
.33 
.22 

•  12 

•  22 


.15 

T 

.25 


BELLE   GLAOf   EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USDA 


2.20 
1.46 
3.32 


B  nolo,  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


CAPTIVA 
CLtWlMON 

CLtWlSTON  U  S  ENG* 
DEVILS  GARDEN  TOMER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  My ER 5  hB  AP 
I  NO  I ANTOMN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAFFORD 

MILES  CITY  TOMER 
MOCKE   HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
PUNT A  GORDA 

T AM  I  AMI    TRL  40  M]  BEND 

LONER  EAST  COAST  06 

DAN  I A  4  HNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE   EXP  ST A 

HIAlEAM 

HOMESTEAD  EXP  ST A 
KENDALL  2  E 
LOXAHA  TCHEt 
MIAMI   BAYFRONT  PARK 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSM 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    *  H 
STUART    1  N 

W  PALM  aCH  RADIO  WJNO 
WEST   PALM  BEACH  hB  AP 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVtRMER 


2.28 
1.60 
1.001 


1.23 
•  92 
1.62 


2.25 
•  98 


.03  T  T 


■  04 

.09 
.0?  .15 


.09  1.24 
.10 
.01  1.40 
.09 


.04  .06 

T 

1.56 


U*9 
.01  - 
.02  .47 


is 


i  I  17  I  IB 

•  2T 


19  I  2 


.1* 


•03     .30          |  .02 

.08  .01 
•03  .14 


25     26  27 


28  j  29 


.04  .07 
.04  .02 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20    21     23     23     24  25 


27     28     29     30  31 


Is? 


NORTHWEST  01 
MILTON  EXP  STATION 

WOODRUFF  DAM 

NORTH  02 
GAINESVILLE   3  WSW 

NORTH  CENTRAL  03 
L I SBON 

SOUTH  CENTRAL  0* 
BAY  LAKE 

OKEECHOBEE  HHCN  GATE 


•  1N0 


EVAP  .11    .09   .06    .08  .09 

WIND  94     25       0       4  15 

MAX  '. 

MI  N  • 


62  67  T2 
33     37  53 


.141  .08  .00  .14  .19  .12  - 
»|  40  90 
74  72  71  71  69  961  66 
90     62     64  64 


01    .02    .21    .10  • 


09   .16   .06  .06 


96     43]    4»  93 

03  .07|  .061  .191  ,35  .03 
92     681     22  100     78     26  22 


,02  .09  .15 
28     n  100 


07   .04   .16  .13 


.04  .07  .09  .04 

5  30     49  5 

94  Al     60  62 

39  93     46  4* 


11    .16   ,06   .02    .03  .09    .10  .09 


92     40  45 


-  .14  .09 

40     19       0     55  90  10 

76     65     61     68  67  64 

61     46     47     48  >6  40 


.07  2.66B 

19  1010 

66  65.7 

52  47,0 


EVAP  ,10  .06  .10  .05  .06  .10  .03  .061.06  .19  .03  .11   .12  .12 
w|ND     80     30      10      10     20     30     40     25     50     49     19     49   120     80  20 


.12  .02  .09  ,14 
30     10     30  30 


EVAP  .11  ,11  .11  .09  .06  .12  .18  .02  .18  .11  .13  -  .16  .12  .09  ,12  . 04  .06  .10  .09  .11  .06  .07  .06  .16  .11  .13  .02  .IT  .13  .10  3.22B 
EVAP   .08   .19   .05   .15   .09  .03   .00    .14   .10  .17  .10  .09   .11    .20  .08     ,10   .09  ,02  ,00  .00  ,10  .12   ,11    .11    .16  .1?  ,08   .09  .12   .10   .10  3.01 


VERC  BEACH  FAA  AP 


EVAP    .26   .10   .12    .01    .13   .09  .10   .061 ,03   .14  .17   .12     -     .11    .14     ,06   ,08  .00  .04  ,03  .06  .09  .09     -     .07    .17  ,09  .02   .QT   .19  .11  2.966 


EVAP 

.11 

.13 

.06 

.07 

.07 

•  OS 

.03 

.  1  3 

.18 

.09 

.06 

•  12' 

.06 

•  09 

.09 

,06 

.06 

•  04 

.09 

.06 

.09 

.05 

.05 

.09 

.04 

.05 

,01 

.11 

.19 

.07 

2.999 

MAX 

74 

64 

62| 

66 

TO 

68 

74 

71 

8  3 

82 

64 

72 

70 

60 

60 

60 

66 

66 

96 

66 

76 

72 

76 

•  2 

80 

74 

60 

74 

70 

TJ 

64 

69.4 

MI  N 

95 

44 

42 

M 

62 

56 

64 

64 

62 

U 

62 

66 

60 

46 

•  6 

90 

94 

•  6 

46 

50 

92 

58 

62 

96 

56 

84 

96 

46 

46 

66 

59.9 

EVAP 

•  02 

.21 

•  03 

.02 

.04 

•  04 

.02 

•  03 

.05 

•  07 

.11 

.01 

.01 

.16 

•  12 

.  5» 

.02 

.00 

.00 

.02 

.09 

.  Zb 

.05 

.02 

.  12 

.06 

.10 

.02 

.01 

.10 

.12 

1.81 

MAX 

67 

65 

62 

61 

62 

69 

66 

66 

73 

T6 

H 

70 

61 

6; 

56 

9T 

60 

61 

62 

61 

6  6 

69 

67 

'0 

T2 

75 

69 

91 

6T 

67 

TO 

69.8 

M I N 

61 

99 

52 

92 

56 

60 

60 

6* 

65 

6T 

60 

62 

62 

52 

45 

69 

99 

9T 

6. 

94 

99 

96 

61 

66 

65 

66 

60 

61 

92 

96 

61 

97.6 

EVAP 

.26 

.08 

.09 

.08 

.09 

.02 

.23 

.16 

»Z2 

.24 

.11 

.15 

.17 

.09 

.11 

.09 

.11 

.  IT 

•  19 

.  12 

.16 

.20 

.19 

•  IT 

.16 

.  16 

.16 

.19 

.IT 

6.61.. 

WIND 

104 

70 

T6| 

OC 

86 

79 

ftS 

62 

151 

10* 

119 

196 

11* 

120 

5* 

TO 

12  9 

t) 

61 

60 

106 

68 

90 

99 

101 

'7 

6  1 

1IT 

186 

100 

94 

2919 

T9 

T3| 

65 

79 

74 

79 

33 

86 

e* 

■3 

ao 

H 

•  1 

76 

66 

79 

'J 

'6 

78 

80 

62 

84 

69 

1' 

66 

8  | 

88 

•  T 

66 

T9 

87 

79.9 

M  I  N 

ST 

96 

52 

63 

66 

6* 

66 

73 

T2 

TO 

6* 

7* 

70 

66 

42 

62 

69 

62 

60 

94 

61 

74 

66 

62 

66 

72 

T2 

72 

60 

62 

64 

61.7 

EVAP 

•  06 

.11 

•  10 

.07 

•  03 

.05 

.05 

.08 

•23 

.10 

.06 

.07 

.11 

.06 

•01 

.09 

.06 

.09 

.00 

.09 

.11 

•  06 

,06 

.10 

.14 

.10 

.09 

.06 

.14 

.OT 

2.66 

WIND 

L29 

36 

43 

47 

47 

32 

13 

19 

20 

63 

60 

■0 

15 

1  !0 

72 

66 

16 

58 

29 

15 

56 

6 

11 

2 

74 

81 

21 

91 

l  N 

60 

1976 

71 

64 

62 

63 

6T 

64 

T2 

61 

83 

83 

60 

M 

'0 

59 

46 

95 

6T 

61 

54 

6* 

'5 

69 

T2 

TT 

•  0 

60 

60 

Tl 

66 

69 

46 

67.4 

M I N 

93 

42 

40 

40 

55 

53 

53 

62 

62 

60 

69 

50 

54 

16 

12 

91 

96 

91 

61 

6  1 

66 

66 

99 

99 

62 

58 

91 

92 

44 

46 

82 

49.6 

EVAP 

.11 

.10 

•  OT 

.08 

•  09 

.03 

•  09 

.16 

.15 

i01 

.05 

.11 

.10 

.06 

.09 

.01 

.06 

.04 

•  06 

•  IT 

.06 

.  10 

.12 

■  12 

.07 

.11 

.11 

.IT 

. : 0 

.19 

2.66 

WIND 

22 

7 

14 

26 

26 

22 

VI 

16 

25 

16 

*e 

25 

26 

IT. 

6 

26 

1, 

T 

16 

1) 

I* 

. 

9 

99 

10 

9 

25 

9 

66 

10 

28 

622 

MAX 

69 

66 

64 

71 

73 

T6i 

82 

82 

77 

tl 

71 

60 

61 

53 

69 

66 

65 

6  6 

^8 

79 

76 

8  0 

76 

79 

71 

T6 

62 

74 

68 

T9 

72.9 

MIN 

60 

93 

90 

62 

65 

62 

66 

70 

69 

.. 

60 

69 

61 

90 

16 

99 

69 

99 

59 

66 

51 

61 

66 

66 

61 

65 

6: 

44 

69 

60 

6  0 

60.6 

EVAP 

•  06 

.111 

•  10 

.08 

.12 

.09 

.07 

.08 

.11 

... 

.29 

.09 

.15 

■  09 

.06 

■09 

.04 

.07 

.19 

.12 

.11 

.12 

.19 

.11 

.10 

.  10 

,19 

.21 

.19 

9.67 

WIND 

33 

LSI 

12 

15 

16 

39 

22 

22 

41 

70 

25 

10 

17 

15 

1*  1 

15 

20 

197 

IT 

61 

12 

11 

IT 

19 

16 

• 

19 

9 

2 

1 

620 

EVAP 

.09 

.19 

.16 

.01 

.10 

.12 

•  10 

.03 

.10 

.19 

.16 

.01 

.16 

.05 

.09 

.09 

.05 

.  08 

.  02 

•  1» 

■  11 

.01 

.  08 

.14 

.09 

.04 

.16 

.IT 

•  IT 

.  I* 

1.71  » 

WIND 

64 

39 

37 

IT 

39 

50 

39 

54 

97 

n 

75 

1; 

91 

JT 

14 

79 

56 

29 

6 

64 

Jl 

6 

60 

46 

94 

14 

56 

49 

TT 

44 

1467 

MAX 

TO 

67 

6T 

75 

71 

Tl 

11 

•J 

13 

75 

» 

66 

96 

62 

'! 

'2 

71 

'0 

'9 

75 

'1 

66 

61 

7. 

TT 

62 

81 

70 

47 

79.1 

MIN 

62 

49 

48 

49 

62 

62 

63 

6* 

69 

.7 

6. 

65 

60 

65 

16 

96 

55 

58 

92 

5* 

57 

56 

61 

64 

66 

44 

61 

61 

99 

59 

40 

9T.9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 


CLEWISTON  U  S  ENG 


FLAMINGO  RANGER  STA 


MOORE  HAVEN  LOCK  1 


TAM I  AM  I   TRL  40  M I  BEND 


LOWER  EAST  COAST  06 
FT  LAUDERDALE  EXP   ST  A 


MAX  A  NO  MIN   IN  ABOVE   TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  Of  MATER    IN  PAN  AS  RECORDED  OUR  IMG  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OT  OBSERVATION. 

CLEWISTON  U.S.    ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK    1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


Sm  retonor*  dowm  tofLkr—iixj  Sutton  bdas. 

_  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1964 


Station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  wB  CITY 

MAX 

SO 

54 

60 

60 

57 

61 

69 

63 

65 

52 

51 

66 

45 

42 

44 

51 

58 

54 

57 

69 

55 

58 

.58 

60 

63 

58 

55 

63 

56 

56 

60 

57.1 

MIN 

37 

32 

41 

44 

52 

51 

52 

39 

42 

45 

28 

24 

26 

40 

46 

44 

51 

48 

43 

43 

53 

55 

48 

45 

47 

44 

35 

41 

50 

43,9 

BL0UNT5T0WN  2  SE 

MAX 
MIN 

45 
36 

52 

41 

59 
31 

38 
21 

40 

22 

49 
24 

53 
40 

62 
41 

59 
41 

67 
49 

66 
35 

63 
36 

63 
39 

64 
45 

69 
SO 

59 
38 

59 
40 

55 
39 

59 
34 

5B 
35 

65 
40 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 

it 

56 

61 

65 

63 

61 

71 

72 

67 

66 

62 

63 

61 

42 

47 

51 

60 

54 

57 

68 

60 

60 

61 

61 

63 

60 

56 

63 

60 

62 

58 

60.2 

MIN 

33 

23 

31 

34 

50 

47 

^  3 

58 

37 

45 

39 

31 

21 

17 

31 

47 

46 

43 

51 

32 

37 

53 

66 

55 

39 

44 

40 

26 

39 

4  7 

40,5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

59 

60 

59 

68 

58 

61 

65 

64 

70 

63 

50 

51 

50 

39 

48 

4  7 

46 

62 

66 

68 

63 

62 

67 

69 

70 

64 

62 

57 

57 

66 

65 

59.9 

MIN 

33 

24 

23 

35 

47 

42 

57 

62 

35 

34 

42 

29 

21 

18 

39 

39 

38 

47 

54 

32 

36 

53 

60 

46 

37 

40 

35 

29 

39 

49 

39,7 

CRESTVIEW  RADIO  wJSB 

MAX 

60 

64 

65 

6fl 

65 

59 

62 

62 

64 

62 

58 

65 

56 

34 

50 

45 

52 

59 

60 

65 

64 

65 

71 

69 

70 

64 

60 

60 

64 

64 

62 

60. < 

MIN 

31 

25 

31 

42 

50 

50 

50 

8 

60 

37 

25 

44 

29 

22 

17 

31 

40 

40 

47 

49 

37 

31 

51 

51 

46 

38 

44 

42 

28 

40 

50 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

SO 

61 

67 

61 

63 

62 

65 

63 

69 

60 

47 

52 

46 

41 

49 

47 

45 

60 

66 

67 

62 

59 

68 

69 

70 

64 

59 

58 

56 

66 

65 

59.3 

MIN 

31 

u 

29 

36 

44 

42 

51 

56 

34 

28 

41 

28 

16 

13 

JO 

38 

39 

43 

52 

28 

29 

50 

48 

48 

33 

37 

32 

32 

34 

45 

36  ,  C 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

S3 

62 

63 

63 

56 

64 

68 

'0 

69 

61 

57 

57 

41 

44 

56 

64 

66 

68 

63 

64 

67 

71 

70 

66 

58 

60 

59 

67 

64 

61,  ! 

MIN 

32 

25 

34 

35 

50 

40 

59 

58 

53 

35 

36 

28 

17 

11 

32 

34 

35 

53 

28 

34 

51 

60 

48 

32 

37 

32 

27 

37 

45 

37,9 

MAR  I  ANNA  IND  SCHOOL 

MAX 

48 

60 

68 

61 

58 

61 

65 

6  3 

68 

63 

50 

51 

50 

39 

48 

46 

48 

63 

65 

67 

62 

62 

65 

71 

70 

63 

55 

57 

55 

57 

62 

58,1 

MIN 

32 

24 

34 

46 

46 

44 

62 

35 

36 

42 

29 

20 

22 

34 

39 

42 

42 

53 

36 

35 

53 

59 

48 

37 

40 

38 

29 

38 

43 

40,4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

46 

61 

68 

63 

64 

62 

62 

63 

71 

54 

50 

51 

51 

40 

49 

44 

48 

63 

64 

67 

63 

59 

63 

69 

71 

62 

62 

57 

58 

64 

67 

59,2 

MIN 

30 

24 

35 

50 

50 

45 

50 

54 

32 

31 

43 

29 

19 

19 

35 

39 

30 

45 

53 

34 

39 

48 

61 

48 

34 

40 

36 

27 

40 

49 

39.5 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

50 

59 

68 

66 

67 

70 

70 

69 

67 

63 

51 

60 

60 

42 

49 

54 

65 

56 

64 

66 

65 

68 

63 

68 

66 

66 

60 

64 

57 

65 

63 

62, C 

MIN 

3". 

25 

30 

40 

40 

45 

6  1 

6  1 

63 

37 

38 

45 

30 

20 

16 

3S 

47 

45 

38 

51 

34 

38 

54 

60 

53 

36 

42 

39 

33 

36 

60 

41,2 

NICEVILLE 

MAX 

39 

48 

59 

64 

63 

62 

63 

62 

69 

64 

41 

51 

62 

37 

40 

46 

46 

59 

62 

66 

66 

58 

57 

67 

63 

65 

61 

54 

58 

57 

61 

56.  e 

MIN 

31 

20 

27 

33 

48 

46 

5  1 

60 

35 

31 

33 

29 

17 

15 

18 

40 

30 

40 

53 

30 

34 

41 

40 

39 

35 

36 

35 

25 

29 

40 

35,* 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

49 

58 

63 

6  0 

61 

63 

61 

69 

67 

58 

51 

58 

60 

42 

49 

53 

55 

55 

66 

67 

60 

60 

68 

68 

65 

61 

55 

60 

61 

64 

61 

59.3 

MIN 

3* 

26 

40 

45 

51 

47 

58 

37 

39 

46 

30 

23 

21 

38 

44 

38 

4  1 

49 

39 

38 

54 

54 

52 

39 

43 

39 

31 

41 

SO 

42,3 

PENSACOLA  WB  AP 

MAX 

46 

61 

65 

61 

60 

62 

60 

69 

70 

46 

52 

52 

35 

41 

49 

43 

50 

59 

66 

66 

58 

55 

61 

68 

67 

61 

66 

59 

53 

60 

67 

57, < 

MIN 

30 

27 

41 

53 

48 

48 

5  i 

58 

41 

35 

38 

34 

25 

20 

22 

37 

40 

35 

53 

42 

38 

46 

55 

58 

43 

39 

42 

37 

31 

42 

52 

40,1 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

49 

59 

67 

65 

65 

64 

70 

66 

69 

64 

50 

58 

56 

39 

50 

52 

63 

59 

64 

66 

63 

64 

63 

67 

67 

65 

61 

58 

57 

66 

63 

60,  <, 

MIN 

33 

23 

31 

41 

51 

46 

63 

36 

36 

42 

30 

21 

18 

34 

44 

44 

19 

50 

34 

37 

54 

60 

48 

37 

42 

39 

30 

37 

49 

40  ,  c 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

52 

54 

58 

66 

70 

65 

72 

66 

66 

60 

51 

62 

56 

40 

49 

56 

61 

55 

55 

68 

66 

65 

62 

62 

63 

63 

59 

64 

62 

64 

65 

60.! 

MIN 

35 

26 

34 

39 

48 

46 

59 

57 

59 

38 

38 

45 

3  2 

21 

19 

34 

50 

45 

36 

49 

36 

40 

52 

56 

51 

38 

46 

39 

29 

38 

49 

41,  < 

SANBORN  TOWER 

MAX 

S4 

64 

68 

67 

68 

67 

72 

6  9 

68 

63 

57 

68 

56 

44 

53 

55 

64 

64 

63 

70 

65 

66 

63 

65 

66 

67 

68 

64 

61 

67 

62 

63,! 

MIN 

3*. 

20 

29 

34 

51 

42 

6 1 

6  0 

60 

38 

38 

45 

30 

20 

17 

32 

SO 

45 

38 

50 

32 

36 

53 

58 

58 

35 

40 

38 

25 

36 

46 

40. < 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

51 

59 

66 

64 

65 

67 

70 

67 

68 

49 

51 

63 

43 

39 

49 

66 

63 

57 

63 

67 

64 

66 

62 

65 

67 

63 

57 

60 

57 

65 

62 

60.1 

MIN 

27 

20 

28 

34 

45 

43 

61 

6  1 

49 

37 

40 

41 

26 

20 

16 

34 

45 

38 

38 

35 

31 

36 

55 

59 

47 

36 

40 

39 

32 

38 

50 

36.' 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

50 

60 

69 

64 

60 

66 

71 

68 

70 

64 

51 

66 

51 

41 

49 

55 

61 

62 

64 

67 

63 

66 

65 

71 

69 

65 

57 

62 

60 

68 

64 

61. < 

MIN 

3*. 

24 

35 

40 

50 

45 

60 

6  1 

60 

37 

40 

46 

30 

21 

22 

37 

45 

41 

43 

51 

37 

38 

52 

58 

SO 

38 

43 

39 

30 

40 

so 

41  .1 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

43 

47 

58 

68 

60 

64 

65 

64 

69 

69 

45 

52 

SO 

35 

38 

46 

50 

61 

61 

61 

63 

57 

64 

63 

70 

57 

62 

59 

56 

56 

60 

57,  i 

MIN 

33 

24 

24 

32 

45 

44 

50 

S3 

53 

37 

37 

40 

32 

23 

21 

21 

37 

44 

43 

49 

32 

32 

35 

39 

44 

42 

40 

40 

33 

32 

40 

37, 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

54 

59 

67 

70 

66 

69 

68 

66 

S9 

56 

61 

58 

42 

54 

59 

SB 

54 

SO 

63 

58 

67 

63 

66 

62 

62 

61 

63 

61 

68 

62 

60,  1 

MIN 

47 

36 

41 

42 

52 

51 

57 

52 

42 

40 

55 

41 

24 

26 

40 

52 

47 

42 

47 

40 

49 

55 

58 

53 

45 

50 

46 

35 

40 

6  3 

45  . 

CROSS  CITY  2 

MAX 

56 

55 

68 

70 

76 

74 

74 

70 

76 

62 

54 

69 

62 

40 

52 

60 

61 

61 

57 

72 

68 

72 

68 

75 

72 

63 

62 

65 

64 

65 

65 

64. 

MIN 

42 

26 

25 

29 

52 

42 

62 

62 

54 

42 

40 

54 

35 

22 

16 

35 

53 

41 

39 

49 

35 

41 

51 

62 

52 

43 

45 

47 

33 

35 

50 

42. ' 

FEDERAL  POINT 

MAX 

57 

59 

68 

6v 

67 

77 

74 

66 

76 

67 

59 

71 

62 

40 

53 

62 

62 

57 

69 

73 

63 

76 

69 

78 

75 

61 

61 

64 

58 

63 

73 

65." 

MIN 

46 

37 

34 

35 

50 

49 

61 

62 

64 

45 

42 

56 

39 

24 

29 

39 

53 

46 

3b 

53 

43 

46 

56 

59 

60 

46 

44 

47 

42 

42 

52 

46.' 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

51 

49 

67 

70 

60 

70 

77 

72 

73 

68 

54 

65 

62 

40 

45 

58 

57 

55 

65 

74 

62 

65 

69 

70 

75 

65 

58 

67 

62 

61 

64 

62.  < 

MIN 

40 

30 

29 

3  7 

50 

49 

61 

6  6 

54 

42 

39 

49 

36 

23 

23 

35 

47 

47 

39 

47 

34 

39 

52 

56 

55 

43 

41 

45 

38 

40 

49 

42,  t 

GAINESVILLE  3  WSw 

MAX 

55 

57 

67 

'1 

71 

76 

74 

72 

75 

67 

56 

72 

61 

41 

54 

62 

64 

60 

62 

74 

70 

74 

71 

78 

75 

61 

64 

65 

65 

65 

71 

66. 

MIN 

42 

28 

28 

3  3 

53 

47 

60 

63 

65 

43 

41 

55 

36 

21 

20 

39 

55 

46 

39 

49 

36 

44 

56 

63 

60 

44 

44 

47 

35 

38 

46 

44,  1 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

65 

57 

67 

71 

68 

76 

73 

68 

75 

59 

59 

70 

54 

41 

53 

61 

63 

59 

62 

75 

62 

73 

67 

76 

74 

60 

60 

65 

56 

65 

70 

64.' 

MIN 

40 

28 

28 

32 

49 

43 

61 

6  3 

58 

40 

40 

54 

28 

22 

21 

35 

45 

40 

39 

39 

37 

44 

56 

62 

51 

43 

43 

40 

36 

35 

48 

41,  < 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

56 

65 

68 

76 

74 

73 

73 

67 

63 

40 

51 

63 

62 

58 

71 

69 

71 

68 

65 

50 

63 

63 

63 

68 

64.. 

MIN 

30 

29 

32 

47 

60 

6  1 

65 

36 

21 

19 

35 

54 

46 

35 

45 

58 

56 

44 

47 

34  37 

42  , 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

51 

57 

66 

69 

63 

75 

74 

66 

74 

61 

57 

66 

57 

40 

49 

62 

59 

52 

63 

72 

66 

71 

66 

76 

72 

61 

59 

65 

51 

63 

68 

62. 

MIN 

39 

34 

31 

37 

49 

4e 

62 

59 

59 

39 

40 

52 

28 

23 

22 

34 

50 

44 

44 

46 

33 

42 

54 

59 

51 

44 

42 

43 

37  36 

53 

43. 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

55 

57 

60 

6  0 

59 

70 

75 

65 

77 

68 

57 

67 

58 

39 

47 

60 

61 

53 

60 

72 

57 

65 

64 

68 

73 

61 

57 

66 

51 

63 

64 

61. 

MIN 

45 

35 

35 

40 

52 

54 

S3 

59 

60 

44 

41 

35 

23 

27 

44 

51 

47 

44 

51 

39 

4  7 

55 

56 

56 

45 

45 

48 

46  44 

44 

45, 

JASPER  3  SE 

MAX 

60 

53 

66 

68 

66 

74 

74 

71 

69 

61 

52 

63 

61 

39 

49 

57 

60 

61 

56 

69 

69 

73 

67 

73 

72 

64 

60 

65 

59  67 

62 

62. 

MIN 

36 

26 

25 

3  3 

51 

45 

60 

61 

54 

36 

37 

47 

31 

20 

18 

31 

51 

46 

35 

45 

29 

38 

51 

59 

54 

38 

39 

42 

32 

35 

4  6 

40, 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

63 

58 

69 

70 

69 

76 

74 

71 

71 

66 

53 

65 

61 

40 

53 

58 

60 

56 

6  7 

71 

64 

73 

68 

76 

73 

62 

59 

64 

59  66 

65 

63. 

MIN 

3  7 

28 

28 

34 

50 

46 

60 

62 

63 

41 

37 

50 

32 

21 

21 

34 

52 

45 

35 

47 

37 

44 

55 

60 

55 

41 

42 

44 

34  35 

50 

42, 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

56 

57 

67 

68 

68 

76 

76 

'2 

69 

66 

66 

64 

64 

49 

51 

57 

59 

57 

59 

69 

64 

72 

67 

74 

73 

63 

60 

64 

60  67 

65 

64. 

MIN 

36 

25 

25 

32 

52 

46 

60 

62 

64 

40 

39 

48 

31 

20 

18 

35 

52 

45 

35 

48 

32 

40 

53 

58 

55 

41 

41 

42 

34  36 

5  1 

41  • 

MADISON 

MAX 

69 

56 

64 

66 

65 

70 

72 

66 

67 

60 

51 

60 

58 

37 

47 

55 

60 

54 

58 

67 

63 

69 

62 

71 

68 

62 

57 

62 

55  64 

61 

60, 

MIN 

35 

26 

34 

40 

51 

46 

60 

61 

59 

38 

38 

46 

28 

20 

20 

3  5 

48 

43 

39 

49 

35 

41 

54 

60 

51 

39 

43 

41 

33  36 

52 

42. 

MAYO  5  NW 

MAX 

51 

57 

65 

69 

67 

75 

74 

68 

69 

60 

51 

65 

6  7 

38 

50 

58 

60 

56 

59 

70 

64 

70 

65 

74 

69 

63 

58 

64 

56  66 

61 

62. 

MIN 

36 

24 

25 

30 

49 

41 

61 

62 

60 

40 

38 

47 

32 

19 

14 

35 

52 

35 

35 

49 

30 

38 

53 

60 

64 

39 

41 

45 

30  33 

47 

40. 

MELROSE 

MAX 

58 

59 

67 

71 

68 

80 

74 

70 

76 

72 

64 

68 

60 

42 

58 

67 

64 

59 

67 

74 

65 

78 

72 

76 

7C 

63 

62 

64 

65  65 

74 

»». 

MIN 

43 

31 

32 

37 

52 

47 

59 

62 

64 

48 

45 

55 

37 

25 

26 

39 

54 

45 

41 

49 

43 

46 

63 

62 

58 

46 

45 

47 

40  39 

49 

46, 

PALATKA 

MAX 

69 

59 

68 

6g 

67 

76 

74 

68 

78 

67 

59 

73 

63 

40 

53 

61 

62 

58 

66 

75 

63 

74 

66 

77 

76 

65 

61 

61 

60  63 

71 

65. 

MIN 

66 

35 

34 

39 

52 

48 

61 

62 

64 

45 

42 

56 

40 

24 

27 

39 

54 

46 

41 

52 

43 

46 

57 

60 

56 

45 

46 

46 

40  40 

52 

46. 

PERRY 

MAX 

54 

59 

68 

'0 

69 

72 

76 

75 

72 

63 

51 

67 

65 

41 

52 

58 

60 

63 

65 

69 

66 

69 

63 

72 

69 

65 

61 

6! 

62  69 

65 

64. 

MIN 

3S 

24 

36 

32 

52 

45 

61 

60 

61 

40 

38 

47 

31 

21 

16 

35 

51 

45 

38 

50 

33 

39 

54 

60 

55 

39  41 

4*. 

34  36 

50 

42. 

So*  B«J«rtmc«  NotM  Following  Sutton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  196* 


Day  Ol  Month 


10 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2-7 

23 

24 

25 

26 

27 

2R 

29 

30 

31 

Avei 

67 

66 

74 

73 

71 

77 

7  0 

61 

70 

6^ 

41 

50 

62 

61 

57 

66 

76 

65 

7  0 

72 

75 

78 

63 

60 

67 

60 

60 

70 

65. 

5 

3* 

49 

49 

60 

6  1 

60 

43 

4  1 

55 

40 

23 

26 

36 

54 

46 

37 

5  1 

36 

44 

49 

52 

61 

4<t 

42 

46 

40 

40 

51 

67 

67 

78 

69 

74 

75 

72 

58 

69 

63 

41 

53 

66 

64 

58 

64 

70 

72 

74 

72 

76 

75 

60 

58 

63 

56 

69 

68 

63. 

7 

34 

51 

43 

61 

61 

61 

41 

39 

54 

32 

2  1 

20 

33 

45 

44 

37 

40 

33 

40 

52 

61 

52 

43 

40 

46 

35 

36 

35 

41. 

66 

67 

69 

69 

69 

71 

67 

60 

62 

62 

40 

50 

35 

65 

65 

62 

68 

70 

71 

70 

69 

67 

69 

68 

65 

62 

69 

67 

64, 

7 

25 

49 

45 

62 

55 

56 

42 

48 

49 

22 

19 

16 

30 

43 

45 

36 

45 

30 

36 

55 

54 

42 

52 

55 

59 

31 

42 

49 

40 , 

68 

70 

76 

7* 

73 

71 

63 

62 

70 

64 

39 

53 

63 

62 

60 

70 

72 

72 

74 

66 

71 

76 

77 

75 

65 

62 

68 

71 

66, 

9 

26 

49 

44 

60 

62 

52 

45 

43 

59 

37 

19 

16 

33 

54 

46 

38 

46 

34 

32 

51 

53 

55 

52 

55 

42 

11 

34 

52 

69 

66 

78 

7* 

'8 

82 

76 

60 

67 

67 

44 

55 

66 

63 

36 

66 

74 

70 

73 

69 

80 

79 

68 

64 

65 

63 

66 

74 

67, 

9 

32 

42 

43 

61 

63 

67 

*« 

43 

58 

42 

24 

23 

37 

55 

49 

36 

51 

35 

64 

56 

63 

60 

46 

40 

49 

35 

45 

48 

65 

1 

65 

64 

65 

66 

70 

72 

74 

58 

53 

65 

61 

59 

67 

65 

64 

63 

73 

78 

72 

67 

67 

63 

65 

69 

65, 

9 

36 

42 

48 

49 

46 

52 

49 

2  7 

29 

32 

38 

40 

49 

50 

48 

54 

5b 

60 

4  7 

47 

49 

37 

45 

50 

44  , 

7 

72 

70 

78 

75 

83 

79 

73 

64 

71 

67 

43 

56 

66 

63 

64 

61 

69 

66 

75 

73 

80 

so 

61 

67 

67 

66 

68 

73 

6M 

6 

«e 

60 

49 

63 

64 

67 

45 

42 

57 

62 

23 

27 

40 

56 

47 

38 

54 

40 

48 

59 

61 

60 

46 

49 

48 

38 

44 

5  3 

48 , 

0 

70 

69 

77 

75 

84 

82 

75 

64 

71 

67 

45 

56 

65 

63 

60 

62 

72 

64 

77 

71 

80 

80 

64 

67 

63 

64 

68 

73 

68 

5 

3* 

44 

48 

63 

63 

65 

66 

42 

57 

42 

23 

23 

37 

55 

47 

39 

54 

39 

45 

46 

61 

60 

47 

40 

49 

33 

44 

52 

45 , 

I 

69 

71 

76 

75 

81 

83 

7» 

66 

69 

61 

42 

57 

65 

63 

57 

64 

72 

63 

75 

71 

79 

77 

66 

68 

65 

65 

68 

72 

68, 

2 

41 

46 

50 

63 

65 

68 

50 

46 

58 

42 

25 

30 

42 

56 

48 

44 

55 

44 

50 

59 

64 

60 

50 

45 

50 

4  1 

47 

55 

48, 

6 

64 

66 

70 

70 

74 

75 

80 

65 

64 

67 

48 

52 

59 

60 

62 

52 

68 

74 

60 

68 

70 

77 

79 

77 

61 

58 

56 

60 

65 

7 

42 

44 

51 

60 

63 

62 

48 

49 

54 

44 

24 

25 

40 

55 

50 

47 

40 

47 

50 

58 

60 

62 

5  7 

44 

49 

41 

48 

54 

46 

3 

68 

65 

76 

75 

n 

82 

64 

65 

70 

60 

40 

53 

65 

63 

52 

67 

76 

61 

72 

71 

79 

80 

59 

65 

65 

60 

63 

74 

66, 

2 

37 

45 

49 

65 

65 

64 

49 

47 

59 

33 

27 

31 

40 

51 

44 

40 

52 

44 

47 

58 

61 

58 

47 

44 

50 

43 

50 

55 

67 

1 

68 

67 

76 

7* 

77 

82 

81 

65 

69 

61 

55 

65 

64 

63 

62 

68 

74 

74 

74 

71 

79 

73 

78 

66 

65 

64 

67 

73 

69 

7 

35 

44 

47 

64 

64 

62 

48 

43 

43 

25 

30 

39 

1  1 

56 

55 

53 

41 

36 

44 

58 

63 

47 

47 

43 

50 

40 

42 

52 

46 

6 

68 

70 

74 

76 

80 

76 

71 

70 

72 

66 

44 

55 

65 

63 

64 

68 

71 

64 

74 

71 

80 

79 

60 

63 

66 

64 

66 

73 

68 

2 

37 

49 

49 

63 

64 

66 

47 

43 

42 

42 

22 

23 

41 

56 

47 

40 

54 

43 

46 

57 

63 

58 

47 

43 

47 

39 

46 

54 

46 

6 

70 

73 

73 

79 

76 

83 

85 

63 

70 

68 

51 

40 

60 

66 

64 

56 

70 

76 

65 

79 

73 

82 

81 

62 

72 

68 

64 

70 

68 

8 

39 

45 

48 

53 

63 

67 

50 

44 

50 

66 

26 

27 

37 

53 

46 

37 

4  1 

36 

44 

56 

64 

57 

49 

40 

5 1 

40 

*5 

45 

7 

72 

70 

74 

75 

80 

82 

74 

63 

71 

67 

45 

37 

64 

62 

56 

63 

73 

66 

74 

69 

79 

79 

66 

66 

67 

64 

67 

72 

68 

1 

36 

45 

47 

62 

61 

65 

47 

40 

57 

40 

24 

26 

36 

54 

46 

39 

52 

39 

46 

5  7 

62 

61 

46 

49 

36 

* 

53 

46 

0 

70 

68 

76 

75 

78 

77 

67 

74 

72 

6  7 

43 

55 

65 

64 

69 

68 

74 

69 

70 

68 

78 

81 

65 

63 

65 

63 

67 

73 

68 

3 

38 

51 

49 

63 

64 

65 

46 

42 

52 

40 

24 

25 

39 

55 

54 

40 

51 

42 

54 

60 

63 

62 

47 

46 

42 

37 

45 

53 

47 

1 

73 

71 

79 

76 

80 

77 

67 

59 

73 

61 

40 

57 

67 

65 

61 

61 

76 

64 

77 

67 

80 

77 

62 

63 

66 

63 

69 

74 

67 

5 

29 

45 

43 

62 

62 

64 

44 

40 

55 

37 

21 

17 

34 

32 

45 

36 

4  7 

34 

4  1 

53 

62 

6  B 

46 

42 

8 

73 

73 

79 

77 

83 

83 

63 

67 

69 

59 

42 

59 

65 

64 

54 

66 

73 

64 

76 

73 

79 

81 

61 

71 

66 

65 

68 

74 

68 

45 

50 

52 

65 

66 

63 

48 

47 

59 

36 

27 

33 

43 

51 

44 

39 

50 

45 

50 

60 

64 

58 

49 

48 

51 

42 

46 

34 

41 

5 

74 

74 

79 

75 

84 

81 

62 

66 

71 

62 

46 

59 

66 

64 

67 

64 

71 

67 

78 

71 

81 

78 

63 

70 

67 

68 

72 

73 

89 

6 

45 

48 

47 

63 

64 

62 

65 

43 

56 

42 

22 

23 

41 

54 

45 

41 

50 

40 

49 

59 

60 

39 

35 

46 

46 

41 

40 

34 

46 

,2 

70 

70 

72 

78 

82 

83 

80 

65 

70 

64 

59 

57 

65 

64 

58 

69 

75 

62 

7  7 

70 

78 

80 

61 

70 

65 

64 

67 

73 

6  9 

2 

39 

47 

48 

63 

64 

67 

50 

46 

58 

44 

26 

33 

4  3 

57 

47 

40 

54 

45 

4  7 

58 

62 

61 

50 

*5 

' 

41 

4 

69 

71 

77 

71 

83 

85 

76 

68 

71 

64 

45 

56 

65 

65 

61 

'0 

75 

66 

76 

71 

76 

79 

74 

72 

67 

65 

68 

72 

69 

40 

46 

50 

54 

60 

67 

49 

49 

59 

26 

30 

64 

60 

47 

42 

56 

46 

50 

57 

5  7 

61 

50 

*J 

54 

48 

,4 

73 

71 

78 

73 

82 

84 

'5 

71 

72 

63 

47 

60 

69 

66 

60 

It 

77 

69 

78 

77 

81 

82 

74 

76 

71 

70 

70 

76 

71 

.6 

50 

57 

53 

64 

63 

67 

50 

50 

61 

47 

11 

31 

45 

59 

47 

39 

60 

43 

5  0 

60 

61 

60 

55 

30 

54 

43 

48 

56 

30 

•  6 

71 

72 

76 

77 

84 

83 

78 

79 

71 

66 

48 

58 

6  7 

65 

63 

68 

73 

70 

76 

76 

81 

78 

63 

74 

74 

68 

68 

76 

71 

,2 

44 

49 

47 

63 

65 

68 

53 

48 

59 

43 

29 

30 

<.* 

59 

48 

64 

55 

52 

50 

60 

62 

63 

52 

47 

51 

43 

44 

56 

50 

,1 

74 

71 

79 

75 

83 

79 

66 

71 

68 

58 

51 

58 

66 

67 

62 

68 

67 

69 

74 

70 

78 

74 

62 

76 

65 

70 

71 

76 

69 

.0 

47 

54 

55 

62 

63 

66 

53 

48 

57 

51 

33 

30 

46 

60 

51 

41 

52 

45 

53 

63 

62 

60 

53 

49 

49 

40 

47 

33 

5  0 

,7 

SAINT  AUGUST INE 
STARKE 

5TE INHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

NORTH  CENTRAL  03 
ALEXANDER  SPRINGS 
9AYPORT 

BROOKSvILLE  chin  hill 
BLSHNELL  2  E 

Clermont  6  s 
oaytona  beach 
daytona  beach  wB  ap 

DE  LAND  3  N 
INVERNESS 
LAKE  HIAWA5SE 
LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

SOUTH  CENTRAL  04 
ARCADIA 
AVON  PARK 


60      59  64 


63  60  64 

35  32  32 

62  65  65 

22  24  26 

54  67  66 

44  27  25 


67  64 
34  36 


61  59 
34  28 


60 
33 


BARTOW 

MAX 

77 

59 

67 

MIN 

55 

39 

31 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

62 

60 

70 

M1N 

55 

42 

32 

CLEARWATER 

MAX 

68 

56 

67 

MIN 

51 

43 

34 

DEER  PARK 

MAX 

74 

60 

70 

MIN 

51 

32 

29 

FELLSMERE  4  - 

MAX 

64 

64 

72 

MIN 

52 

38 

34 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

70 

61 

71 

MIN 

52 

36 

34 

FORT  PIERCE 

MAX 

65 

59 

68 

MIN 

45 

40 

41 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

74 

60 

68 

MIN 

54 

37 

33 

KISSIMMEE  2 

MAX 

MIN 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

60 

60 

68 

MIN 

50 

37 

29 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

62 

61 

68 

MIN 

46 

42 

41 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

70 

62 

71 

MIN 

54 

32 

29 

MELBOURNE 

MAX 

75 

62 

66 

MIN 

51 

37 

37 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

75 

62 

67 

MIN 

49 

35 

29 

72  77 


53     55     64  65 

69  77 
48  48 


74 


42  48  49 

73  70  76 
49  54  5  3 

74  73  79 
49  56  50 

65  70  74 

48  50  52 


72 


81  84 
64  56 


76  82 
64  61 


70  68  69 
48      47  53 

72 


78      72  70 


51      61  67 

71  81  85 
64      63  66 


63      62  68 


75  84  82 

64  65  61 

71  85  85 

64  63  65 

73  82  83 

64  63  69 

75  82  83 

64  65 


64      48  60 


77  70  70 
48     46  58 


61  68  70 
47      47  56 


73  75  73 
52      49  62 


53      52  61 


52      47  61 


63  49  64 
40     29  29 


6S 
29 


64     48  61 


37      27  31 


64  55  58 
48     28  33 


66  49  59 
48      29  30 


64      64  59 


67      67  61 


68     65  39 


44     39  48 

70      68  58 


42      36  47 


64      64  60 


44      51  48 


43      36  45 


72  70  71 
40      52  53 


80 

6  0 


72  67 
55  39 


67  71  64 
47     30  47 


73  77  73 
37      62  42 


67  75  74 
43     60  31 


69     73  71 


75  73  79 
51  62  62 

78  76  83 

49  59  63 

76  78  78 
56  34  50 

78  78  80 

31  59  60 


56      59  60 

78  78  81 
4  3      6  1      5  9 


76  75  78 
49      59  62 


61 


74  76 

60  64 

75  79 

61  60 


76  62  72 
58      50  48 

79 


45      62  58 


59      54  49 


60      38  64 


71      68  70 


72  68  68  74 
55      40     40  54 


66  64  68  76 
37      41      41  55 


70  71  71 

50  42  32 

65  68  70 

53  47  56 


61      50  46 


34     51  51 


35     41     49  54 


68     68     70  74 


37 
65 


62     52  4> 


78 
56 

72 

57     40     55  56 

72  66  68  74 
32     40     46  53 


70      67  67 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  196* 


Day  Of  Month 

•rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 
MIN 

78 

52 

63 
35 

61 
30 

69 

43 

73 
53 

76 
54 

'4 
62 

80 
64 

80 
55 

58 
47 

73 
50 

58 

32 

42 
26 

56 
20 

69 
47 

71 
44 

70 
41 

70 
44 

78 
53 

78 
60 

80 
57 

80 
52 

65 
50 

78 
56 

67 
48 

70 
39 

69 
47 

70.0 
47,0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

70 
5* 

64 
40 

60 
41 

67 
44 

72 
57 

71 
57 

71 
60 

67 
63 

80 
63 

75 

60 

61 
54 

75 
59 

70 
52 

58 

32 

42 
29 

63 
32 

68 
54 

65 
50 

54 
46 

65 
48 

72 
48 

72 
46 

76 
58 

74 
60 

77 
64 

78 
58 

65 
53 

75 
62 

68 
45 

71 
46 

70 
55 

68,3 
51.4 

PARRISH 

MAX 

7* 

»e 

64 
40 

71 
32 

74 
4  8 

73 
56 

79 
54 

79 

64 

83 
65 

81 

69 

77 
54 

70 
48 

70 
61 

6  9 

51 

51 
32 

63 

27 

67 

46 

66 
60 

70 
51 

72 
41 

73 
58 

71 
42 

78 
52 

77 
64 

84 
61 

81 

60 

75 
52 

76 
48 

75 
52 

72 
36 

72 
46 

78 
54 

73,1 
50.7 

PLANT  CITY 

MAX 

75 
49 

63 
36 

71 
29 

76 
42 

75 
51 

79 
50 

77 
62 

84 
65 

83 
69 

ao 

50 

70 
46 

70 
60 

67 
4  7 

47 
28 

61 

27 

66 
43 

65 
59 

66 
48 

67 
43 

73 
58 

71 
37 

77 
50 

77 
60 

82 
62 

80 
62 

73 
51 

73 
46 

70 
51 

71 
36 

73 
46 

76 
53 

72.2 
48,9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

55 
55 

58 
46 

68 
41 

70 
50 

69 
58 

77 
56 

75 
61 

78 
64 

77 
68 

70 
50 

67 
50 

67 
59 

65 
44 

50 
33 

56 
33 

64 
4  7 

63 
58 

61 
50 

64 
46 

67 
59 

65 
49 

73 
56 

72 
63 

77 
61 

74 
62 

62 
52 

73 
54 

70 
51 

67 
44 

68 
48 

66 
54 

67.5 
52,5 

SARASOTA 

MAX 

68 

5* 

63 
46 

71 
32 

72 
48 

71 
56 

79 
54 

73 
62 

81 
63 

78 
68 

70 
53 

73 
47 

71 
60 

65 
52 

53 
31 

59 
27 

69 
46 

67 
59 

63 
51 

70 
43 

70 
58 

71 
43 

77 
51 

74 
64 

81 
60 

75 
60 

70 
52 

77 
48 

72 
S3 

70 
38 

72 
46 

71 
52 

70.8 
50.8 

TAMPA  „B  AIRPORT 

MAX 

64 

41 

62 
35 

70 
32 

72 

44 

73 
54 

80 
53 

73 
64 

81 
66 

75 
58 

60 
49 

71 
48 

TO 
59 

59 

43 

43 
30 

60 
27 

66 
46 

64 
54 

64 
43 

65 
43 

72 
45 

67 
42 

75 
64 

71 
64 

80 
63 

75 
54 

64 
47 

75 
48 

69 
46 

70 
36 

73 
47 

76 
54 

69.0 
48.1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

72 
53 

60 
42 

55 
31 

69 
31 

71 
46 

73 
52 

77 
54 

75 
63 

81 
65 

78 
51 

56 
45 

69 
51 

69 
48 

51 
31 

38 
28 

52 
28 

65 
47 

63 
48 

56 
41 

69 
45 

70 
41 

65 
41 

74 
52 

71 
60 

78 
60 

77 
47 

61 
44 

86 
48 

60 
37 

68 
37 

71 
46 

67.1 
45.6 

VENICE 

MAX 

67 
51 

62 
42 

71 
36 

65 
52 

76 
58 

80 
55 

70 
63 

79 
67 

75 
69 

70 
67 

75 
49 

72 
63 

65 
55 

55 
40 

60 
35 

68 
47 

66 
56 

63 
54 

70 
45 

66 
62 

72 
44 

77 
54 

75 
63 

77 
61 

74 
61 

69 
54 

78 
53 

70 
63 

71 
41 

70 
48 

76 
56 

70,5 
53,4 

VERO  BEACH  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

64 
47 

57 
41 

65 
42 

69 
54 

71 

57 

74 
55 

70 
65 

80 
63 

85 

70 

70 

57 

70 
63 

76 
63 

63 

43 

43 
31 

63 
35 

69 

57 

69 
53 

59 
45 

70 

44 

77 
53 

69 
48 

74 

57 

76 
61 

75 
65 

80 
64 

69 
57 

72 
63 

68 
53 

67 
46 

68 
58 

73 
64 

69.5 
54,0 

WAUCHUlA  2  N 

MAX 

74 

46 

74 
36 

70 
32 

75 
45 

69 
56 

76 
51 

76 
64 

82 
64 

84 
68 

77 
53 

71 
47 

71 
62 

65 
51 

51 
30 

59 
29 

68 
45 

66 
60 

63 
49 

72 
45 

72 
62 

70 
42 

78 
51 

78 
59 

82 
62 

80 
59 

76 
52 

74 
46 

72 
53 

69 
39 

70 
45 

77 
54 

72,3 
50,2 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

72 

49 

59 
35 

68 
28 

70 

43 

73 
49 

80 
52 

73 

62 

83 
63 

83 
67 

77 
50 

67 
47 

70 
63 

75 
44 

44 

27 

59 
30 

64 
43 

62 
57 

60 
45 

69 

41 

73 
55 

68 
43 

75 
51 

76 
59 

79 
61 

77 
58 

77 
51 

72 
50 

78 
45 

61 

42 

67 
46 

73 
55 

70.5 
48.7 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
53 

66 
38 

58 
40 

70 

45 

75 
58 

72 
S3 

77 
56 

74 
64 

85 
64 

84 
60 

72 
55 

77 
67 

76 

55 

61 
36 

45 
30 

63 
40 

73 
50 

70 
52 

57 
39 

72 
51 

80 
47 

75 
55 

79 
57 

82 
59 

79 
56 

82 
59 

65 
51 

79 
61 

79 
47 

74 
50 

70 
58 

72.5 
51.9 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 
MIN 

67 
54 

61 
44 

73 
42 

75 
60 

72 
61 

79 
58 

73 
66 

84 
65 

85 
70 

81 
60 

77 

76 
67 

67 
54 

55 
37 

59 
32 

73 

48 

70 
63 

63 

55 

70 
45 

79 
59 

76 
48 

81 

56 

79 
59 

79 
61 

79 
59 

75 
59 

81 
56 

78 
61 

73 
48 

69 
56 

78 
57 

73.8 
55.3 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

67 
57 

63 
44 

70 
37 

73 
51 

72 
62 

79 
57 

72 
65 

86 
65 

85 
65 

69 
61 

76 
57 

75 
67 

67 
57 

57 
38 

65 
32 

72 
48 

68 
59 

65 
44 

69 

41 

78 
63 

74 
52 

77 
55 

78 
56 

81 
62 

83 
54 

77 
54 

78 
53 

74 
51 

71 
59 

79 
60 

76 
67 

73.4 
54.6 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

68 

59 

60 
51 

68 
48 

70 
59 

66 
60 

75 
59 

72 
65 

78 
66 

76 
67 

70 
67 

73 
53 

69 
62 

65 
56 

57 
41 

58 
37 

70 
48 

66 
61 

67 
54 

68 
46 

69 
61 

70 
53 

76 
66 

74 
62 

71 
63 

70 
65 

69 
58 

77 
56 

70 
61 

71 
50 

71 
53 

76 
57 

69.7 
56.3 

CLEWISTON  u  s  eng 

MAX 
MIN 

75 
50 

66 
46 

59 
42 

64 

52 

66 
58 

66 
59 

80 
62 

76 
62 

90 
65 

86 
61 

65 
56 

75 
63 

76 
54 

62 
36 

45 
31 

60 
36 

76 
54 

68 
51 

53' 

44 

73 
56 

79 
53 

70 

56 

75 
58 

79 
62 

81 
57 

82 
60 

65 
58 

80 
61 

77 
54 

71 
54 

68 
59 

71.2 
53,9 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

MAX 
MIN 

84 
35 

84 
34 

78 
37 

75 
58 

80 
52 

74 
61 

87 
63 

86 
64 

72 
44 

76 
47 

76 
60 

65 
43 

54 
32 

62 
21 

74 
44 

68 
58 

64 
49 

72 

40 

80 
44 

81 
53 

64 
54 

82 
59 

82 
52 

74 
58 

81 
50 

8  0 
56 

72 
40 

71 
53 

79 
54 

75.8 
48.8 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

TO 
57 

65 
47 

70 
44 

79 
61 

74 
62 

81 
58 

78 
66 

84 
67 

80 
69 

74 
61 

78 

55 

63 
56 

58 

41 

62 
30 

r6 
46 

68 
62 

68 
58 

73 
49 

76 
62 

78 
51 

80 
59 

72 
62 

84 

63 

79 
62 

72 
61 

82 
56 

72 
63 

75 
47 

72 
57 

81 
55 

74.1 
56.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
53 

74 
49 

67 
48 

77 
62 

73 
64 

76 
62 

77 
68 

80 
70 

78 
71 

78 
65 

77 
59 

78 
72 

75 
60 

70 
46 

62 
30 

71 
46 

69 
63 

69 
58 

?5 
6  3 

77 
51 

76 
56 

77 
60 

78 
59 

78 
62 

77 
69 

82 
61 

79 
62 

78 
72 

78 
55 

77 
59 

76 
60 

75,3 
58,9 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
51 

64 
45 

71 
41 

74 
59 

70 
61 

81 
58 

76 

65 

85 
64 

82 
66 

67 
54 

76 
53 

73 
63 

63 
52 

53 
35 

62 
32 

75 
48 

69 
56 

61 
46 

75 

45 

78 
54 

74 
48 

78 
58 

79 
58 

82 
60 

80 
62 

70 
57 

81 

55 

74 
55 

74 
46 

71 
50 

79 
57 

73.0 
53.4 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

76 
53 

65 
38 

64 
37 

69 

46 

72 
56 

74 
60 

75 
60 

'2 
53 

85 
60 

84 
60 

70 
55 

73 
65 

76 
52 

62 
11 

52 
29 

65 
33 

70 
52 

68 
48 

58 
42 

72 
SO 

78 
49 

73 
52 

80 
56 

80 
60 

79 
69 

80 
60 

67 
52 

75 
60 

75 
45 

71 
48 

70 
57 

71.9 
50.9 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

70 
53 

63 
36 

69 
35 

72 
63 

68 
59 

80 
53 

75 
65 

85 
64 

66 
61 

74 
56 

77 
49 

75 
62 

64 

53 

54 
34 

63 
27 

75 
45 

70 
61 

65 
51 

73 
40 

79 
48 

74 
40 

82 
63 

84 
58 

82 
61 

85 
56 

78 
57 

80 
51 

74 
59 

73 
39 

72 
52 

79 
56 

74.2 
51,2 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

70 
53 

65 
40 

73 
36 

77 
54 

72 
47 

80 
59 

77 
64 

87 
64 

65 
68 

74 
59 

78 

52 

76 
64 

66 
54 

56 
39 

61 
28 

75 

44 

70 
61 

73 
55 

72 
42 

80 
46 

B2 
54 

83 

57 

82 
60 

82 
55 

71 
59 

80 
54 

80 
53 

74 
45 

72 
55 

81 
S3 

75.1 
52.5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

74 

66 

60 

69 

69 

68 

79 

74 

86 

84 

61 

77 

76 

60 

45 
30 

62 

74 

66 

54 

73 
48 

78 
48 

72 
5  1 

78 
58 

81 
59 

81 

57 

80 
57 

64 
54 

77 
5  9 

75 
45 

70 
45 

69 

ss 

71.0 
50.4 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

70 
60 

66 
45 

72 
39 

78 

60 

76 
62 

82 
58 

81 

66 

84 
66 

83 
69 

77 
68 

77 
52 

74 
65 

66 

58 

60 
40 

62 
30 

77 
46 

73 
61 

65 
55 

75 
46 

76 
62 

76 
48 

80 
5  1 

78 
61 

83 
61 

80 
60 

76 
60 

81 
55 

78 
64 

76 
47 

75 
51 

80 
52 

75.4 
55,3 

PUNT  A  GORDA 

MAX 
MIN 

73 
56 

64 
45 

63 
43 

71 
43 

73 
58 

69 
57 

80 
5  7 

72 
64 

84 

65 

8  1 

59 

60 
52 

75 
55 

65 
56 

59 
37 

59 
31 

60 

33 

73 
49 

65 
55 

63 
45 

72 
58 

71 

50 

72 
49 

79 
56 

79 
63 

82 
62 

78 
56 

78 
53 

79 
54 

68 
45 

72 
45 

69 
45 

71.2 
51.5 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

72 

56 

67 
49 

70 
47 

77 
62 

73 
63 

78 
60 

86 
64 

85 
66 

85 
67 

76 
62 

78 
59 

79 
64 

6  1 
57 

59 
42 

63 
33 

75 

5  0 

72 
61 

67 
55 

75 

50 

84 
61 

77 
55 

81 

59 

83 
61 

80 
63 

82 
60 

75 
61 

83 
59 

85 
61 

75 
52 

72 
58 

79 
58 

76.1 
57.3 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

77 
57 

68 
46 

79 
46 

71 
51 

77 
62 

74 
68 

77 
67 

65 
68 

82 
70 

83 
65 

74 
63 

77 
70 

8  0 
58 

65 
42 

49 
35 

65 
37 

73 
63 

79 
53 

65 
49 

74 
54 

84 
S3 

74 
54 

78 
60 

79 
60 

78 
65 

80 
67 

75 
64 

79 
63 

73 
53 

74 
53 

72 
65 

74,8 
57.5 

FT  LAUDEROALE  BAhA  MAR 

MAX 
MIN 

76 
58 

68 
48 

70 
51 

75 
66 

72 
69 

78 
67 

82 
68 

81 
71 

85 
72 

78 
64 

76 
62 

82 
66 

6  7 
58 

64 
39 

63 
34 

75 
60 

80 
64 

68 
59 

lb 
51 

60 
61 

78 
56 

80 

6  r 

80 
64 

78 
68 

84 

70 

75 
65 

81 
66 

82 
67 

72 
56 

74 
68 

78 
68 

76.0 
61.4 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 

55 

68 
43 

63 
44 

70 
53 

74 
62 

73 
66 

77 
65 

84 
65 

82 
70 

82 
63 

72 
62 

76 
62 

79 

56 

65 
40 

48 
32 

67 

40 

74 
66 

78 
54 

66 

44 

74 
$2 

84 
50 

74 
65 

78 
59 

80 
63 

79 

6  3 

80 
60 

72 
61 

79 

60 

85 
52 

73 
56 

71 
64 

74.3 
56.0 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

78 
57 

70 
47 

65 
48 

84 
5  6 

76 
65 

74 
64 

78 

69 

86 
70 

81 
71 

82 
66 

74 
63 

76 
70 

81 
59 

68 
42 

49 
34 

65 

38 

74 
64 

80 
56 

'5 

49 

75 
61 

83 
54 

74 
56 

77 
61 

79 

63 

79 
66 

79 
63 

75 
63 

8  0 
66 

85 
52 

73 
64 

71 
64 

75.7 
56.7 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
54 

63 
47 

70 
46 

76 
59 

74 
61 

77 
58 

83 
63 

82 
64 

82 
62 

74 

61 

77 
61 

83 
63 

6  1 
50 

51 
32 

63 
30 

74 
46 

76 
59 

69 
54 

74 
60 

62 
63 

76 
S3 

77 
55 

80 
57 

78 
57 

80 

5  7 

77 
56 

80 
60 

85 
58 

75 
53 

72 
61 

78 

57 

75.0 
55.0 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

73 
56 

66 
38 

74 
41 

74 
52 

73 
52 

79 
53 

79 

62 

86 
63 

85 
67 

8  1 

60 

75 
59 

77 
61 

64 

53 

57 
35 

64 
31 

76 
49 

72 
61 

63 
52 

72 
42 

61 
63 

78 

52 

82 
55 

82 
55 

61 
63 

82 
55 

71 
61 

75 
56 

79 
60 

72 
50 

72 
60 

80 
61 

75.0 
54.1 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

73 
59 

68 
50 

67 
53 

74 
65 

73 
68 

75 
69 

78 
71 

80 
70 

80 
72 

78 

64 

76 
69 

79 
67 

68 
59 

63 

41 

63 
37 

71 

64 

76 
61 

69 
58 

73 
53 

80 
70 

72 
56 

75 
6  1 

76 
67 

75 
69 

78 
66 

74 
65 

79 
70 

8  2 
70 

74 
55 

71 
67 

75 
67 

74.1 
62.6 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

69 
56 

63 
51 

69 
54 

72 
69 

72 
70 

72 
70 

79 
70 

76 
71 

78 
72 

72 
6o 

73 
67 

B2 
67 

68 
5  1 

51 
38 

65 
38 

71 
65 

76 
64 

65 
58 

1  1 
5  5 

79 
70 

71 
58 

73 

70 

76 
69 

73 
71 

76 
71 

74 
68 

75 
71 

86 
62 

70 
58 

70 
67 

73 
69 

72.3 
63.1 

MIAMI   «e  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
56 

63 
50 

70 
50 

75 
65 

73 
68 

77 
68 

83 
69 

60 
71 

80 
69 

73 

64 

76 
67 

82 
66 

66 

50 

50 
37 

64 
36 

73 
63 

78 
62 

65 
54 

15 
5  1 

R3 
68 

74 
56 

77 
64 

77 
63 

76 
66 

79 
6b 

75 
65 

80 
68 

85 
60 

73 
55 

72 
67 

76 
67 

74.1 
60.7 

S4M  R«ioronce  NotM  Following  Station  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLOW  OA 
JANUARY  1964 


Day  Ot  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MIAMI    12  SSK 

MAX 

78 

71 

63 

70 

76 

74 

76 

82 

80 

80 

74 

77 

82 

68 

50 

65 

72 

78 

65 

74 

82 

75 

76 

78 

76 

79 

tT 

7  \ 

MIN 

5* 

48 

47 

53 

64 

65 

68 

69 

70 

65 

63 

70 

61 

45 

33 

36 

42 

54 

49 

55 

55 

55 

60 

61 

67 

60 

64 

69 

54 

56 

67 

PCMPANO  BEACH 

MAX 

70 

64 

71 

76 

73 

77 

82 

82 

83 

80 

77 

79 

68 

68 

65 

(3 

78 

66 

74 

83 

79 

76 

79 

77 

79 

75 

82 

73 

7  1 

75.4 

MIN 

56 

43 

48 

61 

67 

67 

68 

65 

72 

63 

63 

64 

56 

39 

34 

60 

66 

55 

47 

67 

62 

60 

63 

69 

65 

62 

62 

62 

54 

66 

67 

59.5 

RCYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

Tl 

65 

69 

75 

76 

78 

88 

82 

81 

76 

78 

83 

73 

61 

65 

72 

72 

70 

75 

82 

77 

80 

79 

78 

79 

'9 

80 

85 

75 

72 

75  9 

MIN 

5* 

47 

43 

57 

62 

58 

64 

66 

69 

62 

60 

71 

60 

49 

30 

44 

63 

53 

50 

67 

52 

56 

59 

59 

60 

57 

59 

61 

52 

60 

60 

56^ 

South  mi  ami  5  n 

MAX 

72 

64 

71 

75 

75 

77 

85 

80 

82 

78 

77 

82 

68 

60 

64 

73 

77 

67 

75 

83 

75 

76 

79 

77 

80 

76 

79 

86 

74 

72 

77 

75  4 

HI  N 

S3 

46 

46 

61 

60 

62 

65 

67 

69 

63 

61 

67 

59 

42 

31 

50 

65 

52 

47 

66 

53 

55 

59 

59 

62 

58 

59 

61 

51 

62 

63 

57.2 

STUART   1  N 

MAX 

71 

62 

69 

71 

72 

74 

72 

81 

81 

75 

74 

75 

65 

53 

65 

68 

70 

62 

68 

78 

72 

75 

80 

76 

80 

80 

74 

74 

72 

70 

71 

71  9 

MIN 

56 

41 

43 

51 

52 

65 

66 

64 

68 

59 

61 

62 

53 

32 

33 

57 

60 

51 

43 

61 

49 

56 

60 

61 

59 

5B 

63 

59 

66 

61 

64 

55!3 

w  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

73 

65 

70 

72 

78 

78 

79 

81 

75 

73 

62 

54 

72 

75 

80 

72 

77 

79 

78 

78 

70 

75 

79 

71 

70 

76 

73.5 

MIN 

58 

44 

48 

57 

56 

68 

69 

69 

72 

63 

66 

54 

36 

36 

6 1 

63 

52 

68 

54 

60 

63 

70 

70 

63 

68 

64 

53 

65 

67 

59.9 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

MAX 

66 

62 

71 

73 

73 

77 

77 

81 

83 

70 

77 

78 

65 

48 

64 

72 

76 

60 

72 

81 

75 

76 

79 

78 

80 

70 

75 

80 

72 

72 

77 

72,9 

MIN 

53 

45 

49 

57 

64 

67 

66 

68 

68 

63 

67 

64 

48 

35 

37 

61 

58 

50 

49 

60 

54 

60 

60 

67 

64 

62 

67 

58 

54 

66 

62 

58.1 

KEYS  07 

OPY  TOPTUGAS 

MAX 

72 

69 

69 

72 

80 

79 

78 

79 

78 

72 

74 

71 

69 

64 

74 

74 

72 

70 

69 

77 

74 

79 

78 

75 

79 

74 

78 

78 

79 

76 

76 

74,5 

MIN 

62 

59 

60 

58 

67 

67 

67 

68 

71 

62 

62 

63 

62 

55 

51 

54 

65 

62 

60 

66 

61 

63 

68 

68 

69 

64 

68 

63 

60 

61 

68 

63.0 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 

68 

63 

66 

75 

73 

75 

82 

80 

79 

73 

78 

79 

71 

61 

57 

75 

73 

69 

75 

80 

73 

78 

80 

79 

81 

72 

79 

82 

74 

75 

77 

74.3 

MIN 

62 

57 

57 

63 

66 

65 

68 

71 

72 

65 

65 

67 

60 

51 

47 

!>4 

66 

59 

59 

67 

62 

67 

69 

68 

70 

67 

68 

65 

61 

65 

66 

63.5 

KEY  WEST 

MAX 

75 

68 

63 

67 

74 

71 

81 

81 

82 

73 

80 

80 

69 

57 

62 

75 

74 

70 

76 

80 

75 

80 

80 

81 

79 

74 

80 

80 

75 

7* 

74.5 

MIN 

65 

58 

58 

61 

66 

65 

66 

72 

64 

65 

68 

65 

57 

47 

47 

59 

59 

58 

64 

63 

63 

68 

68 

69 

66 

67 

62 

62 

62 

65 

62.6 

MARATHON  SHORES 

MAX 

72 

67 

67 

77 

70 

79 

80 

82 

81 

75 

80 

82 

77 

63 

57 

74 

74 

68 

75 

79 

75 

81 

81 

78 

80 

77 

80 

82 

76 

76 

78 

75.6 

MIN 

62 

56 

56 

63 

64 

65 

68 

70 

72 

63 

65 

72 

62 

48 

41 

61 

65 

62 

56 

68 

61 

60 

66 

67 

69 

65 

65 

69 

58 

60 

67 

62.5 

TAVERNIER 

MAX 

72 

63 

67 

74 

73 

76 

79 

BO 

80 

75 

77 

80 

78 

63 

60 

71 

77 

69 

74 

78 

75 

76 

78 

77 

78 

77 

78 

80 

81 

73 

76 

74.7 

MIN 

61 

54 

54 

64 

66 

68 

70 

69 

72 

67 

68 

11 

61 

45 

38 

56 

64 

60 

57 

68 

58 

68 

65 

69 

70 

65 

69 

65 

59 

69 

68 

63.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 


STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

68 

64 

58 

70 

58 

55 

57 

54 

60 

63 

64 

69 

60 

67 

65 

72 

66 

64 

61 

67 

64 

64 

65 

63 

3 

MIN 

59 

49 

48 

53 

40 

37 

37 

44 

49 

48 

46 

48 

44 

47 

56 

60 

55 

52 

51 

46 

43 

45 

48 

3 

4  INCHES 

MAX 

66 

61 

54 

63 

58 

48 

50 

51 

55 

56 

57 

64 

56 

61 

62 

67 

63 

60 

56 

60 

57 

58 

60 

58 

4 

MIN 

61 

51 

50 

56 

44 

38 

38 

43 

50 

48 

48 

52 

46 

46 

56 

60 

" 

52 

52 

50 

45 

46 

52 

49 

7 

8  INCHES 

MAX 

65 

63 

55 

62 

59 

48 

48 

50 

54 

55 

55 

60 

55 

58 

60 

64 

63 

59 

56 

59 

56 

56 

58 

57 

3 

MIN 

62 

54 

53 

56 

48 

42 

40 

46 

50 

51 

50 

54 

50 

50 

55 

59 

59 

55 

53 

52 

50 

49 

54 

51 

8 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER.     BAH1AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

,  1 

Percent  of 

possible 

sunshine 

• 

c 

3 

•  is 

?  8  5 
;  >.  a 
<-S  3 

Prevailing  | 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

lastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1 i 00  AM 
EST 

7 i 00  AM 
EST 

1,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1 1.00-1.99 

si 

CM  « 

Total 

APALACHI COLA  WB  CITY 

E 

7.8 

33 

N 

12 

3 

4 

6 

3 

3 

0 

19 

54 

7.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

36 

6 

9.4 

35++ 

31 

12 

87 

87 

64 

81 

2 

4 

5 

0 

3 

0 

14 

7.2 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

10.5 

28++ 

28 

13 

86 

85 

66 

80 

2 

3 

1 

1 

0 

7 

7.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

18 

6 

8.6 

39 

S 

31 

82 

88 

63 

73 

3 

5 

5 

4 

0 

1 

18 

63 

7.1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

06 

11 

12.2 

29 

NW 

13++ 

84 

84 

71 

80 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

61 

6.4 

LAKELAND  WB  CITY 

7.9 

1 

3 

3 

2 

0 

1 

10 

38 

7.3 

MIAMI  BEACH 

SE 

14.0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

2 

430 

7. OB 

MIAMI  WB  AIRPORT 

12 

7 

8.8 

28++ 

24 

17 

84 

86 

66 

76 

6 

2 

1 

0 

: 

0 

9 

7.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

04 

5 

9.9 

23++ 

33 

20+ 

84 

88 

62 

74 

1 

5 

3 

3 

° 

1 

13 

7.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

35 

8.1 

34 

E 

6 

_ 

2 

3 

7 

3 

2 

18 

25 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

18 

10  ■ 

9.0 

32++ 

32 

20 

86 

86 

61 

2 

4 

5 

3 

3 

0 

17 

7.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

06 

6 

12.0 

31++ 

34 

12 

84 

83 

62 

> 

1 

2 

1 

1 

17 

42 

7.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

15 

5 

10.1 

28++ 

27 

13 

81 

83 

67 

75    |  S 

3 

o 

0 

o 

12 

8.5 

B    CITY  OFFICE  DATA 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


3—  Bairac*  Noua  FoOowtag 

-  9  - 


STATION  INDEX 


Mai  lk^n 

INDEX  NO. 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 
g 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

00  TO 

LAKE 

29 

05 

81  34 

50 

SP 

5P 

ALE "ANDER  SPGS.  ASSN. 

apalachicola  we  cut 

FRANKLIN 

29 

13 

MIC 

,1  | 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCAOIA 

DE  SOTO 

■ 

27 

14 

81  52 

70 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

HIGHLANDS 

7 

27 

35 

81  30 

165 

6P 

6P 

J.  WILEY  COThRAN 

BAB SON  PARK 

27 

90 

81  31 

150 

POLK 

i 

27 

81  50 

125 

SP 

CITY  OF  OARTOW 

BASINGER 

OKEECHOBEE 

T 

23 

81  02 

7A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

9 

IB 

04 

82  30 

51 

ft, 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

8AYP0RT 

0535 

9 

32 

82  39 

BELLE  CLAOE  OP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26 

40 

80  38 

16 

BA 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  A 

PALM  BEACH 

26 

42 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVAT ION 

HENDRY 

5 

26 

1  9 

17 

SP 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

BI ThLO 

ORANGE 

a 

28 

65 

6F 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

BLACKMAN  1  SE 

OKALOOSA 

5 

90 

86  37 

190 

MRS  MARALIND  THOMPSON 

BLOUNTSTOwN  2  SE 

CALHOUN 

51 

7A 

7A 

RUSSELL  J  POPE 

boca  Raton 

PALM  BEACH 

2 

26 

21 

GUS  P.  HAGER 

bradenton  exp  STATION 

MANATEE 

5 

27 

B2  33 

5P 

5P 

GULF  COAST  ExP.  STA. 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

30 

84  59 

160 

MISS  ELMA  SMULER 

BROOkSVJLLE  CHIN  MILL 

10  AC 

HERNANOO 

9 

28 

37 

82  22 

200 

5P 

if 

BUNNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

9 

28 

40 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.    A.    M.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

12T1 

PALM  BEACH 

26 

52 

80  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26 

80  36 

25 

HID 

8A 

SUGAR   PLAN I    FLD.  STA. 

CAP! 1 VA 

1  HQ 

lee 

5 

26 

32 

62   1  1 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRA8ELLE   1  NNH 

1356 

FRANKL IN 

5 

29 

52 

84  40 

10 

5P 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARYVILLE 

LJOfl 

WASHINGTON 

30 

85  49 

70 

7A 

EUGENE  N  LOWE 

CEDAR  KEY 

5  29 

08 

6P 

M 

W.  E.  DELAINO 

CHI PLE 1  3  E 

1544 

WASHINGTON 

85  29 

1  30 

5P 

SP 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

1632 

PINELLAS 

I  n 

82  4  7 

20 

6P 

6P 

CLEARWATER  F J  RE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

e 

zs 

29 

81  46 

140 

6( 

6P 

CLEWI STON 

16*9 

mEndRy 

26 

45 

80  55 

18 

p.o 

GERVIN  N.  P 1 T  ZEN 

CLEW] STON  U  S  ENG 

1654 

26 

80  55 

20 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  a  nw 

;  B69 

H| GHLANDS 

27 

40 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

( 

29 

81  30 

56 

6P 

WILLIAM   R.  RADTKE 

CRE  ST  v 1  £  w  RADIO  WJSB 

1  9B4 

OKALOOSA 

5  30 

66  35 

276 

5P 

SP 

radio  station  wjsb 

CROSS  CITY 

Z 0  C  t 

DIXIE 

5  29 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

200B 

DIXIE 

5  29 

38 

83  07 

45 

5P 

SP 

RICHARD  W.  DAVIES 

2116 

BROWARD 

2l  26 

<■ 

BO  12 

L'l 

FLA.  POWER  +  LIGHT 

■DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSl A 

2|  29 

13 

61  02 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

i  i  •■  a 

VOLUSIA 

2  29 

11 

31  03 

31 

MID 

C  J 

2200 

OSCEOLA 

B  28 

0« 

BO  54 

6P 

6P 

c 

CHESTER  A R NOLO 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

2220 

3 

30 

86  07 

230 

SP 

5P 

LEONARD  S  2EPP 

DE  LAND  3  N 

2229 

VOLUSIA 

S  29 

81  17 

40 

5P 

5P 

DE  LAND  A I R  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  4  SM 

2298  HIGHLANDS 

7 

27 

81  28 

B/ 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

229B 

HENDRY 

7 

26 

81  08 

20 

FLA.   FOREST  SERVICE 

DOWL |NG  PARK 

2391 

SUWANNEE 

30 

83  15 

z 

z 

JAMES   V.  THOMAS 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

24 

3G 

82  52 

83 

6P 

NAT 10NAL   PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

4  25 

51 

Bl  23 

• 

6P 

6F 

J  M  DAVIDSON 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUT  NAM 

81  32 

" 

(,p 

MRS  BRUCE  GRAY 

HENDRY 

4  26 

33 

81  26 

18 

t 

FELLSMERE  4  W 

INDIAN  RIVER 

>;t 

46 

80  41 

26 

•» 

1 

OKEEL ANTA  SUG.  REF 

FERNANDINA  BEACH 

2,  30 

40 

31  26 

30 

5P, 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  statiun 

302C 

MONROE 

5i  25 

80  55 

3 

8A 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT  DRUM  5  NW 

11 37  OKEECHOBEE 

7127 

35 

BO  ■  : 

60 

9P 

5p| 

: 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

51  27 

34 

62  06 

120 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2'  26 

06 

80  10 

131  8A 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

1168 

BROWARD 

2|  26 

BO  07 

1 

5P 

9P 

QAM 1 A-MAR   YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2  26 

BO  14 

8A  BA 

U.  OF  FLA.   PLANT  LAI) • 

FORT  MYERS  MB  AP 

31B6 

LEE 

5l  26 

61  52 

13 

Hli 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

1207 

ST  LUC1F 

21  27 

25 

80  19 

10 

MIO 

M|C 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3" 

26 

B5  25 

140 

5P 

5P 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

Ilachua 

8  29 

■  B 

B2  22 

66 

4P 

4P 

C6 

AGRONOMY   DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    F A A  AP 

3326 

ALACHUA 

8  29 

42 

82  16 

155 

H  1 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

Baker 

30 

15 

82  10 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEVILLE 

3*>3B  JACKSON 

31  30 

59 

160 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

GRADY 

LAFAYETTE 

10 

82  54 

30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

ORANGE 

23 

31  14 

70 

8A 

u.s.  geol.  Survey 

HIALEAH 

3909 

DADE 

25 

50 

80  17 

a 

8A 

6A 

BA 

MIAMI    WA  TEH  PLANT 

HIGH  SPRING'- 

ALACHUA 

1C 

29 

50 

B2  36 

75 

5P 

5P 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

3986 

HILLSBOROUGH 

28 

09 

62  14 

50 

BA 

HOME ST £ AO  CXP  STA 

-  ■  ; 

OAOE 

80  30 

MID 

HID 

SUBTROPICAL  EXP.   ST A. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

POLK 

Bl  IV 

us 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

1 ND I AN  TOWN 

MART  I'l 

ill; 

01 

60  26 

25 

7A 

1  ND 1  AN  TOWN  MARINA 

I NGL I S 

,2  7  | 

LEVY 

02 

82  41 

12 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

42B9 

CITRUS 

5  28 

62  20 

65 

5P 

SP 

C 1 Iy  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVF  2  WNW 

4327 

8  29 

27 

82  08 

60 

u.s.  geol .  survey 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

6  28 

28 

Bl  33 

115 

6P 

CHASE   ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE    WB  AP 

8,  30 

25 

81  39 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

2 

30 

17 

81  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  OEPAR  TMENT 

JASPER  3  SE 

HAMILTON 

10 

30 

29 

82  55 

SP 

5F 

FLA.   FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

451G 

DADE 

25 

41 

18 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY   WEST    WB  AIRPORT 

4570 

24 

81  45 

MID 

MID 

<  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST 

4S75 

MONROE 

24 

33 

81  48 

8A 

CITY  ELECTRIC  SYSTEH 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28 

68 

5P 

5P 

c 

HAROLD   L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

MENDRY 

■ 

26 

45 

81  26 

16 

9P 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

-   7:,  J 

POLK 

28 

ISC 

5P 

5P 

CITRUS  ExP.  STATION 

LAKE  CITY  2  E 

■'.  t  3  ! 

COLUMBIA 

10 

30 

B2  35 

5P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

L Ar E  HIAWASSE 

12 

81  29 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

pLAKELANO  WB  CITY 

4  797 

POLK 

28 

02 

81  57 

211 

Ht( 

MID 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

LAKE  PLACID  2  SW 

4945 

27 

17 

61  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLLIER 

■'( 

26 

61  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

LAMONT    6  WNW 

L I GNUMV [ TAE  KEY 

L I SBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCMEE 
LYNNE  4  SE 
MAD I  SON 

MARATHON  SHORES 
MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

MARINELANO 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MELROSE 

MIA'il    8AYFRONT  PARK 
'MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI    12  SSW 


MONTICELLO  2  s 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florid,  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI  I  mo  tolog  it  t  at  P.  O.  Box  14376,  Unlver.lty  Station  GftiOHVllU  Florida  32603  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  *  •  "      *• '  i   oaovj,  or 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  June  and  December   issues  of   this  bulletin, 

Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried   in  the  July   issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included  In  this  ls»ue. 

Divisions,   as  used   in  "CI imatologica 1   Data"  Table  and  on   the  maps,   became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise   indicated,   dimensional  units  used   in  this  bulletin  are;     Temperature   In  °F,   precipitation  and  evaporation   in   Inches  and  wind  movement    in  miles.     Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dully  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  in 
"Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cl ima tolog leal  standard  norma  1 s  based  on   the  per lod  1931 -1960. 

Data   in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.  The 
Station   Index  shows  observation  times   in   local  standard  time.     During   the  summer  months  some  observers  take   the  observations  on  daylight  saving  time. 

In   the  Station   Index  the   letters  C,   G,   and  J   in   the  "Special"  column  under   the  heading    'Observation  Time  and  Tables",    Indicate   the  following 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Tempera ture"  Table. 

J     "Supplemental   Data"  Table. 

No  record  in  the  "Cl ima tolog ical   Data"  Table  and   the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found   in  the  annual    issue  of   this  publication, 

-     No  record  in  the  "Supplemental   Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter   located  a   few  feet  above  sod-covered  ground,   however,    the  reference   indicated  that   the  thermometers  are  exposed   in  a  shelle 
located  on   the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

B     Adjusted  to  a   full  month. 

M  One  or  more  days  of 
data,    if  carried  fo 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry   in  time  of   observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation   time   Is  1:00  a.m.,   EST  of   the  following  day. 

VAR  This  entry   In   time  of  observat  ion  column   in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CL I MATOLOG I CA L  DATA -NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office.   Washington,   D.  C. 

Inf ormat  ion  concerning  the  history  of  changes   in   loca  t ions ,   elevat  ions ,   exposure ,   etc .  ,   of  subs tat  ions  through  1955  may  be  found   in  the  publ lea  t ion  "Substa (ton  History"  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.   for  35  cents.     Similar   information  lor  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found   in  the  latest  annual    issues  of   Local  Cl ima t olgglca 1  Data   for  the  respective  stations,   obtained  as   indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Pi- ice:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual.   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription   Includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent   of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 
20402. 
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NORTHWEST  01 

APALACHIC0LA  WB  CITY 
BL0UNTST0WN  2  SE 
CARRABELLE   1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

0E  FUNIAk  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MILTON  ExP  STATION 
M0NT1CELL0  2  S 

NICEVILLF 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 

SANP0RN  TOWER 
TALLAHASSEE  wB  Ap 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  0AM 

DIVISION  01 

NORTH  0? 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MADISON 
MAYO  5  Nw 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOwER 

DIVI5ION  02 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 
BAYPORT 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  S 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  REACH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
INVERNESS 
LAKE  HIAwASSE 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  wB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILl  E  2  W 

DIVISION  03 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATFR 

DEER  PARK 
FELL SMERE  4  w 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MARATHON  SHORES 
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TAVERN  I  Ec 

74.1 
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67,4 
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9 
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0 
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DIVISION  07 

67.8 

.  3.2 

1.63 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      87"  on  the  29+  at  6  stations 

Lowest  Temperature:       18°  on  the  10th  at  DeFuniak  Springs 


Greatest  Total  Precipitation:       11.  50  inches  at  Tallahassee  WBAP 
Least  Total  Precipitation:        1.  15  inches  at  Marathon  Shores 
Greatest  One-Day  Precipitation:     6.  10  inches  on  the  27th  at  Saint  Marks  6  SE 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       Trace  at  Monticello  2  S  and  Tallahassee  WBAP 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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HIGH  SPRINGS 
ISLANQ  GROVE  2  HNM 

JACKSONVILLE  wB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PAL AT  KA 
PERRY 

5AINT  AUGUST  |M 
STARKE 

STF.INHATCHEE  MCCAIN  TP. 
USHER  TOWER 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

BAYPORT 

BITHLO 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CLERMONT  6  5 

OAYTONA  BEACH 

DAY TONA  BEACH  MB  AP 

OE  LAND   3  N 

HART  LAKE 

INVERNESS 
ISLEWORTH 
LAKE  HIAwASSE 
L I SBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  wS  AJRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  £XP  STATION 
TITUSVILLE  2  H 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

avon  park 
babson  park 

BARTO- 
BA SINGER 

BAY  LAKE 

8RADENT0N  EXP  STATION 

CLEAflwATER 

CORNwELL  4  NW 

deer  park 

de  soto  city  *  sw 
fellsmere  *  h 
fort  orum  5  nw 
fort  green  12  nsw 
fort  pierce 

hillsborough  rvr  st  pk 
indian  lake  estates 
kissimmee  2 
lake  Alfred  Exp  sta 
lakeland  wb  city 

lake  placid  2  sh 
longboat  key 
melbourne 
mountain  lake 
myakka  river  st  park 

NITTAw   1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PARR | SH 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 


BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USD* 


Total 

Day  of  Month 

1   [   2  | 

3 

4  | 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  14 

lo 

16  |  17  | 

18 

19     20  21 

6,47 

.  1* 

•  05 

•  36 

T 

.15 

.04 

.04  .06 

.39 

T  .30 

1.54 

,07 

e.oi 

10 

•  28 

.  T> 

.35 

.10 

.20 

1.80 

.19 

.80 

.10 

.25 

.15 

.10 

.20 

.46 

1.80 

7,15 

.09 

•25 

,  as 

.69 

.13 

\zb 

i',10 

T 

T 

1.19 

.01 

.09 

.53 

.18 

1.05 

01 

.70 

.51 

.12 

.80 

l.vt 

6  *  1( 

■02  ,01 

.75 

.33 

.42 

•  50 

1.85 

.40 

.13 

.04 

- 

7,55 

1.04 

.24 

.48 

.15 

.42 

1.98 

5.11 

.41 

.23 

.31 

.11 

•  26 

1.48 

T 

»55 

.  1  1 

2.00 

7*1^ 

.20 

.18 

.8V 

.64 

U06 

.03 

.02 

1.02 

.22 

.25 

.08 

•  13 

T 

1.26 

7,93 

.88 

.0  1 

.35 

.32 

.36 

.15 

.07 

10 

.05 

.10 

•  55 

.40 

T 

.35 

T 

.20 

.40 

.15 

1.5C 

•  ai 

,04 

■  OB 

.78 

•  30 

T 

•  20 

.04  ,14 

11  51 

,04 

.  1 1 

1.07 

T 

.45 

T 

•  13 

•07  .06 

•  10 

.42 

'-.••t 

.,  o  1 

*  10 

1.01 

.61 

•  04 

.14 

.05 

.27 

1.5* 

7.31 

T 

T 

T 

.  1  3 

.74 

.17 

1.75 

4  95 

.10 

,65 

1,63 

.10 

.12 

.45 

T 

,04 

.28 

.72 

T 

1.51 

.07 

.11 

•  TO 

,26 

.86 

N19 

•  14 

.09 

•  53 

.12 

1,60 

5,96 

,02 

.05 

.12 

•  36 

,48 

,01 

1.71 

•  10 

.05 

.84 

7,73 

.02 

T 

T 

,16 

.73 

.92 

•  03 

,04 

.25 

.73 

6  6] 

.03 

,04 

.25 

.31 

1.09 

1.45 

.12 

.06 

.16 

.75 

,27 

1,50 

1,27 

.12 

•  10 

.08 

.17 

.66 

6.60 

.11 

•  18 

1.04 

.04 

.12 

.47 

.84 

4,62 

,05 

•  23 

•  *2 

•  57 

.10 

1.10 

1.02 

7,05 

.34 

.44 

.  19 

2.27 

T 

.05 

.08 

.08 

T 

6.55 

.08 

.03 

.70 

T 

.85 

.07 

.01 

.06 

T 

.17 

•  4C 

T 

6.35 

.01 

,1* 

,03 

•  66 

.60 

.02 

1.15 

.06 

.10 

T 

.09 

.T. 

.02 

7.51 

,06 

.12 

.22 

•  47 

•  12 

.15 

.08 

7,77 

.02 

.10 

.37 

.82 

U20 

.07 

•  15 

.39 

•  02 

7.98 

.02 

.46 

.51 

.67 

.11 

.14 

•  04 

.16 

8.43 

.03 

i05 

.09 

.86 

.02 

.03 

.32 

.16 

,09 

.39 

.39 

2.00 

,06 

.07 

.52 

•20 

,03 

.62 

•  19 

.16 

.  10 

.22 

1.28 

7,  2l 

.20 

,06 

.22 

1.00 

1.64 

.12 

.07 

.20 

.76 

6,75 

.19 

1.09 

■  12 

1.95 

•  09 

.06 

.10 

•  69 

9,76 

.06 

•  11 

.20 

1  .05 

.44 

•  10 

.12 

.49 

1.74 

5,80 

.02 

. 0  2 

.13 

.32 

.  0 1 

5,7* 

.10 

.08 

•  80 

,5c 

i.'io 

•  to 

•  10 

.9C 

7,75 

.20 

.40 

.40 

.90 

1.90 

.15 

.30 

.20 

.70 

4,16 

■  05 

.33 

•  50 

•  78 

.91 

.04 

.06 

.16 

.60 

5,56 

,05 

.53 

.  74 

2.00 

.OS 

T 

.29 

1.09 

3.12 

.  16 

•  52 

•  24 

.  30 

.68 

.82 

4,14 

,1* 

•  52 

.48 

T 

1.20 

.05 

.05 

.28 

1.07 

4,  6 

,U 

.52 

•  05 

•  96 

1.34 

•  07 

.10 

•  11 

1.14 

3,76 

•  21 

.61 

•  32 

.49 

.02 

.71 

.01 

,05 

•  11 

•  88 

.24 

•  *2 

•  *5 

T 

.77 

■  78 

.06 

.07 

.65 

T 

2«»J 

T 

.17 

.10 

•  57 

.08 

.51 

•  22 

.01 

.05 

.09 

.45 

3,61 

.40 

.40 

.40 

.60 

.77 

T 

•  10 

.10 

•  40 

.54 

.80 

.26 

.62 

T 

.01 

.13 

T 

•  93 

5,42 

.09 

.41 

.34 

.*>9 

1.64 

•  09 

.11 

.28 

1.27 

3,3* 

.20 

.58 

.42 

•  36 

.62 

.21 

.69 

3,  3^ 

.09 

•  93 

.4*, 

.64 

.26 

.76 

.09 

.71 

.60 

.05 

.62 

.04 

.09 

•  11 

1.06 

5.4( 

.01 

.  H 

\lb 

•  55 

.0  1 

.03 

1.94 

■  06 

•  11 

•  11 

.46 

5,36 

.01 

,10 

.41 

.27 

.33 

.10 

1.85 

.19 

•  16 

.46 

3,42 

T 

.40 

.60 

T 

T 

.88 

T 

.01 

4,44 

\  35 

.47 

.95 

•  15 

•  95 

.08 

T 

.06 

•25 

'.•>> 

3,51 

.39 

.31 

•  34 

T 

.97 

•  03 

.04 

.07 

.97 

3.96 

.12 

.41 

•  *5 

.*5 

.63 

1.05 

4.58 

T 

,46 

.91 

.58 

.28 

T 

.34 

T 

T 

.04 

.84 

.11 

4.61 

.35 

1.10 

•  60 

•  52 

•  31 

.16 

.91 

■  03 

5.22 

,33 

1.13 

.53 

.61 

.04 

•  68 

.01 

.08 

•  19 

•  91 

3.20 

.23 

■  7b 

1.26 

.11 

•09 

.50 

5,52 

.05 

T 

•  88 

.97 

.8  7 

.65 

•  20 

•  29 

5,25 

.11 

•  BO 

1.31 

.53 

.02 

.50 

T 

.19 

1.25 

T 

7,22 

.  39 

1.13 

1.16 

1.1' 

•  02 

.02 

•  19 

1.41 

4,48 

.48 

l.U 

1.69 

T 

.59 

T 

D  4,  30 

•  85 

.25 

•  50 

.46 

.40 

.26 

.82 

3.2<J 

•  56 

1.01 

.21 

.46 

3,30 

.81 

.61 

.39 

.30 

.53 

3.99 

•  20 

•  90 

1.10 

.  1  5 

•  44 

T 

.02 

.42 

.16 

5,57 

•  22 

1.03 

.92 

.  is 

,02 

•  31 

.02 

.3' 

1.10 

6,13 

.50 

1.48 

2.56 

.  1  1 

.36 

.36 

4.74 

•  82 

.76 

.80 

.61 

•  03 

.03 

.30 

1  32 

4,59 

.  IB 

1.10 

.95 

.43 

.18 

.08 

.55 

.07 

•  51 

.65 

.50 

•  35 

.05 

.65 

T 

•  15 

.97 

*tll 

T 

.76 

■  65 

.59 

•  08 

•  28 

.22 

.01 

.04 

T 

.16 

.96 

5.36 

.07 

.61 

2.06 

.93 

.30 

.50 

7.4; 

.15 

1.25 

1.79 

.57 

.03 

.75 

.01 

.21 

1.76 

.03 

5,55 

.20 

•  97 

l.U 

.50 

.56 

.13 

.65 

5,44 

T 

•  32 

1.12 

.78 

,02 

.53 

T 

.04 

.20 

.99 

4.26 

1.60 

,  3*. 

.22 

1.10 

3.97 

T 

•  96 

.76 

.70 

.36 

.03 

.60 

1.14 

L.23 

.15 

•39 

5.73 

.16 

•  92 

1.12 

.  ra 

.05 

•  63 

.01 

.01 

.28 

1.31 

.05 

5,34 

.01 

.  >« 

.99 

■  «3 

.75 

,04 

•  81 

•01 

.03 

.25 

l.U 

5.97 

•  33 

1.38 

.91 

.70 

.05 

.65 

.02 

.02 

.14 

1.47 

5,8C 

.01 

•  10 

•  93 

1.27 

.  3  r 

.58 

T 

.21 

1.30 

5.37 

T  T 

.63 

1.01 

•  91 

.03 

•  51 

.07 

T 

.01 

.15 

1.55 

T  T 

5.31 

•  06 

.63 

1.05 

LOT 

•  92 

•  05 

.16 

.93  .02 

4,9; 

•  06 

1.01 

.93 

.32 

•  25 

.09 

•  90 

4.07 

•  29 

•  73 

2.02 

.10 

.16 

T 

T 

T 

.27 

5.04 

•32 

.91 

1.10 

.61 

.02 

.31 

.02 

.09 

.20 

.64 

4,73 

.98 

■  *2 

.  36 

.05 

.78 

.09 

1.00 

.07 

2,14 

.33 

.38 

.57 

.01 

.26 

•  26 

2.9J 

.63 

•  21 

.75 

.25 

2,0« 

•  30 

.65 

.45 

T 

.16 

T 

.25 

22  I  23     24     25     26  27 


3.65 
•  67 
1.99 


1.50 
2.00 
2.29 


,02 
.10 
.15 


.63 

.04 
.01 


» 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CAPTIVA 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  5  t v 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  ST A 
F0«T  MYERS  wB  AP 
INDIANTOMN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAf FORD 

MILES  CIT*  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAR  j B  GARDENS 
PUNTA  GOROA 

TAMIAMT    TRL  40  MI  BEND 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN I A  4  WNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIAlEAh 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAMATCMEE 

MIAMI   BAyFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   nB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  H 
STUART    1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

KEYS  07 

DRY  TOfiTUGAS 

KEY  WEST   «B  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAvERNIER 


2.8) 
2.*ll 
2.46 
2.09 


1.511 
5.o3 


3.291 

2.85 


2.02 
3.71 
1.61 


4  1 

5 

6 

7  1 

 L 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

 1 —  1 

13  I  14  1  IS 

1  1 

16  1 

17  I 

18 

19  1 

 65 

 44 

.19 

— r^- 
• : , 

•  1* 

.  56 

•  18 

,71 

"  59 

.33 

_ 

•  32 

.63 

•  15 

.41 

1.11 

.31 

■  10 

•  02 

.23 

•  32 

.07 

.16 

•  02 

.02 

.4  F 

.02 

.08 

.  56 

1 ,82 

.Oil 

•  02 

•  49 

■  40 

1 ,00 

.351 

•  25 

•  42 

2,78 

.70i 

•  21 

■  01 

•  46 

L»19 

•  69 

•  50 

.49 

.09 

•  33 

•  41 

2,59 

.71 

•  29 

•  12 

.51 

,07 

•  11 

•  07 

•  05 

"t  • 

•  45 

2,05 

* 5 ' 

•  02 

•  16 

■  24 

,07 

.43 

•  1  9 

01 

* 

05 

1,75 

,05 

•  24 

2,80 

.22 

'21 

*64 

,27 

"  22 

•ia 

2,'oO 

.  39 

•  15 

.30 

•  26 

.19 

.21 

•  47 

.02 

.20 

.15 

•  20 

_ 

•  63 

,  7 

02 

.11 

2!oO 

.46 

.  if, 

.08 

lis 

•  15 

.49 

.31 

.16 

.05 

•  23 

.01 

,2J 

.12 

•03 

•  31 

.09 

.30 

•  24 

.08 

,60 

•  27 

.19 

•  18 

01 

* 

"  9 

•  50 

•  92 

•  80 

.78 

.33 

.02 

.18 

•  09 

.06 

.  4  0 

T 

.08 

T 

.07 

•  12 

.08 

.01 

.14 

.05 

•  72 

1.73 

•  40 

.18 

.01 

.05 

.31 

.69 

2.10 

.27 

.35 

7 

.06 

.05 

T 

.15 

2.73 

.06 

.26 

•  21 

7 

.06 

•  IT 

I 

•  10 

.15 

.28 

.17 

T 

T 

.12 

T 

.13 

,24 

.04 

.13 

.01 

,08 

.12 

T 

.04 

.40 

•  03 

7 

.33 

.73 

.74 

25    26  27 


.24 
.18 
.80 
.20 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Is? 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

ie 

19 

to 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

21 

29  !  30  j  31 

■2  < 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I  N 

.08 

68 
45 

.10 

66 
37 

.06 

57 
47 

.05 

55 
49 

.08 

62 
48 

.16 
- 

66 
45 

.07 
31 
65 
4, 

.14 
46 

6 

41 

.11 

62 
65 
40 

.19 

82 
66 
42 

.'.a 

124 
64 
43 

.09 
47 

62 
39 

.03 
69 
67 
48 

.10 

72 
67 

45 

99 
69 
48 

.09 

72 

74 
38 

.20 
29 
65 
41 

.1, 

66 
66 

110 
68 

•  in 

i 

<"> 

63 

*' 

,or> 
32 

t 

.12 
35 
69 
37 

.16 
25 
69 
40 

•  09 

81 
64 

45 

.09 
42 
71 
41 

49 
68 

52 

.08 

73' 
59 
31 

.10 
39 
66 
41 

2.90B 
1753a 
66.0 
43.6 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

•  03 
73 

.08 

70 

.11 

32 

.02 

IOC 

.00 

96 

4  5 

•  08 
156 

.11 

62 

.13 

45 

.14 

•a 

.17 

137 

.  1  1 
3  8 

.Of 

92 

.19 

113 

.10 

117 

.19 
139 

1,4 

■4 
1. 

•  14 

9«J 

•J 

93 

.13 
119 

•ii 

.12 
n2 

.10 

121 

.12 
16 

95 

.15 

156 

3.528 
2762 

NORTH  02 

GAINESVILLE    3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•a 

75 
58 

.14 
20 
71 
43 

•oe 
10 

67 

50 

.03 
45 
62 
51 

.02 
20 
62 
94 

.27 
140 
67 
53 

.15 
70 
69 
47 

.19 

10s 

67 
41 

.07 
30 
63 
35 

.17 
10 
69 
42 

.14 

55 
69 

.11 

;o 

65 
32 

.10 

SO 
68 
40 

.09 
40 

72 
56 

.11 
29 
T3 
49 

.24 
1  li 
72 
35 

.16 

99 
79 
64 

.15 

105 
73 
59 

.21 

19! 
61 
47 

.20 

95 

64 

32 

•  13 
20 
65 
32 

.04 

29 
64 
42 

.  1' 

10 
66 
14 

.  12 

5 

.  g 
32 

.11 

70 

49 

•  14 

65 
71 
46 

•  09 

20 
70 
49 

.13 
119 
64 

4  0 

.16 
45 

67 
34 

3.41 
1560 
68.0 
44.9 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

•  16 

.  - 

20 

•  05 
0 

.:; 

20 

20 

•  22 

a» 

.05 
25 

.18 
85 

.12 

3: 

.10 
15 

.07 
25 

.10 
20 

.08 

30 

,06 
15 

.10 
49 

•22 
70 

•  14 

90 

.19 
80 

.21 
89 

•  14 
55 

•  13 
30 

.08 

19 

•  09 

10 

.  - 

19 

,0! 

.19 
60 

.0' 

10 

.11 

71 

.20 
55 

3.19 
1180 

SOUTH  CENTRAL  04 

BAY  LArE 

EVAP 

.13 

.17 

•  15 

.02 

.00 

•  13 

.08 

.22 

•  20 

.18 

.11 

.10 

.14 

.11 

•  17 

.  ' 

.29 

.23 

•25 

•00 

.09 

•  12 

•  14 

.10 

.17 

.13 

3.60H 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.15 

.15 

.15 

.30 

.25 

.00 

.10 

•  15 

.15 

•  08 

•  11 

•  15 

•  09 

.01 

.05 

.07 

•  02 

•  04 

•  10 

•  10 

.01 

.07 

.10 

3.02H 

VERO  8FACH  F A A  AP 

EVAP 

.16 

.10 

.02 

.22 

.Ml 

•  18 

.10 

.11 

.16 

.09 

.11 

.14 

.09 

•  14 

•  14 

•00 

•  15 

•  16 

•  07 

.  0  j 

•  14 

.11 

.17 

.02 

9.29H 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 

EVAP 

MA* 

MIN 

.17 

'•» 

.08 
48 

.15 
74 

52 

.02 
64 
56 

.00 
64 
58 

78 
56 

.18 
74 
54 

.21 
74 

52 

.17 

35 
36 

.13 
76 
40 

.06 
74 
40 

,27 
76 
42 

.13 
76 
42 

.10 

76 
46 

•  08 
•  1 
46 

.08 
80 
46 

.19 
82 
40 

.11 
'6 
92 

.21 

■{ 
52 

.22 

ao 
44 

•  16 

ao 

42 

.13 

H 

42 

*97 
-5 

•  19 

•  11 
72 
- 

.17 

76 

52 

.13 

76 
92 

02 
98 

.37 
62 
44 

4.04B 

74.6 

47.6 

CLEWISTON  U  S  f.NG 

EVAP 

MAX 

MIN 

.  ^4 

70 
62 

.09 
69 
96 

.  1  3 

69 
58 

.  T. 

65 
62 

.  )0 
64 
62 

70 
64 

.17 

73 
" 

.13 
71 
61 

.18 

>C 
65 

1  " 
56 

.  1  1 

52 

66 

.15 
67 
54 

. 

65 
34 

.13 
56 
58 

•  19 
72 
61 

.if 
71 
69 

.07 
79 
62 

•  06 
71 
62 

.13 
74 
64 

.  12 

ro, 
5? 

•20 
68 
** 

.11 

62 

92 

.01 
58 
40 

.  1  1 
65 
53 

,08 

65 
53 

.11 

72 
62 

,01 
TO 
62 

.  ■ 

74 
5  4 

.25 
75 
57 

3.06 
68.6 

99.1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
KIND 
MAX 
MIN 

.22 
66 
8*. 
66 

.16 
51 
80 
60 

.06 
110 
80 
-■' 

.19 
73 
80 
61 

.15 
164 
•0 
62 

•  10 
201 
76 
74 

,16 
63 
61 
66 

.20 

78 
66 

.15 
284 
66 

50 

.16 
85 
64 
52 

.11 
64 
78 
54 

.27 
130 
76 
53 

.17 
7. 

" 

.15 
58 
«- 
64 

.23 
116 
)< 

70 

.17 
162 

74 

•  20 
146 
84 
64 

191 
•4 
64 

.29 
109 
69 
68 

.25 
72 
74 
50 

.<"• 

103 
76 
50 

.07 
•1 
76 
96 

.21 
111 
79 
97 

.29 
131 

ie 

3( 

•  12 
33 

.11 
28 
81 
64 

.17 
111 
•6 
70 

.29 
196 

•a 

79 

.33 
163 
76 
56 

5.34 
9132 
79.8 

61.5 

MOORE  HAvEN  LOCK  . 

EVAp 

WIND 

MAX 
*  1 '. 

.10 

I* 
77 
57 

.14 
53 
75 
47 

.11 
63 
72 
47 

.02 
'1 
62 
64 

21 
62 
55 

.19 

113 
77 
61 

.13 
24 
76 
52 

.17 
101 
75 
52 

.18 

76 
66 
36 

•  11 
43 
64 
38 

.09 
26 
63 
46 

.20 
89 
74 
39 

'11 
67 
39 

.14 
99 
75 
47 

.16 
91 
II 
54 

.19 
99 
93 
90 

•  17 
96 
79 
49 

•  10 

l 

77 
49 

.J  - 

101 
'9 
35 

.16 

37 

44 

.  :  S 

41 
40 

.19 
92 
5  8 
>' 

•  04 
124 
5  5 
41 

•>*• 

67 
J'. 

•  U 
16 
70 
36 

.17 
104 
74 
90 

.12 
29 
77 
96 

.ia 

4' 

12 

99 

.23 
122 
78 
43 

4.08H 
1742 
72.1 
47.9 

TAM I AM I   TRL  *0  MI  BEND 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

■°, 

77 
59 

« 
75 
55 

.12 
25 
73 
59 

.03 
38 
69 
64 

.08 
39 
74 
65 

.  D  9 
21 
75 
70 

.09 
16 
76 
62 

. :  1 

37 
70 
64 

.15 

5 
66 

»9 

•09 
13 
63 
99 

,01 
5 
75 
56 

.14 

11 
?3 
91 

.13 
17 
79 
54 

.  1  1 

s 

.19 
24 
■2 
67 

•  11 
16 
70 
68 

.19 
91 
70 
61 

.12 
32 
•2 
67 

.19 
20 
■0 

5  5 

•  15 
8 

T2 
52 

.10 
T 
72 
48 

.09 
in 
70 
98 

.10 
T 
71 
91 

•  12 
4 
72 
46 

•  10 
21 
79 

St, 

.11 

81 
55 

.17 
92 
.1 
62 

•  17 
17 
84 

.23 
37 
74 
52 

3.93 
61. 
73.7 

9a.  a 

LOWER  EAST  C0A5T  06 

FT   LAUOEPDALE   EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.15 

2  ) 

.15 
63 

.14 
34 

.„ 

67 

.13 
39 

.19 

109 

.13 
36 

.17 
110 

.!• 

50 

.16 
39 

.10 

41 

,21 

66 

•r, 

•s 

.11 
J* 

•  d  .2! 
54  si 

.  :  : 
" 

.2t 
" 

.16 
*5 

36 

.10 

5  0 

.06 
69 

.17 
40 

•10 

■>«■ 

.17 
"f 

.19 

21 

•  17 

4) 

.26 

111 

4.40 
1644 

HIALEAH 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

31 
75 
f., 

.14 
47 
79 
53 

•  16 
30 
76 
53 

•  07 

'5 
5, 

67 
67 
63 

.14 

1'): 
7T 

,09 
28 
70 
60 

.18 

91 
79 
57 

.16 
97 
71 
43 

.  1  3 

1. 
S3 
42 

.06 

25 
62 
50 

.17 
47 
76 
47 

.12 
46 

70 
»' 

53 
78 

.07 
t- 
78 

.99 
33 
•9 

60 

.07 
76 
79 
60 

.19 
'9 
82 

•1 

.  1 
*1 
73 
50 

.16 

35 
72 
43 

.16 
26 
71 
46 

.03 
10 

68 

90 

.16 
93 
72 
43 

•  09 
27 
73 
43 

.10 
•0 
79 
57 

.19 
11 
•  1 
97 

.10 
90 
Bfc 
64 

.17 
117 
8' 
50 

3.84H 

1321 
73.6 
93.4 

MAX  AND  MIN   IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  Of    TEMPERATURE  Of  WATER   IN  PAN  AS  RECOROEO  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  Of  OBSERVATION. 

CLEWISTON  U.S.    ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK    1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCEO. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCEO. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


s—  t*mm*a  warn  kUmtog  lata  t»**** 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1964 


Day  Ol  Month 

irage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ft CRTH*EST  01 

APALACwlCOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
46 

59 
46 

54 
48 

56 
50 

62 
53 

65 
53 

62 
46 

51 
35 

61 
38 

61 
41 

59 
41 

51 
35 

63 
41 

62 
49 

63 
53 

61 

60 
42 

63 
53 

59 
45 

56 
37 

54 
39 

50 
38 

52 
35 

53 
36 

64 
44 

56 
42 

55 
51 

56 
43 

56 
40 

58.2 

Blount $ town  2  se 

MAX 
MIN 

56 
54 

63 
46 

64 
37 

67 
30 

54 

29 

63 
29 

67 
30 

53 
24 

60 

26 

68 
32 

64 
42 

69 
42 

59 
35 

67 
36 

67 
41 

61 
30 

57 
29 

54 
31 

52 
27 

54 

25 

60 
30 

67 
35 

70 
38 

51 
48 

54 
29 

60.8 
34,2 

CARRABFLLE   l  NNW 

MAX 
MIN 

65 
52 

60 
38 

55 
42 

57 
49 

62 
52 

68 
57 

64 
)8 

57 
31 

60 

30 

62 
29 

60 
44 

53 
26 

63 
32 

62 
49 

63 
45 

65 
44 

63 
38 

67 
55 

60 
43 

58 
31 

56 
31 

51 
36 

54 
28 

55 
26 

67 
44 

58 
37 

53 
46 

57 
48 

55 
30 

59.7 

CHIPLEv  3  E 

MAX 
MIN 

61 
49 

60 
33 

58 
43 

57 
47 

61 
50 

64 
46 

69 
42 

54 
29 

64 

32 

6  4 

33 

63 
39 

59 
26 

66 
37 

66 
41 

69 
46 

67 
41 

62 
36 

64 
49 

59 

40 

55 
32 

53 
32 

49 

35 

50 
25 

59 
27 

56 
38 

66 
35 

64 
48 

53 
47 

56 
29 

60.3 

CRESTVlEW  RADIO  WJSB 

MAX 
MIN 

60 
46 

59 
38 

60 
45 

5  6 
49 

59 
47 

62 

59 

40 

55 
29 

60 
32 

62 
»3 

60 
38 

52 
29 

62 
39 

61 
36 

66 
51 

61 
43 

63 
40 

57 
44 

65 
39 

56 
30 

51 
31 

52 
33 

59 
26 

61 

28 

60 
43 

64 
38 

52 
46 

60 
49 

63 
43 

59.3 

OE  FUNTAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
45 

59 
29 

55 
38 

56 
46 

61 

50 

64 
42 

66 
38 

52 
27 

64 

22 

66 
18 

59 
36 

59 
20 

65 
33 

65 

39 

66 
38 

65 
40 

61 
32 

63 
47 

59 
36 

57 
28 

53 
27 

50 

34 

54 
19 

60 

20 

55 
40 

66 
30 

56 
47 

57 
43 

64 
31 

59.9 
34,3 

FCUNTA  T  N   3  SSE 

MAX 
MIN 

63 
48 

66 
29 

56 
38 

57 
47 

63 
52 

65 
47 

68 
34 

53 
24 

63 
23 

67 
24 

59 
41 

62 
20 

69 
28 

66 
42 

69 
40 

63 
33 

68 

50 

62 

40 

57 
25 

55 
27 

54 
35 

54 
23 

60 
20 

64 
41 

67 
28 

67 
47 

61 

22 

62.1 

MARIANNA   IND  5CH00L 

MAX 
MIN 

61 
49 

60 
37 

56 
44 

67 
46 

61 
49 

62 
45 

66 
42 

49 

30 

63 
32 

67 
32 

61 

39 

59 
26 

66 
34 

65 
41 

68 
48 

67 
41 

62 
35 

61 

50 

58 
41 

53 
32 

52 
33 

49 
34 

50 
27 

59 
26 

56 
41 

66 
37 

65 
49 

52 
46 

59 
33 

59.7 
38.6 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

66 
45 

60 
34 

57 
44 

56 
47 

61 
50 

61 
45 

59 
41 

51 

28 

63 
33 

65 
J  3 

62 
38 

56 

68 
-»5 

67 
37 

68 
4 1 

69 

60 

62 

59 
39 

55 
29 

53 
32 

48 

33 

52 
24 

60 
27 

55 
40 

64 
32 

59 
50 

55 
45 

56 
29 

59.6 

MCNTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

63 
55 

63 
36 

59 
45 

56 

44 

62 
51 

68 
47 

71 
40 

59 
32 

67 
32 

72 
3- 

61 

58 
30 

68 

37 

64 
48 

71 
46 

64 
44 

64 
36 

72 
54 

64 

46 

60 
36 

70 
31 

51 
3* 

53 
28 

64 
26 

72 
46 

68 
42 

63 
47 

52 
47 

59 

32 

63.4 
40.3 

N I  CEVlLLE 

MAX 
MIN 

61 

39 

62 
32 

60 
32 

55 
47 

56 
50 

60 
47 

62 
38 

65 
29 

49 
30 

62 
29 

65 
29 

53 
23 

53 
35 

61 
41 

65 
42 

66 
40 

56 
36 

58 
38 

65 
38 

64 
39 

63 
32 

60 
26 

58 
25 

51 
24 

55 
31 

51 
30 

57 
35 

52 
49 

52 
26 

58.5 
34,9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

62 
50 

64 
39 

55 
44 

66 

50 

62 
53 

64 
53 

66 
42 

51 
34 

62 
32 

63 
35 

58 
44 

57 
27 

64 
39 

65 
44 

65 
48 

64 
44 

63 
37 

65 
51 

58 
45 

58 

38 

54 
36 

54 
37 

54 
30 

59 
31 

62 
38 

60 
35 

55 
49 

54 

47 

59 
31 

59.8 
40.8 

PENSACOLA  wB  AP 

MAX 
MIN 

QLINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

61 

52 

63 
35 

58 
44 

5  1 

46 

61 
50 

65 
45 

66 
40 

57 
32 

62 
30 

67 
31 

64 
40 

58 
28 

67 
33 

63 
44 

67 
46 

64 

62 
35 

64 
5  1 

62 
42 

54 

32 

53 

32 

50 
34 

51 
29 

58 
26 

65 
42 

67 
42 

66 
48 

53 
46 

60 
30 

60,9 
38.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

66 
52 

63 
39 

57 
46 

60 
48 

60 
51 

67 
50 

65 
42 

59 
33 

59 
31 

60 
36 

59 
44 

65 
29 

60 
40 

66 
48 

65 
47 

65 
44 

66 
37 

71 
55 

65 
49 

59 
34 

58 
32 

52 
37 

55 
30 

56 
26 

68 
43 

64 
41 

56 
48 

57 
42 

57 
38 

61.4 
41.1 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

66 
50 

67 
36 

60 
41 

67 

•.a 

62 
50 

69 
44 

69 
36 

59 
30 

65 
28 

68 

30 

60 
43 

60 
24 

65 
30 

67 
47 

65 
43 

66 
42 

67 
39 

70 
50 

64 
42 

59 
31 

57 
30 

54 
35 

56 
26 

61 

24 

69 
*1 

66 
36 

58 
45 

56 
49 

62 
28 

63.2 
37.9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
41 

62 
35 

56 
44 

59 
48 

62 
50 

67 
44 

68 
37 

51 
31 

63 
28 

64 

29 

54 
30 

58 
27 

64 
33 

63 
47 

68 

50 

60 
43 

64 
39 

67 

52 

60 
43 

55 
32 

53 
29 

49 

35 

51 
29 

59 
24 

68 
45 

67 
43 

51 
48 

55 
35 

59 
28 

60.0 
37.9 

ycuAui t  r u v ft 

MAX 
MIN 

64 

50 

65 
40 

57 
45 

57 
49 

64 
51 

66 
5  1 

72 

41 

52 
30 

63 
32 

68 
36 

58 
43 

60 
29 

69 
36 

66 
46 

68 
49 

67 
42 

65 
40 

66 
52 

59 
40 

57 
32 

55 
35 

5  3 
47 

53 
30 

57 
30 

64 
37 

68 
39 

53 
49 

59 
41 

60 
32 

61.6 
40,5 

WOOORUFF  OAM 

MAX 
MIN 

64 

33 

58 
35 

60 
36 

55 
46 

59 
48 

63 
47 

6  4 
42 

65 
36 

49 
34 

64 

33 

68 
34 

50 
28 

57 
29 

68 
36 

59 
44 

70 
46 

55 
37 

63 
36 

63 
43 

58 
37 

53 
36 

SO 
36 

48 
33 

50 
28 

58 
29 

63 
43 

66 
43 

51 
48 

54 
37 

58.8 
37,7 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 
HIN 

60 
56 

63 
45 

59 
51 

65 
53 

64 
52 

63 
55 

52 

60 
42 

60 
39 

59 
45 

69 
48 

57 
34 

66 
37 

68 
58 

66 
52 

63 
9  3 

76 
45 

66 
57 

61 
50 

55 
37 

59 
45 

54 
3T 

54 

37 

59 
36 

62 
48 

57 
46 

55 
50 

61 
51 

59 
39 

61.4 
46,6 

CROSS  CITY  2 

MAX 
HIN 

67 
56 

65 
38 

56 
47 

62 

4<) 

64 

52 

67 
52 

6a 

4  0 

64 
37 

61 
31 

65 

33 

62 
41 

58 
27 

68 
33 

67 
54 

74 
48 

64 
51 

70 
39 

70 
58 

62 
47 

59 
31 

60 
29 

54 
38 

57 
32 

64 
26 

62 
45 

63 
51 

60 
40 

63 
49 

60 
29 

63.3 
41.5 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

71 

60 

64 
44 

63 
51 

63 

54 

67 

55 

69 
55 

73 
50 

72 
39 

62 
39 

6B 
39 

60 
44 

59 
39 

70 

39 

66 
51 

80 
44 

70 
56 

69 
47 

70 
56 

65 
51 

59 
39 

59 
39 

54 
41 

55 
37 

63 
33 

73 
46 

65 
45 

59 
45 

68 
54 

58 
38 

65.3 
45,9 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
56 

60 
38 

56 
50 

57 
51 

62 
51 

71 
51 

72 
4  3 

66 
36 

62 
32 

61 
<6 

56 
41 

51 
35 

71 
36 

67 
52 

69 
49 

70 
50 

58 
42 

69 
53 

67 
47 

60 
35 

59 
34 

53 
37 

58 
34 

57 
29 

75 
46 

70 
43 

57 
41 

64 
51 

54 

32 

62.9 
42.4 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

70 
57 

66 
36 

63 
51 

64 

51 

64 
53 

69 
54 

71 
44 

67 
37 

61 
32 

67 
38 

66 
44 

60 
30 

68 
39 

69 
56 

77 
47 

re 

54 

71 
44 

71 
60 

65 
48 

59 
31 

58 
30 

56 
40 

56 
33 

63 
29 

72 
-8 

66 
44 

66 
43 

65 

80 

60 
31 

65,8 
43,2 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
48 

64 

37 

60 
50 

63 

50 

67 
53 

69 
53 

70 
44 

53 
35 

61 
32 

68 
41 

55 
37 

60 
29 

68 
35 

68 
44 

78 
44 

70 
47 

70 
43 

69 
54 

62 
■•5 

59 
33 

58 
31 

49 
40 

56 
32 

62 
29 

70 

47 

66 
44 

56 
42 

65 
45 

59 
32 

63,6 
41,2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

68 
54 

65 
36 

63 
44 

65 
~  7 

63 
50 

69 
47 

70 
40 

67 
34 

60 
29 

68 
33 

67 
37 

57 
27 

69 
32 

67 
53 

78 
37 

74 
48 

64 
38 

68 
50 

65 
44 

57 
31 

56 
27 

54 
37 

55 
28 

62 
24 

72 
39 

66 
42 

60 
39 

6  1 
48 

59 

29 

64,4 
38.8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

68 

68 

66 
40 

64 
49 

64 
52 

68 
52 

68 

50 

52 
36 

67 
52 

65 
44 

56 
29 

68 
36 

67 
54 

75 
47 

73 
41 

69 
56 

62 
47 

58 
35 

57 
31 

53 
39 

60 
29 

65 
48 

65 
45 

65 
44 

62 
48 

59 
3  1 

63.8 
43,7 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 
HIN 

69 
8  9 

60 
41 

58 
50 

60 
52 

67 
53 

68 
55 

69 
47 

53 
37 

60 
36 

65 
42 

53 
39 

53 
33 

70 
39 

63 
48 

77 
49 

71 
46 

61 
42 

70 
54 

6  2 
46 

57 
39 

56 
33 

48 

38 

55 
34 

60 
29 

7  i 
45 

60 
44 

56 
46 

63 

44 

55 
35 

61.8 
42.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

HAX 
MIN 

7  1 

50 

57 
43 

58 
52 

58 
53 

60 
53 

69 
54 

71 
4  6 

58 
37 

57 
36 

60 
44 

55 
44 

52 
37 

•0 

40 

62 
51 

68 
49 

73 
51 

70 
46 

71 
55 

63 
4  9 

57 
39 

56 
36 

60 
39 

55 
35 

32 

75 

80 

62 
45 

66 
44 

73 
49 

57 
36 

62.6 
44.7 

JASPER  3  SE 

MAX 
HIN 

46 
56 

70 
34 

60 
42 

61 
45 

63 
51 

69 
50 

69 
40 

61 
34 

62 
30 

69 

33 

65 
42 

57 
28 

70 
34 

67 
50 

78 
43 

69 
4  7 

65 
37 

72 
52 

67 
46 

59 
33 

55 
30 

51 
36 

54 
29 

62 
25 

71 
42 

64 
42 

64 
47 

56 

43 

61 

64.0 
39.7 

LAKE  CITY  2  E 

HAX 
HIN 

66 

56 

64 
39 

60 
45 

64 
47 

62 
50 

67 
5  1 

69 
42 

64 
35 

60 
34 

68 
36 

63 
42 

55 
30 

6H 
3  1 

67 
51 

75 
43 

'2 
80 

67 
39 

68 
52 

bl 
46 

57 
34 

56 
31 

53 
36 

55 
31 

61 

28 

70 
44 

63 
42 

61 
45 

58 
48 

59 
32 

63.2 
41.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

*l 

5  5 

63 
38 

62 
46 

63 
47 

63 
50 

68 
52 

69 

4  0 

64 
34 

61 

32 

6  7 

33 

63 
42 

58 
29 

69 
3  1 

66 
51 

75 
43 

70 
-g 

66 
37 

68 
52 

66 
45 

58 
32 

55 
29 

51 
37 

53 
32 

60 
26 

68 
43 

66 
42 

64 
42 

66 
49 

60 
30 

63.3 
40.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

63 
47 

62 
38 

55 
43 

5d 
*  4 

63 
50 

68 
48 

69 
43 

58 
33 

62 
33 

67 
SB 

52. 
41 

55 
28 

68 

38 

63 
48 

76 
45 

68 
46 

63 
37 

72 
51 

61 
44 

56 
34 

53 
32 

49 
35 

52 
29 

60 
29 

70 
4  2 

64 
42 

50 
46 

53 

4  4 

57 
31 

61.0 
40,0 

MAYO   5  NW 

MAX 
MIN 

67 
44 

67 
37 

56 
43 

55 

48 

63 
51 

68 
49 

6  8 
18 

60 
40 

58 
29 

6  7 
1  1 

55 
43 

55 
25 

68 
3  3 

68 
44 

75 
53 

'6 
47 

67 
36 

68 
54 

62 
44 

58 
34 

56 
28 

50 
36 

54 
29 

60 

23 

67 

52 

66 
41 

55 
42 

56 
48 

59 

29 

62.5 
39,7 

MELROSF 

MAX 
MIN 

72 
5  8 

67 
44 

61 
50 

6  ) 
5  1 

64 
59 

70 
52 

•  1 
45 

66 
40 

63 
35 

68 
43 

64 
44 

63 
35 

1  1 

39 

70 
50 

80 
46 

72 
54 

70 
44 

70 
57 

66 

58 

56 

53 

60 

67 

74 

67 

61 

66 

62 
36 

66.1 
44,8 

PAL A  TK A 

MAX 
MIN 

V 

( 1 

63 
42 

63 
52 

63 
54 

68 
54 

70 
55 

74 
-  J 

66 
40 

61 
38 

6  7 
-0 

55 
45 

58 
34 

70 
41 

65 
52 

78 
48 

6 ; 

70 
48 

70 
58 

65 
86 

58 
39 

60 
36 

55 
41 

59 
36 

60 
34 

73 
48 

65 
45 

56 
48 

69 
52 

57 
37 

65.0 
46.2 

PERRY 

MAX 
MIN 

68 
5! 

65 
38 

62 
45 

62 

41 

64 
54 

69 
51 

68 
40 

62 
35 

60 
30 

72 
32 

68 
43 

58 
26 

64 

35 

66 
50 

73 
45 

69 
48 

69 
36 

74 
53 

63 
-8 

58 
33 

58 
30 

52 
37 

55 
30 

63 
25 

70 

82 

66 
43 

57 
44 

58 
48 

62 
30 

63.9 
40.4 

S«m  Rcfaranc*  NotM  Following  Sutton  lnd« 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  196* 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SAINT  AUGUST INE 

MAX 
MIN 

74 
59 

66 
41 

63 
51 

60 
54 

63 
54 

70 
54 

73 
46 

67 
38 

60 
34 

64 

39 

62 

44 

54 
36 

71 
38 

66 
51 

72 
50 

73 
55 

65 

48 

73 
33 

69 
30 

60 
37 

59 

33 

51 
40 

56 
35 

59 
31 

74 
49 

65 
45 

63 
44 

69 
54 

36 
34 

64,7 
44,7 

STARKE 

MAX 
MIN 

68 
55 

66 
39 

63 
41 

63 
49 

65 
51 

67 
55 

64 
52 

65 
34 

60 
33 

62 
33 

60 
36 

56 
31 

68 
35 

68 
36 

75 
43 

72 
40 

74 
41 

68 
51 

65 
65 

56 
35 

56 
31 

50 
38 

53 
33 

65 
27 

71 
41 

65 
44 

63 
42 

63 
47 

63 
31 

63.9 
40.7 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 
MIN 

70 
52 

68 
41 

69 
28 

68 

32 

67 
28 

66 
29 

65 
24 

68 
43 

66 
48 

68 

32 

69 
34 

68 

33 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

64 
56 

65 
34 

67 
37 

66 
45 

68 
49 

69 
52 

70 
43 

63 
37 

59 
31 

67 
39 

64 
40 

59 
26 

69 
35 

70 
37 

75 
49 

70 
53 

71 
41 

68 
57 

62 
47 

57 
29 

58 
30 

58 
39 

55 
31 

62 
28 

70 
48 

66 
41 

68 
38 

59 

33 

66 
30 

65.0 
39.8 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
61 

66 
40 

64 

50 

65 
55 

74 
58 

70 
56 

73 
49 

65 
43 

60 
35 

68 
38 

63 
36 

62 
29 

72 
33 

68 
54 

83 
49 

78 
56 

75 
48 

75 
69 

64 
46 

58 
32 

60 
30 

58 
41 

57 
36 

64 

30 

76 
43 

66 
46 

65 
44 

72 
54 

62 
33 

67.4 
44.3 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

73 
52 

67 
45 

69 
52 

58 
52 

62 
57 

7* 
60 

63 
55 

70 
45 

53 
42 

58 
45 

61 
47 

59 
32 

63 
35 

66 
41 

63 
52 

60 
53 

66 
44 

75 
50 

73 
54 

61 
38 

53 
37 

s» 

39 

53 
37 

56 
34 

62 
40 

66 
49 

59 
47 

71 
52 

38 

63.5 
43.7 

BROOKSvILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

72 
5* 

66 
44 

60 
50 

60 
54 

72 
56 

70 
57 

71 
53 

67 
40 

59 
38 

68 
44 

68 
47 

62 
35 

71 
42 

68 
57 

80 
51 

75 
56 

75 
44 

75 
61 

63 
51 

59 
37 

62 
41 

62 
40 

56 
36 

65 
37 

72 
49 

67 
45 

64 
45 

72 
53 

40 

67,0 
46.9 

BLSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

72 
60 

65 
43 

57 
55 

60 
55 

75 
58 

70 
57 

72 
48 

67 
42 

61 
34 

68 
40 

61 
38 

61 
27 

72 
38 

67 
55 

82 
53 

79 
55 

74 
42 

73 
61 

63 
47 

59 
33 

62 
30 

60 
41 

57 
36 

63 
30 

75 
49 

69 
40 

65 
44 

71 
37 

32 

67.0 
44.1 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

71 
60 

67 
48 

60 
53 

60 
55 

75 
59 

70 
59 

70 
52 

71 
4b 

58 
40 

67 
43 

65 
42 

64 
36 

70 
43 

65 
57 

81 
50 

77 
51 

74 
47 

74 
60 

62 
53 

58 

40 

61 
37 

55 
44 

57 
39 

65 
34 

75 
49 

65 
45 

62 
47 

72 
58 

38 

66.7 
47.7 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
60 

65 
46 

70 
44 

62 
56 

61 
57 

68 
56 

67 
50 

74 
58 

59 
40 

56 
44 

62 
43 

59 
39 

60 
43 

71 
56 

65 
56 

69 
54 

70 
53 

69 
58 

74 
49 

61 

37 

56 
35 

58 
41 

49 
43 

53 
36 

63 
48 

74 
44 

53 
45 

70 
52 

41 

64.2 
47,7 

DAYTONA  BEACH  nB  ap 

MAX 
MIN 

72 
56 

63 
47 

66 
55 

65 
58 

70 
61 

70 
58 

73 
51 

66 
42 

57 
41 

62 
43 

60 
43 

57 
37 

72 
40 

62 
55 

80 
58 

70 
54 

70 
54 

75 
58 

63 
50 

59 
37 

59 
36 

51 

44 

56 
38 

59 
35 

77 
51 

60 
46 

63 
46 

73 
50 

40 

63.0 
47,7 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

72 
62 

66 
44 

67 
44 

66 
55 

76 
58 

70 
58 

72 
50 

67 
44 

58 
38 

65 
41 

62 
38 

64 
33 

74 
39 

'0 
38 

81 
38 

75 
57 

75 
46 

75 
60 

64 

51 

61 
34 

66 
33 

»7 
35 

67 
34 

69 

37 

73 
45 

71 
41 

69 
45 

73 
56 

33 

68.5 
44,4 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

72 
59 

68 
47 

67 
50 

66 
54 

73 
56 

71 
58 

75 
50 

71 
42 

61 
38 

68 
37 

66 
45 

63 
31 

72 
41 

69 
58 

74 
53 

JO 
53 

73 
47 

72 
63 

68 
51 

63 
38 

61 

33 

56 
40 

56 
37 

62 
34 

73 
51 

67 
41 

63 
46 

66 
53 

34 

67.3 
46.2 

LAKE  H1AWASSE 

MAX 
MIN 

75 
61 

74 
45 

70 
53 

62 
5  I 

62 
58 

62 
58 

77 
58 

72 
53 

73 
44 

52 
38 

60 
41 

66 
38 

66 
32 

63 
38 

72 
43 

80 
50 

76 
44 

72 
44 

72 
44 

68 
38 

55 
33 

58 
40 

45 
42 

53 
38 

62 
32 

65 
49 

74 
49 

66 
47 

36 

66,3 
44,9 

LISBON 

MAX 
MIN 

71 
54 

67 
42 

64 
51 

63 
55 

74 
58 

66 
57 

71 
50 

63 
43 

61 
39 

67 
42 

64 
43 

63 
32 

72 
40 

69 
56 

80 
52 

77 
56 

73 
43 

72 
62 

63 
49 

59 
36 

61 
35 

61 
40 

57 
38 

62 
35 

75 
50 

67 
45 

64 
46 

71 
56 

35 

66.9 
66.2 

OCALA 

MAX 
MIN 

70 
60 

69 
44 

64 
51 

63 
53 

73 
55 

69 
56 

72 
50 

68 
40 

68 
37 

68 
40 

65 
46 

62 
32 

70 
41 

69 
57 

81 
50 

79 
56 

74 
46 

74 
61 

66 
49 

60 
37 

61 
35 

62 
39 

58 
36 

65 
36 

72 
49 

69 
45 

69 
47 

72 
52 

63 
37 

68.1 
46.1 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
56 

68 
35 

60 
48 

63 
52 

72 
54 

70 
54 

74 
45 

58 
40 

61 
31 

70 
32 

58 
43 

63 
26 

73 
32 

68 
55 

83 
46 

75 
53 

76 
42 

70 
39 

63 
47 

60 
29 

61 
27 

51 
38 

57 
31 

65 
28 

72 
43 

68 
43 

58 
42 

71 
51 

64 

29 

66,  3 
41.8 

ORLANDO  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
54 

68 

48 

63 
53 

62 
57 

76 
60 

73 
57 

71 
53 

70 
45 

61 
41 

67 
47 

68 
44 

65 
39 

73 
44 

65 
56 

81 
55 

71 
52 

74 
48 

78 
60 

64 
30 

60 
42 

64 
40 

51 
46 

60 
41 

67 
39 

78 
50 

67 
49 

65 
50 

73 
51 

42 

67.9 
48.7 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

71 
47 

69 
36 

61 
51 

61 
55 

75 
58 

71 
58 

71 
53 

70 
44 

72 
38 

71 
46 

62 
41 

66 
34 

72 
42 

66 
56 

82 
50 

/4 
52 

78 
44 

75 
57 

63 
38 

56 
37 

65 
36 

54 
39 

58 
34 

68 

35 

76 
40 

69 
48 

64 
48 

71 
54 

40 

68.1 
43.2 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

74 

63 

66 
49 

64 

53 

64 
55 

77 
59 

73 
60 

74 

50 

65 
44 

61 
39 

67 
44 

65 
41 

62 
36 

73 

40 

69 
58 

80 
53 

77 
56 

71 
50 

76 
59 

64 

52 

61 
40 

61 
35 

59 
43 

57 
39 

64 

37 

77 
45 

70 
47 

65 
46 

72 
58 

40 

67.9 
48.0 

TITUSVILLE  2  H 

MAX 
MIN 

74 
62 

66 
45 

66 
53 

63 
57 

76 
59 

74 
60 

73 
52 

73 
46 

59 
40 

66 
40 

70 
38 

62 
35 

71 
49 

67 
53 

78 
56 

72 
56 

74 
49 

81 
63 

64 
49 

60 
36 

59 
37 

52 
47 

59 

37 

64 

33 

78 
49 

71 
49 

64 
43 

73 
33 

39 

67,9 
47,8 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

77 
59 

68 
48 

64 
55 

63 
58 

77 
60 

80 
61 

72 
51 

73 
49 

62 
33 

65 
42 

75 
41 

65 
35 

75 
45 

78 
56 

83 
54 

76 
56 

r  7 

47 

80 
60 

66 
52 

63 
40 

63 
34 

58 
45 

60 
38 

67 
33 

76 
51 

71 
43 

71 
49 

75 
60 

70 
41 

70.7 
48.1 

BARTOW 

MAX 
MIN 

75 
55 

68 
49 

61 
51 

62 
52 

74 
58 

73 
58 

70 
53 

74 
46 

62 
39 

65 
44 

69 
42 

64 
34 

70 
43 

72 
56 

82 
50 

84 

52 

76 
38 

71 
54 

64 
54 

59 
37 

70 
36 

70 
42 

62 
39 

72 
35 

71 
51 

72 
46 

70 
47 

72 
59 

63 
33 

69.6 
46.7 

8RADENT0N  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
62 

67 
50 

62 
54 

61 
57 

73 
60 

70 
59 

70 
52 

64 
48 

58 
44 

65 
43 

68 
41 

66 
38 

73 
43 

69 
57 

80 
52 

66 
55 

76 
48 

76 
60 

60 
55 

55 
44 

64 

37 

56 
44 

36 
41 

63 

33 

71 

44 

62 
31 

78 
46 

70 
59 

65 
43 

66,7 
49,0 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

70 
57 

65 
49 

60 
53 

60 
58 

72 
59 

70 
61 

72 
57 

70 
42 

36 
44 

67 
47 

65 
45 

61 
35 

69 
46 

65 
59 

77 
53 

71 
55 

74 
47 

72 
60 

61 
56 

59 
41 

60 
39 

53 
42 

53 
40 

63 
36 

72 
47 

63 
51 

73 
49 

69 
57 

65 
40 

65.8 
49,  1 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

75 
69 

70 
46 

65 
53 

63 
59 

75 
60 

75 
60 

83 
53 

74 
48 

56 
37 

62 
39 

72 
46 

63 
34 

73 
39 

82 
54 

82 
55 

73 
44 

81 
56 

64 
52 

62 
33 

65 
34 

78 
44 

67 
45 

74 
59 

70 

52 

71.0 
48.8 

FELLSMERE  *  W 

MAX 
MIN 

76 
55 

74 
45 

69 
54 

63 
54 

75 
60 

74 
65 

74 
53 

70 
50 

61 
38 

64 
46 

68 
45 

66 
36 

74 
43 

72 
56 

84 

56 

8  1 
52 

74 
46 

82 
61 

80 
50 

66 
41 

66 
42 

62 
46 

40 

39 

42 

48 

30 

60 

68 
58 

71,2 
49.3 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 
MIN 

77 
57 

72 
46 

64 
53 

64 

57 

75 
59 

75 
62 

72 
52 

74 
49 

59 
37 

65 
44 

74 
43 

76 
48 

78 
54 

77 
55 

81 
53 

75 
56 

75 
47 

80 
60 

65 
50 

61 
41 

64 

36 

60 
45 

60 
39 

67 
33 

80 
40 

69 
49 

74 
49 

78 
58 

65 
62 

70.9 
48.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

77 
54 

67 
47 

67 
59 

65 
60 

76 
60 

7* 
55 

73 
53 

75 
41 

59 
38 

64 
46 

74 
45 

65 
39 

71 
46 

80 
55 

78 
62 

75 
54 

'3 
63 

83 
39 

65 
49 

62 
43 

60 
40 

58 
48 

60 
41 

65 
38 

80 
50 

66 
49 

75 
50 

82 
54 

65 
46 

70.1 
49.8 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

75 
61 

69 
48 

62 
53 

63 
57 

77 
59 

73 
61 

70 
52 

62 
48 

59 
38 

63 
43 

73 
42 

65 
35 

73 
43 

75 
57 

82 
53 

78 
53 

74 
46 

78 
61 

64 

53 

60 
40 

62 
37 

60 
45 

60 
42 

65 
34 

75 
50 

73 
46 

70 
50 

73 
60 

64 
40 

68.9 
48.3 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

lake  Alfred  exp  sta 

MAX 
MIN 

63 
57 

60 
55 

75 
57 

70 
59 

69 
51 

63 
45 

60 
36 

64 
43 

67 
42 

64 
33 

70 
45 

68 
56 

79 
50 

70 
65 

74 
46 

77 
59 

62 
52 

58 
38 

62 
34 

58 
41 

58 
33 

65 

33 

74 
45 

70 
43 

65 
47 

70 
59 

62 
40 

66.6 
46.5 

LAKELAND  MB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
51 

66 
50 

53 

56 

60 

56 

7  3 
55 

70 
42 

59 
41 

64 
47 

67 
43 

61 
37 

71 
46 

67 
55 

80 

52 

68 
49 

73 
49 

77 
58 

61 
51 

36 
42 

61 
62 

51 
42 

58 
40 

64 

39 

73 
51 

69 
47 

69 
51 

73 
48 

60 
44 

66.5 
48.2 

LAKE  PLACID  2  SN 

MAX 
MIN 

79 
56 

71 
45 

63 

55 

63 
57 

77 
61 

73 
63 

75 
50 

73 

40 

66 
42 

75 
42 

67 
38 

74 
41 

81 

55 

85 
53 

'9 
59 

'6 
46 

82 

62 

66 
54 

64 
44 

65 
38 

57 
47 

62 
41 

69 

32 

80 
46 

73 
49 

85 
49 

77 
59 

66 
39 

72.3 
48.7 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

77 
61 

71 
48 

67 
56 

63 
58 

75 
60 

75 
63 

71 
54 

73 
50 

59 
39 

62 
40 

75 
45 

64 
38 

75 
46 

73 
55 

77 
59 

75 
50 

74 
51 

72 
50 

81 
52 

64 
40 

60 
38 

57 
47 

60 
41 

62 
38 

78 

52 

76 
47 

66 
48 

75 
61 

63 
40 

69.7 
49.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
62 

68 
48 

67 
54 

62 
57 

75 
60 

74 
60 

70 
52 

74 
47 

59 
35 

62 
42 

70 
39 

63 
32 

73 
44 

72 
56 

82 
52 

80 
56 

73 

44 

80 
61 

63 
51 

64 
39 

62 
34 

60 
43 

58 

37 

64 

33 

75 
47 

73 
41 

70 
47 

73 
60 

62 
38 

69.1 
47,3 

S—  R*l«r«nc«  Not* 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1964 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 
MIN 

75 
55 

74 
45 

62 
54 

63 
56 

75 
60 

70 

53 

72 
49 

si 

38 

65 
41 

74 
34 

65 
36 

74 
44 

76 
53 

»] 

46 

76 
49 

78 
49 

63 
41 

59 

35 

64 

37 

59 
30 

65 
35 

72 
49 

70 
48 

80 
54 

72 
40 

69.8 
45.2 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

73 
61 

77 
49 

70 
49 

63 
58 

65 
57 

72 
63 

72 
58 

73 
54 

57 
41 

se 

45 

64 

50 

74 
42 

81 
56 

74 
58 

75 
48 

73 
48 

76 
56 

72 
48 

63 
43 

65 
45 

65 
46 

58 

44 

64 
41 

75 
53 

70 
54 

79 
60 

69 
46 

69.5 
50.9 

PARR  I 

MAX 
MIN 

77 
63 

70 
49 

72 
54 

62 
57 

75 
61 

72 
60 

71 
5« 

73 
48 

62 
38 

70 
43 

70 
41 

69 
33 

75 
44 

72 
57 

81 
51 

79 
56 

76 
45 

80 
61 

65 
54 

62 
41 

68 
35 

66 
44 

61 
38 

7  0 

32 

74 
48 

72 
46 

81 
47 

80 
61 

65 
36 

71.3 
48.2 

plant  city 

MAX 
MIN 

76 
61 

72 
48 

69 
53 

6  1 
So 

76 
59 

73 
59 

7  0 
52 

64 

61 
35 

68 
-3 

68 
42 

66 
30 

73 
4  2 

70 
57 

82 
49 

78 
55 

77 
44 

78 
60 

64 
50 

60 
38 

65 
32 

62 
42 

59 
35 

68 
31 

74 
48 

72 
43 

70 
46 

72 
60 

65 
35 

69.4 
46.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

72 
62 

67 
52 

64 
56 

70 

on 

60 
60 

70 
61 

SS 
58 

68 
50 

50 
44 

56 
48 

65 
51 

58 
42 

62 
50 

70 
58 

62 
51 

76 
50 

73 
60 

60 
55 

55 
45 

61 
43 

53 
43 

53 
40 

53 
41 

63 
46 

70 
53 

64 
51 

75 
54 

67 
49 

63 
44 

63.7 
50.9 

Sarasota 

MAX 
MIN 

75 
53 

66 
48 

72 
54 

66 
57 

73 
56 

78 
61 

71 
65 

72 

47 

62 
36 

66 
42 

70 
41 

66 
34 

74 
42 

70 
58 

80 
52 

75 
54 

77 
49 

75 
57 

64 
51 

70 
43 

65 
36 

63 
44 

60 
39 

64 

32 

71 
40 

66 
51 

78 
47 

76 
57 

64 

36 

70.1 
47,4 

TAMPA   *B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
52 

70 
49 

62 
54 

63 
58 

74 
62 

71 
61 

71 
54 

58 
42 

61 
40 

67 
-7 

67 
40 

66 
33 

71 
43 

67 
57 

77 
52 

67 
46 

76 
46 

73 
59 

62 
54 

58 
39 

65 
37 

53 
43 

57 

37 

64 
35 

73 
48 

66 
49 

68 
52 

70 
49 

65 
36 

66.7 
47.4 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

75 
53 

'75 
47 

69 
46 

60 
51 

62 
56 

73 
58 

68 
54 

73 
44 

50 
42 

62 
43 

69 
46 

63 
32 

62 
37 

69 
46 

66 
50 

80 
54 

61 
45 

76 
47 

74 

53 

60 
41 

54 
36 

58 
41 

52 
38 

52 
33 

61 

37 

73 

50 

59 
45 

72 
53 

65 
38 

65.3 
45,4 

VENICE 

MAX 
MIN 

69 
63 

69 

50 

65 
55 

6  3 

58 

71 
61 

70 
62 

72 
56 

70 
52 

62 
38 

66 
46 

70 
44 

67 
37 

72 
46 

71 

60 

77 
56 

72 
56 

77 
49 

72 
59 

64 
58 

61 
42 

65 
37 

60 
48 

59 
40 

63 
34 

69 
48 

65 
53 

76 
52 

72 
64 

65 
40 

68.1 
50.5 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
55 

65 
49 

66 
59 

64 

SO 

74 
62 

72 
58 

73 
54 

74 
43 

56 
40 

63 
47 

73 
46 

64 
39 

73 
49 

77 
58 

77 
61 

75 
55 

72 
55 

82 
61 

64 
52 

60 
44 

59 
39 

56 
49 

59 
42 

63 
40 

78 

57 

65 
49 

73 
49 

80 
54 

63 
48 

68,8 
50,8 

WAUCHUl A  2  N 

MAX 
MIN 

76 
51 

68 
48 

66 

55 

62 

58 

76 
60 

72 
62 

71 
51 

75 
38 

62 
35 

65 
44 

73 

40 

65 
34 

75 
41 

76 
55 

84 

52 

ao 

57 

78 
46 

82 
57 

65 
51 

61 
40 

64 
34 

62 
44 

61 

39 

69 
32 

75 
46 

72 
43 

72 
48 

73 
60 

70.7 
47.2 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 
47 

65 
54 

61 
SL 

75 
58 

71 
59 

68 
51 

74 
45 

62 
35 

64 
*  1 

67 
39 

63 
32 

72 
41 

69 
54 

82 
50 

74 
50 

79 
46 

78 

59 

65 
49 

59 
39 

61 

33 

62 
40 

62 
38 

79 
39 

75 
51 

83 
40 

69 
45 

70 
58 

63 
42 

69,4 
46.3 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 

55 

78 
48 

73 
53 

70 
56 

68 

60 

81 
61 

76 

49 

78 
52 

60 
35 

se 

4  2 

66 
46 

75 
36 

69 
41 

75 
46 

81 
53 

83 
61 

7ft 

49 

77 
57 

85 
56 

67 
44 

60 
37 

66 
42 

59 
44 

60 
31 

69 
39 

82 
49 

69 
52 

86 
62 

85 
44 

72,8 
48.3 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 
MIN 

77 
49 

76 
55 

71 
58 

65 
59 

79 
64 

76 
67 

B  0 
57 

74 

76 
49 

70 
41 

75 
46 

82 
57 

62 
59 

79 
67 

77 
51 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

7b 

5  9 

74 
53 

68 
58 

67 
59 

82 
63 

76 
68 

76 
51 

63 

55 

60 
40 

65 
44 

78 
48 

70 
46 

76 
42 

82 
54 

84 
54 

72 
66 

77 

52 

86 
61 

68 
60 

67 
52 

68 
47 

56 
48 

63 
47 

66 
37 

83 
45 

70 
53 

86 
51 

83 
70 

71 
49 

72.9 
52.8 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

71 
63 

68 

55 

67 
59 

64 
60 

74 
63 

70 
65 

73 
58 

70 
52 

60 
47 

65 
50 

72 
58 

67 
44 

71 
51 

72 
62 

76 
56 

72 
61 

78 
53 

74 
62 

64 

57 

61 
51 

63 
48 

60 
51 

60 
47 

60 
45 

70 
49 

65 
53 

75 
56 

73 
61 

66 
49 

68.3 
54.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

7? 
56 

77 
56 

69 
50 

66 
59 

66 
59 

82 
66 

79 
51 

81 
53 

60 
42 

61 
46 

63 
50 

75 
46 

65 
50 

77 
52 

83 
59 

86 
63 

75 
58 

78 
60 

84 

56 

66 
47 

63 
40 

62 
47 

57 
45 

60 
37 

65 
44 

80 
50 

68 
51 

86 
65 

83 
50 

72,2 
52.1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

80 
S3 

71 
43 

69 
54 

64 
56 

81 
57 

76 
58 

79 
49 

76 
50 

62 
34 

64 
40 

76 
43 

67 
33 

76 
43 

81 
49 

85 
53 

77 
60 

79 

44 

84 
32 

77 
51 

64 
41 

66 
33 

63 
39 

70 
31 

81 
41 

75 
39 

86 
53 

84 
56 

66 
40 

74.3 
45.5 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

78 

60 

76 
49 

75 
56 

69 

62 

78 
65 

77 
68 

80 
58 

74 
57 

63 
40 

66 
45 

76 
50 

73 
40 

76 
49 

78 
57 

81 
62 

79 
66 

83 
52 

80 
67 

73 
59 

60 
48 

70 
40 

64 

55 

66 
44 

69 
39 

72 
51 

75 
51 

82 
57 

7S 

60 

71 
45 

73.9 
53.5 

FLAMINGO   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

76 
62 

76 

53 

76 
56 

74 
56 

76 
66 

75 
68 

72 
57 

76 
58 

63 
43 

68 
46 

77 
54 

74 
45 

73 
47 

77 
54 

79 
59 

80 
70 

no 

60 

79 
58 

78 
63 

66 
48 

66 
42 

72 
58 

68 
48 

75 
39 

77 
48 

76 
56 

78 
62 

79 
64 

73 
51 

74.4 
54.9 

FORT  MyERS  W8  AP 

MAX 
MIN 

78 
56 

72 
50 

71 
57 

64 

60 

77 
63 

73 
59 

79 

SS 

73 
44 

62 
42 

67 
50 

75 
49 

69 
40 

76 
47 

79 
57 

83 
59 

75 
56 

80 

5  0 

61 
58 

66 
54 

62 
48 

66 
42 

53 
51 

62 
45 

68 
38 

76 
55 

74 
51 

83 
58 

8  0 
56 

68 
45 

72,3 
51.6 

IND I ANTOWN 

MAX 
MIN 

76 
45 

79 
46 

73 

40 

65 
51 

66 
56 

80 
59 

73 
51 

76 
50 

65 
36 

61 
42 

65 
45 

75 
38 

68 
43 

75 
55 

81 
56 

81 
60 

76 
48 

75 
51 

85 
55 

73 
41 

61 
36 

65 
40 

58 
40 

61 
34 

71 
43 

81 
46 

75 
41 

8  5 
51 

72.4 
46.5 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

78 
56 

79 
44 

72 
52 

64 
S7 

80 
61 

76 
54 

75 
51 

60 
52 

62 
36 

66 
45 

78 
45 

68 
33 

7H 
43 

84 
54 

86 
54 

78 
62 

78 
45 

65 
64 

69 
43 

83 
39 

66 
35 

58 
47 

63 
42 

70 
32 

82 
50 

74 
46 

87 
54 

82 
60 

69 

37 

74.1 
48.0 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

80 
53 

74 
46 

72 
56 

66 
60 

60 
63 

77 
65 

83 
50 

76 
54 

63 
37 

67 
40 

79 
45 

70 
38 

78 

4  1 

84 
53 

86 
58 

82 
63 

79 
47 

84 

65 

75 
56 

65 
41 

68 
33 

81 
51 

65 
42 

70 
32 

81 
44 

86 
43 

84 
45 

76.  1 
48,9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

78 
57 

79 
46 

71 
47 

66 
s  9 

66 
58 

79 
65 

73 
53 

78 
51 

60 
40 

61 
44 

63 
49 

76 
41 

65 
43 

75 
50 

62 
58 

84 
58 

75 
51 

78 

50 

82 
55 

67 
44 

62 
39 

69 
39 

57 
42 

62 
37 

69 
40 

79 
50 

74 

50 

85 
61 

82 
45 

72.3 
49,0 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 

50 

74 
57 

71 
60 

78 
64 

74 
61 

81 
54 

78 
56 

63 
36 

70 
47 

75 
48 

71 
38 

77 
46 

78 
56 

82 
59 

79 
59 

SO 
48 

81 

65 

75 
58 

65 

68 

66 

62 
45 

67 
36 

77 

71 

84 

81 
6 1 

70 
45 

74.  1 
51.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

78 
57 

76 
51 

70 
56 

65 
57 

64 
57 

77 
63 

70 
56 

74 
55 

56 
40 

62 
50 

66 
46 

72 
40 

6  7 
4  0 

74 
46 

79 
58 

82 

58 

74 

50 

77 
51 

79 

37 

64 
49 

62 
46 

65 
47 

56 
44 

61 

39 

SS 
41 

75 
53 

73 
53 

82 
59 

74 
45 

70.5 
50.6 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

82 
56 

76 
49 

76 
57 

72 
63 

81 
65 

79 
68 

82 
55 

78 
56 

67 
40 

68 
46 

78 
53 

75 
45 

6  0 
4  0 

86 
54 

84 
59 

84 
64 

76 
55 

85 
67 

81 

69 

68 
46 

70 
39 

67 
56 

67 
45 

72 
39 

85 

50 

80 
52 

86 
57 

85 

64 

72 
48 

77,4 
53.7 

LOWER  EAST  COAST  06 

FCRT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

69 

83 
51 

76 
52 

7  7 

62 

71 
64 

79 
69 

79 
56 

77 
53 

65 
46 

65 
45 

69 
51 

77 
45 

7  0 
46 

74 
54 

84 
60 

80 
66 

8  6 
57 

76 
58 

84 
59 

70 
46 

64 
41 

69 

42 

65 
46 

64 
40 

71 
41 

82 
52 

78 

52 

84 

6  1 

87 

50 

75.4 
52.6 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 
MIN 

80 
si 

77 
53 

75 
66 

7  I 
6< 

77 
66 

79 
71 

76 
60 

81 

55 

71 
44 

68 
4-3 

77 
55 

76 
46 

75 
62 

83 
62 

79 
65 

85 
70 

79 
60 

80 
70 

82 
61 

65 
50 

66 
44 

68 

6  0 

65 
48 

68 
44 

7" 

63 

80 
52 

78 
64 

83 
6  7 

75 
51 

75,8 
58.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
V 

82 
48 

75 
52 

75 

SO 

71 
65 

79 
69 

7=) 
55 

79 
50 

64 
41 

65 
47 

69 
51 

78 
43 

6  0 
5 

74 
54 

84 
60 

80 
65 

66 
55 

76 
61 

83 
59 

70 
44 

64 
38 

68 
44 

66 
45 

64 
37 

70 
49 

83 
51 

77 
55 

82 

67 

85 
49 

75.0 
52.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

77 

iO 

62 
50 

75 
51 

rs 

Si 

72 
66 

76 
70 

8  0 
s  » 

78 
66 

65 
42 

65 
44 

72 
54 

77 
44 

7  0 
4  0 

74 
57 

84 
62 

85 
58 

75 
62 

82 
61 

72 
48 

68 
42 

74 
48 

72 
47 

66 
41 

73 
45 

83 
52 

80 

55 

82 

7  0 

50 

75.4 

53.8 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
53 

76 
50 

77 
52 

ro 

s- 

80 
68 

77 
58 

80 
5< 

74 
48 

61 
42 

67 
44 

78 
53 

71 

43 

75 
43 

64 
52 

81 
56 

85 
62 

78 
57 

63 
66 

'1 
51 

66 
44 

69 
41 

69 
53 

65 
40 

72 
37 

82 
4  6 

79 
53 

83 
57 

86 
60 

71 
50 

75,6 
51.7 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

80 

54 

74 
46 

71 
52 

66 
59 

81 
62 

76 
68 

8i 
50 

75 
54 

63 
38 

66 
39 

76 

40 

70 
40 

77 
44 

64 
51 

84 

57 

79 
44 

77 
48 

80 
57 

80 
56 

63 
40 

67 
36 

6  2 
5  0 

63 
44 

72 
32 

8  3 
41 

76 
49 

85 

52 

86 

62 

69 
45 

74.7 
48.6 

MIAMI    RAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

8  ! 

65 

77 
50 

74 
67 

n 

SS 

76 
69 

80 
69 

76 
S3 

76 
56 

64 

42 

6  7 
52 

77 
57 

77 
46 

72 
60 

77 
65 

78 
66 

85 
68 

84 

65 

78 
71 

77 

S  0 

68 

50 

66 
45 

69 

60 

67 
47 

69 
45 

76 
67 

78 
54 

78 
69 

63 
71 

82 
50 

75,4 
59.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

81 
64 

72 
54 

72 
68 

71 
66 

76 
71 

78 
65 

« 
64 

75 
53 

66 
46 

67 
54 

7B 
58 

66 
48 

7  0 
6  i 

79 
65 

74 
67 

86 
68 

72 
64 

77 
69 

7  0 
59 

66 
53 

66 
46 

67 
55 

65 

50 

68 
48 

78 

6  7 

70 

55 

76 
68 

85 
60 

66 
54 

72.8 
59.4 

MIAMI   „B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
62 

74 

52 

75 
63 

71 
66 

78 
70 

78 

63 

77 
60 

76 
51 

64 
43 

68 
52 

76 

57 

69 
46 

72 
57 

83 
60 

78 
62 

85 
66 

75 
60 

62 
68 

'1 

SI! 

64 

50 

68 
44 

66 
65 

65 
48 

69 
44 

6  1 

56 

76 
54 

81 

65 

87 
si 

69 
51 

74,6 
56.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1964 


Day  Of  Month 

• 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

i i 

12 

13 

IS 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

< 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

76 

81 

74 

75 

77 

78 

78 

77 

65 

64 

67 

78 

70 

72 

83 

78 

85 

75 

80 

70 

65 

67 

70 

65 

69 

82 

73 

81 

86 

74.5 

MIN 

59 

5 1 

52 

66 

60 

70 

56 

56 

43 

44 

52 

44 

48 

55 

60 

65 

58 

60 

61 

47 

42 

44 

47 

40 

44 

54 

55 

69 

51 

53.6 

POMPANO  BEACH 

MAX 

81 

79 

75 

71 

78 

78 

77 

75 

65 

70 

77 

75 

71 

84 

83 

85 

'6 

84 

81 

66 

68 

65 

63 

70 

82 

81 

82 

87 

8  1 

76.2 

MIN 

59 

50 

64 

63 

65 

68 

56 

54 

43 

48 

52 

45 

55 

57 

60 

68 

56 

67 

58 

46 

40 

54 

46 

39 

55 

51 

60 

66 

49 

55.0 

RCYAL  PALM  RANGER  5TA 

MAX 

81 

82 

75 

75 

79 

77 

79 

76 

60 

66 

80 

75 

74 

83 

80 

84 

78 

82 

81 

67 

69 

72 

69 

71 

83 

81 

84 

85 

76.6 

IN 

56 

47 

52 

52 

66 

70 

55 

49 

39 

42 

51 

40 

45 

52 

59 

59 

54 

69 

61 

46 

37 

55 

45 

37 

48 

50 

50 

70 

50 

51.9 

SOUTH  MIAMI   5  w 

MAX 

83 

76 

75 

71 

80 

79 

78 

76 

63 

68 

78 

75 

72 

84 

79 

86 

79 

83 

81 

67 

69 

70 

65 

70 

82 

'9 

83 

87 

71 

76.2 

MIN 

54 

50 

54 

63 

66 

69 

53 

55 

42 

47 

52 

44 

48 

52 

58 

66 

57 

69 

61 

45 

41 

58 

46 

37 

49 

53 

59 

70 

48 

54.0 

STUART   1  N 

MAX 

78 

73 

67 

66 

77 

75 

75 

76 

61 

64 

76 

68 

74 

81 

78 

77 

73 

82 

'6 

68 

65 

60 

64 

67 

83 

73 

79 

85 

66 

72.7 

60 

48 

58 

59 

60 

65 

56 

53 

38 

46 

4  7 

41 

47 

57 

59 

58 

52 

62 

55 

42 

38 

47 

42 

38 

52 

49 

52 

61 

45 

51.3 

w  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

83 

71 

69 

69 

78 

78 

75 

75 

61 

65 

67 

72 

84 

78 

80 

79 

79 

69 

62 

65 

65 

65 

67 

80 

73  2 

MIN 

62 

55 

66 

64 

66 

69 

57 

56 

42 

50 

52 

45 

58 

59 

63 

60 

57 

60 

59 

48 

44 

54 

45 

43 

58 

52 

61 

64 

50 

55.8 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

MAX 

82 

73 

71 

68 

79 

78 

76 

75 

63 

67 

77 

68 

72 

82 

79 

80 

74 

82 

68 

62 

65 

62 

63 

69 

83 

72 

82 

87 

73.4 

MIN 

57 

52 

59 

63 

66 

56 

52 

45 

42 

46 

50 

45 

50 

55 

61 

60 

53 

62 

50 

44 

42 

52 

44 

38 

51 

51 

58 

59 

48 

52,1 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

71 

71 

74 

73 

76 

80 

77 

74 

73 

66 

72 

73 

75 

77 

78 

79 

73 

78 

73 

67 

64 

76 

64 

66 

67 

71 

79 

78 

72 

73.0 

MIN 

63 

63 

60 

62 

66 

66 

66 

57 

58 

55 

55 

55 

61 

65 

68 

66 

63 

68 

65 

58 

58 

60 

56 

56 

57 

60 

64 

68 

57 

61.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

70 

76 

75 

77 

76 

77 

'5 

62 

65 

72 

69 

76 

80 

79 

81 

78 

81 

68 

64 

67 

72 

63 

67 

78 

70 

78 

80 

70 

73.3 

MIN 

65 

61 

65 

70 

70 

67 

66 

56 

55 

56 

61 

54 

60 

64 

67 

66 

66 

66 

63 

57 

56 

61 

57 

55 

62 

63 

67 

63 

58 

62.0 

KEY  WEST 

MAX 

79 

79 

79 

76 

79 

76 

79 

65 

62 

65 

7* 

70 

77 

81 

90 

80 

80 

83 

69 

65 

71 

69 

71 

80 

73 

81 

81 

75.0 

M  I  N 

65 

63 

67 

71 

66 

58 

MARATHON  SHORES 

MAX 

82 

70 

77 

75 

77 

74 

79 

75 

64 

62 

73 

70 

77 

80 

79 

85 

81 

82 

'» 

66 

65 

72 

68 

69 

80 

78 

80 

83 

71 

74.9 

MIN 

66 

58 

65 

69 

70 

69 

62 

58 

50 

55 

61 

53 

59 

63 

67 

67 

66 

72 

61 

57 

51 

59 

54 

53 

60 

62 

65 

66 

55 

61  .  1 

TAVERNIER 

MAX 

79 

72 

75 

73 

78 

75 

77 

75 

63 

70 

75 

70 

73 

78 

77 

82 

77 

80 

75 

66 

71 

68 

67 

67 

78 

75 

78 

82 

73 

74.  1 

MIN 

67 

56 

66 

69 

70 

69 

62 

59 

47 

53 

58 

50 

61 

65 

65 

70 

63 

72 

61 

55 

58 

49 

51 

50 

60 

58 

67 

71 

54 

60,6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1  1 
30  31 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

* 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

70 

68 

58 

62 

64 

67 

68 

64 

64 

68 

62 

64 

64 

69 

69 

71 

70 

68 

66 

66 

67 

56 

66 

66 

66 

72 

54 

63 

69 

65 

• 

MIN 

53 

46 

54 

53 

55 

55 

49 

48 

44 

45 

45 

40 

44 

52 

52 

53 

50 

56 

50 

44 

43 

48 

43 

41 

511 

51 

51 

46 

43 

48 

4 

4  INCHES 

MAX 

64 

62 

56 

58 

61 

62 

62 

58 

58 

61 

56 

57 

58 

62 

63 

64 

64 

64 

60 

58 

68 

53 

57 

58 

59! 

62 

54 

58 

59 

59 

9 

MIN 

56 

49 

54 

53 

55 

56 

51 

49 

45 

46 

48 

42 

45 

52 

53 

56 

51 

57 

52 

46 

44 

49 

44 

43 

51 

50 

51 

50 

44 

49 

7 

8  INCHES 

MAX 

62 

60 

57 

58 

60 

61 

60 

58 

56 

58 

56 

55 

56 

61 

61 

63 

61 

63 

60 

58 

57 

54 

56 

56 

57 

61 

56 

57 

57 

58 

4 

MIN 

57 

52 

56 

54 

56 

57 

54 

53 

49 

50 

51 

46 

48 

54 

55 

58 

54 

60 

54 

49 

47 

51 

48 

,  46 

53 

53 

54 

52 

48 

52 

4 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SLOPE  OF  GROUND ■     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE.     SOIL  TYPE i 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m.  p 

speed 
h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipi 

tation 

! 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

llOO  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

1.00  PM 
EST 

7i00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

Ol 
Ol 

A 

in 

100-199 

2.00 
and  ovet 

o  i 

1-  1 

Peicent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.9 

5 

5 

7 

0 

1 

i 

19  ' 

5.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

30 

5 

10.6 

40++ 

26 

18 

81 

87 

60 

71 

1 

5 

7 

2 

0 

0 

15 

6.5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

11.6 

37++ 

29 

8 

81 

84 

59 

71 

6 

4 

3 

1 

l 

0 

15 

5.1 

JACKSONVILLE   WB  AIRPORT 

27 

8 

10.6 

41 

w 

6 

75 

85 

54 

62 

3 

6 

3 

3 

0 

1 

16 

67 

6.0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

36 

7 

12.8 

34 

NW 

8 

79 

79 

66 

75 

1 

3 

, 

0 

0 

9 

67 

4.8 

LAKELAND  WB  CITY 

9.0 

- 

3 

5 

4 

4 

0 

0 

16 

55 

5.9 

MIAMI  BEACH 

S 

14.2 

° 

2 

4 

Q 

1 

0 

7 

629 

4.80 

MIAMI    WB  AIRPORT 

32 

7 

9.0 

38++ 

30 

8 

78 

86 

60 

71 

4 

2 

4 

0 

0 

11 

5.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

31 

6 

11.2 

40++ 

30 

18 

81 

86 

59 

64 

5 

3 

4 

0 

0 

15 

6.0 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

35 

9.1 

35 

w 

19 

3 

4 

3 

* 

2 

0 

16 

45 

TALLAHASSEE  W8  AIRPORT 

36 

8 

10.3 

37++ 

28 

19 

85 

87 

50 

63 

2 

5 

7 

1 

2 

18 

5.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

32 

6 

13.  1 

40++ 

32 

8+ 

81 

84 

59 

70 

5 

5 

3 

2 

18 

55 

6.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

32 

7 

10.7 

32++ 

24 

28 

84 

87 

61 

74 

6 
6 

2 

1 

• 

1 

14 

5.3 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
«     CITY  OFFICE  DATA 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARI 
BAB SON  PARK 
BARTON 
MAS  INCUR 
LAKE 
PORT 

LC  GLADE   EXP  STA 

I  BELLE  GLADE  MHCN  GATE  ' 
I  BIG  CYPRESS  RESERvaT  10 
,  BITMLO 

BLACKMAN  1  SE 

BLOUNT  STOWN  2  SE 
1  8 OCA  RATON 

I  8RADENT0N  EXP  STATION 
BRISTOL 

,  BROOKSVJLLE  CM1N  HILL 
8USHNELL  2  E 


LAKE 

FRANKLIN 

DE  SOTO 
HIGHLANDS 
POLK 
i  POLK 

I  OKEECHOBEE 

LSOOROUGH 
NANDO 
PALM  8EAO 


I  ORANGE 
i  OKALOOSA 
■  CALHOUN 

'ALM  BEACH 

IANATEE 
I8ERTY 

i  HERNANDO 


I  CANAL  POINT 
CANAL  POINT 
C APT | VA 
CARRABELLE 


4IST0N  I 
CORNWELL  A 
CRESCENT  C 


KDAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH 
OEER  PARK 


GATE  5 


ITER 


WASHINGTON 
PI  NELL AS 
LAKE 


OKALOOSA 
DIXIE 
DIXIE 
.  8B0MAR0 


TOWER 


DE   FUN  I AK  SPRINGS 
DE  LAND  3  N 
'  OE   SOTO  CITY  4  SW 
OEVILS  GARDEN 
OOwL I NG  PAftf 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLAOES 
FEDERAL  POIN 
LDA 


2298 
2391 
2  (.18 
'  2650 
I  2915 
292} 


STATION  3020  I 


ERNAN01NA  8EAC 
lMINGO  RANGER 
T  DRUM  5  NM 
:T  GREEN  12  WSW 
T  LAUDERDALE 
LAUDERDALE   BAH  I A  MAR 
LAUDERDALE  ExP  STA 
T    MYERS  W8  AP 

IT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S5E 

GAINE5V ILLE    3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

GRACE VI LLF 

GRADY 

HART  LAKE 

HIALEAH 


|  HOMESTEAD  CXP  STA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 
I  IND I ANTOWN 
!  INGLIS 

VERNESS 

ISLANO  GROVE  2  WNW 

1 SLEWORTh 

JACKSONVILLE  WD  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 


ALTON 

SIA 


3543 
381,0 
3909 
)9S6 
39Bt> 
4091 


ASPER 
KfNOALI 


I  MONROE 
■  MONROE 
CEOLA 
HENDRY 


LAKE  HIAWASM 
iKELAND  WB  • 

LAKE  PLACID 
iKE  TRAFFORl 


28  04 
28  32 
26  40 


28  33 
30  55 
30  26 

26  21 

27  29 
30  26 

28  37 


HIGHLANDS 

HENDRY 

SUWANNEE 

MONROE 

COLLIER 

PUTNAM 

HENORY 

INDIAN  RIVER 

ASSAU 

KEECH06EE 
MANATEE 
BROWARD 
BROWARO 
BROWARD 
LEE 


ULLSBOROIJGH 


26  45 

27  24 
I  29  25 


'  30  16 
i  24  38 
25  51 


25  08 
27  35 
27  34 


30   15  j 

1  59 
29  56 

28  23 
25  50 

29  50 
28  09 
25  10 


30  25 
30  17 
30  29 


30  12 
26  32 
28  02 


B]  06 
86  37 
85  02 


81  28 
60  55 
60  51 
62  08 


80  17 

62  36 

62  14 

80  30 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


VEY 


LEXANDER  SPGS.  ASSi 
i.S.  WEATHER  BUREAU 

radio  station  wapg 
.  wiley  cothran 
ARRY  m.  tolson 
ITY  OF  8AR  t  OW 
S  GEOLOGICAL  Si 

U.S.  GEOL.  SURVE 

WILBUR  0.  GOOD 

EVERGLADES  EXP.  ST 


CORPS  OF  ENGINEERS 

VID  8.  JAMIESON 
FLOOD  CONTROL  OlST. 
MRS  MARALIND  THOMPSON 
RUSSELL  J  POPE 
GUS  P.  HAGER 
GULF  COAST  EXP.  STA. 
MISS  ELMA  SHULER 
W-CENTRAL    FLA. EXP. STA. 
MRS.  A*  H.  NELSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLANT   FLD.  STA. 

EN    T.  WEEKS 
MRS.    HA  2  EL    F.  COOK 

EUGENE  N  LOWE 
E.  OELAINO 
H.  0  STEEN 
CLEARWATER  FIRE  DEPT. 
EO  OL I VENBAUM 
GERVIN  N.   PI  TIEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
.S.  GEOL.  SURVEY 
ILLIAM  R.  RADTKE 
RADIO  STATION  WJSB 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
RICHARD  W.  DAVIES 
FLA.  POWER  *  LIGHT 
NEWS- JOURNAL  CORP. 

.  WEATHER  BUREAU 
CHESTER  ARNOLD 


LEONARD  S  2EP 


DE  I 


AIR  SERVICE 


CHESLEY  A.  SKIPPER 
FOREST  SERVICE 
.  V.  THOMAS 
>NAL  PARK  SERVICE 
lAVIDSON 
MRS  BRUCE  GRAY 

GREGORY  ATCHLEY 
OKEELANTA  SUG.  REF 

LEWIS  K.  NOLAN 


owen  j.  keen 
dixie  water  plant 
bam  1  a— mar  yacht  harb1 
of  fla.  plant  lao 
.  weather  bureau 
city  of  ft.  pierce 
s-tv  transmitter 

agronomy  oept  u.of  f 
.  aviation  agency 
g.st.  m.  nurseries 
charles  c.  liddon,  j 
regis  paper  co. 
.  geol.  survey 

iM I  WATEK  PLANT 
LOUIS  T.  CLOUTIER 
STATE  PAflr 

SUBTROPICAL   EXP.  STA 
IN   R.  PERKINS 


LAMONT   6  WNW 

L IGNUMV I TAE  KEY 

LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCMEE 

NE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  SHORES 

I  ANNA   IND  SCHOOL 


YFRONT  PARK 


TON  EXP  STATION 

MONT ICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

N1CEVILLE 

NITTAW  1  S 

NORTH  NEW  RVR  CANAL 

NORTH  NEW   RVR  CANAL 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 
ORANGE  CI  TV 
'ORLANDO  WB  AIRPORT 
ORTONA  LOCK  2 


POWER  COMPANY 


IN 


NESS 


CE 


C  I  T 


US  EX 


STAT  ION 


4992 

5076 
5099 


a  CI  A 


ANT  CITY 
'MPANO  BEACH 
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reference:  notes 

Additional   Information  regarding   the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lma  tologl^ t   at  P.   0.   Box  14376,   University  Station     Galneavlllo     Florida     32603  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   In  miles  and  diroction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   In  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with   the  preceding  June  data  will   be  carried   in  the  July   issue  of   thin  bulletin. 

Stations  appearing   in  the   Index,   but   for  which  data  are  not   listed   in  the   tables,   either  are  missing  or  were  received   too  late  to  be   included   in  thin  issue. 

Divisions,   as  used   in  "Cl lmatoiog leal   Data-  Table  and  on   the  maps,   became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature   in  *F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movemonl    In  miles.     Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of   average  daily   temperatures  from  65"  F. 

Evaporation   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in 
"Evaporation  and  Wind"  Table  refer   to  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at   time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cl ltna t olog leal  standard  normals  based  on   the  period  1931-1960. 

Data   in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending  at   time  oT  observation.  The 
Station   Index  shows  observation  times   in  local  standard  time.     During   the  summer  months  some  observers   take   the   observations  on  daylight   saving  time. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published   later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

C     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental   Data"  Table. 

No  record   in  the  "Cl ima t ologlcal  Data'*  Table  and   the  "Daily  Temperature"  Table   is   indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation   totals  may  be  found   In  the  annual    issue  of   this  publication. 

-     No  record   in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount   Included   in   following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  genera  1 ly  exposed  in  a  she 1  tor   located  a   few  feet  above  sod -cove red  ground ;   however ,    the  reference   Ind  lea  ted   t  ha  t    the  t  hermome  ters  are  exposed   In  a  shel ter 
1  oca ted  on   the  roof  of   a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

B     Adjusted   to  a  full  month.  < 

f 

M     One  or  more  days  of   record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   Is  missing.      See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day 

data,    if  carried  for  this  station,    have  been  adjusted   to  represent   the  value  for  a   full  month.  ■* 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  Hourly  Precipitation  Data.)  -4 

SS  This  entry    in  time  of   observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   EST  of   the  following  day. 

VAR  This  entry   in  tine  of  observation  column   in  Station   Index  means  variable.  >V 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA -NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of 

which  may  be  obta ined  from  the  Super  in  tendent  of  Documents ,   Government  Pr  in t lng  Of  f Ice .   Washington ,   D.  C.  ,4 

Information  concerning  the  history  of  changes  in   locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  may  be  found   in   the  publication  "Substation  History"  for   this  state. 

That  publication  may  be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.  C.   for  35  cents.     Similar   information   for  regular  Weather  Bureau  •« 

stations  may  be  found   in  the  latest  annual    issues  of  Local  Cl iraat ologlcal  Data   for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

i  —  1  > 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription   includes   the  Annual   Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable   to  the 

Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

20402.  T{ 
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R 
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9 
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59.8 
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2 
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0 
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3 . 

4 

1  07 

79 

19 

0 

n 

. 

_ 

. 

8L0UNTST0WN 

72. 

6 
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"  ' 

8 1 

15 
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3 1 

0 

0 

1 

0 
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95 

9 

3 
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59.4 
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20 

30 
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0 

1 
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14 

U 

74 
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!o 

0 
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61.6 
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.0 
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3 
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.0 

0 

3 
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25 
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.00 

1. 

62 

19 
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PENSACOLA  WS  AP 

2  5 

OUINCY  EXP  STATION 
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61.6 
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51.1 

61.7 
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20 
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3 
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-  . 
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1. 

65 

19 

.0 

0 

7 

3 
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38 
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0 

0 
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8  3 

19 
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0 

6 

4 
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72  • 
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61.0 

82 
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36 

3 1 
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0 

Q 

Q 

5. 

Q7 

1 . 

7  1 

3 
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8 

4 
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4. 

96 
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.0 
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20 
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2 
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64.0 
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02 
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20 

.0 

0 

6 
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64.9 
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1.38 
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72 
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.0 

0 
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45 
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8? 
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.0 
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1 
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.0 
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84 
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32 

31 
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0 

2, 

93 

1.92 

1, 

34 

26 
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0 

4 
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62.5 

85 

14 
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31 
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0 

* 

2. 

78 

1, 

81 

20 

.0 

0 

4 
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79. 

0 

53,5 
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90 

15 

37 

31 

62 

0 

2. 

28 

61 

20 

.0 

0 

9 

2 
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76. 

2 

54.7 

65,5 

5 

88 

15 

35 

3 1 

76 

0 

2  • 

3  7 

■ 

1.58 

64 

12 
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0 

6 

2 
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75. 

3 

50.8 

63,1 

83 

7 

30 

31 
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0 

0 

I 

0 

3. 

38 

1. 

77 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 
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74. 

8 

53.5 

64.2 

1  • 

1 

89 

15 

36 

31 
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0 

0 

0 

0 

2. 

83 

1  .22 

1. 

10 

26 

.0 

0 

6 

2 

STARKE 

75. 

9 
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85 

15. 

29 

31 
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0 

t 

2. 

22 

80 

26 

.0 

0 

5 

2 

J 

STElNHATCHEE  MCCAIN  TR 

75  • 

8 

51.2 

63.5 

87 
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31 

70 
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02 

19 

.0 

0 

2 

2 
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90 

14 

26 

31 

98 

0 

1 

3. 

BO 

1. 

00 

20 

.0 

0 

8 

4 
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DIVISION 
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8 

2. 

49 

1.53 

.0 
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0 

5  , 

10 

1 

25 

17 

.  0 

0 

7 

5 

BAYPORT 
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4 

56.0 

45.7 

85 

15. 

33 

31 

70 

0 

0 

0 

0 

4. 

52 

1. 

70 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 
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79. 

4 

55.7 

67.6 

1. 

3 

88 

14* 

37 

31 

46 

0 

0 

0 

0 

5. 

06 

.62 

2, 

1 0 

28 

.0 

0 

8 

3 

BUSHNELL  2  E 

76. 

9 

53.6 

66.3 

88 

15* 

32 

31 

7  1 

0 

0 

1 

0 

4. 

91 

2. 

07 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

CLERMONT  6  S 

79. 

4 

56.9 

68.2 

1  , 

4 

8  8 

40 

3 1 

36 

0 

0 

0 

0 

6  . 

2.37 

* 

35 

2  8 

.  0 

0 

6 

3 

3 

DAYTONA  BEACH 

72. 

4 

55.6 

64.0 

85 

21. 

37 

31 

101 

0 

0 

0 

0 

3. 

07 

1. 

25 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

UWTTOr,«   DtMLH  WD 

74  . 

3 

54.1 

64,2 

* 

88 

15. 

39 

31 

106 

0 

0 

0 

0 

4, 

84 

1.28 

1. 

23 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

DE  LAND  3  N 

79. 

4 

53.7 

66,6 

1  • 

1 

88 

15* 

33 

1 

64 

0 

0 

0 

0 

4. 

76 

1.01 

1. 

81 

28 

.0 

0 

6 

5 

1 

INVERNESS 

75  . 

9 

55.1 

65,5 

2 

87 

3 

40 

23 

57 

0 

0 

0 

0 

6. 

18 

3.74 

1. 

94 

20 

.0 

0 

8 

6 

' 

LAKE  H1AWASSEE 

78. 

8 

53.1 

66,0 

88 

9 

34 

1 

66 

0 

0 

a 

0 

4, 

44 

1 . 

97 

28 

.  0 

0 

4 

3 

L I S60N 

78. 

9 

34.7 

66,8 

88 

3 

35 

31 

50 

0 

0 

0 

0 

6. 

26 

1. 

46 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

OCALA 

60. 

0 

55.9 

68,0 

88 

15. 

36 

31 

42 

0 

0 

0 

0 

3. 

92 

1. 

36 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

OCALA  2  NE 

8 

51.0 

64,9 

90 

3 

27 

31 

92 

1 

0 

1 

0 

4. 

06 

1. 

21 

28 

.0 

0 

7 

4 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

79! 

3 

56.9 

68.  1 

2. 

2 

88 

15. 

42 

31 

39 

0 

0 

0 

0 

4. 

65 

1.24 

2. 

15 

28 

.0 

0 

6 

3 

SAINT  LEO 

79. 

5 

56.6 

68.1 

1. 

7 

89 

14 

38 

31 

36 

0 

0 

0 

0 

5. 

16 

.62 

2. 

22 

28 

.0 

0 

8 

3 

SANFORO  EXP  STATION 

78. 

9 

56.2 

67.6 

1. 

6 

87 

15. 

42 

31 

43 

4, 

93 

1.24 

2, 

16 

28 

.0 

0 

7 

2 

2 

TITUSVILLE  2  W 

78. 

5 

55.1 

66.8 

5 

89 

15 

35 

31 

62 

0 

0 

0 

0 

2. 

89 

,77 

1. 

25 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

66.5 

8 

4. 

86 

•  96 

.0 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

AVON  PARK 

81. 

7 

58.0 

69.9 

1. 

6 

89 

3 

42 

31 

25 

0 

0 

0 

0 

3, 

61 

.65 

1. 

36 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

BARTOW 

81. 

0 

58.1 

69.6 

2. 

5 

88 

15. 

42 

31 

27 

0 

0 

0 

0 

3. 

40 

.44 

1. 

69 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 

77. 

6 

58.5 

68.1 

2. 

0 

86 

14 

43 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

3. 

73 

.35 

2. 

05 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

CLEARWATER 

76. 

6 

59.3 

68.0 

65 

14 

39 

31 

36 

0 

0 

0 

0 

5. 

21 

3. 

29 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

DEER  PARK 

79. 

9M 

54.  6M 

67. 3M 

89 

3 

39 

1 

53 

0 

0 

0 

0 

1. 

70 

.0 

0 

FELLSMERE  4  w 

81. 

3 

55.5 

68.4 

1. 

0 

91 

15 

38 

31 

31 

1 

0 

0 

0 

e9 

2.74 

54 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

81. 

2 

56.3 

68.8 

88 

5 

40 

31 

29 

0 

0 

0 

0 

1. 

54 

90 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

78. 
80. 

8 

8 

60.  1 
57.6 

69.5 
69.2 

1. 

1 

88 
88 

5. 
15. 

42 
41 

31 
31 

30 
25 

0 
0 

0 
0 

0 

a 

0 
0 

1. 
2. 

36 
79 

2.13 

1. 
1. 

00 
77 

28 
28 

.0 
.0 

0 
0 

2 
4 

1 
2 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CUMATOLOGICAL  DATA 
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Continued  
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Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Depart  ure 
From  Normal 

1 

J3 
01 

2 

Date 

Lowest 

ei 

Degree  Days 

No.  ol  Days 
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Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

| 

H 

i  § 

• 

a 

.10  or  More 

|    .50  or  More 

_ 
0 

B 
g 

s : 

s| 

r,  > 
\-  * 

5  < 

«  ^ 

E  " 

k>  r  tt  tmmFF  ? 

Pk  1  3  3  »  HP"*,  s. 

82.1 

*7,  2 

6*.7 

_  1,5 

92 

3 

34 

14. 

67 

1 

c 

0 

0 

2.56 

_  1,*7 

1,22 

28 

,  0 

0 

2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

79.* 

36.2 

67,8 

1.2 

87 

9. 

38 

31 

42 

0 

0 

0 

0 

3.80 

.03 

1.70 

28 

•  0 

0 

<. 

4 

LAKELAND  wB  CITY 

R 

77,5 

37.6 

67,6 

1.1 

86 

3 

41 

31 

39 

0 

0 

0 

0 

3.34 

-  .91 

l.*9 

28 

•  0 

0 

2 

LAKE  PLACID  2  SW 

82.3 

59.9 

71.1 

89 

3 

41 

3  1 

23 

c 

o 

o 

o 

1.06 

.57 

17 

.0 

0 

2 

1 

MELBOURNE 

79.6 

58.6 

69,2 

90 

10 

40 

31 

27 

1 

0 

0 

0 

2.07 

1.80 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

79.6 

57.7 

68.7 

1.8 

87 

15. 

36 

31 

37 

0 

0 

3 

0 

3.17 

-  .59 

1.81 

28 

•  0 

0 

4 

2 

, 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

79. 4M 

55.8M 

6  7.6M 

87 

15 

41 

3 1 

33 

0 

0 

0 

0 

4.90 

2.90 

29 

.0 

0 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

79.* 

61,1 

70.3 

87 

11 

44 

3  1 

17 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.71 

17 

.0 

0 

1 

PARR  I SH 

81.1 

56.2 

69.7 

88 

15. 

39 

31 

31 

0 

0 

0 

0 

5.43 

2,52 

28 

.0 

0 

■ 

3 

2 

PLANT  CITY 

81.2 

56.6 

69.0 

2.9 

88 

1*. 

38 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

4.71 

.45 

2,13 

28 

.0 

0 

2 

2 

ST  PETERSBURG 

76.3 

60,* 

66.* 

.5 

86 

1* 

44 

3  1 

29 

0 

0 

0 

0 

4.00 

.33 

2.53 

28 

.0 

0 

6 

2 

I 

SARASOTA 

79.  1M 

57.9M 

68. 5M 

90 

1* 

- : 

31 

30 

1 

0 

0 

0 

4.74 

2,*6 

28 

.0 

0 

* 

2 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

78.7 

57.3 

66.0 

2.0 

87 

8 

3<3 

31 

37 

0 

0 

0 

0 

3.92 

.17 

2,23 

28 

.0 

0 

2 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

75.5 

36.3 

65.9 

.0 

65 

15. 

37 

1 

71 

0 

0 

0 

0 

4.96 

.71 

1,41 

17 

.0 

0 

4 

2 

VENICE 

78.3 

60.2 

69.3 

8* 

1*. 

44 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

3.10 

1.97 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

VERO  BEACH  FAA  AP 

77.9 

61,2 

69.6 

90 

15 

44 

31 

30 

I 

0 

0 

0 

1.29 

.76 

28 

,0 

0 

2 

1 

WAUCHULA  2  N 

61.5 

57.8 

69.7 

69 

3 

39 

31 

29 

0 

0 

0 

0 

4.  34 

2,28 

28 

,  0 

0 

J 

3 

2 

WINTER  HAVEN 

79,9 

56,9 

68.* 

69 

12 

41 

22. 

30 

0 

0 

0 

0 

3.31 

1.75 

26 

.0 

0 

2 

DIVISION 

66.6 

1.6 

3.20 

-  .39 

,0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

81.5 

56,* 

70.0 

3.0 

88 

11* 

42 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

2.61 

,56 

,  92 

21 

.0 

0 

2 

0 

BIG  CYPRESS  RES 

60.  *M 

61. OM 

70, 7M 

45 

31 

21 

0 

0 

0 

1.11 

.57 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANAL  POINT  USDA 

82.8 

60  .  * 

71,6 

9* 

8 

50 

31 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

CAPTIVA 

78. 7M 

6*. 7 

71. 7M 

86 

7 

50 

31 

7 

0 

0 

0 

2.63 

2loO 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

82.3 

62.9 

72.6 

92 

* 

50 

23 

7 

1 

0 

0 

0 

1.21 

•  53 

12 

,  0 

0 

1 

1 

0 

DEVILS  garden  tower 

83.0 

57,6 

70.3 

89 

16. 

42 

31 

18 

0 

2.01 

.93 

21 

•  0 

0 

3 

2 

0 

EVERGLADES 

63.5 

63.7 

73.6 

3.5 

91 

14 

46 

31 

6 

3 

0 

0 

; 

.92 

-  1.30 

.58 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLAMINGO  RANGER  STA 

80,7 

65.2 

73,0 

8* 

16. 

49 

24. 

0 

0 

0 

0 

0 

1.51 

1,49 

17 

1 

1 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

82.* 

61.* 

71.9 

3.7 

88 

7 

45 

31 

12 

0 

0 

0 

0 

2.12 

-  .50 

1.26 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

INDIANTOWN 

81.7 

37.9 

69.8 

88 

27. 

41 

22 

0 

0 

0 

0 

1.76 

1.10 

28 

.0 

0 

* 

1 

1 

LA  BELLE 

8*,* 

58.  1 

71.3 

91 

12* 

*2 

31. 

19 

4 

0 

0 

0 

.52 

-  2.47 

.48 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

83.7 

59,* 

71,6 

90 

12. 

43 

23 

15 

2 

0 

0 

0 

2.16 

1.20 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

81.9 

59.7 

70.8 

3.0 

89 

* 

43 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

.61 

-  2.17 

.47 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

83.2 

61.9 

72.6 

88 

1* 

*6 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

2.25 

1.60 

20 

.0 

0 

* 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

8*. 6 

61,7 

73.2 

91 

12. 

48 

31 

2 

4 

0 

0 

0 

2,03 

.58 

17 

.0 

0 

4 

2 

0 

Ul  V  1  jiui* 

71,6 

2,6 

1.63 

-  1.02 

.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUOERDALE 

82.2 

6*. 7 

73,5 

2.6 

91 

13. 

51 

31 

7 

3 

0 

0 

0 

•  33 

-  2,51 

•  18 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

81.* 

67,7 

7*. 6 

86 

16. 

53 

22 

1 

0 

0 

0 

0 

.20 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  LXP  STA 

61.6 

6*  ,  * 

73,1 

92 

23 

3 

0 

0 

0 

31 

20 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

HIAlEAH 

6i.  a 

65.9 

73.9 

90 

6 

51 

31 

4 

1 

0 

0 

0 

.47 

.29 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.2 

62.2 

72.2 

3.0 

90 

12 

48 

31 

8 

1 

0 

0 

0 

1.83 

,55 

1.39 

16 

.  0 

0 

2 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

83.3 

38.7 

71.1 

91 

5 

47 

3  1 

9 

2 

2.93 

1.16 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

MIAMI  BAYFRONT  park 

79.3 

69.  1 

7*. 3 

85 

21 

56 

31. 

1 

0 

0 

0 

0 

.51 

-  1.51 

.3* 

21 

.0 

0 

'. 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

77.6 

69.6 

73.6 

2.0 

85 

17 

56 

22 

2 

0 

0 

0 

0 

.** 

.28 

21 

,0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

81.0 

68.1 

74.6 

*.l 

90 

5 

53 

31 

4 

1 

0 

0 

0 

.50 

-  1,77 

.3* 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

MIAMI   12  SSW 

80.6 

66,1 

73.* 

3.0 

88 

6 

51 

6 

0 

0 

0 

0 

.31 

-  2,13 

.16 

1 8 

,  0 

2 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

62.2 

65.6 

91 

1 0 

5  1 

31. 

2 

2 

0 

0 

0 

1.07 

•  ** 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.1 

62.7 

72^ 

90 

16 

45 

31 

6 

1 

0 

0 

0 

.05 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   5  W 

81.9 

6*. 8 

73.* 

90 

5 

49 

31 

5 

1 

0 

0 

c 

.66 

.2* 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUART   1  N 

80.9 

62.1 

71.5 

90 

12. 

43 

31 

20 

3 

0 

0 

0 

1.37 

.67 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

81. *M 

65.5m 

73. 5M 

91 

12* 

50 

31. 

5 

2 

o 

0 

0 

•  *1 

21 

3 

0 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

R 

80.8 

63.9 

72.* 

2.5 

91 

10. 

50 

31 

6 

2 

0 

0 

0 

1.82 

-  1.62 

.78 

21 

.0 

0 

* 

2 

0 

DIVISION 

73.3 

3.3 

.85 

-  1.97 

.0 

KEYS  OT 

DRY  TORTUGAS 

78.5 

69.0 

73.8 

63 

16. 

61 

1 

0 

Q 

0 

0 

0 

2.72 

-  .10 

1.37 

29 

.0 

0 

2 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

80.5 

71.2 

75.9 

3.* 

86 

16. 

63 

31 

0 

: 

0 

0 

0 

1.67 

.76 

21 

.0 

0 

2 

0 

KEY  WEST 

82.  OM 

71, 3M 

76. 7M 

87 

18. 

58 

1 

0 

- 

0 

0 

0 

1.58 

-  .15 

.82 

22 

.0 

0 

2 

0 

MARATHON  SHORES 

82.5 

70.7 

76.6 

87 

16 

60 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

.41 

.26 

9 

.0 

0 

0 

0 

TAVERNIER 

80.5 

70.* 

75.3 

8* 

20* 

58 

31 

0 

: 

0 

0 

0 

1.61 

1.55 

17 

.0 

0 

1 

1 

DIVISION 

75.7 

2.* 

1.60 

-  .32 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       94'  on  the  15th  at  Jacksonville  Beach,  and  on  the  8th  at  Canal 
Point  USDA 

Lowest  Temperature:        25°  on  the  31st  at  Fountain  3  SSE 
Greatest  Total  Precipitation:      8.  18  inches  at  Inverness 
Least  Total  Precipitation:        0.  00  inch  at  Perrine 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  29  inches  on  the  28th  at  Clearwater 
See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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T 

.51 

.10 

•  16 

•o; 

•  55 

1.32 

.14 

.52 

T 

.  14 

.12 

.56 

1.65 

.01 

.04 

.05 

•  02 

.04 

.03 

•  10 

.70 

1.83 

.04 

.20 

•  02 

1 1 25 

•  02 

.03 

.04 

•  10 

.36 

.13 

.69 

1.17 

.  15 

1.57 

T 

7 

•  15 

2.05 

.45 

.11 

.06 

.71 

.42 

.71 

.76 

.51 

.68 

.11 

.05 

.61 

T 

.12 

1.32 

T 

T 

.70 

.11 

.16 

•  07 

.21 

.44 

.72 

.16 

•  55 

•  02 

.02 

.04 

T 

.03 

.63 

T 

T 

.61 

T 

•  12 

.12 

.05 

.52 

.10 

.06 

.27 

T 

.42 

■  13 

.04 

.19 

w 

•  05 

.4* 

.07 

•  06 

.07 

.01 

.29 

7 

1.36 

ll9 

•  09 

.02 

■  04 

•  07 

.40 

.67 

•  07 

•  16 

.10 

•  05 

,25 

1.88 

.14 

.06 

•64 

.22 

•  06 

.23 

.53 

•  52 

•  50 

.33 

.06 

.03 

T 

.  1  1 

T 

T 

.29 

T 

7 

1.  12 

.15 

.06 

.04 

.02 

.08 

.06 

.33 

.41 

.18 

.30 

.07 

.11 

.23 

.09 

.49 

.02 

1.37 

.15 

.09 

.31 

.64 

•  01 

,  88 

T 

.02 

.04 

.38 

.02 

.03 

.79  T 

.06 

•  06 

1.34 

.05 

.12 

.  0  l 

•  41 

1.81 

.01 

•  29 

■  01 

.10 

.10 

.  3  | 

.14 

.61 

,  14 

.54 

!°2 

.12 

.22 

•  04 

.64 

.25 

,48 

•  14 

.60 

.04 

.1* 

.29 

1.77 

.04 

.84 

•  02 

.05 

.06 

.22 

x 

.27 

.58 

1,10 

•  14 

■  42 

.55 

•  05 

,60 

•  20 

•  20 

.02 

.05 

.02 

2.02 

1.00 

•  06 

•  TO 

.50 

.20 

.10 

1  .00 

•  60 

.20 

.30 

.40 

.04 

.  64 

1.25 

74 

.50 

■  33 

1  20 

.08 

.  D2 

T 

,13 

1.70 

.16 

T 

.43 

U20 

.80 

.10 

.15 

.68 

.70 

.97 

.37 

.01 

•  10 

.21 

1.25 

.10 

.61 

.31 

2,10 

.32 

.  1 1 

.20 

1.18 

.07 

.72 

•  24 

2,07 

.03 

.08 

.10 

1.69 

.16 

1.62 

•  21 

2 

.97 

.68 

.17 

1.25 

.09 

T 

.4$ 

.50 

.65 

T 

.60 

T 

1.23 

.11 

1.17 

.10 

T 

.60 

.85 

.50 

.90 

.04 

T 

.72 

•  16 

■  49 

•  54 

1.17 

.30 

.08 

.65 

.03 

.86 

1  .94 

1.90 

.39 

.02 

.03 

1.23 

.53 

.48 

.34 

1.44 

T 

.31 

.72 

1  97 

T 

.23 

.70 

1.45 

1.23 

■  90 

•  29 

1*46 

.08 

.04 

.<•<} 

.01 

.38 

.  12 

.91 

.53 

1.36 

.07 

.56 

■  01 

.47 

,88 

.50 

•  23 

i  *?  \ 

T 

T 

•  02 

T 

•  22 

.94 

.46 

.66 

.20 

.  16 

.  1  Z 

•  95 

.38 

.15 

T 

1.05 

.13 

2*22 

.01 

T 

.35 

.  14 

1.40 

.17 

.46 

.30 

2.16 

T 

.03 

•  06 

.88 

.13 

.24 

•  30 

1.25 

T 

T 

1.36 

T 

.73 

.31 

T 

.08 

1.30 

.03 

.25 

.60 

.20 

.16 

2,00 

T 

.18 

.82 

.22 

.18 

.31 

*  *to 

.27 

.37 

.38 

.15 

.90 

.68 

.75 

.70 

.07 

.83 

.27 

.21 

.30 

2*05 

.22 

.01 

.41 

.58 

.23 

.47 

3.29 

.53 

T 

•  85 

.40 

T 

* 

1 .30 

.82 

.04 

.24 

.03 

.04 

.54 

.05 

.08 

•  20 

■  02 

•  34 

.90 

,50 

.30 

.20 

•  33 

1  •  79 

.06 

.03 

,24 

•  02 

.90 

,73 

.50 

.71 

,73 

.18 

•  11 

1.77 

•  59 

,12 

,43 

•  20 

1.22 

.13 

1.00 

.55 

.55 

1  .70 

T 

,56 

.24 

.43 

.34 

•  15 

1,49 

.15 

.57 

•  05 

■  06 

•  02 

,80 

.34 

.20 

■  64 

2*07 

.02 

.27 

1,80 

.10 

.02 

.59 

.22 

.02 

•  49 

1,61 

.60 

.01 

.45 

•  22 

.42 

2.90 

.36  T 

.43 

.83 

.06 

.06 

.71  .12 

.02 

.29 

2,52 

.34 

,06 

U23 

.47 

.35 

2.13 

■  1  3 

.21 

.02 

.12 

.50 

.35 

.27 

2,53 

.11 

1,36 

2,46 

.14 

•  21 

T 

T 

.30 

.  14 

•62 

T 

.32 

!l7 

2.23 

.05 

.03 

1.41 

.25 

.90 

1.16 

.95 

.11 

.27 

.62 

.13 

1.97 

•  01 

.42 

.02 

T 

.76 

7 

.02 

1.03  ,01 

.70 

•  30 

2.28 

.03 

.71 

.44 

.36 

1.75 

.04 

.05 

.45 

.54  ,01 

.92 

.49 

.11 

.05 

.1C 

.35 

.57 

.01 

.03 

.62 

T 

•  14 

.17 

NORTHWEST  01 

APALACH I  COLA  MB  CITY 
BL0UNTST0WN 
CARRABELLE   1  NNW 
CARYVlLLE 
CHIPLEY   3  E 

CRESTVIE*  radio  wjsb 

OE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 
MILTON  EJiP  STATION 

MONTKELLO  3  N 
NICEV ILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  »B  AP 
QUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOwER 

tallahassee  *b  ap 
wEwahitChka 
woodruff  dam 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I NA  BEACH 

GAINESVILLE   3  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAO  I  SON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST 1NE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

BAYPORT 

BITHLO 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
8U5HNELL  2  E 

CLERMONT  6  S 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  wB  AP 
DE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 

1  SLEwORTH 

LAKE  HIAWH5SEE 

LISBON 

OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  H 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BA6S0N  PARK 
BARTON 
BASINGER 

BAY  LAKE 

BRADENTON  ExP  STATION 
CLEARWATER 
CORNwELL  4  NW 
DEFR  PARK 

DE  SOTO  CITY  t,  SW 
FELLSMERE  *•  w 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  WSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  2 
L»KE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

M Y AKK A  RIVER  ST  PARK 

NITTAW  1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  f Aft  AP 


belle  glade  exp  sta 
big  cypress  res 
canal  point  usda 


5.04 
7.22 
4.35 
7.02 
5.77 

3.16 


1.72 
2.4S] 
3.23 

1.76 
1.48 
2.47 


2.9  3; 
2.78, 
2.23 


2.60 
5.06j 
4.91 


3.0T 
4.84 
4.761 
3.12 


4.44 
6.26 
3.92 


4,65 
5.16 
4,93 
2.891 


3.81 
3.21 
3.40, 


5.211 

i  .3a, 

1.70 


1.36 

3.74 
2.79 
2.56 
3.80 
3.34 

1.06 


2.61 
1.11 
.93 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 
13  I  14  7  15 


CflPTI V4 

CLEwISTON 

CLEW  1 STON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 
fORT  MYERS  WB  AP 
I ND I ANT0WN 
LA  BELLE 

lake  trafford 

miles  city  tomer 
moore  haven  lock  1 
naples  car  i b  gardens 
punt a  goroa 

T  Am  I AM  I    TflL   *>0  MI  6END 

LOWER  EAST  COA5T  06 

DAN  I  A  *.  MNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAMA  MAR 

FT  LAUDERDALE  E*P  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOAAHATCHEE 

MIAMI   BAYPRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI    5  H 
STUART   1  N 

W  PALM  8CH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

KEYS  07 

DRY  TOHTUGAS 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

marathon  Shores 

TAVERN I£0 


2.63] 
.94 
1.21 
2.01 


16 

17  1 

1 

16 

19 

20  1 

J 

21 

22  23 

24 

2S 

2fi  77 

9fl 

29 

m 

.05 

2,00 

IT1 

.02 

.02 

.20 

.3! 

? 

T 

•  05 

,»1 

.06 

.09 

I 

•  28 

.80 

.99 

.31 

.  9 1 

1.49 

T 

•  OS 

1 .26 

.20 

T 

.10 

T 

i!°o 

.01 

.01 

.68 

.01 

.13 

.19 

T 

1.20 

,80 

T 

T 

7 

•  05 

.*T 

.02 

•  16 

1  .60 

•  31 

OS 

•  35 

•  58 

.55 

T 

.03 

.05 

•  51 

.05 

T 

.  « 

.18 

.01 

.09 

T 

.01 

•  06 

.20 

03 

.01 

.13 

.25 

1.99 

.36 

.  3B 

T 

X 

T 

.16 

•  95 

.15 

1*10 

.06 

.19 

•  05 

.01 

•  3* 

•  01 

.28 

T 

.10 

T 

,  96 

.10 

•  33 

.02 

.17 

.07 

•  03 

7 

■  06 

•  23 

T 

.26 

T 

T 

T 

.67 

T 

,64 

.02 

.27 

.06 

•  09 

.61 

.10 

.51 

.02 

T 

,71 

I 

.13 

1.18 

.17 

1.37 

T 

T 

•  78 

T 

T 

T 

.73 

.08 

•oil  ! 

.82 

.66 

.10 

.09 

.03 

1.53 

•  06 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

31 

Total 

or 
ATg. 

1 

u 

6 

in 

1* 

1J 

15 

16 

17 

10 

19 

21 

22 

23 

 1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  1C 

.31 

.25 

.18 

,11 

.18 

22 

.14 

.10 

.22 

.23 

.30 

.07 

.22 

.17 

5.16B 

WIND 

7* 

104 

36 

203 

115 

38 

8 

MAX 

66 

68 

75 

74 

73 

T« 

80 

82 

82 

76 

75 

A3 

81 

81 

SO 

76 

83 

85 

83 

83 

82 

74 

74 

70 

79 

74 

77 

80 

79 

77 

74 

77.4 

MIN 

41 

56 

62 

70 

53 

45 

48 

63 

68 

48 

48 

54 

53 

63 

65 

5  I 

48 

53 

57 

54 

42 

51 

37 

65 

64 

43 

49 

48 

44 

53,6 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.1* 

.14 

.00 

.38 

.05 

.19 

.16 

.13 

.16 

.21 

.17 

.18 

.26 

.16 

.22 

.IB 

.19 

S 

.:: 

.17 

.29 

.17 

.15 

.02 

.19 

.22 

.24 

.13 

.27 

.32 

3.66B 

WIND 

43 

53 

85 

37 

103 

98 

59 

61 

46 

97 

105 

47 

17 

75 

72 

107 

93 

30 

138 

40 

230 

46 

59 

42 

71 

137 

67 

33 

147 

149 

2430 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.11 

.12 

.13 

.32 

.21 

.27 

.15 

.17 

.24 

.33 

.17 

.10 

.17 

.19 

.28 

.10 

.16 

.24 

.25 

.21 

.26 

.25 

.18 

.15 

.15 

.10 

.16 

.05 

.16 

.26 

.24 

9.68 

WIND 

15 

30 

73 

50 

93 

35 

20 

20 

45 

113 

25 

15 

0 

35 

65 

35 

3  " 

15 

20 

60 

70 

60 

10 

10 

30 

45 

20 

15 

33 

65 

20 

1180 

MAX 

77 

86 

87 

83 

77 

84 

84 

84 

81 

78 

76 

81 

83 

85 

84 

82 

82 

81 

87 

84 

77 

81 

80 

82 

61 

80 

77 

78 

75 

74 

60.8 

MIN 

43 

55 

65 

65 

64 

44 

91 

59 

63 

63 

48 

56 

53 

60 

65 

61 

35 

50 

50 

62 

60 

42 

49 

58 

60 

65 

34 

58 

57 

46 

33 

55.3 

NORTH  CENTRAL  03 

LI360N 

EVAP 

.10 

.13 

.15 

.18 

.13 

.12 

.15 

.17 

.31 

.06 

.14 

.10 

.10 

.18 

.20 

.11 

.16 

.19 

.23 

.28 

.28 

.20 

.18 

.13 

.19 

.15 

.08 

.07 

■  08 

.25 

.19 

4.99 

WIND 

20 

55 

30 

50 

30 

30 

20 

30 

65 

60 

20 

15 

20 

30 

65 

20 

2  0 

13 

30 

80 

30 

40 

30 

30 

40 

40 

20 

20 

20 

45 

20 

1120 

SOUTH  CENTRAL  0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.1* 

.15 

.26 

.25 

.26 

.05 

.20 

.16 

.16 

.14 

.16 

.20 

.24 

.26 

.22 

.16 

.22 

.36 

.30 

.29 

.27 

.18 

.IS 

.24 

.16 

.20 

.31 

6.57B 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.20 

.17 

.11 

.18 

.16 

.37 

.19 

.17 

.21 

.15 

.26 

.26 

.17 

.26 

.20 

.21 

.18 

.19 

.25 

.22 

.27 

.36 

.24 

.22 

.24 

.26 

.13 

.28 

.19 

.35 

6.93 

EVERGLADES  AND  SH 

COAST  03 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.26 

.08 

.07 

.13 

.24 

.30 

.16 

.18 

.23 

.25 

.24 

.12 

• 

.12 

.16 

.14 

.15 

.15 

.19 

.19 

.16 

.28 

.20 

.16 

.17 

.20 

.22 

.12 

.07 

.14 

.26 

3.36 

MAX 

7* 

80 

80 

88 

88 

88 

88 

88 

82 

84 

86 

86 

88 

84 

86 

86 

It 

88 

88 

86 

86 

88 

90 

80 

80 

62 

86 

86 

86 

•  4 

76 

84,9 

MIN 

30 

38 

30 

56 

66 

54 

54 

54 

54 

62 

64 

64 

61 

66 

66 

68 

68 

60 

58 

54 

58 

56 

30 

32 

32 

60 

60 

60 

60 

36 

44 

57,9 

CLEWISTON  U  5  ENG 

EVAP 

.07 

.12 

.04 

.05 

.15 

.13 

.13 

.12 

.13 

.11 

.13 

.02 

.22 

.13 

.11 

.12 

.08 

.17 

.18 

.05 

.21 

.25 

.19 

.05 

. :  a 

.05 

.26 

.09 

.04 

.18 

.17 

3.67 

MAX 

80 

72 

73 

79 

82 

81 

77 

75 

79 

78 

80 

79 

81 

82 

80 

81 

82 

82 

81 

81 

77 

SO 

81 

82 

79 

78 

81 

77 

77 

77 

76 

79.1 

MIN 

64 

62 

63 

69 

71 

66 

64 

62 

70 

70 

72 

70 

72 

70 

72 

73 

TJ 

71 

68 

68 

71 

64 

63 

66 

69 

71 

71 

72 

66 

5  4 

66.2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.13 

.20 

.19 

.26 

.26 

.19 

.33 

.38 

.29 

.20 

.25 

.22 

.22 

.24 

.32 

.21 

.33 

.25 

.17 

.36 

.23 

.29 

.24 

.27 

.28 

.09 

.16 

.11 

.35 

.17 

7.42 

WIND 

88 

105 

131 

143 

160 

,6 

121 

120 

156 

183 

112 

87 

76 

144 

176 

103 

80 

60 

92 

190 

160 

101 

90 

106 

103 

166 

63 

136 

84 

144 

3616 

MAX 

77 

90 

MIN 

63 

74 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.17 

.11 

.16 

.17 

.18 

.30 

.20 

.17 

.14 

.17 

.27 

.15 

.19 

.17 

.17 

.25 

,19 

.11 

.22 

.17 

.12 

.26 

.11 

.28 

.19 

.19 

.26 

.13 

.09 

.17 

.  1 

3.76 

WIND 

68 

25 

22 

32 

43 

81 

67 

23 

7 

59 

83 

15 

42 

31 

11 

59 

32 

38 

29 

11 

63 

35 

52 

16 

16 

27 

61 

45 

46 

66 

117 

1342 

MAX 

69 

76 

83 

87 

87 

85 

80 

88 

86 

83 

84 

86 

85 

87 

82 

87 

83 

76 

82 

89 

79 

82 

75 

S3 

86 

85 

85 

62 

75 

77 

72 

62.2 

MIN 

30 

30 

60 

64 

67 

53 

52 

61 

62 

62 

61 

61 

54 

61 

66 

66 

65 

57 

57 

57 

64 

50 

49 

49 

61 

62 

63 

66 

63 

91 

40 

36.1 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.10 

.09 

.16 

.17 

.15 

.21 

.18 

.09 

.14 

.19 

.16 

.09 

.17 

.20 

.17 

.17 

.11 

.15 

.17 

.08 

.13 

.IS 

.19 

.18 

.14 

.16 

.12 

.05 

.08 

.16 

4.94 

WIND 

30 

• 

80 

35 

14 

21 

43 

53 

45 

18 

11 

4 

26 

48 

27 

11 

7 

4 

34 

12 

16 

9 

27 

44 

37 

24 

11 

6 

13 

21 

9 

742 

MAX 

70 

80 

86 

85 

88 

85 

84 

82 

82 

89 

87 

89 

87 

85 

86 

83 

79 

86 

82 

75 

82 

79 

76 

76 

78 

78 

64 

77 

75 

■( 

10 

81.9 

MIN 

38 

64 

86 

69 

70 

58 

66 

66 

65 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

71 

•  • 

67 

64 

66 

71 

38 

37 

62 

63 

66 

70 

70 

63 

74 

66.9 

LOWER  EAST  C0A5T  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.12 

.17 

.18 

.16 

.29 

.20 

.21 

.22 

.14 

.29 

.15 

.23 

.18 

.19 

.23 

.17 

.13 

.25 

.21 

.00 

.06 

.33 

.16 

.21 

.18 

.24 

.13 

.20 

.17 

.30 

9.94 

WIND 

9* 

31 

66 

44 

71 

57 

72 

58 

69 

88 

76 

28 

49 

64 

64 

62 

62 

36 

32 

78 

75 

44 

56 

60 

75 

58 

63 

39 

40 

94 

58 

1629 

HIALEAH 

EVAP 

.21 

.13 

.17 

.13 

.16 

.21 

.19 

.23 

.22 

.21 

.23 

.17 

.16 

.09 

.24 

.23 

'It 

.09 

.26 

.21 

.03 

.21 

.19 

.20 

.24 

.14 

.20 

.09 

.13 

.16 

5.55 

WIND 

131 

14 

76 

54 

73 

47 

63 

82 

83 

84 

51 

37 

36 

44 

94 

48 

39 

28 

70 

41 

77 

21 

63 

81 

39 

39 

47 

36 

30 

32 

1727 

MAX 

7* 

74 

83 

85 

84 

89 

86 

87 

84 

85 

90 

90 

91 

91 

86 

90 

91 

86 

89 

82 

77 

83 

SO 

SO 

81 

60 

87 

83 

62 

77 

83 

84,3 

MIN 

50 

58 

66 

69 

70 

60 

59 

67 

66 

68 

70 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

63 

60 

62 

70 

65 

53 

56 

63 

65 

68 

68 

66 

61 

52 

66.3 

CLEWISTON  U.S.  ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK.  ~6»m» ««.  k>u°-.n<,  Sutoo 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MARCH  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  wb  city 

MAX 

59 

62 

63 

64 

65 

62 

65 

69 

66 

66 

64 

68 

68 

66 

74 

67 

68 

70 

68 

76 

66 

60 

64 

66 

68 

68 

64 

69 

70 

57 

58 

MIN 

42 

55 

61 

60 

52 

45 

50 

60 

60 

52 

49 

56 

54 

64 

62 

* 

54 

59 

48 

44 

50 

59 

62 

55 

47 

62 

57 

46 

41 

53! 

7 

blountstown 

MAX 

60 

70 

72 

75 

74 

69 

71 

79 

80 

79 

70 

70 

78 

79 

81 

79 

72 

76 

77 

73 

80 

62 

65 

70 

68 

79 

69 

71 

78 

70 

55 

72  , 

6 

MIN 

35 

38 

57 

63 

54 

34 

35 

48 

57 

50 

44 

45 

43 

48 

63 

89 

45 

4 1 

54 

58 

35 

36 

45 

57 

62 

33 

44 

53 

44 

31 

46, 

7 

CARRABFLLE   1  NNW 

MAX 

62 

63 

66 

65 

69 

64 

72 

74 

67 

72 

65 

73 

73 

72 

75 

72 

74 

75 

70 

79 

69 

65 

67 

66 

72 

69 

66 

72 

71 

69 

56 

69 . 

3 

MIN 

36 

51 

61 

60 

58 

34 

39 

41 

60 

54 

44 

50 

49 

61 

64 

4  6 

49 

60 

57 

38 

42 

54 

60 

59 

42 

56 

45 

46 

30 

49. 

5 

CHIPlEy  3  E 

MAX 

72 

70 

73 

80 

73 

68 

81 

80 

79 

74 

67 

76 

80 

85 

76 

70 

73 

75 

73 

76 

76 

63 

70 

71 

78 

73 

68 

79 

77 

66 

66 

9 

MIN 

48 

54 

62 

64 

54 

37 

43 

52 

61 

46 

43 

*3 

44 

62 

66 

8  7 

42 

42 

48 

57 

51 

35 

43 

54 

59 

56 

39 

52 

51 

42 

32 

49, 

3 

CRESTvrEw  RADIO  WJSB 

MAX 

64 

67 

75 

70 

71 

74 

73 

75 

72 

69 

64 

65 

67 

66 

65 

67 

71 

75 

67 

77 

79 

76 

77 

73 

76 

74 

74 

77 

75 

61 

70 

71, 

2 

MIN 

36 

46 

56 

60 

58 

59 

38 

65 

60 

49 

51 

49 

5  1 

50 

50 

8  8 

49 

53 

54 

55 

50 

49 

51 

49 

47 

42 

49 

53 

54 

44 

30 

50, 

1 

DE  Fun t  ak  springs 

MAX 

71 

68 

74 

74 

72 

69 

79 

79 

77 

71 

72 

78 

80 

80 

76 

68 

76 

77 

72 

79 

67 

66 

70 

68 

76 

68 

69 

79 

72 

60 

65 

72 , 

6 

MIN 

3  ) 

50 

60 

56 

58 

60 

37 

54 

55 

4  3 

41 

44 

80 

59 

61 

8  L 

36 

38 

53 

50 

31 

39 

50 

55 

56 

33 

47 

47 

39 

29 

46, 

4 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

71 

72 

76 

77 

77 

70 

81 

82 

79 

74 

74 

79 

80 

85 

74 

70 

78 

78 

83 

76 

72 

71 

68 

86 

72 

72 

81 

72 

68 

75 , 

8 

MIN 

31 

55 

64 

48 

52 

2  8 

36 

55 

61 

4  7 

41 

46 

I  8 

60 

65 

46 

39 

54 

29 

36 

53 

58 

57 

34 

52 

32 

25 

45, 

8 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

72 

70 

73 

78 

73 

6  8 

B  1 

81 

78 

74 

69 

77 

79 

83 

77 

68 

73 

75 

74 

78 

75 

65 

70 

67 

80 

73 

68 

79 

75 

66 

67 

MIN 

37 

54 

63 

64 

54 

35 

45 

45 

59 

47 

50 

45 

60 

64 

57 

52 

36 

43 

54 

58 

56 

38 

51 

51 

41 

32 

48! 

9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

64 

68 

75 

71 

69 

67 

75 

77 

75 

71 

68 

76 

76 

73 

73 

70 

76 

78 

76 

76 

72 

62 

67 

68 

75 

68 

69 

78 

78 

69 

67 

71 1 

3 

MIN 

45 

53 

56 

65 

48 

34 

38 

44 

5 1 

55 

47 

34 

43 

51 

61 

55 

37 

47 

50 

41 

36 

46, 

1 

MONTICFLLO  3  W 

MAX 

71 

73 

68 

72 

72 

67 

82 

80 

79 

74 

72 

79 

79 

80 

78 

73 

80 

81 

74 

77 

74 

66 

71 

70 

78 

72 

70 

73 

72 

67 

68 

MIN 

39 

56 

65 

62 

53 

37 

45 

61 

56 

59 

67 

54 

56 

35 

44 

56 

57 

62 

41 

55 

55 

45 

32 

5o! 

7 

NICEVHLE 

MAX 

54 

60 

62 

72 

68 

64 

66 

66 

66 

69 

65 

66 

77 

74 

73 

76 

66 

75 

73 

68 

71 

64 

62 

64 

67 

71 

67 

72 

75 

73 

56 

67 , 

9 

MIN 

28 

46 

55 

61 

53 

3 1 

38 

52 

60 

44 

4  1 

" 

41 

47 

55 

45 

40 

40 

56 

46 

33 

38 

48 

54 

63 

38 

40 

47 

42 

30 

45, 

3 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

66 

67 

70 

70 

68 

74 

74 

74 

67 

70 

76 

75 

76 

70 

70 

77 

78 

74 

76 

69 

62 

67 

67 

73 

68 

70 

78 

70 

57 

61 

70 , 

5 

MIN 

40 

56 

41 

6  B 

39 

43 

59 

6  1 

5  0 

45 

54 

48 

63 

64 

49 

50 

46 

5 

58 

50 

40 

44 

55 

61 

58 

42 

58 

51 

46 

35 

50, 

2 

pensacola  hB  ap 

MAX 

MIN 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

68 

69 

72 

73 

72 

68 

77 

80 

76 

73 

69 

76 

78 

78 

79 

78 

74 

76 

74 

76 

76 

64 

69 

67 

77 

72 

68 

74 

73 

67 

66 

72, 

9 

MIN 

39 

54 

65 

62 

54 

35 

45 

55 

62 

52 

43 

53 

8, 

58 

65 

46 

47 

44 

45 

57 

56 

38 

42 

54 

57 

61 

41 

54 

53 

45 

31 

50 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

64 

70 

67 

66 

73 

71 

75 

73 

71 

72 

66 

73 

77 

81 

77 

78 

79 

81 

75 

80 

76 

64 

71 

69 

72 

71 

70 

73 

75 

70 

60 

3 

MIN 

5  0 

60 

59 

59 

56 

38 

4  6 

56 

60 

5  6 

46 

52 

4  6 

60 

63 

4  9 

49 

45 

58 

59 

3b 

46 

56 

59 

49 

42 

56 

52 

46 

31 

51 

1 

SANBORN  TOwER 

MAX 

69 

67 

71 

69 

72 

72 

77 

60 

72 

72 

73 

79 

7  8 

74 

79 

77 

79 

80 

73 

81 

70 

67 

69 

70 

77 

70 

72 

77 

73 

67 

67 

73, 

3 

MIN 

46 

64 

59 

56 

35 

40 

53 

57 

66 

39 

55 

54 

40 

29 

46 

7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

68 

70 

71 

70 

72 

69 

77 

78 

74 

71 

69 

77 

79 

77 

81 

72 

76 

77 

72 

77 

63 

65 

70 

70 

77 

70 

70 

75 

69 

54 

67 

71 

8 

MIN 

38 

55 

64 

63 

47 

33 

43 

56 

61 

50 

46 

50 

42 

62 

59 

49 

47 

41 

45 

58 

46 

36 

41 

57 

57 

52 

41 

58 

47 

31 

29 

48 

5 

WEWAH I TCHKA 

MAX 

71 

72 

77 

73 

72 

70 

77 

80 

78 

72 

70 

76 

78 

80 

78 

73 

78 

77 

74 

79 

64 

70 

68 

83 

78 

71 

79 

69 

62 

66 

73 

8 

MIN 

40 

55 

65 

65 

48 

40 

45 

52 

62 

51 

41 

5  3 

50 

62 

65 

51 

51 

52 

5 1 

58 

52 

38 

55 

59 

56 

43 

58 

55 

43 

38 

51 

8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

63 

73 

70 

74 

74 

69 

70 

82 

80 

77 

64 

66 

78 

81 

80 

78 

68 

75 

75 

71 

77 

76 

76 

77 

69 

80 

69 

70 

77 

69 

52 

72 

9 

MIN 

37 

4  1 

55 

63 

54 

40 

41 

50 

59 

51 

46 

45 

46 

48 

64 

49 

49 

46 

8  7 

57 

57 

42 

42 

42 

53 

62 

45 

46 

55 

50 

36 

49 

0 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

72 

72 

64 

71 

68 

70 

76 

80 

72 

69 

70 

78 

79 

75 

72 

76 

79 

72 

75 

74 

72 

66 

72 

74 

72 

68 

68 

71 

75 

65 

64 

72 

0 

MIN 

45 

57 

61 

6 1 

59 

43 

50 

52 

65 

60 

5  1 

52 

58 

65 

65 

60 

55 

65 

57 

64 

62 

42 

48 

61 

65 

63 

54 

59 

59 

52 

36 

56 

3 

CROSS  CITY  2 

MAX 

72 

73 

80 

82 

76 

72 

82 

85 

86 

75 

75 

75 

81 

84 

82 

76 

78 

80 

79 

80 

76 

70 

76 

75 

80 

76 

72 

72 

76 

66 

61 

76 

6 

MIN 

36 

50 

66 

6 

59 

40 

42 

52 

58 

6 1 

45 

5  6 

* 

6  1 

6  7 

56 

* 

8  2 

61 

51 

37 

41 

56 

58 

63 

49 

58 

52 

40 

28 

51 

3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

74 

75 

86 

86 

79 

68 

77 

65 

85 

78 

76 

69 

77 

85 

86 

72 

77 

76 

83 

80 

68 

73 

77 

83 

76 

70 

66 

72 

67 

66 

76 

4 

MIN 

41 

52 

66 

62 

63 

48 

55 

63 

59 

53 

46 

57 

67 

58 

48 

47 

" 

63 

55 

41 

44 

54 

55 

62 

54 

55 

55 

50 

40 

53 

3 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

64 

69 

87 

84 

81 

75 

68 

77 

76 

82 

76 

75 

70 

73 

89 

68 

68 

76 

70 

79 

76 

68 

64 

73 

74 

70 

67 

65 

75 

64 

68 

73 

3 

MIN 

50 

63 

b° 

64 

62 

60 

49 

48 

44 

50 

64 

56 

56 

45 

4  5 

61 

54 

41 

42 

56 

61 

64 

48 

55 

53 

43 

34 

52 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

72 

80 

86 

86 

85 

71 

81 

85 

85 

82 

75 

76 

79 

85 

86 

81 

78 

78 

78 

79 

79 

'2 

76 

75 

81 

79 

70 

69 

73 

69 

66 

78 

0 

MIN 

41 

54 

67 

63 

61 

9 

57 

62 

*~ 

53 

6 1 

65 

58 

54 

45 

82 

62 

55 

36 

43 

58 

60 

67 

52 

57 

54 

43 

29 

53 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

73 

78 

85 

86 

78 

77 

74 

72 

79 

84 

84 

71 

79 

78 

77 

80 

79 

68 

74 

74 

81 

74 

72 

66 

74 

61 

66 

75 

7 

MIN 

38 

5 1 

6  3 

6 1 

47 

49 

45 

50 

4  1 

60 

63 

55 

5  1 

46 

41 

56 

48 

37 

42 

56 

60 

56 

52 

56 

48 

34 

29 

49 

4 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

72 

75 

84 

87 

83 

72 

79 

85 

83 

81 

75 

76 

79 

84 

86 

83 

76 

78 

77 

78 

75 

73 

72 

73 

8  2 

79 

72 

71 

73 

63 

65 

7  7 

1 

MIN 

* 

65 

60 

40 

5  3 

56 

59 

44 

45 

3  8 

53 

61 

52 

52 

39 

39 

58 

49 

33 

38 

49 

55 

62 

45 

53 

48 

36 

26 

47 

8 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

76 

82 

86 

77 

71 

84 

79 

74 

73 

79 

77 

77 

78 

77 

75 

74 

73 

80 

78 

70 

70 

55 

64 

75 

2 

MIN 

40 

69 

64 

6  1 

40 

4  7 

62 

46 

53 

8  4 

5  7 

55 

44 

43 

63 

57 

39 

58 

60 

57 

48 

56 

46 

30 

5  1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

69 

76 

86 

86 

78 

61 

7  > 

83 

64 

78 

71 

76 

77 

83 

87 

64 

75 

77 

7  2 

77 

77 

62 

66 

74 

82 

71 

67 

67 

72 

57 

65 

74 

0 

MIN 

40 

53 

67 

64 

54 

42 

4  3 

52 

65 

57 

49 

50 

46 

60 

63 

8  6 

52 

47 

88 

58 

49 

39 

43 

58 

59 

49 

56 

54 

36 

32 

51 

6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

65 

75 

87 

76 

78 

68 

67 

73 

72 

61 

67 

69 

7  0 

72 

94 

87 

65 

69 

88 

80 

79 

74 

66 

70 

61 

72 

6 

MIN 

8 

5 1 

58 

58 

59 

49 

5  3 

49 

60 

59 

5  7 

55 

50 

-.8 

61 

58 

40 

46 

59 

56 

60 

51 

58 

55 

49 

35 

53 

4 

JASPER  3  SE 

MAX 

73 

75 

80 

8  6 

80 

70 

80 

85 

84 

8  0 

74 

79 

8  0 

85 

85 

72 

79 

79 

78 

75 

74 

66 

13 

75 

8  3 

77 

74 

75 

72 

66 

69 

76 

9 

MIN 

59 

61 

46 

47 

4  1 

54 

63 

50 

5 1 

42 

42 

56 

53 

35 

41 

53 

53 

62 

44 

55 

53 

42 

29 

49 

8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

MIN 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

'] 

75 

78 

■'- 

77 

70 

79 

83 

81 

72 

77 

BC 

85 

83 

72 

76 

77 

76 

75 

72 

6  6 

74 

71 

80 

74 

71 

72 

71 

66 

65 

75 

2 

MIN 

59 

b  1 

6 1 

47 

49 

6  ^ 

60 

63 

5  1 

52 

42 

86 

56 

55 

38 

44 

56 

58 

61 

45 

56 

55 

43 

28 

5  1 

5 

MADISON 

MAX 

73 

74 

32 

74 

68 

84 

82 

72 

71 

77 

8  0 

83 

81 

12 

75 

77 

75 

73 

68 

6  5 

72 

69 

80 

70 

69 

74 

69 

58 

66 

73 

6 

MIN 

66 

56 

38 

62 

59 

45 

52 

6  7 

60 

64 

47 

48 

47 

48 

55 

47 

37 

45 

55 

68 

56 

42 

57 

54 

39 

32 

50 

5 

MAYO   5  NW 

MAX 

72 

76 

78 

"2 

73 

70 

B  1 

84 

82 

73 

77 

81 

85 

82 

72 

77 

78 

78 

77 

73 

65 

72 

71 

79 

71 

71 

72 

72 

65 

66 

75 

2 

MIN 

42 

51 

61 

62 

58 

34 

40 

50 

61 

5  8 

46 

49 

40 

61 

62 

51 

51 

42 

43 

56 

46 

38 

42 

57 

86 

61 

46 

56 

54 

41 

27 

49 

7 

MELROSF 

MAX 

75 

78 

88 

98 

86 

70 

62 

87 

89 

82 

77 

77 

82 

85 

90 

82 

80 

74 

78 

77 

82 

72 

78 

78 

85 

78 

74 

6  8 

73 

67 

65 

79 

0 

MIN 

40 

55 

65 

63 

61 

46 

47 

56 

60 

59 

49 

49 

40 

58 

65 

67 

54 

50 

47 

57 

5  6 

53 

5 

PA"L  ATK  A 

MAX 

72 

76 

87 

a 

81 

68 

78 

84 

84 

79 

79 

67 

ri 

83 

88 

7  ! 

77 

76 

79 

77 

83 

6-. 

73 

74 

82 

77 

66 

66 

75 

64 

65 

76 

2 

MIN 

42 

54 

66 

6 1 

62 

48 

4  ) 

58 

65 

6C 

49 

53 

49 

61 

67 

8  , 

55 

50 

47 

63 

59 

-1 

45 

59 

61 

63 

55 

8  7 

55 

48 

35 

54 

7 

PERRY 

MAX 

7  1 

72 

76 

B 

74 

71 

83 

82 

81 

75 

74 

73 

81 

82 

81 

75 

78 

79 

76 

78 

75 

6  6 

75 

72 

79 

74 

72 

75 

73 

68 

65 

75 

3 

MIN 

3  a 

52 

64 

61 

57 

36 

45 

54 

61 

8  ) 

46 

50 

8  2 

60 

63 

49 

50 

43 

57 

53 

38 

44 

57 

58 

63 

44 

57 

55 

45 

30 

50 

8 

Sm  R«fej«mc«  NoIm  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ot  Month 

age 

5 

6 

7 

g 

g 

10 

1  5 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
< 

SAINT  AU8USTINE 

max 

MIN 

67 
40 

72 
52 

87 
63 

81 
60 

79 
65 

71 
45 

72 
48 

79 
55 

85 
64 

SO 
60 

73 
47 

TO 
54 

75 
47 

76 
60 

99 
67 

82 
58 

68 

55 

73 
46 

74 
44 

82 
63 

81 
ST 

70 
40 

68 
44 

76 
55 

80 

58 

77 
63 

66 
34 

65 
38 

74 
34 

65 
46 

62 
36 

74.8 
53.5 

STARKE 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
52 

84 
53 

85 
62 

80 
61 

67 
41 

78 
44 

8 1 
48 

82 
52 

66 

46 

49 

42 

57 

9  5 

65 

68 
57 

53 

76 
41 

77 
41 

79 
44 

77 
51 

77 
36 

73 
41 

74 
53 

60 
55 

74 
52 

76 
43 

69 
55 

72 
46 

66 
39 

64 
29 

75.9 
48,9 

5TEINHATCHEE  MCCAIN  TF 

MAX 
MIN 

46 

64 

62 

60 

79 
66 

37 

82 
46 

87 
42 

86 
41 

82 
45 

81 
46 

82 
47 

81 
48 

82 
46 

81 
47 

79 
45 

76 
46 

72 
49 

71 
50 

70 
56 

70 
56 

72 
54 

71 
54 

72 
S3 

72 
47 

72 
64 

78 
92 

79 
65 

74 
63 

71 
60 

60 
29 

75.8 
51.2 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

72 
39 

81 

53 

80 
68 

85 
64 

76 
60 

72 
41 

82 
48 

84 
58 

82 
60 

77 
55 

75 
45 

71 
51 

80 
45 

90 
53 

86 

66 

73 
59 

78 
53 

78 
44 

80 
45 

80 
61 

74 
54 

66 
37 

75 
41 

77 
45 

79 
56 

75 
48 

77 
50 

69 
52 

73 
49 

69 
42 

65 
26 

76.8 
50.8 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
37 

85 

50 

89 
66 

89 
60 

84 
62 

71 
42 

81 
44 

88 
53 

87 
60 

84 
61 

79 
42 

71 

52 

80 
41 

86 
57 

64 

85 
61 

74 
57 

76 
44 

82 

41 

84 
63 

32 
57 

72 
43 

75 
39 

8  0 
53 

84 
55 

83 
66 

66 

57 

66 
50 

76 
54 

69 
45 

79.9 
52.5 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

66 
45 

75 
49 

80 
64 

82 
64 

80 
64 

69 
44 

72 
47 

82 
59 

85 
64 

94 
64 

79 
53 

73 
55 

73 
55 

82 
59 

85 
66 

82 
63 

73 
58 

73 
52 

73 
52 

82 
59 

73 
62 

70 
43 

62 
44 

•8 

57 

73 
62 

60 
65 

72 
56 

74 
59 

68 
56 

73 
58 

64 
l" 

75,4 
56,0 

BROOKSvILLE  chin  HILL 

MAX 
MIN 

76 
43 

86 
59 

87 
66 

87 
65 

86 
60 

74 
46 

36 
51 

88 
60 

85 
62 

32 

60 

30 
51 

78 
52 

82 
53 

88 
62 

85 
67 

80 
63 

77 
56 

re 
54 

83 
53 

81 
64 

76 
58 

67 
42 

78 
46 

76 
57 

81 

60 

80 
64 

rc 
55 

70 
57 

79 
56 

67 
49 

66 
37 

79,4 
55.7 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

76 
40 

85 
55 

88 
66 

87 
63 

83 
62 

73 
41 

82 
46 

86 
53 

86 
62 

31 
62 

81 
47 

72 
52 

80 
45 

87 
63 

86 
66 

81 
60 

76 
55 

77 
45 

81 
46 

82 
65 

79 
55 

70 
42 

76 
37 

80 
55 

82 
60 

82 
66 

69 
57 

66 
57 

75 
55 

69 
46 

67 
32 

78.9 
53.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

75 
45 

85 
56 

87 
64 

88 
65 

82 
63 

76 
48 

84 
54 

87 
62 

87 
62 

80 
66 

91 
51 

76 
55 

83 

50 

86 
63 

86 
66 

75 
64 

76 
58 

79 

52 

82 
51 

83 
66 

76 
61 

69 
45 

60 
46 

82 
68 

82 
60 

83 
63 

TO 
59 

66 
58 

78 
60 

69 
52 

67 
40 

79,4 
36.9 

DAYTONA  beach 

MAX 
MIN 

55 
45 

70 
54 

70 
63 

84 
63 

33 
66 

77 
47 

74 
57 

77 
51 

85 
62 

83 
67 

76 
49 

63 
55 

63 
51 

69 
56 

75 
65 

85 
62 

64 
56 

64 
49 

67 
46 

79 
63 

65 
59 

75 
47 

66 
42 

68 
60 

73 
59 

74 
66 

81 
55 

63 
60 

67 
62 

66 
49 

62 
37 

72.4 
55.6 

DAyTONA  BEACH  wB  ap 

MAX 
MIN 

70 
42 

76 
54 

88 
67 

86 
63 

79 
55 

63 
47 

75 
43 

81 
57 

85 
64 

79 
59 

63 
50 

63 
51 

74 
46 

79 
65 

88 
66 

68 
60 

71 
52 

71 
49 

74 
47 

84 
61 

81 
55 

59 

44 

71 
46 

76 
56 

82 
56 

84 
62 

65 
58 

66 
60 

71 
52 

65 
44 

61 
39 

74.3 
54,1 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

76 

33 

81 
53 

88 
66 

87 
63 

85 
61 

71 
44 

33 
43 

35 
58 

87 
63 

85 
63 

80 
48 

66 
53 

78 
44 

34 
61 

88 
67 

84 
62 

78 
57 

78 
47 

79 
44 

84 
63 

81 
57 

69 

42 

75 
44 

8  0 
6  6 

84 
56 

83 
57 

73 
56 

66 
56 

79 
55 

70 
48 

69 
46 

79,4 
33.7 

INVERNFSS 

MAX 
MIN 

72 
47 

84 
57 

87 
62 

84 
64 

73 
60 

72 
47 

75 
50 

82 
57 

83 
62 

76 
60 

79 
51 

67 
56 

76 
51 

81 
52 

83 
68 

78 
62 

74 
55 

76 
50 

78 
50 

78 
64 

78 
57 

69 
44 

73 
40 

77 

6  9 

79 
61 

76 
61 

72 
56 

63 
56 

64 
56 

72 
53 

TO 
42 

75.8 
55.1 

LAKE  HTAHASSEE 

MAX 
MIN 

62 
34 

76 
44 

83 
66 

86 
62 

87 
63 

81 
53 

77 
44 

85 
43 

88 
57 

36 
59 

82 
47 

74 
47 

82 
46 

36 
63 

87 
63 

76 
60 

74 
59 

76 
46 

92 
45 

84 
61 

90 
57 

67 
44 

80 
43 

81 
56 

82 
56 

83 
61 

78 
56 

64 
56 

77 
52 

68 
47 

66 
46 

78.8 
33.1 

LI SBON 

MAX 
MIN 

74 
43 

83 
54 

83 
66 

86 
63 

83 
60 

73 
42 

82 
50 

84 
59 

85 
63 

84 
61 

79 
50 

78 
52 

78 
48 

81 
62 

87 

60 

83 
61 

75 
56 

78 

50 

79 
46 

82 
65 

80 
59 

82 
42 

74 
45 

79 
68 

80 
61 

81 
65 

69 
57 

66 
57 

75 
55 

70 
48 

65 
35 

78,9 
54.7 

OCALA 

MAX 
MIN 

75 
44 

84 
56 

88 
67 

88 
66 

85 
63 

74 
47 

84 
49 

87 
58 

88 
63 

83 
60 

80 
49 

75 
53 

81 
49 

96 
62 

HH 

70 

84 
63 

79 
56 

76 
48 

80 
57 

83 
64 

8  1 
63 

81 
43 

74 
44 

77 
58 

83 
61 

77 
66 

70 
56 

69 
56 

80 
56 

73 
51 

68 
36 

80.0 
35.9 

OCALA   2  NE 

MAX 
MIN 

76 
36 

85 
54 

90 
65 

88 
61 

82 
60 

75 
39 

34 
44 

86 
53 

88 
57 

79 
59 

31 
43 

71 

51 

82 
41 

37 
57 

B9 
66 

74 
59 

78 
54 

79 
42 

82 
40 

84 
62 

78 
59 

68 
39 

79 
37 

78 
54 

82 
58 

78 
61 

66 
54 

67 
54 

75 
32 

64 
43 

67 
27 

76,8 
51,0 

ORLANDO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
47 

83 
57 

88 
67 

87 
67 

82 
58 

74 
49 

84 
54 

87 
62 

87 
62 

80 
62 

31 
53 

66 
55 

81 
52 

84 
64 

86 
67 

76 
61 

78 
59 

79 
53 

80 
52 

67 
64 

61 
57 

68 
45 

76 
50 

81 
59 

84 

60 

85 
64 

70 
60 

65 
59 

79 
58 

69 
46 

68 
42 

79.3 
56.9 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

78 
43 

85 
58 

87 
67 

87 
65 

78 

59 

78 
46 

86 
52 

88 
62 

86 
63 

77 
62 

62 
49 

75 
58 

85 
52 

89 
62 

85 
67 

76 
63 

77 
57 

80 
55 

84 
55 

79 
66 

77 
59 

68 
43 

80 
46 

8 1 
57 

59 

82 
63 

72 
56 

59 

77 
58 

69 
33 

68 

7  = 

79.5 
56,6 

SANFORD  EXP  STATION 

MIN 

44 

55 

66 

63 

64 

50 

81 

50 

84 

59 

85 
63 

83 
69 

78 
49 

72 
53 

79 
47 

83 
60 

87 

hi 

84 
63 

77 
58 

75 
51 

78 
47 

85 
64 

84 

60 

75 
45 

75 
46 

78 
57 

82 
57 

83 
65 

69 
SB 

67 
57 

76 
60 

72 
52 

68 
42 

76.9 
56,2 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

76 
44 

78 
54 

86 
67 

83 
66 

36 
56 

68 
46 

81 

56 

84 
59 

86 
66 

94 
69 

76 

50 

67 
51 

79 
46 

83 
64 

89 

6  5 

85 
47 

73 
59 

73 
49 

82 
45 

87 
66 

83 
57 

75 
44 

76 
47 

82 
56 

82 
59 

86 
64 

67 
58 

66 
60 

76 
58 

68 
45 

64 
33 

78.5 
55,1 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

78 
47 

84 
58 

89 
65 

88 
65 

86 
66 

80 
50 

85 
57 

87 
65 

87 
64 

85 
68 

87 
55 

85 
61 

86 

56 

87 
54 

** 

66 

94 
67 

77 
61 

80 
50 

81 
55 

86 
68 

8  5 
59 

69 
43 

80 
48 

81 

59 

83 

58 

87 
58 

71 
63 

67 
62 

78 
62 

72 
47 

72 
42 

81.7 
38.0 

BARTON 

MAX 
MIN 

77 
44 

85 
55 

87 
63 

87 
64 

84 
63 

77 
47 

34 

55 

86 
62 

88 
62 

86 
66 

84 

50 

6. 
61 

84 
62 

88 
65 

8  8 
66 

86 
67 

75 
58 

79 
S3 

83 
44 

85 
66 

81 

71 

72 
46 

78 
47 

90 
59 

84 
59 

84 
69 

70 
62 

70 
61 

76 
61 

75 
52 

68 
42 

61.0 
56,1 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

74 
47 

83 
59 

82 
65 

85 
64 

73 
61 

79 
51 

84 
57 

85 
67 

82 
62 

74 
60 

78 
53 

76 
67 

85 
58 

86 
66 

81 
64 

81 
67 

75 
62 

90 
53 

83 
52 

78 
67 

T« 

6  1 

63 
50 

79 
46 

8  1 

60 

82 
57 

79 
66 

70 
61 

65 
60 

76 
62 

64 
43 

66 

45 

77.6 

58.5 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

72 
49 

80 
60 

80 
69 

84 
67 

75 
60 

76 
48 

83 
57 

84 
67 

82 
66 

77 
61 

77 
53 

76 
62 

81 
57 

95 
67 

63 
68 

60 
64 

73 
62 

78 
56 

81 
56 

78 
66 

74 

60 

64 
49 

76 
45 

'6 

6) 

81 
63 

78 
66 

V 
61 

70 
60 

72 
60 

67 
38 

61 
39 

76.6 
59.3 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

75 
39 

84 
54 

89 
67 

83 
66 

85 
68 

73 
42 

80 
50 

84 
59 

81 
65 

93 
53 

79 
57 

78 
49 

85 
61 

88 
62 

72 
61 

78 
46 

79 
44 

82 
65 

87 
43 

81 
61 

73 
51 

69 
48 

TO 
44 

79.9 
34,6 

FELLSMERE  4  W 

MAX 
MIN 

74 
49 

82 
53 

87 
65 

84 
60 

86 
59 

81 
49 

84 
50 

83 
59 

86 
60 

94 

60 

84 
56 

84 
54 

81 
54 

80 
56 

91 

69 

85 
64 

78 
61 

'9 
52 

79 
46 

85 
61 

8  3 
59 

80 
42 

76 
45 

78 
57 

80 
55 

88 
60 

82 
39 

78 
62 

79 
61 

70 
46 

70 
38 

61.3 
55.5 

fcrt  drum  5  nw 

MAX 
MIN 

76 
45 

82 
56 

86 
62 

85 
65 

88 
65 

78 
49 

83 
54 

84 
55 

85 
61 

87 
69 

35 
55 

85 
59 

81 
52 

86 
61 

87 
61 

84 
64 

78 
60 

19 
50 

80 
50 

86 
62 

82 
SS 

70 
44 

79 
44 

79 
65 

32 
55 

87 
62 

76 
61 

78 
61 

73 
50 

TO 
»: 

81.2 
56,3 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

74 
60 

79 
65 

88 
67 

8  1 
68 

88 
60 

74 
52 

79 
65 

80 
69 

81 
68 

87 
67 

76 
58 

86 

62 

78 
56 

82 
56 

87 
64 

79 
64 

73 
55 

75 
54 

78 
53 

86 
67 

81 
54 

64 
48 

76 
50 

78 
66 

80 
64 

87 
66 

7  6 

«< 

79 
65 

74 
61 

66 
51 

66 

42 

76,8 
60,  1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

75 
45 

84 
56 

88 
65 

65 
63 

86 
67 

77 
50 

84 
53 

85 
60 

86 
62 

84 
67 

82 
54 

80 
59 

82 
55 

85 
63 

■t 

6} 

85 
67 

76 
60 

77 
53 

61 
54 

85 
65 

8  2 

5  9 

76 
49 

78 
48 

79 

54 

62 
56 

85 
66 

81 
61 

68 
39 

76 
62 

74 
49 

6T 
41 

80,8 
37.6 

K I SS I mmEE  2 

MAX 
MIN 

34 

42 

92 
46 

86 
41 

79 
42 

75 
44 

35 
46 

86 
43 

84 
42 

B2 
47 

81 
44 

77 
35 

81 
46 

82 
34 

87 
42 

81 
37 

82 
38 

'6 

52 

68 
51 

85 
68 

96 

51 

76 
41 

83 
46 

84 

Si 

79 
61 

83 
64 

64 

61 

83 

62 

73 
56 

76 
51 

T8 

39 

82.1 
47.2 

lake  Alfred  exp  sta 

MAX 
MIN 

42 

82 
57 

8  7 
64 

85 
64 

80 
64 

76 
44 

32 
53 

83 
61 

87 
64 

81 
65 

81 
51 

77 
55 

83 
49 

83 
62 

86 

69 

80 
65 

76 
58 

78 
49 

80 
49 

83 
66 

80 
59 

76 
46 

78 
43 

8: 
56 

79 
60 

83 
67 

8C 
35 

66 
55 

76 

60 

70 
49 

6T 
)  | 

79.4 

56.2 

1  A  K  F  i  A  m  16    ui  R  CtTV 

MAX 
MIN 

48 

82 
59 

67 

85 
66 

79 
55 

73 
50 

35 
55 

83 

65 

84 
64 

75 
57 

82 
54 

70 
60 

81 
58 

85 
64 

85 
69 

76 
59 

75 
5  6 

75 
56 

79 

83 

78 

67 

75 

'7 

60 

81 

68 

66 

76 

69 

68 

TT.5 
5  7  6 

lake  placid  2  sw 

MAX 
MIN 

78 
45 

84 
57 

89 
67 

88 
66 

86 
67 

80 
50 

87 
60 

84 
65 

88 
63 

95 
68 

86 
56 

87 
66 

86 
72 

88 
67 

B 1 
67 

85 
66 

78 
62 

80 

53 

83 
50 

85 
69 

84 

63 

72 
48 

80 
44 

81 
58 

83 
59 

85 
66 

78 

64 

72 
63 

79 
64 

72 
31 

TO 
41 

62.3 
39.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

73 
50 

83 
60 

88 
67 

81 
68 

88 
68 

78 
46 

77 
60 

80 
66 

87 
68 

90 
70 

82 
55 

80 
62 

77 
54 

76 
58 

89 

63 

82 
65 

75 
61 

75 
30 

78 
51 

88 
67 

86 
»  ' 

75 
45 

75 
48 

TT 
63 

79 
62 

80 

63 

73 
58 

78 

60 

74 
61 

75 
55 

68 

40 

79.6 
36.8 

MOUNTAIN  lake 

MAX 
MIN 

74 
46 

83 
59 

87 
67 

86 
66 

85 
65 

75 
46 

81 
54 

83 
62 

86 
64 

82 
68 

83 
52 

83 
59 

80 
51 

63 
67 

-  ■ 

h  ' 

85 
67 

76 
60 

77 
48 

79 
51 

84 
67 

■0 

74 
44 

75 
47 

79 
61 

82 
58 

84 

67 

TO 
6 : 

66 
39 

76 
61 

74 
49 

'  7 

19 

79.6 
57.7 

Folknrtae  Suite  bxWi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

8 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 
MIN 

73 
59 

62 
58 

85 
64 

64 
63 

82 
47 

78 
50 

85 
57 

83 
65 

SI 

53 

82 
55 

81 

58 

82 
60 

B7 

81 

76 

78 

82 
65 

79 
60 

76 
45 

67 
44 

77 
52 

80 
57 

82 
61 

63 
62 

71 

77 

50 

68 
41 

79.4 
55.6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

78 

<.e 

75 
60 

76 
66 

80 
69 

78 
72 

86 
54 

60 
55 

83 
65 

80 
66 

80 
70 

87 
60 

62 
63 

80 
58 

83 

60 
72 

83 

83 

76 

78 

77 
66 

81 
66 

82 
48 

68 
49 

76 
56 

78 
60 

77 
66 

86 
65 

83 

77 

77 

55 

68 
44 

79,4 
61.1 

PARRI5H 

MAX 
MIN 

77 
45 

85 
58 

87 
66 

86 
65 

85 
64 

81 
47 

87 
55 

87 
66 

87 
63 

82 
67 

83 
53 

81 
60 

B6 

88 
66 

88 

85 

79 

83 

82 

82 
65 

78 
60 

68 
46 

77 
44 

81 
59 

64 
58 

83 
66 

70 
62 

71 

78 

73 
49 

70 
39 

81.1 
56.2 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

77 
43 

84 
59 

66 
67 

67 
65 

84 
63 

79 
44 

87 
52 

84 
64 

B6 
64 

83 
66 

82 
50 

80 
58 

8  6 

51 

88 
64 

86 
67 

83 
67 

77 

80 

82 

83 
68 

81 
58 

71 
44 

79 
42 

79 
57 

82 
59 

82 
67 

77 
61 

74 
59 

78 

75 
46 

73 
38 

81.2 
56.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

71 
51 

82 
61 

81 
68 

85 
67 

72 
58 

77 
52 

83 
58 

83 
67 

82 
65 

71 

60 

78 
57 

72 
62 

83 
62 

86 
68 

81 
68 

78 
67 

75 
60 

79 
58 

82 
63 

76 
64 

74 
59 

61 
50 

75 
54 

78 
66 

82 
64 

80 
62 

71 
62 

68 
60 

72 
59 

60 
57 

68 
44 

76.3 
60,4 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

71 
46 

83 
57 

82 
62 

84 

66 

78 
62 

79 
46 

89 
56 

85 
66 

82 
61 

78 
65 

79 
53 

79 
59 

85 
5  7 

90 
69 

83 
65 

81 
63 

80 
6  1 

61 

82 

77 
61 

77 
62 

66 
47 

81 
59 

63 
52 

80 
67 

69 
62 

69 
60 

77 

72 
49 

68 
41 

79.1 
57.9 

TAMPA   uB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
49 

84 
64 

81 
66 

86 
68 

73 
55 

79 
45 

86 
55 

87 
69 

83 
66 

73 
57 

80 
53 

75 
59 

83 
55 

86 
67 

83 
69 

81 
63 

78 
56 

81 
50 

83 
52 

79 
60 

77 
56 

67 
46 

79 
44 

61 
62 

82 
61 

81 
62 

75 
62 

70 
62 

78 
58 

68 
46 

66 
39 

78.7 
57.3 

TARPON  SPGS  SEwAGE  PL 

MAX 
MIN 

64 
37 

74 
54 

83 
62 

84 
66 

85 
63 

73 
46 

77 
50 

85 
61 

85 
63 

84 

63 

68 
51 

78 
57 

71 

83 
52 

85 
67 

83 

78 

72 

75 

81 
61 

72 
59 

65 
46 

59 
44 

78 

55 

76 
61 

80 
65 

79 
60 

63 

6  6 

71 

60 

64 
39 

75.5 
56.3 

VENICE 

MAX 
MIN 

74 
46 

80 
60 

79 
65 

81 
66 

78 
66 

79 

84 
5  8 

84 

80 

76 

78 

80 

82 

84 

60 

83 

81 

80 

81 

77 

63 

76 
65 

69 
50 

79 
46 

80 
61 

81 
59 

79 
69 

75 
63 

72 

7  8 

70 
54 

67 
44 

76.3 
60.2 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

79 

86 

6  9 

81 

87 

74 

79 

79 

80 

87 

74 

63 

77 

80 

90 

76 

75 

75 
54 

76 
52 

87 
66 

81 
58 

64 
47 

75 
51 

77 
64 

80 
64 

87 
66 

71 
67 

75 

T3 
61 

69 
52 

65 
44 

77.9 
61.2 

WAUCHUlA  2  N 

MAX 
MIN 

78 
45 

84 

59 

69 
64 

86 
65 

85 
66 

80 

85 
5  5 

86 

87 

83 
68 

84 

82 

B5 

88 

as 

86 

78 

79 

81 

84 
67 

80 
62 

72 
45 

80 
44 

81 
57 

84 
56 

85 
65 

76 
62 

68 

76 

73 
49 

69 
39 

81.5 
57.8 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

76 
41 

82 
59 

66 

62 

84 
62 

81 
63 

74 
48 

84 
54 

85 
5  3 

84 
62 

80 
66 

80 
5  1 

89 
57 

60 

86 
63 

87 
6  1 

82 

76 

82 

83 

85 
67 

83 
54 

70 
41 

79 
52 

80 
60 

79 
61 

83 
66 

73 
61 

72 
60 

73 
59 

73 
54 

67 
43 

79.9 
56.9 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  ST« 

MAX 
MIN 

70 
48 

79 

55 

82 
61 

88 
65 

85 

88 

81 

85 

83 
59 

86 

88 

84 

87 

82 

84 

87 

85 

76 

79 

80 
62 

82 
66 

62 
50 

67 
45 

77 
56 

79 
54 

81 
62 

86 
62 

83 

92 

76 
49 

71 
42 

81,5 
58.4 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 
MIN 

84 

85 
70 

86 
62 

87 

B6 

84 

66 

86 
65 

67 

76 

77 

82 

78 
65 

80 
67 

71 
50 

77 
47 

79 
58 

81 
56 

85 
66 

83 
66 

80 
66 

73 
66 

71 
55 

72 
45 

80,4 
61.0 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

79 
5  1 

83 
56 

90 
63 

87 
64 

87 
65 

81 
56 

86 
6  1 

94 

87 

89 

82 
6  1 

87 

8  i 

87 
66 

90 

80 

82 

83 

84 

83 
62 

83 
68 

66 
55 

80 
52 

79 
56 

84 
55 

83 
64 

83 
60 

82 
6  5 

77 
67 

73 
57 

72 
50 

82.8 
60.4 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

75 

77 

80 

79 

76 

79 

86 

80 

78 

81 

79 

83 

64 

80 

84 

78 

80 

81 

76 
68 

77 
67 

70 
56 

78 
53 

83 
64 

80 
67 

79 
71 

83 
68 

76 

76 
67 

73 
62 

69 
50 

78.7 
64,7 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

74 

80 

87 

92 

89 

89 

76 

83 

64 

88 

89 

83 

8? 

81 
69 

87 

87 

82 

77 

78 

83 
63 

81 
67 

63 
52 

74 
50 

79 
62 

80 
61 

85 
63 

86 
67 

79 
68 

83 
6  6 

76 
59 

70 
54 

82.3 
62.9 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

MAX 
MIN 

80 
49 

85 

89 
62 

88 

89 

81 

87 

85 

86 

88 
6  8 

86 

86 
6  1 

85 
59 

67 

88 

89 
59 

77 

80 

62 
46 

81 
57 

84 

62 

75 

^7 

79 
43 

81 
57 

83 
49 

80 
64 

83 
64 

82 
66 

78 
65 

74 
52 

72 
42 

83.0 
57.6 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

82 

84 

84 
68 

87 

84 

87 

89 

88 

84 

83 

86 
67 

84 

9  0 

91 
68 

86 
68 

90 
68 

83 

83 

86 
58 

78 
68 

82 
72 

73 
5  2 

81 

50 

83 
64 

83 
61 

83 
65 

86 
66 

61 
70 

78 
70 

75 
59 

76 
46 

83.5 
63.7 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 

79 

81 

82 

62 

81 

82 

81 
68 

81 

82 

83 

83 
69 

64 

82 
75 

82 
76 

84 

82 
67 

83 
60 

80 
58 

83 
74 

80 
75 

76 
57 

80 
49 

80 
49 

60 
50 

80 
72 

81 
62 

80 
74 

78 
70 

78 
61 

77 
59 

80.7 
65.2 

FORT  MvERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 

86 

87 
69 

86 
69 

84 

82 

88 

85 

84 

84 
66 

86 
6  1 

85 
63 

85 

67 
6  7 

86 
65 

66 

79 
65 

81 

86 
57 

80 
69 

80 
61 

71 
53 

80 
49 

82 
61 

83 
60 

83 
69 

85 
66 

80 
67 

80 
67 

73 
53 

72 
45 

82.4 
61.4 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

73 

79 

82 
64 

88 

85 

88 

80 

83 

82 

85 
68 

88 
58 

85 
54 

82 

86 
65 

85 
67 

66 
60 

85 
62 

76 
52 

82 
54 

80 
55 

82 
65 

83 
47 

71 
48 

77 
52 

76 

55 

81 
70 

88 
62 

84 
63 

80 
63 

77 
49 

72 
41 

81.7 
57,9 

LA  BELI  E 

MAX 
MIN 

80 

85 

91 

89 

90 

80 

86 

84 

87 

89 
69 

88 

91 

62 

85 
3  8 

87 

90 
68 

66 

65 

79 
64 

82 
49 

84 
49 

83 
58 

85 
66 

73 
47 

82 
49 

82 
45 

85 
56 

88 
68 

86 
66 

82 
64 

81 
64 

79 
46 

74 
42 

84,4 
58,1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

78 
48 

85 
60 

89 
68 

90 
66 

88 
66 

84 
51 

86 
62 

84 
63 

88 
56 

68 
67 

88 
62 

90 
61 

88 
61 

88 
66 

89 
60 

68 
63 

79 
63 

81 
55 

85 
48 

79 
64 

83 
65 

74 

50 

79 
43 

81 
57 

86 

55 

85 
65 

84 
65 

81 
67 

78 
63 

74 
56 

74 
44 

83.7 
59.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

65 

79 

84 

89 

87 

87 

78 

85 

85 

85 
65 

87 
60 

86 
6  1 

85 

83 
64 

88 
66 

86 
64 

84 
64 

76 
55 

78 
56 

84 
63 

80 
66 

83 
48 

69 
50 

80 
54 

83 
60 

85 
63 

86 
66 

62 
66 

81 
64 

77 
50 

71 
43 

81.9 
59.7 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 
61 

66 
67 

85 
68 

84 
69 

86 
53 

87 
62 

85 
63 

85 
64 

82 
73 

86 
60 

84 
63 

87 
64 

88 
67 

86 
67 

87 
63 

85 
68 

84 
56 

86 
55 

83 
68 

78 
67 

77 

52 

80 
49 

82 
58 

84 
59 

83 
68 

85 
66 

60 
66 

80 
68 

78 
57 

73 
46 

83.2 
61.9 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

TAMIAMl   TRL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

77 

83 

88 

86 

90 

87 

85 

83 
65 

86 
62 

91 
67 

89 
65 

91 
64 

87 
64 

86 
67 

88 
66 

90 
67 

84 
65 

84 
59 

82 
58 

81 
62 

84 
67 

80 
50 

79 
50 

80 
59 

83 
60 

85 
61 

87 
63 

83 
67 

80 
65 

88 
58 

77 
46 

64,6 
61,7 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

70 

77 

80 

85 

81 

91 

80 

83 

81 

83 

91 
67 

84 
68 

91 

84 
66 

87 
75 

86 
68 

88 
69 

81 

60 

82 
60 

80 
62 

80 
70 

64 
54 

71 
53 

77 
55 

ao 

69 

80 
70 

87 
66 

86 
64 

85 
70 

76 
59 

76 
51 

82.2 
64.7 

FT   LAUDERDALE  BAhA  MAR 

MAX 
MIN 

76 
63 

79 

81 

84 

83 

85 

85 

82 

83 

86 

84 

85 

82 

83 

85 
74 

86 
7  1 

81 
68 

77 
64 

80 
67 

80 
73 

82 
71 

61 

53 

79 
56 

79 

70 

80 
70 

83 
74 

83 
67 

83 
74 

78 
68 

75 

60 

74 
54 

81.4 
67.7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
54 

76 
65 

80 

84 

3  1 

90 

80 

84 

81 

82 

92 

84 

9  1 

84 
7  1 

84 
71 

86 
67 

86 
66 

81 
55 

81 
55 

80 
72 

80 
70 

84 
51 

71 
48 

77 
64 

79 
69 

80 
68 

88 
65 

82 
72 

82 
67 

79 
59 

76 

50 

81.8 
64.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

70 
54 

74 

80 
7 1 

83 

81 

90 

81 

83 

81 

82 

89 

85 
69 

87 

87 
68 

84 
71 

B6 
69 

88 
69 

82 
6  1 

82 
59 

79 
72 

82 
71 

84 

54 

78 
52 

76 
62 

78 
69 

79 
72 

86 
66 

83 
69 

82 
68 

78 

60 

77 
51 

81,6 
65,9 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

74 

62 

85 

83 

89 

83 

83 

82 
68 

83 

89 

84 
66 

90 
64 

85 
60 

85 
69 

87 
68 

67 
67 

83 
64 

81 
57 

80 
53 

82 
69 

83 
62 

70 
51 

77 
50 

80 
57 

62 
61 

85 
65 

81 
62 

62 
68 

78 
65 

77 
54 

76 
48 

82.2 
62.2 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

80 
50 

83 
50 

69 
61 

84 
64 

91 
63 

88 
52 

86 
59 

86 
62 

86 
64 

90 
68 

87 
61 

88 
61 

82 
61 

86 
63 

88 
66 

88 
58 

76 
62 

79 
51 

62 
52 

85 
63 

83 
61 

81 
51 

79 
48 

80 
53 

82 
55 

88 
63 

86 
64 

83 
66 

79 
67 

72 
54 

70 
47 

83.5 
58.7 

MIAMI   RAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

73 
62 

77 
69 

60 
71 

79 
72 

83 
73 

80 
62 

80 
72 

78 
72 

80 
71 

82 
74 

82 
70 

82 
73 

81 
71 

80 
74 

83 
74 

81 
76 

82 
69 

79 
67 

77 
71 

83 

85 

83 

75 

76 

78 

82 

80 

81 
70 

76 
66 

76 

71 

79.5 
69.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
64 

73 
68 

77 
70 

75 
71 

79 
70 

76 
63 

77 
73 

76 
74 

76 
72 

83 
73 

80 
71 

81 
73 

78 
74 

78 
76 

80 
75 

81 
73 

85 
70 

77 
67 

76 
73 

82 
75 

84 
65 

7  2 
56 

73 
56 

74 
71 

76 
72 

81 
74 

60 
69 

79 
75 

76 
71 

75 
64 

71 
57 

77.6 
69.6 

MIAMI    wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
65 

79 
69 

81 
72 

82 
72 

90 
69 

81 
61 

82 
72 

80 
73 

81 

73 

89 
74 

84 
70 

86 
70 

82 
69 

82 
74 

85 
74 

85 
72 

62 
69 

82 
63 

79 
67 

82 
74 

84 
64 

71 
55 

76 
56 

77 
70 

80 
70 

86 
72 

83 
69 

82 
75 

78 
68 

76 
58 

72 
53 

81.0 
68.! 

Sn  lilon  Noim 
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DAILY  TEMPERATURES  florid* 

Continued   MARCH  1964 


Day  01  Month 

• 

Station 

2 

3 

4 

g 

•J 

12 

13 

IS 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
i 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

7  0 

73 

78 

81 

80 

88 

80 

81 

80 

81 

87 

82 

85 

-. 

82 

85 

85 

83 

81 

80 

62 

»4 

72 

76 

79 

80 

83 

82 

61 

78 

78 

80.6 

M  I  N 

5  1 

67 

70 

70 

72 

59 

62 

72 

73 

74 

68 

67 

66 

70 

75 

71 

•r 

61 

67 

73 

71 

52 

53 

60 

70 

73 

65 

69 

66 

61 

53 

66.  1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

75 

79 

83 

81 

90 

89 

83 

81 

63 

91 

86 

87 

82 

82 

64 

86 

81 

80 

79 

80 

83 

82 

78 

79 

79 

88 

83 

83 

79 

77 

74 

82.2 

M  I  N 

65 

66 

68 

70 

70 

57 

70 

72 

70 

72 

66 

69 

64 

72 

68 

68 

67 

59 

60 

72 

70 

51 

53 

68 

69 

70 

66 

72 

67 

56 

51 

65.8 

ROYAL    PALM   RANGER  STA 

MAX 

75 

B3 

63 

82 

88 

85 

83 

83 

84 

67 

84 

86 

66 

84 

86 

90 

87 

85 

80 

86 

85 

83 

79 

79 

61 

84 

82 

81 

79 

78 

77 

83.1 

MI  N 

55 

61 

68 

68 

68 

56 

60 

65 

68 

72 

66 

64 

62 

69 

72 

69 

68 

57 

52 

70 

70 

49 

46 

55 

62 

69 

63 

69 

66 

60 

45 

62.7 

SCUTH   MIAMI    5  W 

MAX 

74 

80 

82 

80 

90 

86 

82 

81 

82 

89 

85 

68 

83 

83 

86 

86 

84 

82 

79 

82 

84 

82 

76 

79 

80 

86 

82 

61 

79 

72 

75 

81.9 

MIN 

60 

66 

69 

68 

69 

57 

66 

70 

71 

72 

67 

64 

63 

72 

73 

66 

67 

59 

54 

70 

73 

52 

50 

65 

65 

70 

65 

70 

66 

60 

49 

64.8 

STUART    1  N 

MAX 

73 

76 

85 

81 

90 

82 

81 

81 

82 

90 

82 

90 

80 

SC 

84 

83 

75 

79 

77 

86 

87 

78 

76 

78 

76 

88 

84 

80 

75 

74 

70 

80.9 

M  I  N 

45 

65 

67 

69 

69 

53 

65 

65 

69 

73 

60 

66 

58 

70 

70 

67 

62 

54 

57 

69 

65 

46 

50 

67 

66 

67 

65 

66 

65 

51 

43 

62.1 

N  PALM  SCH  RADIO  WJNO 

MAX 

76 

79 

63 

83 

65 

78 

81 

82 

83 

91 

80 

91 

78 

82 

7  g 

79 

79 

84 

85 

79 

78 

79 

64 

86 

82 

71 

61.4 

MIN 

58 

69 

71 

71 

70 

57 

71 

68 

72 

73 

61 

68 

64 

73 

69 

67 

59 

59 

70 

69 

50 

53 

69 

68 

71 

68 

68 

69 

59 

50 

65.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

76 

79 

85 

81 

91 

78 

82 

81 

83 

91 

81 

89 

60 

82 

85 

83 

77 

79 

79 

84 

82 

69 

77 

79 

79 

86 

82 

81 

77 

74 

72 

60.8 

MIN 

62 

65 

69 

69 

64 

57 

66 

71 

71 

70 

63 

66 

62 

73 

69 

64 

61 

55 

57 

72 

60 

53 

54 

68 

67 

66 

66 

68 

65 

55 

50 

63.9 

KEYS  OT 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

73 

77 

79 

80 

80 

72 

76 

80 

80 

81 

76 

63 

80 

83 

81 

83 

80 

76 

80 

82 

79 

74 

76 

80 

81 

79 

78 

82 

76 

72 

72 

78.5 

MIN 

61 

66 

68 

68 

68 

66 

67 

69 

71 

72 

70 

69 

69 

72 

71 

72 

68 

70 

70 

74 

73 

65 

62 

71 

72 

73 

72 

74 

66 

65 

63 

69.0 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

78 

80 

81 

82 

79 

80 

80 

81 

82 

84 

84 

83 

82 

86 

86 

35 

79 

62 

85 

83 

71 

77 

79 

81 

83 

83 

82 

75 

74 

73 

80,5 

MIN 

67 

70 

7  1 

72 

65 

68 

72 

73 

7<* 

75 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

72 

72 

74 

76 

70 

64 

64 

71 

7k 

75 

75 

68 

70 

66 

63 

71.2 

KEY  WEST 

MAX 

71 

77 

83 

83 

84 

82 

83 

83 

84 

85 

87 

85 

86 

85 

85 

87 

80 

84 

85 

61 

72 

79 

80 

64 

84 

84 

85 

75 

75 

82.0 

MIN 

56 

69 

72 

71 

69 

70 

73 

73 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

75 

72 

72 

75 

Y6 

66 

63 

69 

72 

75 

74 

74 

69 

69 

63 

71.3 

MARATHON  SHORES 

MAX 

75 

81 

82 

82 

84 

82 

83 

83 

82 

84 

85 

86 

85 

84 

86 

87 

85 

80 

83 

84 

86 

84 

80 

80 

83 

83 

85 

83 

79 

77 

73 

82.3 

MIN 

65 

68 

71 

72 

72 

67 

72 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

75 

74 

71 

70 

72 

74 

63 

63 

70 

68 

73 

72 

75 

71 

67 

60 

70.7 

TAVERNTER 

MAX 

74 

77 

80 

80 

82 

80 

60 

80 

81 

82 

83 

84 

83 

52 

84 

84 

84 

81 

79 

84 

83 

76 

77 

78 

79 

83 

83 

82 

81 

76 

74 

80.5 

MIN 

65 

68 

71 

72 

72 

66 

73 

73 

75 

76 

73 

72 

73 

76 

75 

69 

69 

72 

74 

75 

5, 

60 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

65 

58 

70.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ot  month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

! 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AINESVILLE  3  WSW 

^~ 

1  INCH 

MAX 

70 

72 

79 

82 

78 

77 

81 

79 

78 

80 

81 

73 

78 

80 

80 

76 

83 

82 

78 

85 

81 

81 

82 

74 

81 

72 

82 

70 

80 

77 

78 

78 

4 

MIN 

47 

53 

62 

62 

57 

52 

56 

61 

62 

60 

56 

58 

56 

61 

64 

63 

61 

56 

56 

66 

60 

55 

56 

63 

63 

63 

60 

61 

58 

5* 

50 

58 

1 

4  INCHES 

MAX 

62 

66 

72 

74 

72 

69 

72 

73 

74 

74 

73 

68 

72 

74 

75 

71 

75 

74 

72 

77 

75 

72 

75 

70 

74 

70 

74 

67 

72 

70 

70 

71 

9 

MIN 

48 

54 

61 

63 

61 

55 

57 

62 

64 

64 

59 

61 

58 

62 

68 

64 

62 

59 

59 

65 

64 

58 

58 

66 

64 

64 

61 

64 

62 

56 

53 

60 

5 

8  INCHES 

MAX 

60 

63 

69 

71 

70 

67 

69 

72 

72 

72 

70 

67 

69 

71 

73 

70 

73 

72 

69 

74 

72 

70 

70 

72 

70 

71 

68 

70 

68 

68 

69 

7 

MIN 

51 

56 

61 

64 

64 

58 

60 

64 

65 

66 

62 

63 

60 

64 

67 

66 

64 

61 

61 

66 

66 

61 

61 

66 

67 

64 

66 

64 

60 

56 

62 

5 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEt     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  ,00  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

I 
a 

O  tA 
O  UJ 

7i00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

APALACH I  COLA   WB  CITY 

- 

8.6 

- 

2 

5 

1 

2 

1 

0 

11 

53 

6.5 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

36 

5 

9.6 

24++ 

18 

9 

84 

86 

57 

70 

3 

1 

2 

3 

2 

0 

11 

6.7 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

10.7 

23++ 

18 

26  + 

63 

84 

58 

71 

8 

3 

0 

1 

1 

0 

13 

5.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

18 

8 

9.8 

43 

w 

3 

82 

86 

48 

63 

6 

2 

3 

0 

1 

0 

12 

64 

6.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

» 

10 

11  .9 

28 

N 

30 

81 

82 

68 

77 

8 

3 

0 

2 

0 

0 

13 

75 

5.1 

LAKELAND  WB  CITY 

8.4 

1 

0 

5 

1 

1 

0 

8 

54 

6.3 

MIAMI  BEACH 

14.9 

3 

1 

0 

0 

0 

6  5» 

5.83 

MIAMI    WB  AIRPORT 

09 

8 

9.0 

22++ 

35 

30 

80 

85 

63 

71 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

10 

6.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

18 

6 

10.7 

32++ 

32 

26 

85 

90 

52 

62 

3 

1 

3 

2 

0 

1 

10 

6.4 

PENSACOLA   WB  AIRPORT 

9 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

18 

11 

10.9 

48++ 

27 

15 

83 

87 

54 

60 

2 

3 

4 

2 

1 

0 

12 

6.4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

18 

7 

12.5 

28++ 

29 

26 

79 

83 

55 

65 

3 

0 

5 

1 

0 

1 

10 

73 

6.9 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

14 

6 

10.9 

31++ 

33 

30 

84 

86 

61 

76 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

10 

6.0 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES . 
«  CITY  OFFICE  DATA 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

o 

P 
< 
> 

Eu 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

EVAP. 

SPECIAL 

1 AieXANOER  SPRINGS 

0070 

L  At.  E 

e 

29  05 

81  3* 

50 

5P 

5P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

apalachkola  we  C  1 1 Y 

0211 

: 

29  44 

8*  59 

13 

HID 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

27  14 

Bl  52 

70 

SF 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARA 

0361 

HIGHLANDS 

27  35 

81  30 

165 

6P 

6P 

J.  WILEY  COIHRAN 

BAUSON  PARK 

27  50 

81  31 

150 

HARRY   M.  TOLSON 

BARTOW 

047f 

POLK 

! 

27  5* 

81  50 

125 

5P 

5P 

CITY   OF  6ART0W 

8ASI NGER 

048  ( 

OKEECHOBEE 

27  23 

81  02 

7A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAYPORT 

053! 

HERNANDO 

5 

28  32 

82  39 

WILBUR  0.  GOOD 

BELLE  GLADE   EXP  ST* 

7 

26  40 

80  38 

It 

8A 

BA 

BA 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  * 

PALM  BEACH 

26  *2 

80  *3 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RESERVATION 

HENDRY 

5 

26  19 

81  00 

17 

5P 

5P 

DAVID  B.  JAMIESON 

BIThlo 

07S( 

ORANGE 

e 

28  33 

Bl  06 

65 

'.■f 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

BLACKMAN   1  SE 

uli.s  OKALOOSA 

5 

86  37 

190 

MRS  MARALIND  THOMPS'-I 

E.LOUNTSTOWN 

3o  U 

85  03 

bb 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WKMX 

BOCA  RATON 

08*! 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

21 

GUS  P.  HAGER 

BRADENTON  EXP  STAT  ION 

MANATEE 

5 

27  29 

10 

SP 

SP 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

102C 

LIBERTY 

1 

30  26 

8*  59 

160 

MISS   ELMA  SMULER 

B"OOKSV|LLE  chin  hill 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

20C 

5P 

5P 

W-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

SUMTER 

9 

28  40 

92  OS 

6P 

6P 

MR&.   A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

41 

8A 

SUGAR  PLANT   FLD.  STA. 

CAPT | VA 

1310 

i-EE 

! 

26  32 

62  11 

3 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRaBElLE   1  NNW 

FRANKLIN 

5 

29  52 

8*  *0 

10 

5P 

SP 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARY viLLE 

1981 

WASMI NGTON 

30  *7 

85  *9 

70 

EUGENE  N  LOWE 

CEDAR  KEY 

1*32'  LEVY 

29  08 

83  02 

61 

6P 

W.  E.  DELA1NO 

CHIPLEY  1  E 

WASHINGTON 

} 

30  47 

85  29 

5P 

5P 

1  A.  w.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  47 

20 

6P 

,s 

CLEARWATER  F IPE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

8 

28  29 

81  46 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

HENDRY 

26  45 

80  55 

^8 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLE  W | STON  U  S  ENG 

165* 

HENORY 

7 

26  *5 

80  55 

20 

8A 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWEIL  *  NW 

HIGHLANDS 

27  2* 

61  10 

BA 

u.s.  geol.  Survey 

CRESCENT  ClTr 

1978 

PUTNAM 

E 

29  25 

01  30 

58 

6P 

WILLI  AM  R.  RA0TKE 

CRESTVIE"  RADIO  WJSB 

198* 

OKALOOSA 

5 

30  *6 

86  35 

276 

5P 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

2008 

Dixit 

S 

29  38 

B3  07 

*5 

5P 

SP 

R 1 CHAR0   W.  OAV1ES 

DAN I  A  *  WNW 

211*  BROWARD 

2  26  0* 

80  12 

MID 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

XDAYTONA  BEACH 

219C 

VOLUSI A 

21  29  13 

81  02 

<ja 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158  VOLUSIA 

2  29  11 

Bl  03 

31 

Mil 

U.S.  WEATHEP  BUREAU 

DFfR  PARK 

2200 

OSCEOLA 

6,  28  05 

80  5* 

*3 

6P 

6P 

CHESTER  ARNOLD 

DE  FUN  1 AK  SPRINGS 

2220  WALTON 

3.  30  44 

86  07 

230 

SP 

SP 

LEONARD  S  ZEPP 

2229 

VOLUS 1  A 

8  29  0* 

*0 

5P 

5P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

2288 

27  25 

81  28 

eo 

rv 

'  CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

7  2*.  36 

81  08 

20 

61 

6A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

OOWLING  PARK 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

83 

: 

James  v.  Thomas 

DRY  TORTUGAS 

2*18  MONROE 

5l  2*  38 

82  52 

6P 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2950  COLLIER 

A  29  51 

81  23 

6P 

6P 

FEDERAL  POINT 

291? 

PUTNAM 

8  29  4* 

81  32 

6P 

1 

MRS  6RUCE  GRAY 

FELOA 

292  3  HE NOR V 

26  33 

ei  ?6 

:         ■  Hi  GREGORY  ATCHLEY 

INDIAN  RIVER 

2.  27  *6 

80  *l 

28 

SP 

5P 

OKEELANTA    SUG.  R£F 

F E RN AND I N  A  BEACH 

2  30  *0 

81  28 

30 

5P 

SP 

LEWI S   K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STATION 

MONROE 

5  25  08 

80  55 

BA 

BA 

8A 

FORT  DRUM  5  NW 

3137  OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  51 

60 

5P 

5P| 

:         | R.  B.  COK 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5  27  3* 

82  08 

120 

7P| 

OWEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2  26  06 

80  10 

is 

SA 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT    LAUDERDALE    8 AH  I A  MAR 

31  68  BROWARD 

2  2b  07 

80  07 

SP 

5P 

BAH  1 A-MAR   YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE   Exp  ST A 

3171 

BROWARD 

2  26  06 

80  1* 

8A 

8A 

U.    OF   FLA.    PLANT  LAB. 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186 

LEE 

5  26  35 

81  52 

1  3 

HID 

MID 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2j  27  25 

BO   i  9 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

SAY 

5  30  26 

B5  25 

1*0 

5P 

5P 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA 

82  22 

4P 

*P 

ZQ 

HGRONOMT  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

82  16 

138 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

147( 

BAKER 

9'  30  15 

82  10 

1*0 

*P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEVILLE 

JACKSON 

3  30  59 

85  30 

CHARLES  C.  LIDDON.  JR. 

GRADY 

35*3 

LAFAYETTE 

10  29  58 

82  5* 

30 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

ORANGE 

7  28  23 

70 

BA 

u.s.  geol.  survey 

HI  ALEAH 

39091  DADE 

2 

25  SO 

80  17 

8 

8A 

BA 

BA 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRING^ 

3956 

ALACHUA 

29  50 

82  36 

5P 

5F 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  RVR    ST  PK 

3986  HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  1* 

SO 

8A 

STATE  PARK 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

MID 

MID 

SUBTROPICAL   EXP.  STA. 

INDIAN  L AK L  ESTATES 

42*2 

POLK 

27  48 

81  19 

115 

6P 

6P 

ALVIN  R.  PERKINS 

INDIANTOWN 

MARTIN 

27  01 

80  28 

25 

I ND I  AN  TOWN  MARINA 

INGLIS 

B 

L£VY 

29  02 

82  *1 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

CI  TflUS 

5 

28  50 

82  20 

65 

SP 

SP 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVF   2  WNW 

29  27 

82  08 

60 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

I SLEWORTH 

4332  ORANGE 

8 

28  28 

8)  33 

115 

6P 

CHASE  *  COMPANY 

JACKSONVILLE   WB  AP 

DUVAL 

8 

30  25 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  REACH 

4366 

2 

30  17 

81  2* 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

JASPEP  3  SE 

HAMILTON 

10 

30  29 

82  55 

1*0 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 

OADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

OADE  CO.  NURSERIES 

KEY  WeSt    WB  AIRPORT 

MONROE 

5 

2*  3  3 

"  i  ■:■ 

MID 

:  j 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST 

MONROE 

5 

2*  33 

8A 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

KISSIMMEE  2 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  2* 

68 

5P 

5P 

HAROLD   L.  YOUNG 

LA  BELLE 

4662 

HENORY 

9 

26  *5 

81  26 

16 

BA 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4707 

POLK 

! 

28  06 

180 

5P 

5P 

CITRUS   EXP.    STAT  ION 

LAKE  CITY  2  £ 

47)1 

COLUMG I  A 

30  12 

82  35 

205 

SP 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

L  AK  E  MIAWASSEE 

ORANGE 

28  32 

81  29 

115 

SUBTROP  FRUIT  FLD.  STA. 

•LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

28  02 

81  57 

21* 

M10 

C  J 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

LAKE    PLACID   2  SW 

48*5 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

Bl  23 

■in 

6P 

COLE  DANLEY.  JR. 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7A 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

STATION 

COUNTY 

AGE  I 

M 

LONGITUDE 

1 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

LAMONT  6  WNW 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

TUNGSTON  PLANTATION 

LIGNUMVITAE  KEY 

•  .  iS 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

a 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

L I SBON 

5076 

LAKE 

8 

28  53 

81  48 

68 

5P 

9P 

OKLAWAHA   WATER  AUTH. 

LIVE  OAK  2  ESE 

s.  gg 

SUWANNEE 

10 

30  17 

120 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

LONGBOAT  KEY 

51  24 

MANATEE 

s 

27  25 

82  39 

6P 

G.  w.  HE RR I N& SHAW 

LOXAHATCHEE 

51  82 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

BO  16 

u 

6P 

MRS.  C.  A.  KING 

LYNNE  *  SE 

•>  :■  i  7 

MARION 

29  10 

81  52 

9C 

OTIS  B.  FORT 

52  7S 

MAD I  SON 

U 

30  28 

83  25 

145 

7P 

7P 

T.   C.  MERCHANT 

MARATHON  SHORES 

5351 

MONROE 

24  44 

81  00 

5 

6P 

6P 

CHARLES  G.  HELTMAN,  JR. 

JACKSON 

1 

85  17 

120 

5P 

5P 

FLA.    I NO.  SCH.  FOR  BOYS 

MARI NELAND 

S  3  9 1 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

MARINE  STUDIO  INC. 

SS39 

LAFAYETTE 

! 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

MELBOURNE 

BREVARD 

2 

28  05 

24 

5P 

5P 

CITY  OF  MELBOURNE 

MELROSE 

5622 

10 

29  42 

82  03 

130 

5P 

5P 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

MIAMI    8AYFRONT  PARK 

56S3 

DADE 

2 

25  47 

BO  11 

5P 

5P 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

'MIAMI  BEACH 

5658 

2 

25  47 

80  08 

\ 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

MIAMI   WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  48 

80  16 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MIAMI    12  SSW 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

8A 

8A 

U.S. PLANT    I NTROOCTN  STA 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

5 

26  11 

81  22 

10 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MILTON   EXP  STATION 

,ANTA    F'U  ' 

5 

87  09 

217 

9P 

5P 

9P 

FLORIDA  EXP  STATION 

MONT ICELLO  3  W 

5879 

J 

30  33 

83  54 

209 

9P 

5P 

6 10  BEND  HORT  LAB 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

81  05 

22 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

6065 

Sarasota 

3 

27  15 

82  19 

20 

BA 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

•  i7fl 

COLLIER 

5 

26  10 

81  47 

5P 

5P 

CARIBBEAN  GARDENS 

N ICE VI LLE 

6240 

i.-.'-ALM.  t 

9 

30  31 

86  30 

60 

BA 

8» 

JACK  SON  GUARD  FOR.  STA. 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

B 

27  56 

81  00 

60 

MRS.    ANNIE    M.  STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

1 

26  34 

80  45 

15 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR   CANAL  2 

PALM  BEACH 

26  20 

22 

C+S  FLA  FLOOD  CON 

OCALA 

6*14 

MAR  ION 

S 

29  11 

82  08 

86 

5P 

MID 

CITY  OF  OCALA 

MARION 

! 

29  13 

68 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

OKE  ECM08EF  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

34 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

1 

28  57 

26 

JOHN  MARCHEWK A 

'ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

8 

28  33 

106 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6753 

PUTNAM 

B 

29  39 

6P 

CITY  OF   PAL A TK A 

PANACEA 

S  -  2  B 

$ 

30  42 

EMORY    H  RICHARDSON 

PANAMA   CITY  2 

6841 

9 

30  10 

9P 

GEORGE  C.  COOK 

PARR  I SH 

MANATEE 

5 

27  35 

* 

4P 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

PENNSUCO   5  NW 

69BB 

DADE  2 

25  55 

80  25 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

ESCAMBIA  5 

1  J 

U.S. WEATHER  BUREAU 

OADE  2 

8A 

SOUTH  DADE  UTIL.  INC. 

TAYLOR  5 

2P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH  i  5 

121 

spi 

D.  A.  STORMS 

BROW ARO  2 

22 

5P 

5P 

1  STATE  FARMERS  MARKET 

MARTIN  7 

:         .  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLOTTE           ]  5 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WCCF 

GADSDEN 

5P 

N.    FLA.    EXP.  STATION 

R A  1  FORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

30  0* 

FLA.    STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

25  22 

BO  37 

5P 

9P 

NATIONAL   PARK  SVC. 

saint  augustine 

r  SI  2 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

6P 

6P 

CITY  OF  ST.  AUGUST INE 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

S 

28  20 

82  15 

1  76 

BRO.   AUSTIN  VEL  TEN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80  16 

IS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT   MARKS   6  SE 

7867 

9 

30  05 

8*  10 

17 

4P 

*P 

FISH  +  WILDLIFE  SVC. 

ST  PETERSBURG 

S 

27  *7 

82  38 

5P 

5P 

CITY  OF   ST.  PETERSBURG 

S AN8QPN  TOWER 

7950 

WAKULLA 

30  0* 

84  36 

37 

5P 

5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

^ANFORD  EXP  STA! |ON 

7982 

SEMINOLE 

81  15 

1* 

5P 

5P 

CENTRAL    FLA.    £XP.  STA. 

SARASOTA 

B02] 

SARASOTA 

'. 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

Shady  Oaks  fish  camp 

B16S 

POLK 

27  *9 

81  13 

60 

MRS.  PEARL  E.  BREWER 

DADE 

2 

80  21 

8 

9P 

9P 

SAMUEL  8.  HEATON 

STARKE 

BRADFORD 

8 

29  56 

82  06 

6P 

RADIO  STATION  wPXE 

STEINHATCHEE    MCCAIN  TWR 

8565 

TAYLOR 

5 

29  *3 

29 

SP 

FLORIDA  FOREST  SERVICE 

STUART    1  N 

h  t :  :. 

2 

27  13 

80  15 

10 

6P 

6F 

RADIO    STATION  WSTU 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

9 

84  22 

58 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI  CANAL 

DADE 

25  *6 

80  27 

u.s.  geol.  survey 

TAMIAMI    TRl  *0  MI  BEND 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

9P 

5P 

5P 

NATIONAL   PARK  SVC. 

Tampa  wb  airport 

HI  LLSBOROUGH 

! 

82  32 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

tarpon  spgS  sewage  pl 

882* 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  *S 

8 

BA 

BA 

CITY  OF   TARPON  SPRINGS 

T AVERNIER 

MONROE 

2 

80  31 

: 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

TITUSV1LLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2 

28  37 

80  50 

6P 

6P 

FRANK   B.  ROOF 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

5 

82  49 

»P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

9 

27  06 

82  27 

5P 

5F 

E.    RAYMOND  WATSON 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

27  02 

Bl  21 

VAN  T.  OXER 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  37 

AROL  HUDSON 

VERO  BEACH  FAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

2C 

MID 

MID 

»! 

FED.  A V 1  A T 1  ON  AGENCY 

WAUCHULA    2  N 

9*01 

HARDEE 

5 

27  35 

81  *9 

119 

5P 

IVON  B.  TILYOU 

w  Palm  beach  radio  wjno 

9521 

PALM  BEACH 

2 

26  ** 

80  03 

15 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WJNO 

(WEST  PALM  BEACH  W8  AP 

:>',  :  5 

PALM  8 EACH 

2 

26  41 

80  06 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

WEWAHI TCHKA 

1566 

1 

30  05 

85  12 

45 

6P 

6P 

ROBERT  W.  JONES 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

2B  01 

81  45 

5P 

5P 

RADIO  STATION  wSlfi 

'WOODRUFF  DAM 

GADSEN 

30  43 

8*  52 

107 

BA 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATION 

MIAMI   WB  CITY 


5668  DADE 


1-APALACH1C0LA,     2-ATLANTICi      3-CHOC T AWHA I CME E ,     4-EVERGLA0ES p      5-GULF  , 


6-0CHL0CK0NEE ,     7-OKEECHQBEE i     8-ST .   JOHNS,     9-ST.  MARY i  10-SUWANNEE 
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REFERENCE  NOTES 

*SdMl"«thM°Bl5«SBOfnjrliMrtJouCli"ate  °f  FlOFld*  "ay  hC  obtElned  b*  »ritlni  10  the  State  CI  laatologlst  M  P.  O.   Box  14376,   University  Station,  GtlMIVtlU,   Florida,   32603,  or 
Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only  in  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will   be  carried   in  the  July   issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  bo  Included  In  this  Issue. 

Divisions,   as  used   in  "Cl imatologlcal  Data"  Table  and  on   the  maps,   became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise   indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation   in   Inches  and  wind  movement    in  miles.     Monthly  degree  day 
totals  are  the  sums  of    the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following   the  "Evaporation  and  Wind"  Table       Max  and  Mln  in 
"Evaporation  and  Wind"  Table  refer   to  extremes  of   temperature  of  water   in  pan  as  recorded  during  2-1  hours  ending  at   time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on   the  period  1931-1960. 

Data   in   the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;    "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   are  for  the  24  hours  ending  at   tine  of  observation.  Te- 
station  Index  shows  observation  times   in   local  standard   time.     During   the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station   Index  the  letters  C,   G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate   the  following: 

C     Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation  values  arc  processed  for  special  purposes,   and  are  published   later   in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

J     "Supplemental   Data"  Table. 

No  record   in  the  "Cl imatological   Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table   Is   indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation   totals  may  be   found   in  the  annual   issue  of   this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation**  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table;   and   the  Station  Index. 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

♦+     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount    Included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a   few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference   indicated   that    the  thermometers  are  exposed   in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry   in   time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B     Adjusted   to  a   full  month. 

M     One  or  more  days  of   record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.      See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day 
data,    if  carried  for  this  station,    have  been  adjusted   to  represent   the  value  for  a   full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the   amounts  to  be  published  later   in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry   in  time  of   observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time   is  1:00  a.m.,   EST  of   the   following  day. 

VAR  This  entry   In  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publics 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Off 

Inf ormat  ion  concern lng  the  history  of  changes   in  locations,   elevat ions ,   exposure ,   etc . ,   of  substat Ions  through   1955  may  be  found   in  the  publ lea t ion    "Substa  t  ion  H  l  story"   for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,    D.   C.    for  35  rents.     Similar   Information   for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found   in  the  latest  annual    issues  of  Local  Climatologlcal  Data   for  the  respective  stations,    obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.50  per  year.      (Yearly  subscription   includes  the  Annual   Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent   of   Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 
20402. 

USCOMM-WB-Asheville,  N .  C.  -  5/8/64  -900 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


ASHEVILLE:  1964 


FLORIDA  -  APRIL  1964 
1 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       96°  on  the  26+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:        34°  on  the  10th  at  De  Funiak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:        16.61  inches  at  Crestview  Radio  WJSB 
Least  Total  Precipitation:        0.23  inch  at  Everglades 

Greatest  One- Day  Precipitation:        9.01  inches  on  the  27th  at  Crestview  Radio  WJSB 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort   is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month   (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).      If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  urn 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Data 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

>• 
a 

3 

6 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

3 
t- 

•S  ■» 
S  £ 

ii 

S  0 

Q 

.10  or  More 

• 

£ 

2 

B 
S 
- 

■  j 

li 

8  » 

St 

s  , 

'si 

.  * 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

75  • 

3 

62  • 

9 

69  , 

1 

1  . 

6 

83 

25 

50 

10. 

13 

0 

0 

0 

0 

7. 

95 

3, 

5. 

48 

27 

0 

2 

2 

2 

BL0UNTST0WN 

79. 

7 

55. 

3 

67  , 

5 

• 

2 

89 

26 

38 

10 

45 

0 

0 

0 

0 

4. 

65 

• 

43 

2. 

00 

28 

.0 

0 

5 

4 

1 

CARRABELLE   1  NNW 

78. 

3 

57. 

4 

67. 

9 

86 

25 

40 

10 

27 

0 

0 

0 

0 

7. 

65 

4. 

20 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

CHIPLEY  J  E 

60. 

1 

58. 

1 

69. 

1 

86 

25 

38 

10 

28 

0 

0 

0 

0 

8. 

71 

3. 

56 

27 

.  0 

o 

6 

3 

3 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

81. 

1 

60. 

3M 

70. 

7 

88 

24. 

4  2 

9 

13 

0 

0 

3 

0 

16. 

61 

9. 

"'1 

27 

.0 

0 

8 

5 

4 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

79. 

3 

55. 

0 

67. 

2 

-  1. 

4 

86 

24 

34 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

9. 

96 

4. 

27 

3. 

30 

28 

.0 

0 

9 

6 

3 

FOUNTAIN  3  SSE 

81. 

w 

54. 

6M 

68. 

3" 

90 

25 

35 

10. 

36 

1 

0 

0 

0 

7. 

02 

1. 

92 

14 

.0 

0 

9 

5 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

80. 

5 

57  • 

8 

69, 

2 

1  ■ 

5 

89 

2  5 

42 

11* 

26 

0 

0 

0 

0 

7. 

46 

2, 

44 

3. 

2  3 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

MILTON  EXP  STATION 

77. 

0 

57. 

9 

67  , 

86 

25 

38 

10 

36 

0 

0 

0 

0 

12. 

88 

3. 

12 

27 

.0 

0 

10 

7 

5 

MONTICELLO  3  H 

81. 

5 

57. 

2 

69  , 

4 

z  • 

2 

91 

2  5 

39 

10 

23 

1 

0 

0 

0 

6  ■ 

2  5 

1. 

88 

3. 

1  0 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

NICEVILLE 

75. 

3 

56. 

6 

66. 

0 

86 

26 

37 

10 

59 

0 

0 

3 

0 

9. 

'  1 

4, 

40 

2. 

63 

27 

.0 

0 

7 

5 

4 

PANAMA  CITY  2 

78. 

3 

60. 

3 

69. 

3 

1. 

4 

85 

25 

41 

10 

17 

0 

0 

0 

0 

6. 

2  6 

1. 

6  1 

1. 

9  2 

26 

.0 

0 

4 

4 

3 

PENSACOLA  WB  AP 

OUINCY  EXP  STATION 

80. 

0 

56  • 

9 

68  • 

5 

1  ■ 

7 

68 

24 

41 

11* 

31 

0 

0 

0 

0 

4. 

89 

• 

00 

2. 

63 

27 

•  0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

79  • 

3 

58  • 

3 

68  . 

9 

85 

25. 

41 

10 

19 

0 

0 

0 

0 

12. 

04 

8. 

36 

28 

.0 

0 

4 

4 

3 

SANBORN  TOWER 

81. 

3 

54. 

7 

68. 

0 

93 

25 

37 

10 

33 

1 

0 

0 

0 

8. 

46 

6. 

09 

2  6 

.0 

0 

4 

3 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

80. 

2 

56. 

5 

68. 

4 

. 

9 

88 

23 

39 

10. 

32 

0 

0 

0 

0 

5. 

61 

97 

2. 

55 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

WEWAHITCHkA 

80. 

4 

58. 

2 

69, 

3 

88 

27* 

42 

10 

29 

0 

0 

0 

0 

7. 

1  7 

2. 

88 

28 

.0 

0 

5 

4 

3 

WOODRUFF  DAM 

79. 

6 

56. 

5 

69, 

1 

89 

24* 

39 

1 

31 

0 

0 

0 

o 

6 . 

04 

1. 

86 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

DIVISION 

66, 

5 

1 . 

3 

6 . 

29 

3, 

37 

.0 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

80. 

0 

64. 

1M 

72, 

1M 

1. 

6 

88 

15 

52 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

6. 

2  0 

3. 

25 

6. 

1  0 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

CROSS  CITY  2 

84, 

3 

56. 

7 

70. 

5 

9  1 

2  3 

38 

1 

15 

2 

0 

0 

0 

3. 

70 

- 

3 . 

70 

28  , 

.0 

0 

1 

1 

1 

FEDERAL  POINT 

82. 

8 

58. 

e 

70, 

8 

92 

23 

45 

2 

6 

3 

0 

0 

0 

5. 

2  3 

2  , 

1  0 

2  • 

9  0 

28 

.0 

0 

6 

2 

\ 

FERNAND I NA  BEACH 

79. 

1 

56. 

l 

68. 

6 

0 

91 

25 

43 

1 

26 

2 

0 

0 

0 

2. 

73 

35 

1. 

37 

28 

.0 

0 

3 

2 

GAINESVILLE  3  WSW 

83. 

7 

59. 

0 

71. 

4 

1, 

9 

92 

23 

37 

1 

12 

2 

0 

0 

0 

4. 

23 

51 

3. 

63 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

GAINESVILLE  FAA  AP 

83. 

1 

57. 

8 

70. 

5 

92 

23 

42 

1 

13 

3 

0 

0 

0 

3. 

66 

2. 

81 

28 

•  0 

0 

4 

1 

* 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

83. 

0 

53. 

9 

68. 

5 

8 

91 

23 

39 

1 

28 

3 

0 

0 

0 

5. 

18 

2. 

00 

3. 

85 

26 

•  0 

0 

5 

2 

HIGH  SPRINGS 

82. 

3M 

58. 

OM 

70, 

2M 

89 

23 

42 

1 

12 

0 

0 

0 

0 

5. 

33 

3. 

56 

28 

•  0 

0 

3 

3 

\ 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

80. 

8 

59. 

3 

70. 

1 

1. 

4 

91 

23 

45 

10 

25 

1 

0 

0 

0 

4. 

65 

1 . 

10 

2. 

65 

26 

.0 

0 

3 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

77. 

2 

59. 

6 

68. 

4 

90 

25 

44 

2 

23 

1 

0 

0 

0 

3. 

8  0 

2. 

25 

2  8 

.0 

0 

3 

2 

2 

JASPER  3  SE 

84. 

9 

55. 

6 

70, 

3 

94 

2  2 

39 

1 0 

1 7 

8 

0 

0 

0 

5  . 

64 

2  ■ 

78 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

LAKE  CITY   2  E 

83. 

2 

57, 

3 

70, 

3 

1  • 

7 

91 

23 

40 

1 

15 

4 

0 

0 

0 

5. 

4  4 

1. 

98 

3. 

5  4 

.0 

0 

6 

2 

\ 

LIVE  OAK  2  ESE 

82. 

8 

57. 

2 

70. 

0 

92 

25 

38 

1 

22 

2 

0 

0 

0 

5. 

94 

3  • 

5  5 

28 

.0 

0 

3 

2 

MADISON 

82. 

0 

57, 

7 

69, 

9 

1  • 

5 

91 

25. 

43 

10 

20 

3 

0 

0 

0 

6  • 

46 

2. 

50 

2  • 

2  0 

27 

.0 

0 

6 

4 

\ 

MAYO  5  NW 

82. 

55. 

9 

69. 

0 

89 

25 

39 

1 

28 

0 

0 

0 

0 

6. 

15 

4. 

16 

28 

.0 

0 

6 

4 

MELROSE 

83. 

5 

58, 

0 

70, 

8 

96 

22 

43 

29* 

26 

0 

0 

0 

4  • 

10 

2  • 

5  0 

28 

.0 

0 

4 

2 

PALATKA 

82. 

6 

61. 

1 

71. 

9 

1. 

3 

90 

25 

45 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

5. 

5  0 

1. 

98 

2. 

49 

28 

.0 

0 

4 

3 

3 

PERRY 

81. 

9 

56, 

4 

69. 

2 

88 

24 

40 

10* 

17 

0 

0 

0 

0 

4, 

7  5 

2. 

30 

2  8 

•  0 

0 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

80. 

OM 

59. 

3M 

69. 

7M 

7 

90 

25. 

43 

1 

19 

2 

0 

0 

0 

5. 

1  4 

1. 

0  9 

3. 

34 

26 

•  0 

0 

5 

2 

} 

STARKE 

82. 

0 

57, 

0 

69. 

5 

89 

23 

39 

1 

17 

0 

0 

0 

0 

3. 

22 

2. 

62 

28 

.0 

0 

5 

1 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TR 

83. 

0 

63, 

9 

73, 

5 

87 

24* 

48 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

6  • 

0  1 

3. 

0  0 

28* 

.0 

0 

2 

2 

USHER  TOWER 

83. 

7 

56, 

7 

70. 

2 

89 

24 

39 

1 

1  1 

0 

0 

0 

0 

5. 

55 

2  • 

50 

29 

.0 

0 

3 

3 

* 

DIVISION 

70. 

2 

1 . 

4 

5. 

0  3 

1. 

59 

.0 

NORTH  CENTRAL  03 

Alexander  springs 

86. 

2 

56, 

5 

71. 

4 

93 

23 

38 

! 

12 

8 

0 

0 

0 

4, 

24 

3. 

37 

28 

.  0 

0 

2 

2 

* 

BAYPORT 

81. 

9 

59, 

7 

70. 

8 

89 

27 

37 

\ 

26 

0 

0 

0 

0 

1. 

19 

1. 

1. 

12 

2  9 

.  0 

0 

1 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

85. 

6M 

61, 

9M 

73, 

8M 

2, 

5 

92 

26 

47 

4 

4 

0 

0 

0 

2. 

49 

06 

1. 

2  0 

.  0 

0 

3 

2 

BUSHNELL  2  E 

85. 

6 

58, 

8 

72. 

2 

92 

23. 

38 

\ 

12 

o 

o 

92 

1, 

62 

.0 

0 

2 

I 

Q 

CLERMONT  6  S 

86. 

0 

62, 

4 

74. 

2 

2, 

3 

92 

22 

47 

4 

6 

0 

0 

0 

2. 

1  1 

63 

u 

24 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

DAYTONA  BEACH 

77, 

4 

62, 

6 

70. 

0 

89 

9 

43 

1 

22 

0 

0 

0 

0 

4. 

89 

2. 

75 

29 

.0 

0 

2 

2 

2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

81. 

0 

61, 

2 

71. 

1 

2, 

2 

88 

30* 

44 

13 

0 

0 

0 

0 

3 . 

6  1 

64 

2. 

5  1 

28 

.0 

0 

3 

2 

} 

DE  LAND  3  N 

84, 

7 

58, 

9 

71. 

8 

1, 

6 

91 

23 

38 

10 

5 

0 

0 

0 

1  • 

1  1 

2  , 

27 

1  • 

05 

28 

.0 

0 

1 

1 

INVERNESS 

83, 

3 

61, 

6 

72, 

5 

1, 

9 

69 

7 

44 

2* 

8 

0 

0 

0 

0 

2. 

34 

- 

82 

1. 

22 

28 

.0 

0 

4 

2 

\ 

LAKE  H I AWASSEE 

85, 

a 

56, 

8 

72, 

3 

92 

27 

43 

12 

7 

0 

0 

0 

2. 

58 

1. 

88 

2a 

.0 

0 

4 

1 

LISBON 

83, 

6 

61, 

5 

72. 

6 

89 

23 

45 

i 

7 

0 

0 

0 

0 

1. 

so 

1. 

05 

28 

.0 

0 

2 

I 

1 

OCALA 

86, 

9 

61, 

4 

74, 

2 

92 

7 

45 

1 

3 

7 

0 

0 

0 

4. 

2  1 

3  • 

9  6 

28 

.  0 

0 

1 

* 

OCALA  2  NE 

86 

2M 

56 

LM 

71. 

2M 

93 

23 

37 

15 

8 

0 

0 

0 

4, 

16 

1  • 

3. 

94 

28 

.  0 

0 

2 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

85 

3 

62 

8 

74, 

1 

2 

9 

91 

30 

48 

4 

5 

0 

0 

0 

2, 

14 

2  0 

1  • 

41 

.0 

0 

2 

2 

SAINT  LEO 

86 

8 

61 

7 

74, 

3 

2 

8 

94 

26 

47 

3 

5 

0 

0 

0 

79 

2, 

86 

72 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANFORD  ExP  STATION 

84 

72 

I 

4 

90 

27* 

41 

i 

10 

5 

0 

0 

0 

1, 

13 

2, 

26 

95 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

DIVISION 

72 

4 

1 

6 

2. 

46 

93 

.  0 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 

87 

6 

61 

,7 

74 

7 

1 

9 

95 

26. 

40 

i 

6 

10 

0 

0 

0 

2. 

28 

1, 

46 

1. 

34 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

BARTOW 

86 

2 

62 

,5 

74 

4 

2 

4 

93 

23 

45 

i 

5 

5 

0 

3 

0 

1. 

eo 

2, 

01 

1. 

29 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 

64 
82 

4 
7 

61 
63 

,0 
,7 

72 
73 

7 
2 

1 

7 

90 
88 

26 
26 

43 
49 

i 
i 

9 
5 

1 
0 

0 
0 

c 

0 

0 
0 

1. 

63 
42 

2, 

17 

1. 

43 
33 

26 
28 

.0 
.0 

0 
0 

2 
1 

0 
1 

0 

I 

DEER  PARK 
FELLSMERE  4  w 

82 

,4 

62 

,4 

72 

4 

5 

92 

26 

42 

i 

10 

3 

0 

0 

0 

52 

3, 

03 

43 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 

85 
82 

.0 
,T 

58 
66 

■  6 
,4 

71 
74 

a 

6 

2 

0 

91 
93 

30. 
25 

40 
44 

i 
i 

10 
9 

4 

3 

0 
0 

0 
0 

0 

c 

3. 
5, 

58 

44 

1, 

12 

2. 
3. 

30 

34 

28 
28 

.0 
.0 

0 
0 

3 
3 

2 

4 

2 
1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

85 

,4 

60 

•  0 

72 

7 

91 

26 

47 

2* 

6 

4 

0 

0 

c 

2. 

07 

1. 

'.  2 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1964 


Temperature 


Average 
Maximum 

0  1 

01  jj 

jj  jj 
<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Si 

°  1 

"  n 

0  3 

g  t 
©3 

Total 

86.9 

60.8 

73.9 

2.7 

94 

26* 

42 

2 

7 

13 

0 

0 

0 

5.34 

2.00 

2.30 

29 

.0 

0 

4 

3 

2 

60.3 

72  5 

1.1 

89 

26 

43 

g 

0 

o 

0 

0 

1.69 

1.84 

2  7 

3 

2 

0 

63.2 

63.6 

73.4 

1.9 

88 

30. 

49 

3 

0 

0 

0 

0 

1.22 

2.29 

.66 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

87.6 

61.6 

74.6 

95 

25 

38 

J 

10 

9 

0 

0 

0 

.49 

.26 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

83.7 

62.7 

73.2 

93 

30 

43 

8 

7 

0 

0 

0 

.37 

.25 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

85.1 

61.0 

73.1 

1.5 

90 

30* 

40 

10 

3 

0 

0 

0 

2.14 

- 

1.18 

1.42 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

83. 9M 

60. 2M 

72.  1M 

92 

26 

43 

\ 

17 

3 

0 

0 

0 

,69 

.65 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

81.9 

64,5 

73.2 

89 

26 

44 

1 

12 

0 

0 

0 

0 

1.99 

,69 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

86.5 

61.4 

74.0 

92 

26* 

44 

1 

7 

9 

0 

0 

0 

.75 

.60 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

86.1 

60.5 

73.3 

2.5 

91 

26 

40 

1 

10 

4 

0 

0 

0 

1.02 

- 

2.59 

.70 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

14  0 

66.6 

75  3 

2.2 

89 

2  6  ♦ 

5 1 

3 

0 

0 

0 

0 

gO 

2.41 

.  0 

1 

1 

0 

83.9 

61.8 

72^9 

88 

13 

45 

1 

7 

0 

0 

0 

0 

.88 

.74 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

89.6 

62.3 

74.0 

2.6 

92 

26 

45 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

.53 

2.31 

.90 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

82.0 

62.8 

72.4 

1.3 

91 

27 

44 

1 

20 

1 

0 

0 

0 

1.03 

- 

2.33 

.84 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

83.9 

63.0 

73.5 

87 

26* 

45 

1 

8 

0 

o 

o 

o 

.62 

.44 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

82.0 

66,7 

74,4 

93 

25 

45 

g 

1 

0 

0 

0 

1.58 

2 

1 

1 

86.5 

60.4 

73.5 

92 

26 

42 

1 

8 

5 

0 

0 

0 

3.39 

2.92 

27 

!o 

0 

2 

1 

1 

84.4 

6 1 .  7M 

73.  1M 

90 

26. 

40 

1 

14 

3 

0 

0 

0 

1.12 

.51 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

73.4 

1.6 

1.67 

- 

1.71 

.0 

84.3 

60.3 

72.3 

1.5 

90 

29. 

42 

\ 

12 

3 

0 

0 

0 

2.78 

• 

.51 

1.11 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

84. 4M 

60.  7M 

72. 6M 

91 

28* 

45 

9 

5 

0 

0 

0 

.94 

.60 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

86.0 

60.6 

73.4 

91 

25. 

41 

9 

5 

0 

0 

0 

3.67 

1  56 

26 

2 

2 

84. 9M 

68.  1M 

76. 5M 

89 

22* 

53 

\ 

1 

0 

0 

0 

0 

1.33 

1.22 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

85.2 

65,5 

75.4 

94 

28 

47 

12 

6 

0 

0 

0 

5.48 

4.28 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

87.2 

60.7 

74,0 

92 

28* 

41 

I 

11 

S 

o 

0 

0 

2.68 

1.40 
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Precipitation 


K  I  SSI MMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR  I SH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VER0  BEACH  FAA  Ap 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAvEN 


EVERGLADES  AND  SW 
COAST  03 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANT0WN 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAP  I  6  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   3  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BCh  RADIO  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERN  I ER 


DIVISION 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


N09TMwE$T~5I 

palacmjcola  mb  city 
lountstown 

ARRABElLE    1  NNW 
ARYVlLLE 
HIPLEY  3  E 

REST vIEm  RADIO  MJSB 
E  FUN  I AK  SPRINGS 
OUNT A  I N    1  SSE 
AR I  ANN A    I  NO  SCHOOL 
itLTON  EXP  STATION 

ONT ICELLO   3  W 
ICEVILLE 
ANAMA  CITY  2 
ENSACOLA  MB  AP 
lUINCY  EXP  STATION 

iA  J  NT  MARKS  6  SE 
.ANBORN  TOMER 
ALLAHASSEE   MB  AP 
EwAHl TCHKA 
OCORUFF  DAM 

NORTH  02 

EDAR  KEY 
RE  SCENT  CITY 
RCSS  CITY  2 
EDERAl  POINT 
ERNANO I N A  BEACH 

iAINESvILLE    3  W5W 
lAINtSvlLLE  FAA  AP 
iLEN  ST  MARY  NURSERIES 
UGH  SPRINGS 
SI  AND  GROVE  2  MNw 

IACK50NVILLE  MB  AP 
lACKSONVILLE  BEACH 
IASPER  3  SE 
.AKE  CITY  2  E 
.IvE  OAK  2  ESE 

IAD  I  SON 
IAYO  5  Nm 
lELRCSE 
'ALATKA 
•  ERRY 

iA  I  NT  AUGUST  I  NE 
iTARKE 

ITEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
ISHER  TOMER 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

IAYPCHT 

jllHLO 

IQOOKSvlLLE  CHIN  HILL 
IUSHNELL  2  E 

:ler*ont  b  s 

JAYTONA  BEACH 
JAYTONA  BEACH  WB  AP 
)E  LAND   3  N 
4ART  LAKE 

INVERNESS 

ISLEwORTm 

.AKE  HIA>mASSEE 

.IS8CN 

K*LA 

KALA  2  NE 

3RLAND0  MB  AIRPORT 

&AINT  LEO 

iANFORO  EXP  STATION 
riTuSvlLLE  2  H 

SOUTH  CENTRAL  0* 

IRC  AD  I  A 
A.VON  PARK 

3A6SON  park 

BARTOW 
BASINGER 

BAY  L*KE 

BRAOENTON  EXP  STATION 
CLEARmATER 
CORNwELL  *  Nn 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
FELLSMERE  4  w 
FORT  DRUM  5  NM 
FORT  GREEN   12  «S« 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  PVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISS1MMEE  2 
LAKE  ALFRED  ExP  ST  A 
LAKELANO  wB  CITY 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

NI T  T AN   1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISh 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  MB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VEMCE 

VERO  BEACH  faa  AP 


7.95 
4,65 
7,65 
11.0  J 


7,02 
7,46 
12.881 


4.69 

12.0* 
6,46 
5,61 
7.17 
6.04 


6.2C 
5.53 
3.70 
5.23 
2.73 

4,23 
3,66 
5. IS 
5,33 
5.56 


•  65 


Day  of  Month 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  ol  Month 


CflPT  I  vft 
CLEwISTON 
CLEwISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

FOOT  MYERS  WB  AP 

I ND I ANTOwN 

LA  BELLE 

LAKE  TRAFFORD 

MILES  C I IV  TOwER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAR  1 8  GARDENS 
PUN T A  60R0A 

T AM  I  AM  I    TRL  *C  M I  BEND 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN  I  A   «  wNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE  9AHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAO  EXP  STA 

KENDALL   2  £ 

LOX AMA  TCMEt 

MIAMI   BATFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    wB  AIRPHRT 

MIAMI    12  SSW 

PEHR1NE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART    1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAvERNIER 


13       14  15 


.02 
.19 
1.43 


.26  1.02 
1.34  ,0*. 


.70 


.03 

T  T 


25  |  26  |  27     28     29  30 

.Ott  1.27  TV: 

1.66  3.06     .31     .27  ,02 

.09  4.28     .52     .21  ,37  ,01 

.04  1.40     .02    .18  .08  .0; 


.59 
.51 
.32 
.12 


.02     .85  T 


.26 
.26 
.37 


3.05 
4.22 
2.59 


1.96 
1.60 
1.90 
1.63 
2.14 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

o 

0) 

t 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTHWEST  01 

APALACH I  COLA  MB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
56 

69 
59 

71 
62 

73 
61 

73 
66 

70 
67 

75 
68 

76 
60 

71 
50 

69 
50 

72 
53 

72 
64 

75 
66 

73 
62 

«1 

62 

77 
57 

74 
65 

75 
64 

76 
62 

77 
63 

77 
65 

80 
68 

80 
69 

81 

69 

63 
72 

77 
70 

75 
64 

73 
65 

82 
66 

79 
63 

75,3 
62,9 

BL0UNTST0WN 

MAX 
MIN 

68 
39 

78 
44 

74 
49 

75 
55 

85 
52 

83 
52 

74 
69 

82 
71 

81 
46 

68 
38 

74 
41 

80 
45 

79 
62 

82 
61 

66 
58 

79 
47 

83 
56 

91 
55 

91 
54 

86 
54 

86 

55 

85 
53 

79 
61 

85 
61 

88 
66 

89 
66 

88 
66 

75 
65 

'2 
65 

86 
53 

79,7 
55,3 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 
MIN 

T6 
45 

71 
47 

73 
59 

80 
57 

75 
59 

74 

67 

77 
67 

76 
67 

76 
47 

72 
40 

78 
41 

78 
54 

78 
66 

74 
63 

93 
59 

82 
47 

80 
56 

79 
56 

79 
53 

80 
54 

81 
55 

83 
55 

84 

62 

94 

62 

66 
66 

79 
65 

75 
63 

70 
65 

94 

67 

92 
55 

78.3 
57,4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

76 
49 

76 
51 

72 
55 

93 
54 

82 
60 

79 
67 

81 
68 

79 
62 

66 
45 

70 
38 

79 
42 

82 
59 

92 
61 

76 
61 

77 
57 

81 
48 

82 
58 

93 
56 

95 
56 

85 
57 

84 
56 

84 

63 

85 
64 

85 
65 

86 
68 

83 
67 

77 
65 

80 
66 

92 
68 

91 
57 

80.1 
58,1 

CrESTVIEW  RA010  WJSB 

MAX 
MIN 

79 
49 

80 
51 

76 
53 

83 
50 

80 
60 

79 
65 

70 
59 

'9 
50 

65 
42 

92 

91 

79 
58 

72 
60 

79 
59 

92 
61 

86 
64 

97 
62 

86 
60 

96 
69 

87 
69 

8' 

64 

98 
69 

96 
66 

88 
h  . 

67 
63 

79 
62 

80 
64 

60 
63 

80 
63 

91 
64 

81.1 
60.3 

OE  FUNIAK  springs 

MAX 
MIN 

77 
43 

74 
43 

69 
53 

83 
53 

82 
57 

75 
66 

78 
65 

75 
61 

68 
42 

73 
34 

91 
35 

79 
58 

75 
60 

75 
60 

79 
54 

83 
41 

93 
48 

83 
50 

93 
50 

84 
58 

83 
52 

82 
65 

84 
64 

96 

60 

91 
69 

77 
65 

83 
63 

76 
67 

95 
65 

82 
49 

79.3 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 
MIN 

79 
35 

77 
42 

85 
54 

77 
65 

81 
69 

78 
65 

68 
45 

76 
35 

82 
37 

81 
56 

83 
63 

77 
58 

92 
57 

85 
47 

84 

50 

92 
50 

88 
49 

86 
49 

85 
50 

95 
56 

87 
58 

89 
58 

90 
65 

79 
66 

77 
67 

76 
65 

96 
67 

85 
50 

81.9 

MARiANNA   J  NO  SCHOOL 

MAX 
MIN 

78 
47 

78 
49 

73 
51 

85 
58 

82 
60 

78 
63 

82 
69 

79 
64 

06 
44 

72 
42 

81 
42 

80 
58 

85 
63 

66 
61 

77 
59 

82 
51 

82 
57 

95 
57 

86 
55 

97 
56 

85 
56 

96 
61 

86 
63 

87 
63 

69 
68 

95 
66 

75 
64 

76 
65 

92 
65 

81 
57 

80.5 
5  7,8 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
47 

71 
51 

68 
60 

80 
55 

79 
61 

71 
66 

76 
66 

75 
59 

67 
41 

73 
38 

77 
43 

71 
61 

77 
60 

79 
60 

66 
57 

82 
51 

78 
52 

75 
55 

79 
53 

90 
61 

79 
61 

91 

63 

91 

69 

84 
68 

86 

62 

72 
62 

94 

65 

81 
69 

91 
62 

81 
59 

77.0 
57,9 

MCNTICELLO  3  w 

MAX 
MIN 

78 
45 

79 
47 

76 
51 

83 
58 

81 
62 

78 
63 

78 
70 

94 
68 

72 
45 

76 
39 

78 
46 

80 
59 

85 
60 

80 
60 

93 
59 

83 
50 

83 
55 

86 

56 

86 
56 

89 
56 

89 
58 

89 
60 

89 
62 

87 
61 

91 
66 

76 
64 

74 
64 

67 
61 

93 
60 

83 

56 

91.5 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
41 

72 
48 

69 
61 

72 
60 

79 
56 

76 
65 

70 
65 

73 
68 

73 
43 

67 
37 

70 
39 

71 
51 

73 
65 

74 
60 

66 
60 

80 
47 

79 
48 

80 
47 

80 
48 

77 
61 

79 
53 

79 
65 

79 
70 

79 
64 

80 
62 

96 
64 

76 
61 

81 
67 

74 
66 

85 
57 

75.3 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

73 
55 

75 
53 

74 
61 

82 
59 

82 
63 

73 
67 

78 
66 

76 
65 

69 
48 

75 
41 

79 
47 

80 
59 

78 
67 

71 
61 

80 
61 

82 
51 

79 
56 

72 
58 

80 
56 

80 
57 

79 
58 

80 
66 

91 
67 

84 
69 

85 
72 

94 

67 

77 
67 

74 
66 

94 
69 

84 
58 

79.3 

PENSACOLA  wB  ap 

MAX 
MIN 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
64 

75 
48 

76 

5  0 

83 
58 

81 
62 

78 
64 

82 
68 

83 

66 

67 
45 

74 
41 

78 
41 

80 
57 

82 
60 

78 
60 

78 
58 

81 
51 

81 
55 

82 
56 

84 
55 

84 
56 

84 
55 

S3 
57 

85 
61 

88 
60 

67 
67 

81 
66 

74 
63 

69 
64 

94 
64 

83 
56 

90.0 

SAINT   MARKS   *  SE 

MAX 
MIN 

74 
49 

72 
51 

73 
61 

80 
59 

81 
60 

82 
66 

77 
67 

80 
65 

76 
47 

74 
41 

78 
49 

79 
46 

77 
64 

'8 
62 

85 
58 

94 
52 

82 
55 

83 

57 

80 
59 

80 
56 

81 
60 

82 
61 

83 
59 

83 
64 

95 
65 

82 
66 

90 
64 

70 
62 

81 
66 

83 
57 

79.5 

58  3 

SANBORN  TOWER 

MAX 
MIN 

ao 

40 

75 
42 

76 
49 

85 
55 

81 
57 

78 
67 

80 
67 

94 
68 

69 
46 

77 
37 

80 
40 

81 

52 

82 
63 

77 
59 

93 
58 

85 
45 

82 
53 

82 
53 

85 
52 

84 
51 

85 
52 

86 
56 

87 
58 

88 
59 

93 
62 

78 
62 

76 
62 

70 
59 

85 
62 

85 
54 

81.3 
54.7 

TALLAHASSEE  W8  AP 

MAX 
MIN 

77 
39 

75 
45 

76 
52 

85 
58 

82 
64 

75 
65 

80 
69 

84 
58 

69 
47 

74 
39 

80 
41 

80 
61 

82 
60 

70 

6  0 

80 
53 

83 
49 

81 
57 

82 
58 

84 
54 

84 
55 

83 
55 

85 
57 

89 
61 

87 
60 

87 
67 

79 
66 

76 
63 

70 
64 

95 
62 

83 
55 

80.2 
56  5 

WEWAH I TCHKA 

MIN 

78 
45 

72 
51 

75 
53 

80 
58 

80 
61 

74 
65 

85 
68 

80 
64 

69 
48 

74 
42 

72 
43 

81 
45 

83 
61 

72 
61 

80 
60 

85 
53 

92 
59 

84 
59 

86 
58 

87 
59 

88 
60 

87 
60 

82 
65 

85 
67 

84 

66 

78 
62 

88 
63 

72 
65 

85 
67 

84 

58 

80.4 
58  2 

■OODROFF  DAM 

MAX 
MIN 

69 
39 

76 
49 

76 
53 

7* 
59 

81 
60 

82 
64 

76 
68 

83 

70 

82 
49 

66 
44 

72 
46 

80 
50 

80 
62 

83 

65 
60 

77 
52 

83 
56 

82 
59 

88 
58 

98 

57 

89 
59 

88 

60 

82 
63 

99 
64 

95 
66 

85 
68 

76 
68 

75 
65 

72 
66 

84 

59 

'9.6 

58  5 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

65 
52 

70 
58 

76 
61 

79 
65 

83 
66 

77 
70 

76 

75 
71 

77 
55 

75 
53 

82 
56 

80 
64 

82 
66 

94 
61 

88 
58 

84 

61 

83 
60 

80 
62 

79 
67 

92 
66 

93 
67 

81 
68 

84 

67 

85 

73 

91 

72 

87 
69 

82 
74 

79 
63 

79 
66 

82 
69 

80.0 
64  ,  1 

CROSS  CITY  2 

MAX 
MIN 

77 
38 

79 
44 

82 
50 

85 
60 

85 
63 

83 
65 

85 
67 

82 
67 

77 
51 

80 
64 

95 
49 

85 
56 

88 
62 

94 

5a 

84 
59 

86 

45 

86 
51 

88 
52 

87 
51 

90 
55 

88 

55 

88 
56 

91 

60 

88 

62 

97 
66 

88 
65 

86 
65 

65 
63 

83 
59 

87 
64 

84.3 
56,7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

75 
46 

80 
45 

85 

50 

81 
61 

79 
61 

85 
61 

89 
68 

87 
68 

79 
56 

78 
51 

79 
54 

79 
55 

94 

57 

88 
64 

80 
62 

91 
55 

'9 
57 

80 
56 

84 
54 

95 
55 

96 
56 

90 

SO 

92 
63 

86 

63 

90 
69 

82 
67 

86 
64 

69 
63 

60 
60 

87 
62 

82.8 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
43 

72 
45 

75 
58 

71 
63 

66 
59 

76 
58 

85 
65 

90 
66 

82 
49 

69 
45 

71 
45 

77 
54 

78 
55 

80 
65 

83 
60 

77 
53 

77 
59 

78 
54 

81 

54 

80 
56 

82 
58 

84 

60 

68 

64 

89 
65 

91 
69 

79 
65 

75 
66 

72 
65 

85 

59 

62 
65 

79.1 
58  1 

GAINESVILLE  3  W5W 

MAX 
MIN 

76 
37 

77 
45 

82 
53 

85 
64 

82 
63 

84 
65 

98 
69 

85 
69 

80 
53 

79 
52 

90 
51 

82 
60 

8  7 
59 

87 
65 

82 
59 

93 
47 

82 
6  0 

83 
55 

84 
54 

86 
56 

87 
57 

89 

62 

92 
62 

90 
63 

99 
67 

85 
66 

83 

69 

70 
63 

86 
58 

85 
67 

83.7 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
42 

78 
45 

8 1 
54 

85 

62 

80 
62 

84 
64 

89 
68 

95 
69 

73 
50 

79 
50 

79 
50 

82 
57 

97 
58 

86 
63 

82 
56 

93 
49 

92 
53 

84 
53 

96 
54 

85 
55 

86 
55 

90 
60 

92 
62 

65 

62 

90 
67 

83 
66 

83 
64 

66 
60 

85 
56 

87 
66 

83.1 
5  7  8 

GlEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

76 
39 

78 
42 

82 
48 

84 
58 

73 
60 

82 
59 

89 
63 

87 
65 

80 
45 

77 
40 

79 
42 

81 
50 

86 
51 

» 

60 

82 
55 

82 
43 

81 
49 

83 
49 

86 
50 

87 
53 

87 
51 

90 
54 

91 
60 

90 
59 

99 
64 

88 
63 

SO 
63 

65 
62 

85 
56 

86 
65 

83.0 
53.9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
47 

80 
54 

84 
62 

84 
63 

85 
67 

94 

70 

80 
47 

80 
51 

90 
50 

86 
56 

85 
66 

90 
59 

83 
48 

79 
50 

83 

55 

83 
60 

85 
55 

66 

60 

97 
62 

89 
63 

87 
63 

97 
69 

82 
63 

65 
62 

61 

84 

60 

82.3 
56,0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
47 

77 
47 

79 
61 

78 
62 

63 
58 

84 
59 

88 

70 

88 
66 

67 
50 

74 
45 

74 
47 

78 
58 

82 
58 

84 
63 

92 
59 

80 
52 

79 
57 

80 
55 

83 
59 

84 

60 

85 

59 

89 

62 

91 
69 

68 

67 

88 

69 

61 
65 

81 

65 

70 
63 

69 

60 

87 
68 

80,8 
59.  3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

68 
45 

71 
44 

72 
58 

73 
62 

65 
60 

74 
58 

81 
63 

89 

63 

78 
51 

68 
50 

70 
59 

76 
64 

79 
59 

78 
58 

77 
60 

75 
56 

75 
65 

77 
58 

78 
58 

79 
59 

80 

60 

82 
61 

84 
64 

96 
64 

90 
68 

79 
67 

78 
62 

68 
64 

85 

60 

91 
68 

77,2 
59,6 

JASPER  3  SE 

MAX 
MIN 

79 
42 

82 
47 

8  3 
54 

85 
59 

79 
60 

84 
61 

89 

65 

84 

69 

79 
46 

79 
39 

81 
44 

83 
53 

91 
54 

91 
63 

94 

56 

85 
45 

85 
50 

86 

52 

99 

55 

90 
52 

91 
54 

94 
56 

93 
60 

90 
59 

91 
67 

82 
64 

80 
64 

66 

60 

84 

59 

89 

60 

84,9 
55.6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
48 

83 

55 

85 
59 

77 
60 

82 

60 

87 
66 

86 
67 

79 
48 

77 
44 

79 
49 

82 

55 

97 
56 

85 
64 

92 
57 

84 

52 

h2 
52 

84 

54 

96 
54 

87 
57 

88 

57 

90 
61 

91 
61 

90 
62 

90 
68 

83 
64 

80 
63 

65 

62 

64 

59 

96 

66 

83.2 
57,3 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

77 
38 

78 
48 

8 1 
55 

85 
60 

77 
61 

82 
62 

85 
65 

83 
67 

71 
47 

77 
42 

80 
46 

83 
55 

97 
56 

82 
62 

92 
56 

84 
54 

84 

52 

85 
54 

87 
55 

87 
57 

88 

60 

89 
59 

91 
61 

99 
61 

92 
68 

84 

65 

79 
64 

67 
62 

63 
61 

85 

63 

82.8 

57,2 

Mint ^ON 

MIN 

44 

50 

56 

87 
54 

77 
61 

91 
61 

94 
67 

80 
64 

69 
46 

74 
43 

80 
47 

82 
58 

89 
58 

75 
61 

91 
59 

84 
52 

84 

57 

86 

55 

88 

59 

89 

60 

99 

61 

90 
61 

91 
63 

86 
64 

91 
66 

81 
64 

74 
62 

65 
62 

84 

59 

64 

58 

62,0 
37,7 

MIN 

39 

47 

51 

85 
56 

79 
63 

81 

94 

81 

70 

77 

80 
42 

84 

88 

55 

79 
6 1 

92 
58 

83 
42 

83 
51 

85 

52 

67 
53 

97 
52 

88 

58 

87 
56 

99 
59 

87 
61 

89 
67 

83 
65 

79 
63 

65 
63 

82 

60 

95 
62 

82.1 
55.9 

MELROSE 

MAX 
MIN 

78 
4  3 

80 
49 

87 
55 

B^ 
62 

84 

62 

88 
63 

91 
66 

90 
67 

76 
54 

80 
5C 

76 
54 

82 
58 

89 

57 

90 
65 

91 
61 

83 
56 

84 

51 

85 
56 

88 
58 

96 

59 

90 
59 

96 
68 

92 
62 

87 

65 

90 
65 

86 
60 

75 
61 

62 
49 

60 
43 

90 
54 

83.5 
56,0 

PALATKA 

MAX 
MIN 

74 
45 

77 
48 

84 

60 

84 

62 

80 
63 

88 

63 

89 
68 

88 
69 

90 
55 

77 
54 

79 
59 

79 
60 

95 
61 

86 
« 

80 
62 

79 
52 

79 

6 

80 

60 

83 
57 

85 
59 

86 

60 

■  7 
65 

65 
65 

65 

67 

90 
69 

63 
68 

64 

64 

69 
64 

87 
59 

87 
69 

82,6 
61.1 

PERRY 

MAX 
MIN 

79 
40 

76 
48 

78 

52 

B4 
58 

81 
63 

78 
63 

82 
63 

78 
69 

76 
47 

77 
40 

96 
45 

84 
58 

85 
51 

78 

62 

82 
58 

85 
49 

85 
54 

85 
55 

85 
55 

83 
55 

85 

57 

66 

57 

87 
59 

99 

61 

87 
64 

83 
66 

60 

63 

67 
63 

80 

60 

66 

57 

81.9 
66.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cont inued 


Station 

Day  Ot  Month 

rage 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAINT  AU6USTINE 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
45 

5a 

63 

62 

60 

67 

67 

53 

54 

50 

78 
55 

82 
67 

B  0 
61 

80 
53 

79 
64 

78 
54 

61 

53 

82 
55 

8  3 
56 

83 
63 

90 
65 

87 
6* 

90 
69 

80 
68 

78 
64 

67 
63 

86 
58 

88 
66 

80,0 
59.3 

STARKE 

MAX 
MIN 

76 
39 

78 
44 

61 
50 

82 
59 

76 
60 

82 
6C 

86 
65 

88 
66 

8  0 
50 

77 
46 

78 
48 

66 
51 

85 
55 

82 
58 

64 
60 

83 
61 

85 
63 

63 
50 

85 
54 

84 
54 

86 
53 

88 
59 

89 
62 

85 
60 

88 
66 

83 
65 

81 
62 

66 
62 

68 
64 

86 
65 

82,0 
57.0 

5TEINHATCHEE  MCCAIN  TF 

MAX 
MIN 

79 
63 

78 
65 

B4 
66 

84 
65 

65 

6: 

68 

63 

61 

49 

48 

60 

82 
62 

66 

69 

68 

67 

84 

65 

82 
69 

85 
70 

84 
69 

83 
68 

85 
66 

8  7 
68 

86 
66 

84 
65 

8  1 
63 

82 
60 

80 
59 

84 
62 

8  3  0 
63)9 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

77 
39 

77 
47 

8  1 
51 

84 
60 

85 
63 

R4 

66 

84 
68 

8  3 
69 

7  6 
64 

48 

51 

58 

56 

57 

63 

58 

47 

54 

56 

52 

55 

55 

58 

61 

63 

66 

59 

54 

58 

86 
56 

56]7 

NORTH  CENTRAL  03 

Alexander  springs 

MAX 
MIN 

75 
36 

80 
42 

85 
51 

86 
61 

57 

62 

9  0 
68 

91 
65 

6  0 

IV 

48 

49 

50 

59 

60 

49 

8  3 
50 

6  6 

50 

88 
48 

51 

82 

66 

93 
63 

92 
65 

65 

8  8 
66 

92 
69 

63 

56 

89 
63 

86  2 
56^5 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

61 
37 

69 
42 

78 
50 

60 

80 
63 

67 

66 

66 

62 

54 

57 

62 

62 

65 

63 

57 

52 

66 

58 

59 

8  3 

60 

60 

8  3 
59 

59 

66 

67 

67 

67 

62 

83 
65 

59!' 

BROOKSVILLE  chin  hill 

MAX 
MIN 

47 

55 

56 

62 

63 

65 

66 

67 

60 

6  1 

55 

57 

5  9 

90 
60 

65 

8  3 
63 

84 
59 

84 
60 

88 
59 

89 
62 

88 
63 

91 
66 

8  9 
71 

87 
65 

92 
65 

88 
68 

87 
62 

83 
60 

86 
69 

85,6 
61.9 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

38 

44 

57 

63 

61 

65 

68 

67 

59 

8  1 
51 

8  3 
57 

83 
57 

60 

61 

60 

84 
53 

8  3 
52 

8  3 
56 

85 
52 

86 

55 

80 
54 

92 
63 

92 
63 

90 
64 

90 
64 

90 
64 

89 
66 

62 

86 
56 

89 
67 

85.6 
58.8 

CLERMONT   6  S 

MAX 
MIN 

47 

49 

60 

64 

64 

66 

69 

67 

63 

53 

84 
61 

8  5 
6C 

65 

64 

8  5 

63 

85 
56 

83 
63 

85 
59 

87 
59 

8  7 
61 

60 

92 
64 

90 
66 

90 
70 

66 

91 
66 

90 
68 

8  2 
64 

85 
61 

88 
69 

62)4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

43 

47 

61 

61 

64 

65 

67 

67 

58 

7  2 
56 

61 

64 

7  5 
61 

67 

64 

72 
57 

75 
66 

7  8 
66 

80 
69 

66 

60 

80 
63 

66 

87 
66 

71 

7  3 
63 

65 

64 

61 

64 
67 

62,6 

DAY  TON A  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

44 

48 

59 

64 

64 

6  7 

68 

70 

56 

52 

7  5 
62 

67 

8  1 
58 

64 

60 

6  1 
56 

67 

57 

80 

55 

82 
58 

6B 

62 

65 

67 

67 

82 
67 

66 

66 

62 

88 
69 

6U2 

DE  LAND  }  N 

MAX 
MIN 

38 

46 

51 

63 

62 

64 

65 

67 

59 

52 

54 

54 

85 
56 

62 

67 
61 

60 

55 

54 

55 

51 

56 

61 

67 

67 

66 

62 

64 

64 

58 

89 
64 

58.9 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

44 

44 

55 

61 

61 

6  6 

72 

68 

59 

57 

58 

62 

63 

66 

61 

59 

63 

61 

59 

59 

60 

62 

66 

66 

66 

68 

67 

67 

61 

65 
68 

61.6 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 
MIN 

43 

44 

55 

63 

61 

63 

66 

67 

53 

49 

56 

56 

56 

61 

61 

55 

55 

55 

54 

56 

54 

56 

62 

69 

67 

65 

68 

64 

60 

90 
65 

58,3 

LISBON 

MAX 
MIN 

45 

48 

82 

61 

83 
63 

82 
63 

65 

6  7 
70 

6  9 

60 

80 
52 

8 1 
57 

58 

59 

64 

6  2 

62 
55 

80 
58 

5  8 

8  3 
56 

64 

58 

63 

67 

70 

67 

68 

71 

64 

61 

87 
66 

6U5 

OCALA 

MAX 
MIN 

45 

50 

5  7 

64 

63 

65 

92 
69 

65 

59 

55 

54 

6  0 

61 

66 

63 

59 

57 

5  9 

58 

59 

61 

65 

67 

64 

69 

68 

70 

62 

59 

68 
69 

61  N 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

37 

41 

51 

60 

60 

b- 

68 

65 

57 

51 

48 

56 

52 

61 

5  9 

49 

49 

49 

51 

90 

51 

9 1 
57 

60 

90 
63 

91 
65 

66 

61 

86 
54 

89 
66 

86.2 
56,1 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MIN 

76 
48 

77 
51 

8  3 
60 

84 
66 

85 
65 

8  8 
65 

88 
69 

89 
69 

59 

84 
55 

8 1 
62 

82 
60 

87 
61 

88 
65 

84 
64 

83 
60 

82 
61 

3  3 
61 

87 
60 

86 
62 

88 
60 

90 
63 

90 
66 

90 
71 

89 
69 

89 
68 

90 
66 

84 
65 

88 
65 

91 
67 

85,3 
62,8 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

76 
47 

80 
49 

85 
59 

85 
64 

87 
64 

89 
65 

89 
69 

86 
68 

80 
61 

83 
49 

86 
58 

86 
61 

90 
60 

68 
65 

87 
64 

86 
60 

86 
59 

87 
59 

69 
58 

89 
60 

89 
59 

91 
64 

92 
67 

89 
71 

89 
67 

94 
66 

90 
67 

81 
62 

65 
60 

89 
66 

66,8 
61.7 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

41 

47 

8  1 

58 

64 

8  3 
61 

64 

69 

89 
69 

60 

52 

60 

79 
57 

57 

85 
64 

8  3 

62 

83 
55 

79 
57 

81 
55 

83 
55 

84 
57 

86 
55 

88 
57 

90 
65 

90 
70 

90 
70 

90 
68 

90 
70 

81 
64 

88 
61 

89 
65 

84,2 
60.3 

TITUSVlLLE  2  W 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

76 
40 

79 
49 

8  4 

58 

82 
62 

88 
64 

65 

90 
69 

66 

65 

56 

85 
63 

60 

60 

64 

65 

61 

62 

59 

87 
59 

88 
59 

88 
60 

92 
64 

94 
63 

92 
68 

95 
68 

95 
64 

88 
62 

87 
65 

90 
63 

93 
68 

8  7,6 
61.7 

BARTOW 

MAX 
MIN 

75 
45 

80 
49 

84 

6  0 

83 
64 

87 
67 

8  8 
66 

88 
70 

8  7 
68 

84 
62 

85 
55 

84 
62 

64 

60 

88 
61 

68 
65 

86 

65 

84 
58 

61 
61 

84 
60 

85 
59 

86 
59 

68 
58 

89 
66 

93 
68 

90 
70 

91 
67 

91 
67 

89 
67 

89 
64 

86 
63 

90 
68 

86,2 
62.5 

BRADENTON  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
43 

79 
46 

82 
56 

82 
60 

87 
65 

a  5 
64 

84 
65 

62 

69 

55 

61 

62 

62 

64 

65 

61 

62 

59 

57 

59 

87 
60 

88 
61 

87 
62 

85 
68 

86 
65 

90 
63 

87 
67 

85 
59 

64 
61 

85 
66 

84.4 
61.0 

Clearwater 

MAX 
MIN 

70 
49 

77 
52 

80 
52 

82 
64 

65 
67 

8  6 

69 

83 
70 

69 

64 

56 

82 
60 

63 

62 

69 

66 

59 

61 

8  3 
61 

84 
60 

85 
61 

86 
64 

87 
65 

86 
67 

84 
72 

82 
67 

68 
67 

87 
70 

83 
63 

83 
64 

85 
69 

82,7 
63.7 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

FELLSMERE  »  w 

MAX 
MIN 

70 
42 

78 
50 

79 
58 

80 
62 

82 
62 

8  I 
66 

89 
63 

87 
65 

r  6 
65 

62 
68 

56 

69 

59 

61 

62 

56 

79 
70 

66 

65 

80 
68 

7  9 
65 

78 
59 

87 
56 

86 
68 

9  1 
65 

92 
68 

89 
65 

86 
67 

84 
65 

91 

70 

82,4 
62,4 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

76 
40 

78 
46 

79 

56 

80 
62 

84 

60 

8  7 
61 

8  7 
65 

62 

64 

57 

57 

8  3 
65 

57 

60 

85 
60 

61 

83 
55 

8  2 
54 

84 
54 

64 
54 

87 
54 

89 
56 

90 
60 

89 
61 

90 
65 

91 
64 

88 
63 

84 
62 

88 
65 

91 
68 

85,0 
56,6 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

70 
44 

75 
52 

79 
68 

77 
66 

8  1 
71 

82 

7  1 

84 
67 

87 
63 

7  9 
65 

66 

69 

68 

71 

71 

65 

71 

70 

69 

82 
70 

82 
69 

83 
68 

84 
67 

8  5 
66 

87 
65 

93 
65 

87 
64 

8  7 
69 

90 
66 

87 
69 

91 
66 

82,7 
66,4 

Indian  lake  estates 

MAX 
MIN 

75 
47 

78 
47 

82 
56 

83 
60 

86 
62 

86 

6  4 

89 
66 

88 
66 

65 

62 

82 
54 

62 
63 

5  7 

58 

62 

63 

58 

56 

56 

85 
57 

8  5 
59 

86 
58 

88 
58 

90 
60 

87 
68 

90 
66 

9  1 
63 

88 
65 

81 
60 

87 
61 

90 
65 

85,4 
60,0 

K I SS IMMEE  2 

MAX 
MIN 

75 
44 

83 
42 

8  1 

5  , 

82 
51 

86 
54 

H4 

65 

86 
71 

69 
73 

86 
6  1 

86 
54 

9  1 
63 

83 
56 

82 
61 

64 

6  0 

61 

60 

6  2 

65 

92 
64 

9  3 
65 

90 
62 

82 
56 

92 
65 

94 
62 

94 
66 

90 
71 

9  1 
64 

92 
65 

93 
66 

86,9 
60,6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
43 

78 
45 

BO 
59 

83 
63 

86 
62 

86 
65 

88 
68 

86 
63 

8  0 
60 

83 
53 

82 
60 

58 

58 

63 

62 

56 

57 

84 
56 

85 
54 

86 
57 

R  7 

56 

86 
64 

88 
65 

87 
69 

88 
67 

89 
65 

87 
66 

85 
63 

85 
63 

88 
68 

84,7 
60,3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

74 

76 

8  1 

6 

81 
64 

85 
65 

8  5 
66 

87 
69 

86 
69 

11 
68 

81 
57 

61 
61 

8  I 

6  3 

85 
64 

85 
66 

RO 
65 

81 
61 

80 
62 

81 
62 

82 
63 

83 
63 

87 
63 

88 
65 

88 
69 

87 
70 

87 
69 

88 
67 

88 
67 

84 
63 

85 
63 

68 

69 

83,2 
63,6 

LAKE  PLACIO  2  SW 

MAX 
MIN 

77 
38 

79 
45 

Rs 

58 

83 
62 

89 
63 

R9 
65 

92 
68 

89 
67 

80 
66 

83 
59 

87 
63 

86 
63 

89 
62 

89 
66 

8  6 
6  4 

87 
62 

85 
64 

S3 
57 

86 

55 

87 
56 

90 
59 

92 
62 

92 
62 

91 
66 

95 
65 

94 
65 

92 
69 

89 
66 

89 
63 

93 
69 

87.6 
61.6 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 

52 

BO 
6) 

78 
67 

81 
67 

82 
69 

87 
69 

90 
66 

9  0 
62 

76 
60 

78 
62 

7  9 
56 

63 
61 

84 
68 

61 
56 

81 
56 

80 
58 

81 
59 

62 
60 

83 
64 

82 
60 

84 

62 

87 

60 

91 
69 

92 
68 

91 
66 

85 
72 

89 
68 

91 
66 

93 
69 

83.7 
62.7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

76 
40 

77 
47 

83 
61 

82 
63 

65 
64 

8  7 

66 

69 
68 

89 
68 

86 
62 

84 
51 

81 
61 

8  2 

60 

85 
61 

86 
63 

85 
63 

82 
59 

81 
60 

82 
56 

83 
57 

84 
58 

88 
59 

89 
61 

90 
63 

90 
66 

89 
66 

89 
65 

86 

65 

85 
64 

87 

63 

90 
68 

85.1 
61.0 

S<m  Bttltv«rac«>  NotM 


Following  Station  lnd«x 

44  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

i 

2 

4 

6 

8 

9 

1 0 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  J 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

68 

74 

78 

83 

82 

87 

86 

85 

75 

80 

84 

84 

87 

88 

83 

85 

83 

62 

83 

85 

88 

89 

89 

87 

92 

90 

87 

85 

83 

.9 

MIN 

A3 

47 

49 

60 

63 

68 

61 

69 

52 

62 

60 

60 

63 

65 

60 

59 

58 

57 

57 

59 

61 

64 

68 

65 

63 

65 

61 

67 

60 

1 2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

70 

75 

75 

76 

77 

81 

80 

82 

65 

80 

82 

80 

82 

63 

83 

85 

84 

81 

82 

83 

83 

82 

64 

85 

85 

89 

67 

66 

62 

66 

81 

,9 

M  I  N 

44 

47 

60 

65 

65 

68 

69 

73 

69 

62 

66 

63 

63 

65 

65 

63 

63 

60 

60 

62 

62 

63 

67 

74 

70 

68 

66 

69 

68 

7  3 

64 

1 5 

PARRISM 

MAX 

73 

80 

85 

84 

87 

88 

88 

85 

83 

•4 

85 

87 

88 

88 

86 

86 

86 

85 

86 

SH 

90 

92 

90 

89 

89 

92 

90 

88 

86 

68 

66 

,» 

MIN 

44 

47 

57 

62 

66 

66 

68 

67 

69 

53 

60 

62 

62 

64 

65 

57 

57 

57 

55 

59 

60 

64 

65 

69 

67 

63 

67 

65 

62 

64 

6 1 

plant  city 

MAX 

76 

78 

82 

84 

86 

87 

86 

87 

80 

83 

85 

87 

87 

88 

86 

85 

84 

85 

85 

86 

69 

89 

90 

90 

89 

91 

90 

89 

87 

69 

86 

,1 

MIN 

40 

46 

58 

64 

64 

61 

69 

67 

64 

52 

59 

61 

6  0 

64 

64 

56 

56 

55 

56 

58 

58 

63 

65 

70 

66 

63 

67 

62 

60 

66 

60 

'* 

ST  PETERSBURG 

MAX 

72 

77 

81 

82 

85 

86 

64 

82 

73 

82 

84 

85 

88 

69 

62 

86 

85 

84 

86 

87 

89 

87 

86 

64 

85 

89 

88 

83 

82 

86 

64 

.0 

MIN 

51 

57 

63 

66 

67 

68 

70 

70 

64 

59 

64 

66 

67 

69 

68 

63 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

64 

67 

73 

66 

>6 

SARASOTA 

MAX 

74 

78 

82 

80 

85 

85 

83 

82 

78 

79 

85 

87 

88 

84 

83 

85 

86 

64 

66 

86 

65 

86 

86 

86 

85 

87 

87 

85 

85 

85 

83 

.9 

MIN 

45 

47 

56 

60 

63 

65 

68 

67 

70 

55 

62 

59 

62 

66 

65 

58 

59 

57 

56 

58 

60 

63 

64 

69 

67 

65 

67 

63 

67 

* 

.6 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

83 

84 

89 

87 

65 

84 

78 

81 

87 

87 

!H 

88 

85 

86 

85 

85 

86 

H6 

87 

89 

91 

67 

88 

92 

68 

86 

84 

87 

85 

.6 

MIN 

45 

50 

61 

67 

67 

68 

72 

70 

62 

55 

61 

63 

64 

66 

64 

56 

57 

58 

56 

58 

56 

65 

66 

70 

65 

62 

70 

64 

61 

69 

62 

' 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

62 

69 

78 

82 

82 

67 

85 

86 

82 

75 

69 

72 

86 

86 

84 

81 

82 

84 

84 

86 

86 

85 

87 

65 

84 

86 

91 

89 

61 

81 

82 

.0 

MIN 

44 

47 

59 

65 

65 

67 

67 

69 

65 

55 

59 

63 

64 

66 

66 

58 

59 

60 

59 

60 

63 

64 

66 

72 

68 

67 

69 

67 

63 

VENICE 

MAX 

74 

74 

81 

82 

85 

85 

83 

81 

79 

79 

67 

87 

87 

85 

83 

67 

86 

85 

66 

87 

87 

85 

65 

85 

85 

87 

86 

83 

84 

86 

83 

.9 

MIN 

45 

49 

58 

62 

66 

66 

69 

66 

'1 

59 

63 

62 

63 

65 

66 

62 

60 

59 

58 

60 

61 

64 

65 

69 

67 

66 

68 

67 

64 

63 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

70 

76 

78 

79 

81 

81 

83 

86 

74 

78 

76 

78 

82 

83 

80 

81 

79 

80 

82 

82 

82 

84 

86 

88 

93 

85 

86 

64 

89 

89 

82 

,( 

MIN 

45 

52 

68 

68 

71 

72 

71 

67 

66 

66 

69 

69 

62 

65 

66 

69 

70 

67 

59 

69 

64 

65 

69 

70 

71 

68 

71 

70 

70 

71 

66 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

76 

80 

84 

81 

88 

88 

89 

88 

84 

83 

86 

86 

88 

88 

87 

65 

83 

84 

86 

67 

88 

89 

90 

89 

91 

92 

90 

89 

86 

90 

66 

.5 

MIN 

42 

45 

56 

61 

63 

65 

69 

65 

65 

52 

61 

60 

59 

62 

64 

57 

58 

55 

55 

55 

58 

60 

63 

67 

68 

63 

68 

64 

63 

69 

60 

WINTER  HAVEN 

MAX 

67 

77 

83 

81 

63 

85 

65 

67 

80 

S3 

60 

83 

87 

67 

64 

83 

61 

64 

85 

85 

87 

89 

90 

69 

90 

90 

67 

84 

87 

89 

84 

a4 

MIN 

60 

47 

60 

60 

64 

66 

68 

66 

62 

57 

62 

62 

63 

64 

65 

62 

63 

61 

60 

59 

59 

66 

63 

67 

67 

66 

65 

62 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

belle  Glade  exp  sta 

MAX 

70 

75 

78 

81 

84 

84 

85 

66 

89 

85 

84 

82 

83 

85 

86 

86 

84 

81 

81 

83 

83 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

89 

84 

,3 

42 

48 

55 

58 

62 

61 

64 

61 

62 

62 

66 

57 

60 

60 

60 

63 

57 

55 

55 

57 

60 

58 

61 

60 

66 

64 

68 

66 

67 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 

74 

77 

82 

83 

80 

84 

85 

87 

87 

85 

82 

61 

81 

60 

82 

84 

84 

87 

90 

91 

91 

91 

86 

90 

84 

. 

45 

48 

57 

70 

68 

60 

62 

62 

62 

66 

62 

55 

54 

54 

59 

55 

57 

56 

66 

63 

67 

70 

66 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

75 

80 

84 

81 

87 

86 

86 

90 

83 

87 

80 

85 

87 

87 

87 

85 

83 

63 

85 

87 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

68 

89 

88 

89 

86 

.0 

41 

46 

54 

58 

60 

59 

61 

59 

67 

64 

69 

60 

60 

63 

62 

66 

60 

57 

60 

57 

58 

58 

57 

66 

66 

64 

68 

67 

66 

CAPTIVA 

MAX 

75 

81 

84 

85 

83 

82 

82 

82 

79 

89 

88 

87 

88 

84 

86 

88 

67 

87 

86 

86 

89 

86 

65 

84 

88 

66 

87 

84 

85 

84 

.9 

MIN 

53 

57 

64 

69 

71 

72 

71 

73 

66 

69 

67 

69 

69 

70 

68 

66 

66 

65 

65 

68 

69 

73 

74 

71 

70 

74 

69 

66 

68 

CLEWISTON  U  s  eng 

MAX 

67 

72 

79 

83 

85 

89 

88 

90 

69 

84 

80 

82 

92 

87 

86 

83 

83 

83 

83 

85 

85 

86 

87 

93 

91 

91 

66 

94 

91 

89 

85 

.2 

47 

50 

61 

64 

67 

65 

65 

62 

68 

68 

70 

68 

68 

67 

66 

72 

72 

66 

64 

66 

65 

66 

65 

66 

67 

66 

65 

71 

67 

5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

75 

79 

83 

87 

88 

87 

88 

89 

87 

85 

83 

87 

8  7 

89 

68 

84 

84 

85 

85 

86 

88 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

67 

.2 

MIN 

41 

42 

59 

57 

64 

63 

64 

59 

63 

64 

67 

64 

63 

60 

60 

63 

65 

61 

55 

56 

58 

59 

62 

60 

65 

63 

65 

64 

66 

EVERGLADES 

MAX 

78 

83 

85 

86 

90 

89 

86 

65 

86 

86 

88 

90 

88 

90 

89 

87 

85 

86 

82 

89 

90 

91 

90 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

89 

87 

,3 

46 

51 

62 

63 

67 

66 

68 

64 

68 

64 

67 

64 

65 

65 

66 

66 

63 

61 

60 

60 

65 

65 

69 

67 

69 

68 

71 

73 

66 

72 

7 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

76 

78 

80 

82 

84 

82 

82 

84 

83 

83 

84 

84 

84 

83 

84 

86 

72 

71 

72 

72 

80 

83 

65 

86 

63 

65 

63 

84 

84 

84 

61 

,4 

43 

52 

50 

44 

69 

74 

73 

73 

65 

65 

67 

67 

63 

66 

66 

67 

68 

65 

63 

59 

66 

67 

72 

72 

73 

75 

78 

77 

70 

74 

66 

t3 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

77 

80 

83 

86 

88 

89 

88 

86 

85 

13 

87 

89 

89 

90 

88 

68 

87 

88 

88 

88 

90 

91 

90 

89 

90 

92 

92 

90 

69 

90 

87 

,7 

IN 

46 

52 

61 

61 

70 

67 

69 

67 

67 

66 

67 

61 

64 

65 

67 

64 

62 

63 

60 

61 

64 

62 

64 

65 

67 

66 

70 

62 

67 

72 

66 

t0 

INDIANTOWN 

MAX 

73 

74 

77 

79 

78 

85 

83 

67 

89 

87 

83 

79 

62 

84 

85 

85 

82 

78 

80 

81 

62 

82 

65 

90 

91 

90 

90 

89 

83 

90 

63 

>6 

MIN 

41 

47 

47 

51 

60 

62 

61 

60 

54 

63 

67 

61 

60 

62 

61 

64 

62 

55 

55 

56 

60 

60 

62 

59 

67 

62 

69 

67 

65 

69 

59 

>6 

LA  BELLE 

MAX 

77 

82 

85 

89 

89 

90 

90 

90 

85 

84 

65 

91 

90 

90 

88 

86 

65 

85 

85 

88 

90 

91 

93 

96 

96 

96 

95 

94 

91 

92 

69 

,0 

MIN 

37 

42 

58 

59 

66 

62 

68 

61 

67 

61 

66 

61 

60 

63 

64 

63 

59 

58 

60 

60 

59 

60 

60 

62 

63 

63 

63 

65 

65 

70 

60 

•  8 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

76 

80 

85 

89 

88 

89 

69 

88 

89 

86 

83 

88 

88 

90 

88 

85 

83 

64 

85 

85 

87 

69 

90 

93 

92 

92 

91 

85 

90 

67 

.  3 

MIN 

38 

41 

54 

56 

68 

62 

66 

56 

62 

61 

65 

61 

62 

63 

65 

62 

55 

51 

53 

50 

60 

»57 

64 

60 

61 

64 

64 

65 

70 

59 

,2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

70 

75 

81 

83 

83 

88 

87 

90 

88 

83 

81 

83 

84 

88 

88 

84 

82 

64 

83 

85 

85 

88 

89 

91 

69 

92 

91 

91 

91 

86 

85 

.3 

MIN 

45 

49 

60 

61 

65 

66 

64 

63 

67 

66 

66 

66 

61 

67 

65 

66 

67 

64 

60 

65 

64 

63 

64 

63 

66 

65 

67 

70 

65 

70 

63 

,7 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

79 

82 

83 

87 

88 

88 

67 

8  8 

87 

87 

87 

68 

90 

91 

90 

69 

87 

69 

91 

89 

86 

66 

67 

,1 

M  N 

46 

47 

59 

62 

67 

66 

69 

64 

66 

62 

67 

63 

62 

63 

66 

65 

64 

59 

59 

6  ^ 

62 

62 

66 

66 

66 

65 

69 

72 

65 

7 1 

63 

3 

PUNTA  GORDA 

MAX 

70 

75 

80 

85 

85 

88 

88 

87 

85 

Bl 

80 

87 

87 

89 

90 

85 

87 

85 

65 

86 

67 

90 

91 

90 

88 

89 

91 

90 

86 

87 

85 

,9 

45 

49 

60 

61 

62 

67 

67 

66 

69 

63 

62 

62 

62 

62 

66 

64 

62 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

66 

67 

68 

68 

68 

65 

67 

62 

9 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

MAX 

78 

79 

83 

87 

88 

86 

88 

90 

92 

91 

85 

86 

86 

67 

96 

86 

81 

83 

83 

84 

85 

87 

69 

93 

90 

93 

90 

90 

68 

90 

87 

,1 

MIN 

45 

50 

61 

63 

65 

64 

64 

62 

61 

63 

66 

62 

64 

64 

62 

64 

62 

56 

57 

58 

61 

62 

65 

63 

65 

65 

69 

71 

66 

70 

62 

4 

LOWER  EAST  COAST  06 

FCRT  LAUDERDALE 

MAX 

75 

76 

79 

82 

84 

82 

83 

85 

88 

91 

85 

80 

84 

64 

65 

85 

82 

80 

64 

B2 

82 

85 

85 

86 

87 

89 

90 

89 

91 

90 

64 

.3 

MIN 

52 

53 

62 

70 

66 

72 

73 

71 

66 

66 

69 

71 

73 

73 

70 

70 

72 

70 

68 

67 

72 

72 

73 

71 

71 

67 

75 

76 

69 

71 

69 

,  I 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 

74 

78 

80 

84 

83 

84 

84 

87 

87 

85 

80 

86 

82 

85 

86 

61 

82 

81 

82 

84 

84 

85 

65 

87 

87 

85 

90 

88 

65 

89 

84 

>o 

MIN 

56 

67 

70 

72 

70 

73 

73 

74 

70 

70 

71 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

75 

73 

70 

75 

76 

69 

71 

71 

6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
46 

76 
51 

79 
69 

80 
69 

84 
69 

84 
68 

83 
73 

83 
64 

87 
66 

92 
65 

64 
68 

79 
70 

■2 
72 

84 

72 

85 
66 

85 
68 

82 

72 

85 
69 

76 

67 

82 
66 

81 
71 

83 

70 

65 

73 

85 
69 

66 

70 

90 
68 

90 
74 

88 

75 

90 
69 

88 

72 

83 
68 

,9 

0 

HIAlEAH 

MAX 

74 

75 

78 

80 

83 

83 

82 

83 

85 

90 

86 

80 

82 

83 

63 

63 

82 

80 

80 

81 

81 

83 

63 

84 

87 

87 

90 

66 

'1 

87 

63 

r 

MIN 

50 

55 

69 

71 

71 

73 

73 

73 

68 

66 

69 

70 

'0 

'1 

72 

69 

68 

70 

67 

71 

62 

74 

74 

72 

71 

75 

77 

tt 

71 

69 

,3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
44 

78 
49 

82 
65 

85 
63 

84 
65 

84 
70 

85 
68 

88 
65 

90 
60 

86 

65 

81 
67 

84 
66 

85 
63 

85 
68 

85 
68 

83 
66 

80 
69 

81 
61 

81 
58 

82 
59 

64 

66 

84 

66 

65 
69 

87 
66 

69 

67 

89 
66 

88 

70 

89 
69 

63 

70 

90 
71 

64 

64 

5 

,7 

LCXAMATCHEE 

MAX 
MIN 

76 
<■  1 

80 
46 

84 
57 

87 
58 

87 
64 

86 
63 

87 
67 

90 
60 

86 
63 

14 

63 

80 
68 

64 
62 

87 
59 

88 
61 

86 

82 

81 

82 

84 

55 

65 

J7 

86 
5  8 

89 
58 

92 
61 

90 
68 

92 
67 

92 
68 

90 
67 

90 
68 

83 
64 

90 

70 

66 

61 

,2 
,1 

miam)  bayfront  park 

MAX 
MIN 

74 
59 

75 
68 

77 
70 

81 
73 

80 
72 

80 
74 

80 
74 

63 
76 

85 
75 

85 
76 

81 
72 

80 
71 

81 

75 

81 

75 

•  2 
75 

80 
68 

78 
73 

80 
73 

80 
71 

80 
73 

80 
74 

80 
7» 

81 

75 

84 

76 

65 

70 

85 

73 

86 
78 

65 
79 

»6 

76 

86 

72 

81 

73 

,3 

o 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
61 

73 
69 

75 
72 

78 
73 

78 
74 

78 
74 

79 
74 

82 
75 

82 
72 

82 

7» 

78 

72 

79 
75 

79 
76 

79 
75 

81 

70 

78 

70 

76 
74 

77 
73 

76 
74 

77 
7* 

77 
74 

78 

7S 

60 

76 

60 
76 

62 

75 

63 

76 

63 
78 

64 

72 

64 

73 

67 

71 

79 
73 

,3 
,3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
55 

77 
62 

80 
70 

•2 

72 

83 
73 

82 
74 

82 
74 

85 
72 

88 
68 

86 
69 

79 
70 

82 
73 

I  3 
75 

83 

7* 

83 

71 

81 

70 

80 
73 

80 
72 

80 

72 

80 
71 

82 

73 

63 

73 

83 
74 

85 

75 

66 

73 

86 

72 

63 

77 

86 

71 

66 

73 

89 

72 

82 
71 

,8 

,4 

See  lUlna  Note*  r ollowtaa  Suoon  larfu 

-  45  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  01  Month 

rage 

I    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MIAMI   12  55W 

MIN 

PCMpANO  BEACH 

MIN 

51 

57 

80 
68 

81 
66 

82 
67 

83 
70 

84 
72 

85 
71 

90 
66 

83 
66 

84 
70 

83 
71 

84 
71 

84 
73 

85 
73 

83 
72 

82 
72 

82 
72 

83 
70 

83 
72 

84 
72 

84 

72 

85 

73 

86 
71 

89 

70 

88 
69 

88 
71 

89 
70 

89 
68 

92 
72 

84.3 
69.3 

DrvAl      Dai  U    oiwr.co  CT4 

MAX 
MIN 

78 
44 

78 
4g 

82 
64 

84 
63 

85 
64 

84 
69 

84 
68 

87 
68 

90 
61 

87 
63 

83 
65 

85 
63 

85 
61 

86 
62 

95 
66 

84 
65 

80 
69 

81 
59 

82 
56 

82 
58 

84 
62 

85 
65 

86 
70 

87 
68 

88 
68 

89 
70 

87 
72 

88 
74 

86 
70 

91 
71 

84,8 
64,2 

SOUTH  MIAMI    5  W 

MAX 
MIN 

77 
45 

78 

50 

81 
67 

83 
68 

83 
69 

83 
72 

84 
71 

86 
70 

89 
62 

86 
65 

82 
68 

83 

70 

83 
66 

84 
72 

84 
70 

83 
67 

80 
69 

80 
67 

80 
62 

82 
63 

82 
70 

83 
70 

84 
73 

86 

72 

87 
68 

88 
68 

87 
73 

90 
74 

87 
69 

90 
71 

83,8 
67.4 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

44 

52 

78 
68 

78 
66 

79 
66 

81 
71 

83 
69 

89 
68 

84 
66 

80 
66 

80 
69 

80 
68 

83 
67 

82 
71 

86 
64 

83 
70 

79 
69 

80 
69 

80 
68 

81 

70 

81 
71 

84 

70 

86 
70 

89 
64 

95 
70 

88 
65 

86 
72 

85 
68 

90 
67 

92 

70 

83.0 
66.9 

w  PALM  BCH  RADIO  wjno 

MAX 
MIN 

49 

64 

80 
66 

73 

84 
69 

74 

73 

84 
74 

87 
69 

82 
69 

80 
71 

81 
65 

82 
71 

84 
72 

84 
72 

81 
72 

83 
73 

79 
71 

80 
72 

81 

72 

85 
73 

85 

72 

86 

64 

89 
73 

87 
71 

87 
75 

92 
72 

93 
71 

83.5 
70.  1 

WEST  PALM  BEACH  wB  ap 

MAX 
MIN 

47 

54 

81 
69 

82 
68 

83 
71 

83 
73 

84 
73 

85 
69 

87 
65 

83 
68 

80 
70 

82 
69 

83 
72 

84 

n 

82 
66 

82 
73 

81 
71 

81 
71 

81 
71 

82 
70 

83 
70 

83 
72 

84 
71 

86 

64 

92 
68 

89 
67 

86 
72 

87 
71 

91 
69 

92 
71 

83.7 
68,6 

DRY  TCRTUSAS 

MAX 
MIN 

KEY  WEST  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
65 

77 
66 

8  0 
73 

82 
74 

82 
75 

82 
76 

83 
76 

83 
76 

75 

86 
74 

85 
73 

84 
76 

84 

75 

8  4 

75 

82 
73 

82 
74 

82 
73 

82 
74 

82 
72 

81 
74 

82 
75 

82 
74 

83 
75 

85 
76 

76 

76 

78 

77 

74 

88 
75 

74|2 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

74 
66 

74 
66 

80 
69 

83 
74 

85 
75 

85 
75 

85 
76 

85 
75 

85 
72 

85 
74 

84 
73 

85 
76 

87 

75 

86 
76 

86 
75 

85 
79 

84 

72 

83 
74 

85 
73 

83 
72 

84 
75 

84 
74 

84 
73 

85 
76 

87 
77 

87 
76 

86 
78 

88 
79 

89 
74 

88 
77 

84.4 
74.2 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

75 
63 

79 
66 

82 
69 

83 
71 

85 
74 

84 
74 

84 
75 

85 
71 

87 
74 

36 
74 

86 
72 

86 
76 

86 
74 

85 
75 

85 
73 

87 
72 

84 

72 

83 
73 

84 
71 

84 
72 

85 
74 

86 
74 

87 
75 

87 

72 

87 
71 

86 
76 

87 
77 

88 
77 

89 

73 

89 

73 

85.0 
72.8 

TAVERN IER 

MAX 
MIN 

76 
66 

77 
67 

80 
72 

83 
73 

8<! 
73 

81 

75 

82 
75 

84 
75 

85 
70 

85 
72 

85 
70 

83 
75 

83 
75 

83 
76 

84 
73 

82 
70 

79 
70 

80 
72 

80 
72 

81 
73 

81 
74 

82 
76 

83 
75 

84 

76 

86 
76 

85 
76 

85 
76 

87 
77 

87 
73 

87 
74 

82.7 
73.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

rage 

STAT  ION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 

81 

80 

84 

86 

88 

85 

89 

89 

89 

91 

90 

91 

92 

90 

93 

93 

90 

94 

96 

88 

90 

84 

97 

89 

93 

92 

83 

70 

86 

90 

88.3 

MIN 

53 

56 

59 

65 

67 

69 

69 

71 

65 

64 

64 

66 

67 

70 

69 

64 

67 

66 

67 

68 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

62 

64 

70 

66.6 

4  INCHES 

MAX 

72 

72 

75 

80 

80 

79 

81 

81 

81 

83 

82 

83 

84 

83 

83 

83 

82 

84 

86 

87 

68 

85 

87 

83 

85 

85 

80 

72 

79 

84 

81 .6 

MIN 

55 

58 

61 

66 

68 

71 

71 

73 

68 

66 

66 

69 

70 

72 

70 

68 

70 

69 

70 

72 

72 

74 

74 

76 

74 

75 

72 

65 

64 

71 

69.0 

8  INCHES 

MAX 

69 

70 

72 

76 

77 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

82 

83 

84 

82 

84 

81 

82 

82 

79 

75 

76 

80 

78.6 

MIN 

59 

62 

64 

68 

70 

72 

72 

74 

71 

68 

70 

72 

72 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

76 

76 

/78 

76 

78 

75 

67 

67 

73 

71.4 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND  1     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE  1     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAH1AGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  ( 

lirection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

E 

a 

1- 

0  in 

O  LU 

7:00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-  49 

50-.99 

66 1-00  I 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHI COLA  WB  CITY 

8.4 

3 

3 

0 

0 

0 

2 

8 

60 

5.7 

OAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

12 

8 

9.8 

24++ 

13 

13 

81 

83 

54 

70 

4 

0 

1 

1 

0 

1 

7 

6.4 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

10.6 

25++ 

18 

28 

83 

82 

50 

67 

5 

0 

1 

1 

0 

0 

7 

4.9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

14 

6 

9.7 

41 

SW 

27 

87 

90 

52 

71 

4 

2 

3 

1 

0 

1 

11 

68 

5.8 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

13 

14 

13.6 

29 

SE 

7 

79 

78 

64 

74 

7 

5 

3 

0 

0 

0 

15 

83 

4.7 

LAKELAND  WB  CITY 

8.2 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

76 

5.5 

MIAMI  BEACH 

16.2 

2 

1 

2 

2 

1 

8 

68(8 

5.2« 

MIAMI  WB  AIRPORT 

09 

13 

11.0 

24++ 

09 

17 

79 

80 

61 

73 

8 

2 

3 

2 

1 

0 

16 

6.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

12 

9 

9.9 

25++ 

22 

27 

86 

90 

48 

63 

3 

3 

0 

1 

1 

0 

8 

6.0 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

36 

8.8 

42 

SE 

19 

3 

6 

2 

1 

2 

c 

14 

48 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

18 

13 

9.9 

29++ 

23 

8+ 

82 

92 

54 

62 

1 

5 

3 

0 

0 

2 

11 

- 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

09 

7 

12.0 

28++ 

20 

27 

81 

87 

51 

62 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

7 

74 

6.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

12 

9 

12.3 

40++ 

23 

26+ 

80 

79 

61 

76 

7 

2 

2 

2 

1 

1 

15 

6.7 

IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES . 

DATA 


tM  Following  Slatlon  Indttx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


APRIL  196* 


Station 

Day  Ol  Month 

"3  6S 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5  °  Z 

H  "4; 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.IB 

83 
50 

.16 

79 
56 

.03 

73 
65 

.09 

85 
62 

.17 

84 

60 

.10 

80 
70 

.04 

ai 

70 

.16 

80 
71 

.20 

76 
47 

•  IT 

83 
49 

.34 

84 
47 

.02 

80 
56 

.31 

84 
68 

_ 

69 
64 

.18 

89 

.27 

87 

.25 

86 

.28 

65 
55 

.21 

90 
57 

.22 

92 
67 

.16 

88 
61 

.25 

68 

70 

.21 

93 

72 

.l1 

91 
72 

.33 

92 
69 

80 
62 

_ 

90 
69 

.15 

87 
83 

.29 

92 
72 

.21 

89 
64 

5.74B 

64.7 
62.9 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
44 

.17 
31 

.26 

67 

.03 
47 

.19 
64 

.18 

123 

.07 
69 

.13 
51 

.29 

157 

.22 

81 

.25 
41 

.31 
94 

.30 

101 

.35 
78 

68 

loo 

.32 
78 

.27 
34 

.21 

26 

.27 

26 

.27 
26 

.24 
27 

.20 

20 

.22 
19 

.16 

!3 

124 

97 

.10 
55 

.20 

48 

6. 648 
1904 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
30 
82 
43 

.23 
35 
80 
53 

.21 

30 
86 
56 

.22 
5 
91 
65 

.21 
30 
89 
63 

.23 
55 
88 
65 

.22 
45 
90 
68 

.28 
80 
86 
69 

.25 
60 
62 
58 

.20 

1  5 
8  5 

55 

.24 
15 
85 
54 

.26 
35 
88 
59 

.27 
15 
91 
59 

.22 
20 
90 
67 

.24 
40 
86 
60 

*2C 
87 
57 

*35 
59 

.28 
25 
88 
59 

.26 
10 
91 
60 

.30 
15 
92 
62 

.31 
15 
94 
61 

.25 
5 
92 
65 

.28 
25 
92 
65 

.20 
25 
92 
62 

.26 
55 
69 
6  9 

.22 
40 
86 
67 

.11 
55 
85 
68 

35 

81 

6  2 

.08 
30 
87 
59 

25 
69 

7.13B 

925 
67.9 
61.3 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.16 

30 

•  25 

50 

•  19 

55 

•  18 

20 

.20 
30 

.25 
65 

.20 

45 

.23 
40 

.25 

25 

.15 

15 

.25 

20 

.24 

40 

.22 

30 

.  18 

20 

•  22 

30 

'4 

IS 

.26 

40 

.27 

40 

.28 
-5 

.29 

40 

.24 

40 

.27 

30 

.19 

20 

.20 
30 

.22 
SO 

.20 

70 

.16 
50 

.08 

30 

25 

6.63 

1070 

SOUTH  CENTRAL  0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.26 

.21 

.29 

.19 

.21 

- 

.23 

.31 

.20 

.21 

.23 

.25 

.33 

.21 

.30 

.21 

.24 

.30 

.28 

.20 

.28 

.29 

.27 

.20 

.33 

.34 

.28 

7.60B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.09 

.33 

.13 

.22 

.33 

.32 

.24 

.22 

.42 

.24 

.22 

.33 

.32 

.19 

.24 

.22 

.25 

.24 

.22 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.22 
78 
46 

.22 
80 
44 

,14 
82 

46 

.31 

82 
60 

.14 
83 
63 

.16 
80 
62 

.24 
88 
64 

.29 
90 
63 

.21 
88 
66 

.19 

60 
64 

.15 
83 
68 

.21 
82 
60 

.13 

88 
60 

.32 
88 
62 

.25 
82 
64 

.13 

64 

.25 
56 

.44 
92 
59 

.24 
92 
62 

.24 

90 
62 

.23 
92 
58 

.26 
88 
62 

.24 
90 
62 

.30 

90 
62 

.22  .33 
88  90 
62  62 

.20 
92 
64 

.17 
96 
64 

.15 
94 
62 

.16 

90 
70 

6.74 
87.1 
60.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 

75 
60 

.18 

76 
61 

.15 

77 
65 

.07 

77 
68 

.11 

79 
70 

.12 
81 

71 

.08 

82 
72 

.22 

85 

74 

.19 

83 
74 

.21 

S3 
74 

.14 

80 
74 

.11 

84 
73 

.25 
85 

71 

.16 

65 
74 

.21 

67 
75 

.23 

87 

.25 

81 

.26 

85 
72 

.20 

83 
74 

.20 

86 
71 

.20 

86 
75 

.17 

85 
75 

.20 

85 
75 

.20 

66 
76 

.17 

65 
76 

67 

75 

84 
77 

.19 

66 
77 

.25 

87 

76 

.10 

84 
76 

3.45B 

83.4 
72.6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.44 

127 

.33 
111 

.41 

126 

.22 
106 

.22 
117 

.37 

121 

.36 

192 

.29 

137 

.32 

75 

.19 

81 

.20 
67 

.23 
122 

.21 

115 

.23 
87 

.23 
90 

.22 

115 

.31 

150 

.35 

136 

.37 

219 

.32  ,33 
20  139 

.35 
142 

.40 
119 

.14 

149 

.32  .12 

109  108 

.21 

190 

.24 

206 

.27 
154 

.46 

111 

8.66 
3747 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.20 
55 
75 

40 

.22 
49 
T8 
44 

.17 

13 
83 
50 

.16 
19 
86 
60 

.16 
39 
85 
62 

.16 

10 
89 
64 

.22 

12 
90 
65 

.24 
39 
92 
65 

.26 
58 
86 
*5, 

.20 
73 
83 
62 

.09 
46 

80 
66 

.24 
68 
84 
61 

.26 

48 
87 
62 

.24 

9 
92 
62 

•  27 
28 
92 

.  2  4 

71 
61 

.  34 
94 

8! 

.23 

18 
68 
6C 

.25 
27 
87 
6C 

.24  .23 
16  14 
91  9C 
6q  63 

.24 

10 
94 
63 

.23 
8 
95 
64 

.24 

1  3 
95 
65 

.21  .23 
24  34 
69  94 

651  69 

.22 
21 
96 
68 

.23 

3  9 
93 
70 

.39 
82 
89 
64 

.19 
66 
69 
69 

6.80 
1093 
66.2 
61.5 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

9 
81 
56 

.22 
45 
77 
57 

.19 

45 
80 
62 

.11 
29 
83 
66 

.21 
42 
86 
68 

.20 
62 
84 
66 

.19 
37 
88 
67 

.14 

16 

.  89 
68 

.16 
5 
91 
70 

.17 

9 
90 
70 

.17 
35 
83 
72 

.20 
56 
86 
66 

.25 

53 
83 
67 

.20 
43 
84 
6T 

.14 
18 
90 
68 

.23 

41 

84 
65 

.2C 

77 
78 
66 

.20 
51 
6C 
62 

.23 
62 
8C 
62 

.19  .12 

si'  5; 

62  83 
61  64 

.33 
57 
88 
65 

.21 
47 
90 
68 

.28 

20 
90 
66 

.13  .39  .16 

8     10  29 
90     94  89 
70     71  72 

.25 

29 
91 
75 

.15 
18 
86 
T3 

.15 

16 
90 
74 

5.97 
1093 
85.7 
66.9 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.21 
38 

.25 
55 

.24 

80 

.15 
56 

.24 
54 

.26 
87 

.26 
86 

.28 
62 

.25 

62 

.21 

37 

.16 
39 

.20 
107 

.25 

73 

.22 
74 

.36 

46 

.11 

4l 

.32 

153 

.32 

in 

.21 
80 

.31 

75 

.25 

61 

.29 
61 

.29 
69 

.28 
52 

.24  .17 
33  35 

.26 
51 

.26 
75 

.40 
89 

66 

7.58B 
2059 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 

43 
79 
54 

.12 

34 
74 
56 

.25 

92 
79 
59 

.21 
77 
83 
64 

.19 

86 
68 

.31 
146 
91 
68 

.15 

87 
81 
68 

.28 
68 
89 
69 

.25 

73 
92 
68 

.22 

30 
96 
69 

.14 
71 
82 
70 

.23 

110 
84 
69 

.18 

17 
67 
67 

.29 
98 
86 
71 

.22 

56 
88 
70 

.01 

25 
84 
55 

.31 

152 
84 
7< 

.3C 
132 
88 
65 

.2! 
81 
84 
63 

.3* 
8! 
6! 

6! 

.28 
98 
84 
64 

.25 

68 
9C 
6! 

.32 

94 

92 
69 

.28 

71 
92 
71 

.22  .16 
58  12 
93  90 
72  71 

.21 
53 
96 
72 

.30 

82 
93 
73 

.24 

70 
95 
72 

.25 
67 
86 

71 

6.97 
2165 
67,1 
67.6 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  reference  notes  tollowi  ng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


FLORI DA 
1964 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

j  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

i 

£ 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

Of.  7, 

LAKE 

29  05 

81  34 

50 

3P 

5P 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APALACHICOLA  «e  CITY 

FRANKLIN 

1  3 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARC AO 1 A 

DE  SOTO 

! 

61  32 

6P 

RADIO  STATION  WAPG 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  35 

16! 

6P 

6P 

: 

J.  WILEY  COTHRAN 

B  AC  SON  PARK. 

POLK 

HARRY  M.  TOLSON 

BARTON 

POLK 

12! 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

BASINGER 

OKEECHOBEE 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

! 

28  04 

U.S.   GEOL .  SURVEY 

BAYPORT 

HERNANDO 

! 

28  32 

10 

7A 

7A 

WILBUR  0.  GOOD 

BELLE  GLAOC  EXP  STa 

9611 

PALM  BEACH 

26  40 

60  38 

16 

6A 

BA 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  MRCN  GATE 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  4  ) 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  O PRESS  RES 

HE  NOR* 

5 

5P 

DAVIO  6.  JAMIESON 

8 

28  33 

6F 

FLOOD  CONTROL  DJST. 

BLACKMAN  1  SC 

OKALOOSA 

5 

30  55 

c 

MRS  MARALINO  L  THOMPSON 

8L0UNTST0WN 

CALHOUN 

1 

30  27 

7A 

RADIO  STATION  WKMK 

boca  Raton 

PALM  BEACH 

26  21 

GUS  P.  HAGEP 

BRADENTON  EXP  STATION 

MANATEE 

! 

27  29 

82  33 

10 

3P 

5P 

GULF  COAST  EXP.  STA, 

BR| STOL 

LIBERTY 

1 

30  26 

MISS   ELMA  SHULER 

BRCOKSVILLE  chin  mill 

HERNANDO 

9 

28  37 

5P 

W-CENTRAL  FLA. EXP. STA. 

6USHNELL  2  f 

11*3 

UM  E 

9 

28  40 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL   POINT    GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

PALM  8EACH 

" 

26  52 

MIO 

SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

CAPTIVA 

0 

LEE 

9 

26  32 

9P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABELLE    1  NNW 

[»« 

FRANKL IN 

29  52 

9P 

MRS.  HAZEL  F .  COOK 

CARTVJLLE 

WASHINGTON 

\ 

70 

7A 

EUGENE  N  LOWE 

CEDAR  KET 

LEVY 

5 

29  08 

6P 

6P 

W.  E.  OE L A  I  NO 

CH1PLEV  3  £ 

WASHINGTON 

3 

9P 

9P 

A.  w.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

5|  27  59 

20 

6F 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

( 

81  46 

1  40 

ot 

ED  OLIVEN8AUM 

CLE  WJ STON 

[649 

HEND  Y 

S3 

80  55 

18 

BP 

GERVIN  N.  PITZEN 

CLEWJSTON  U  S  ENG 

1*54 

MENORT 

26  45 

80  39 

20 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  4  NW 

HIGHLANDS 

; 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

29  25 

91 

6P 

WILLIAM  R.  RADTHE 

CREST VIEW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

« 

30  46 

5P 

RADIO  STATION  WJ5B 

CROSS  CITY 

DIXIE 

5 

29  38 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

DIXIE 

5 

5P 

RICHARD  W.  0AV1ES 

OANIA  *  WNW 

2 

"  04 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

■DAYTONA  BEACH 

1 1  M 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

OAYTONA  8EACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

MIC 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

£200 

OSCEOLA 

8 

2B  05 

80  54 

42 

6P 

6P 

CHESTER  ARNOLD 

OE   FUN  1  A l  SPRINGS 

2220 

3 

30  64 

86  07 

230 

5P 

LEONARD  S  ZEPP 

OE  LAND  3  N 

1 

5P 

5P 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  C 1  TV  4  SW 

2288 

HIGHLANOS 

27  2b 

81  28 

66 

BA 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

HENDRT 

1 

20 

6P 

BA 

FLA.   FOREST  SERVICE 

DOWLING  PARK 

SUWANNEE 

c 

JAMES  V.  THOMAS 

DRY  TORTUGAS 

241 B 

■ 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

EVERGLADES 

2890 

COLLIER 

4 

25  51 

61  23 

6P 

6P 

J  M  DAVIDSON 

FEDERAL  POINT 

B 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELDA 

HENDR 1 

26  33 

c 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

FELLSNERE  -  w 

293* 

INDIAN  RIVER 

2    27  -6 

80  41 

2E 

5P 

3P 

0»  EELANTA   SUG.  REF.INC. 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  28 

30 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

3020 

MONROE 

9 

25  08 

- 

FORT  ORUPI  5  NW 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN  12  WSW 

MANATEE 

! 

OMEN  J.  KEEN 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

8A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT    LAUDERDALE   BAMA  MAP 

BROWARD 

; 

26  07 

BAHIA-MAR    YACHT  HARBOR 

F  T  LAUDERDALE  EXP  STa 

BROWARD 

26  06 

BA 

8A 

FORT  MYERS  WB  AP 

LEE 

! 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

2 

1?  11 

10 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 

3230 

BAT 

9 

30  26 

85  25 

140 

SF 

5P 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSW 

3321 

a 

29  38 

82  22 

86 

4P 

4P 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    F A A  AP 

3326 

B 

29  42 

FED.   AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  NARY  NURSERIES 

1470 

BAKER 

30  15 

82  10 

14C 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACEVILLE 

JACKSON 

: 

30  59 

c 

CHARLES  C.   LIDOON,  JR. 

GRADY 

3543 

LAFAYETTE 

10 

29  58 

82  54 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

MART  LAKE 

ORANGE 

i 

28  23 

61  14 

70 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

3909 
3956 

DADE 
ALACHUA 

1C 

29  50 

80  17 
82  36 

7? 

8  A. 

sS 

8A 
9P 

SA 

c 

MA.ftMf  ¥AIf?,>P.»ANi 
LOUIS  T.  CLOUIlEH 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

S 1° 

82  14 

90 

SA 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

3 

25  30 

80  30 

11 

mic 

MIO 

SUBTROPICAL  ExP.  STA. 

INDIAN  LAXE  ESTATES 

4242 

POLK 

27  46 

81  19 

115 

ALVIN  R.  PERKINS 

I NDI ANTOWN 

«" 

27  01 

80  28 

25 

7A 

I NDI ANTOWN  MARINA 

1 NGL I S 

LEVY 

29  02 

82  41 

FLA.    POWER  COMPANY 

INVERNESS 

ss 

CITRUS 

28  50 

82  20 

65 

9P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

ALACHUA 

8 

29  27 

60 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologlst  at  P.  0.  Boa  14376,  University  Station  Gainesville  Florida  32803  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only   in  June  and  December   Issues  or   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried   in  the  July   issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing   in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed   in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be   included  in  this  issue. 

Divisions,   as  used   in  "CI lma tolog lea  I  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  Hay  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  dogree  day 
totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In 
"Evaporation  and  Wind"  Table  refer   to  extremes  of   temperature  of  water   In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cl lma tological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Data  in  the    -Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;    "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.  Ths 
Station   Index  shows  observation  times   In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

In  the  Station   index  the  letters  C,   G,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published   later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table . 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

No  record  in  the  "Cl lma tol ogical   Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is   Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation   totals  may  be  found  in  the  annual   Issue  of   this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table,   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicated  that   the  thermometers  are  exposed   in  a  shelte 
located  on  the  roof   of  a  building. 

//     Gage   Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted    to  a   full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  month. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  Of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc..   of  substations  through   1955  may  be  found   In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.   for  35  cents.     Similar   information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found   In  the  latest  annual    issues  of  Local  Cl lma tological  Data   for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price'     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription   includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office.  Washington,   D.  C. 
20402. 
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TALLAHASSEE  WB  AP 

85, 

9 

61, 

1 

73, 

5 

1.4 

95 

21 

52 

15. 

0 

1  0 

0 

j? 

0 

2 

63 

_ 

1 

.47 

WEWAHITCHkA 

86. 9M 

62, 

6M 

74, 

8M 

95 

21 

55 

15. 

0 

1 0 

0 

0 

1 

79 

WOOCRUFF  DAM 

86, 

4 

64, 

2 

75, 

3 

97 

28 

58 

4 

1 

1 1 

0 

0 

0 

2 

3  1 

U i V 1 b I  ON 

74, 

0 

m 

,5 

2 

19 

m 

2 

.30 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

84, 

5 

68 , 

1 

76. 

3 

1.1 

92 

21 

54 

3 

0 

0 

0 

0 

1, 

35 

.67 

CROSS  CITY  2 

87, 

4 

60, 

5 

74, 

0 

95 

21 

53 

15 

0 

1 2 

0 

0 

0 

1 , 

07 

86. 

5 

64, 

4 

75, 

5 

95 

28 

59 

19. 

0 

12 

0 

0 

0 

5, 

03 

1 

.75 

FERNANOINA  BEACH 

83, 

5 

64, 

1 

73. 

8 

- 

1.5 

97 

28 

56 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

4, 

05 

.89 

GAINESVILLE  3  WSW 

87. 

2 

62, 

5 

74, 

9 

.9 

94 

31 

55 

18 

0 

11 

0 

0 

0 

1, 

61 

1 

.87 

GAINESVILLE  FAA  AP 

86. 

1 

6 1 , 

5 

73. 

8 

94 

31. 

56 

20. 

0 

10 

0 

0 

0 

30 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

85. 

6 

59, 

6 

72, 

6 

1.5 

93 

28 

52 

15 

0 

JO 

0 

0 

0 

8, 

5  I 

4 

.88 

Om 

62, 

4M 

74, 

2M 

92 

28* 

55 

15 

0 

6 

0 

0 

0 

1. 

65 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

84, 

4 

64, 

5 

74, 

5 

1,3 

95 

28 

56 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

4, 

80 

1 

.33 

JACKSONVILLE  BEACH 

81. 

4 

65, 

1 

73, 

3 

95 

28 

59 

16. 

0 

2 

0 

0 

0 

3, 

38 

JASPER  3  SE 

61, 

1 

7*. 

1 

96 

21 

52 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

9, 

21 

LAKE  CITY  2  E 

86. 

5 

62, 

2 

74. 

1.0 

94 

27 

55 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

3 , 

90 

.51 

I  tup   rtik    5  car 

85. 

7 

62. 

7 

74, 

2 

93 

27, 

55 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

4, 

25 

MADISON 

86. 

7 

62  . 

8 

74. 

8 

,9 

96 

21 

53 

15 

0 

13 

0 

0 

o 

7, 

87 

5 

•  01 

MAYO  5  NW 

86. 

0 

60. 

9 

73. 

5 

94 

21 

51 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

2. 

49 

MELROSE 

87. 

8 

62. 

6 

75. 

3 

98 

29. 

56 

3 

2 

16 

0 

0 

0 

1 , 

43 

PALATKA 

85. 

9 

65. 

0 

75. 

5 

1,3 

94 

29. 

59 

5 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5, 

22 

I 

,86 

PERRY 

86. 

6 

61. 

6 

74. 

1 

94 

21 

52 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

2. 

55 

JAIN "  MUUUiTINt 

83. 

2 

63. 

7 

73. 

5 

1,6 

94 

28 

56 

20. 

0 

3 

0 

0 

0 

7, 

60 

75 

5TARKE 

87. 

1 

65. 

0 

76, 

1 

95 

30 

54 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

3, 

40 

5TE I NHATCHEE  MCCAIN  TR 

87. 

6 

64, 

8 

76. 

2 

95 

31. 

55 

14 

0 

1  3 
8 

0 

0 

0 

7 

27 

USHER  TOWER 

86. 

9 

61 . 

2 

74. 

1 

92 

28. 

55 

16 

0 

0 

0 

0 

2 , 

60 

74. 

5 

_ 

,6 

4B 

09 

74 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

90. 

4 

61. 

3 

75. 

9 

99 

28 

55 

20. 

0 

18 

0 

0 

0 

1. 

17 

BAYPORT 

84. 

6 

64, 

9 

74. 

8 

90 

19 

60 

15. 

0 

1 

0 

0 

0 

4. 

24 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

87. 

2 

65, 

2 

76. 

2 

m 

,5 

92 

31. 

61 

15. 

0 

13 

0 

0 

0 

4. 

60 

1 

.07 

BUSHNELL  2  E 

87. 

8 

62. 

6 

75  , 

2 

95 

31 

55 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

4. 

09 

CLERMONT  6  S 

68. 

8 

65, 

4 

77, 

1 

,4 

95 

31 

61 

8 

0 

16 

0 

0 

0 

1. 

8  3 

1 

.55 

DAYTONA  BEACH 

82. 

5 

74, 

7 

93 

18. 

0 

6 

0 

0 

0 

2. 

04 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

83. 

5 

66) 

1 

74, 

8 

,6 

92 

29 

60 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

2. 

58 

- 

.27 

DE  LAND  3  N 

88. 

6 

63. 

0 

75. 

8 

.1 

97 

30 

58 

20. 

0 

16 

0 

0 

0 

1 . 

36 

1 

.57 

INVERNESS 

86. 

1 

64. 

8 

75. 

3 

,9 

93 

26 

60 

20. 

0 

0 

0 

2. 

73 

- 

,94 

LAKE  HIAWASSEE 

69. 

1 

63. 

4 

76. 

3 

96 

29 

57 

9. 

0 

19 

0 

0 

0 

2. 

06 

LISBON 

86, 

7 

64, 

3 

75 

3 

93 

31 

59 

20. 

0 

6 

0 

0 

0 

2. 

19 

OCALA 

69. 

1 

65. 

5 

77. 

3 

95 

31. 

61 

20. 

0 

15 

0 

0 

0 

86 

OCALA  2  NE 

69. 

6 

59. 

8 

74. 

7 

28 

53 

0 

18 

0 

0 

0 

8<t 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

67. 

9 

66, 

3 

77. 

X 

■ 

.5 

94 

31. 

62 

8 

0 

1  3 

o 

o 

2. 

7«, 

.83 

SAINT  LEO 

68. 

1 

64. 

9 

76, 

5 

,4 

93 

31 

60 

5 

0 

1* 

0 

0 

0 

4, 

95 

1 

,29 

SANFORD  EXP  station 
TITUSVILLE  2  W 

87. 

6 

64, 

6 

76. 

1 

,4 

96 

28 

59 

21. 

0 

8 

0 

0 

0 

1. 

79 

1 

•  45 

division 

75, 

8 

,6 

2. 

54 

,86 

south  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 

\.  L  C  .**  F»  It  «  1  I.H 

69. 
88. 
87. 
64. 

2 

2 
4 
6 

65, 
66, 
64, 
67. 

2 
3 
7 
1 

77. 
77. 
76. 
75. 

2 
3 
1 
9 

,4 
.% 
.1 

96 
95 
93 
89 

31 
31 
22 
22 

59 
62 
59 
57 

6 
8 
8 

5 

0 
0 
0 
0 

15 

10 
10 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3. 
3. 
2. 
2. 

24 
47 
95 
54 

1 

.74 
,41 
.34 

DEER  PARK 

FELLSMERE  *  w 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

86. 
86. 
83. 
87, 

s 

9 

8 
2 

66, 
63. 
67. 
63, 

8 
4 
3 

9 

77. 
75. 
75. 
75. 

7 

2 
6 
6 

1.4 
1,1 

93 
92 
89 
91 

27 
29 
13. 
31. 

59 
57 
60 
59 

6 
8 
9 
11. 

0 
0 
0 

0 

11 

6 

0 
6 

0 
0 
0 
0 

o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 

2. 
4. 
3. 
4. 

28 
15 
24 
31 

1 

90 
95 

Precipitation 


Greatest  Day 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

1.52 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

.85 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

,88 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

•  81 

1 

.  0 

0 

2 

1 

0 

.55 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

1.13 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

1.25 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

1.41 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

3.55 

2 

.0 

0 

6 

5 

1 

.0 

0 

0 

.85 

•  0 

0 

4 

2 

0 

,67 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

.87 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

.90 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

.50 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

.  0 

0 

4 

3 

0 

.84 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

1.63 

3 

.0 

0 

3 

I 

1 

.0 

1.20 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

,58 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

2.81 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

1.92 

2 

,0 

0 

3 

2 

2 

.36 

21. 

.0 

0 

6 

0 

0 

.29 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

4 

2 

2 

.66 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

2.26 

2 

■  0 

0 

3 

2 

2 

1.60 

•  0 

0 

3 

2 

2 

7.03 

2 

,0 

0 

4 

3 

1 

2.30 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

2.60 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

5.81 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

.78 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

.60 

2 

.0 

0 

3 

2 

0 

2.55 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

.96 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

4.18 

2 

,0 

0 

4 

4 

2 

1.20 

2 

.0 

0 

4 

3 

3 

6.07 

3 

.0 

0 

2 

2 

2 

1.50 

2 

,0 

0 

4 

2 

1 

.0 

.66 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

3.96 

2 

.0 

0 

2 

1 

4.00 

1 

.0 

0 

2 

2 

3.40 

1 

.0 

0 

3 

1 

j 

1.20 

1 

,0 

0 

3 

1 

1.93 

2 

,0 

0 

1 

1 

1.42 

2 

,0 

0 

3 

2 

| 

.80 

3. 

,0 

0 

4 

2 

1.89 

1 

.0 

0 

2 

2 

I 

1.82 

2 

,0 

0 

3 

1 

1 

1.44 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

.56 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

.59 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

1.28 

1 

.0 

0 

4 

2 

2 

3.15 

1 

.0 

0 

4 

3 

1 

.67 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

.0 

1.20 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

1.37 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

1.40 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

1.34 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

,96 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

2.15 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

1.68 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

3.28 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  52  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


FLORIDA 
MAY  1964 


Temperature 


Average 
Maxim  nm 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

1 
it 

0 

S 

To 
Q 

Lowest 

5 

a 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Tola! 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Date 

• 

.10  or  Mora 

J 

S, 

1.00  or  More 

s ; 

si 

-  * 

s  a 
.  2 
Si 

»l 

90.0 

64,2 

77,1 

.  7 

98 

30 

56 

3 

0 

22 

0 

0 

G 

3,70 

,09 

2,30 

1 

•  0 

c 

3 

} 

1 

67.4 

64.2 

75.8 

- 

.6 

94 

31 

59 

9. 

0 

1 1 

0 

0 

0 

4.04 

-  .16 

3.30 

1 

•  0 

0 

2 

2 

I 

85.5 

67,0 

76.3 

•  6 

92 

31 

62 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

2.83 

-  .71 

2.16 

1 

•  0 

0 

3 

2 

1 

89.  IM 

64.9 

77, 0M 

96 

31 

56 

e 

0 

15 

0 

0 

0 

4.24 

1.46 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

8*. 7 

65,4 

75.1 

92 

29 

57 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

4,67 

1.95 

1 

•  0 

0 

5 

3 

3 

87.4 

64,5 

76.0 

.  5 

94 

3 1 

59 

9 

0 

7 

0 

0 

0 

3.11 

-  .89 

2.11 

1 

•  0 

0 

•• 

2 

1 

86.  8M 

63,  6M 

75.  2M 

91 

28. 

58 

8 

0 

0 

0 

0 

2.26 

1.31 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

84.7 

68,3 

76,5 

94 

1 

62 

9. 

0 

1 

0 

0 

0 

2.77 

1  .36 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

89.  1 

64,5 

76,8 

93 

31 

61 

7. 

0 

0 

0 

0 

2.15 

.0 

0 

88.7 

63,4 

76,  1 

94 

31 

59 

15. 

0 

13 

0 

0 

0 

2.94 

.  .50 

1.80 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

87.0 

70.1 

78.6 

.2 

92 

27. 

64 

4 

0 

r 

0 

0 

0 

2.30 

-  .28 

1.20 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

87,0 

64,7 

75,9 

92 

22 

58 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

1.69 

.97 

2 

.0 

0 

<• 

1 

0 

87.5 

65,8 

76,7 

.1 

92 

31. 

60 

15. 

0 

12 

0 

0 

0 

3.58 

.73 

1.99 

2 

.0 

0 

2 

2 

2 

84.8 

66,5 

75,7 

,9 

90 

24 

62 

15. 

0 

1 

0 

0 

0 

4.27 

1.89 

3.15 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

86.4 

66,7 

76,6 

91 

2i. 

61 

8. 

0 

3 

0 

0 

0 

1.49 

.66 

2 

.0 

0 

1 

0 

83.7 

68,1 

75,9 

90 

13* 

60 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

2.61 

.82 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

88.5 

64.2 

76,4 

96 

31 

59 

8 

0 

1 1 

0 

0 

0 

2,68 

1.70 

2 

.  0 

0 

3 

1 

1 

86  .  9H 

65.0M 

76.0M 

92 

JO. 

60 

16. 

0 

6 

0 

0 

0 

2.97 

2.18 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

76.3 

. 

.5 

3.10 

-  .44 

.0 

86.0 

64.4 

75,2 

'* 

92 

3 1 

56 

8 

0 

4 

0 

0 

0 

1.34 

-  3.16 

•  60 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

87. 2M 

63.9 

75. 6M 

92 

IB. 

54 

9 

0 

7 

0 

0 

0 

4.48 

1.36 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

87.5 

66.0 

76,8 

96 

8 

57 

9. 

0 

12 

0 

0 

0 

2.05 

1.23 

2 

•  0 

0 

1 

1 

86.6 

70.5 

78.6 

93 

22 

65 

11 

0 

B 

0 

0 

0 

1.51 

1.41 

23 

.0 

0 

I 

1 

86.2 

67.7 

77,0 

95 

14 

61 

10. 

0 

5 

0 

0 

0 

2.83 

1.19 

14 

.0 

0 

« 

2 

1 

88.  1M 

63.5M 

75. 8M 

94 

31* 

53 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

3.33 

.94 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

87.5 

67,3 

77,4 

m 

,2 

91 

24. 

61 

9. 

0 

8 

0 

0 

0 

6.35 

1.17 

3.57 

14 

.0 

0 

5 

4 

1 

82.6 

66,7 

75.  7 

89 

5 

62 

10. 

0 

0 

0 

0 

0 

1,80 

.85 

25 

.0 

0 

3 

2 

0 

89.1 

66,3 

77,7 

,3 

95 

31 

61 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

,50 

-  3.35 

.24 

3 

.  0 

0 

0 

0 

87.1 

63.4 

75,3 

92 

31. 

55 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

2.93 

1.50 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

89  ■  9M 

65.2M 

77.6M 

98 

31 

56 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.70 

.77 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

88.  6M 

62.  2M 

75, 4M 

93 

31* 

53 

8 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.19 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

86.7 

67,3 

77.0 

.6 

91 

31. 

60 

4 

0 

9 

0 

0 

0 

2.34 

-  2,12 

.90 

15 

.0 

0 

r. 

3 

0 

88.5 

66.8 

77.7 

.4 

95 

22 

61 

8 

0 

10 

0 

0 

0 

1.31 

•  2.19 

.45 

2 

•  0 

0 

5 

0 

0 

88.3 

64,6 

76.5 

94 

12* 

56 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

4,37 

1.12 

13 

.0 

0 

8 

4 

1 

76.6 

.4 

2.66 

-  1.66 

.0 

85.5 

69,4 

77.5 

.0 

91 

13. 

63 

9. 

0 

3 

0 

0 

0 

10,29 

5.00 

4.27 

21 

.0 

0 

8 

5 

3 

84.8 
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Precipitation 
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TAMPA  MB  AIRPORT 
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VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

DIVISION 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEwISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

TAM I  AM  I   TRL  60  MI  BEND 

DIVISION 

LOWER  EAST  COAST  0* 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
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HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

DIVISION 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:        100°  on  the  28th  at  Fountain  3  SSE 


Lowest  Temperature: 


47°  on  the  30+  at  Fountain  3  SSE 


14.99  Inches  at  Ft  Lauderdale  Exp  Station 
0.50  inch  at  Fort  Myers  WB  AP 
Greatest  One-Day  Precipitation:       7.03  inches  on  the  2d  at  Jasper  3  SE 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Greatest  Total  Precipitation 
Least  Total  Precipitation: 


DAILY  PRECIPITATION 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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.16 
89 
76 

.17 
83 
76 

.11 
81 

76 

.12 

82 
76 

.25 
89 
78 

.20 

89 

78 

.20 
89 
76 

.14 
85 

7t 

.24 

90 
77 

.25 

89 
79 

.08 
88 
79 

.29 
89 
78 

.19 
90 
76 

.27 
90 
78 

.14 
86 

78 

.17 
84 

72 

.13 
94 
76 

.09 
95 
S3 

5.65 
86,4 

76,6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 

.15 
107 

.40 
147 

.37 

236 

.37 
142 

.35 

128 

.32 

124 

.30 
115 

.23 

101 

.31 

91 

.39 
«5 

.33 

86 

.  30 

9  0 

.34 

166 

116 

32 

82 

.  33 

119 

.33 
94 

.31 

120 

.17 
71 

.14 

71 

.29 
118 

.17 

144 

.18 

141 

77 

ai 

78 

.10 
73 

.19 
55 

.33 
34 

.34 
66 

9.23B 

3231 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MIN 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.26 

43 
9C 
69 

.08 

10 

ai 

6» 

.21 
83 

90 
72 

.33 
85 
90 
60 

.24 

117 

80 

58 

.26 

1  10 

87 

59 

.31 
68 
BS 

62 

.27 
47 
88 

62 

.30 

20 
93 
63 

.27 
23 
92 

63 

.27 

22 
95 
63 

.25 
16 
95 
65 

.25 

19 
94 
65 

.26 
31 
90 
68 

.16 

14 

81 

69 

.12 
25 
83 
65 

.25 
43 

91 

66 

.28 
30 
93 
66 

.23 
28 

91 
67 

•  27 

40 

90 

68 

.21 
30 
68 
I* 

.32 
62 
92 
68 

.26 
53 
91 
70 

.26 
22 
92 
70 

.26 
22 
95 
67 

.26 
27 
92 
65 

.31 
28 
92 
64 

.13 
10 
96 
63 

.16 
10 
91 
67 

.30 
13 
9  5 
68 

.23 
12 
95 
70 

7.59 
1163 
90.0 
65.7 

T am  j  am  i  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.12 

9 

8? 
74 

.16 
15 
90 
7* 

.3- 

17 
SB 

71 

.26 

12 
89 

67 

.19 

21 
B9 
63 

.25 
34 

90 
66 

.23 

44 

87 

.24 
36 
•0 
62 

.22 
23 

90 
63 

.22 
11 
92 
65 

.24 
6 
96 
66 

.16 
4 
93 
89 

.20 

12 

89 

7* 

.1* 
10 
88 

73 

.11 
5 
86 
74 

.20 

21 
69 

70 

.25 
48 

86 

ft 

,30 
37 
88 
69 

.16 
IB 
■- 
68 

20 
85 
71 

.23 
11 
.1 
70 

.21 
45 
87 

71 

.23 
69 
86 

70 

.21 
46 

90 
70 

.19 
23 
14 

P< 

.26 
19 
86 
69 

.20 
1. 
»• 
69 

.04 

3 
76 
68 

.14 
5 
94 
.7 

.18 

K 
96 
70 

.20 
9 

102 
76 

6,19 
701 
69.1 

70.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 

43 

31 

»' 

.32 
108 

.22 

73 

.25 
87 

.30 

65 

.28 
42 

.25 

24 

.28 

33 

•27 
13 

.27 

29 

.22 

34 

.14 

34 

24 

.06 
13 

.  1  8 
-0 

.32 
57 

.  13 

6  6 

.23 

'0 

15 

.37 
7« 

.25 
95 

.26 

63 

..'  1 

52 

.26 
15 

.27 
61 

.17 
28 

.12 
29 

.63 
13 

.26 
28 

7,758 

1431 

HIALEAH 

EVAP 
WINO 
MAX 
M|N 

.22 
31 
92 
71 

.03 
28 
81 
72 

.26 

98 
95 
75 

.32 
89 
93 
66 

.22 
45 
89 
64 

.26 
74 
88 

66 

.27 
86 

90 

66 

.29 
54 

87 
69 

.23 

35 
92 
63 

.24 

40 
93 
64 

.30 
23 
95 
67 

.28 

37 

9f 

70 

,18 
41 

72 

.25 
34 
94 

72 

.28 
26 
•  7 
71 

.06 
10 
80 
71 

.11 

25 
87 
64 

.35 
85 
91 
68 

.17 
72 
90 
66 

.23 
77 
84 

ro 

21 
81 

70 

.36 
78 

92 
72 

.26 

101 
91 
71 

.28 

97 
91 
71 

.25 

60 
88 

70 

16 
67 

ro 

.23 
61 
82 
69 

.14 
29 
86 

70 

.16 

17 

86 

'0 

.17 
>3 
91 

'0 

.22 
17 
93 
72 

7.37B 
1500 
89.0 
69,0 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED.  „„_•_.  <..«,    c.co  nrurrF 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 

Sm  W—M  now.  toUowing  SuOoo  InMI 
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DAILY  TEMPERATURES  ™™ 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

APAlACHiCOLA  wb  city 

MAX 

T3 

78 

75 

75 

79 

79 

78 

79 

81 

82 

80 

81 

83 

80 

77 

79 

82 

82 

83 

82 

88 

83 

81 

83 

83 

86 

84 

85 

85 

80 

81 

80 

9 

MI 

66 

69 

63 

59 

64 

68 

67 

65 

67 

69 

69 

73 

71 

63 

59 

65 

64 

65 

66 

67 

71 

72 

74 

73 

66 

66 

74 

75 

70 

63 

65 

67 

3 

BLOUNTSTOwN 

MAX 

93 

71 

82 

71 

79 

84 

84 

86 

96 

90 

87 

83 

87 

86 

81 

81 

82 

87 

91 

93 

92 

95 

91 

89 

88 

93 

95 

97 

95 

90 

85 

86 

6 

M1N 

63 

57 

60 

57 

55 

56 

55 

57 

61 

63 

59 

61 

64 

54 

50 

57 

59 

55 

59 

59 

63 

66 

64 

65 

66 

64 

69 

73 

70 

53 

58 

60 

4 

CARRABELLE   1  NN« 

MAX 

77 

79 

79 

80 

83 

82 

91 

81 

94 

86 

81 

83 

89 

83 

81 

84 

84 

87 

86 

86 

92 

91 

92 

88 

87 

90 

86 

88 

89 

88 

85 

84 

9 

6<> 

69 

61 

55 

57 

63 

61 

57 

60 

63 

6  1 

59 

66 

56 

53 

62 

56 

58 

58 

59 

65 

64 

65 

65 

66 

62 

67 

69 

65 

58 

61 

61 

5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

77 

83 

92 

78 

80 

83 

93 

85 

85 

84 

85 

85 

92 

81 

60 

83 

85 

90 

91 

90 

94 

92 

89 

88 

90 

93 

95 

93 

81 

79 

83 

85 

5 

59 

66 

59 

56 

56 

58 

59 

59 

65 

67 

62 

65 

63 

54 

50 

57 

56 

59 

62 

62 

67 

68 

67 

67 

64 

67 

66 

74 

71 

53 

57 

61 

7 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

80 

81 

83 

85 

86 

80 

91 

83 

91 

79 

83 

85 

79 

76 

83 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

91 

85 

94 

90 

91 

93 

95 

90 

89 

86 

3 

66 

64 

60 

57 

64 

65 

66 

69 

64 

64 

66 

69 

64 

59 

63 

69 

69 

70 

65 

68 

69 

65 

69 

65 

70 

69 

68 

64 

69 

59 

69 

65 

7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

78 

92 

77 

81 

85 

97 

97 

B7 

90 

90 

87 

87 

97 

81 

82 

86 

89 

93 

94 

95 

96 

93 

91 

87 

93 

97 

98 

100 

90 

90 

91 

88 

7 

66 

67 

96 

54 

53 

55 

52 

49 

58 

98 

96 

57 

62 

52 

47 

53 

51 

52 

55 

56 

62 

65 

62 

62 

63 

63 

72 

73 

70 

47 

64 

56 

MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 

MAX 

76 

83 

81 

78 

81 

82 

84 

86 

86 

87 

98 

89 

63 

84 

80 

83 

87 

92 

93 

92 

95 

91 

89 

88 

91 

95 

95 

95 

87 

81 

88 

86 

8 

59 

66 

59 

55 

56 

58 

59 

58 

64 

67 

61 

63 

54 

54 

52 

55 

5* 

61 

62 

64 

67 

68 

66 

67 

65 

66 

72 

73 

71 

54 

59 

6 1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

76 

96 

82 

81 

83 

82 

S3 

81 

89 

86 

85 

83 

81 

79 

81 

84 

85 

90 

92 

92 

94 

89 

86 

88 

91 

95 

95 

92 

90 

84 

84 

86 

0 

M  1  N 

60 

69 

59 

57 

58 

57 

60 

59 

64 

63 

63 

66 

61 

54 

51 

59 

54 

54 

61 

61 

66 

66 

67 

67 

67 

66 

66 

72 

66 

55 

54 

61 

4 

MONT ICELLO  3  W 

MAX 

82 

76 

93 

68 

79 

93 

82 

94 

96 

88 

89 

85 

84 

84 

78 

79 

81 

84 

90 

90 

90 

94 

90 

83 

88 

91 

97 

96 

93 

87 

82 

85 

5 

63 

65 

63 

58 

55 

5* 

52 

57 

61 

65 

59 

61 

67 

55 

53 

55 

56 

57 

61 

61 

66 

65 

64 

66 

67 

64 

71 

71 

71 

59 

65 

61 

5 

NICEVILlE 

MAX 

85 

78 

77 

81 

91 

81 

81 

79 

83 

85 

62 

84 

84 

81 

82 

85 

84 

90 

91 

90 

92 

86 

85 

84 

88 

94 

96 

92 

87 

85 

85 

1 

Ml  N 

58 

57 

60 

55 

56 

50 

59 

62 

58 

69 

63 

53 

51 

91 

50 

53 

57 

57 

65 

70 

64 

66 

68 

68 

69 

70 

69 

54 

60 

60 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

77 

81 

76 

82 

84 

84 

84 

96 

82 

8* 

85 

84 

81 

81 

85 

87 

90 

85 

88 

89 

37 

87 

81 

85 

90 

88 

89 

85 

83 

86 

84 

5 

64 

69 

61 

57 

61 

60 

61 

57 

66 

69 

72 

66 

60 

55 

60 

61 

62 

63 

65 

72 

70 

68 

69 

68 

68 

75 

76 

76 

57 

61 

PENSACOLA  wB  AP 

MAX 

76 

86 

78 

82 

79 

76 

79 

80 

83 

82 

83 

83 

82 

80 

78 

81 

84 

90 

89 

89 

94 

35 

83 

84 

88 

96 

95 

93 

82 

85 

93 

84 

2 

64 

66 

59 

61 

61 

60 

63 

61 

69 

65 

65 

65 

63 

57 

54 

59 

60 

60 

64 

64 

71 

69 

69 

73 

71 

72 

73 

76 

64 

60 

65 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

79 

92 

80 

79 

82 

92 

92 

85 

86 

89 

86 

85 

85 

79 

79 

83 

86 

90 

89 

91 

93 

89 

87 

87 

91 

96 

96 

94 

90 

84 

88 

86 

2 

MI  N 

60 

67 

60 

55 

56 

56 

54 

55 

64 

66 

60 

62 

65 

56 

53 

57 

54 

57 

63 

65 

65 

68 

59 

66 

67 

65 

70 

72 

73 

56 

61 

6 1 

5 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

77 

90 

78 

83 

86 

95 

84 

82 

83 

87 

83 

85 

93 

85 

85 

85 

86 

86 

39 

86 

92 

89 

88 

85 

88 

90 

92 

88 

89 

87 

85 

85 

6 

MIN 

63 

70 

60 

55 

59 

57 

57 

59 

62 

64 

62 

65 

71 

57 

52 

98 

60 

61 

62 

63 

68 

65 

65 

64 

67 

64 

67 

70 

71 

59 

64 

6? 

SANBORN  TOWER 

MAX 

80 

81 

30 

82 

85 

88 

84 

86 

88 

88 

87 

86 

98 

83 

83 

86 

87 

90 

91 

92 

95 

92 

88 

86 

90 

82 

91 

92 

93 

88 

89 

87 

1 

MIN 

62 

69 

59 

55 

55 

55 

54 

54 

58 

60 

56 

60 

65 

53 

49 

96 

54 

65 

56 

57 

63 

68 

61 

65 

63 

61 

66 

70 

71 

55 

60 

59 

5 

TALLAHASSEE  WB  Ap 

MAX 

74 

93 

70 

79 

82 

82 

83 

85 

87 

87 

87 

85 

85 

80 

81 

93 

86 

90 

91 

92 

95 

91 

69 

87 

90 

93 

92 

93 

91 

92 

87 

85 

9 

MIN 

63 

68 

60 

55 

56 

55 

52 

54 

59 

61 

59 

59 

67 

55 

52 

99 

56 

55 

59 

59 

66 

68 

67 

68 

66 

66 

72 

72 

66 

58 

63 

6  1 

1 

WEWAHITCHKA 

MAX 

79 

80 

74 

80 

84 

85 

87 

83 

87 

88 

86 

87 

88 

81 

82 

86 

87 

91 

92 

94 

95 

91 

89 

90 

94 

93 

90 

90 

85 

89 

66 

9 

MIN 

63 

62 

60 

57 

59 

60 

60 

60 

63 

65 

62 

64 

66 

55 

55 

60 

60 

61 

62 

64 

66 

69 

66 

70 

65 

60 

71 

73 

58 

62 

b  2 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

81 

70 

83 

69 

80 

83 

84 

84 

89 

86 

87 

88 

91 

36 

79 

92 

85 

62 

91 

94 

92 

95 

92 

90 

87 

92 

94 

97 

96 

85 

83 

96 

4 

MIN 

63 

62 

63 

58 

60 

60 

59 

60 

65 

66 

64 

66 

66 

62 

59 

60 

59 

59 

63 

64 

67 

70 

68 

69 

68 

67 

72 

74 

74 

59 

63 

6  4 

2 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

79 

79 

76 

82 

86 

88 

83 

82 

85 

84 

83 

81 

79 

82 

85 

35 

86 

85 

85 

87 

92 

90 

85 

85 

87 

87 

86 

84 

85 

67 

87 

84 

5 

MIN 

70 

73 

54 

60 

60 

62 

64 

68 

68 

67 

65 

72 

75 

66 

60 

64 

65 

65 

68 

66 

67 

68 

71 

74 

69 

74 

76 

77 

70 

75 

79 

CROSS  CITY  2 

MAX 

82 

90 

78 

80 

84 

85 

87 

88 

88 

89 

85 

85 

82 

84 

86 

87 

87 

90 

91 

92 

95 

91 

86 

90 

88 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

87 

* 

MIN 

66 

68 

65 

58 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

56 

60 

64 

60 

53 

57 

60 

54 

56 

56 

62 

60 

62 

61 

62 

63 

64 

65 

71 

62 

70 

FEDERAL  POINT 

MAX 

81 

75 

77 

72 

79 

80 

93 

88 

89 

90 

91 

90 

87 

85 

83 

81 

85 

88 

87 

90 

91 

86 

85 

37 

92 

90 

94 

95 

94 

93 

94 

86 

5 

MIN 

67 

67 

64 

62 

62 

63 

63 

60 

64 

66 

67 

67 

68 

64 

62 

65 

62 

59 

59 

60 

67 

65 

64 

63 

62 

64 

63 

70 

71 

67 

68 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

78 

72 

71 

74 

73 

74 

77 

83 

85 

88 

91 

83 

84 

86 

80 

76 

80 

90 

85 

90 

89 

63 

63 

84 

89 

87 

91 

97 

93 

88 

84 

83 

5 

MIN 

65 

66 

63 

61 

63 

56 

59 

58 

63 

64 

64 

65 

67 

64 

59 

66 

60 

60 

63 

60 

66 

67 

65 

66 

65 

64 

66 

70 

71 

69 

71 

GAINESVILLE  3  wSw 

MAX 

85 

81 

78 

78 

81 

83 

86 

87 

88 

90 

88 

88 

86 

84 

85 

84 

85 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

89 

91 

90 

91 

93 

92 

91 

94 

87 

2 

MIN 

67 

68 

67 

59 

60 

61 

62 

59 

59 

60 

61 

63 

65 

66 

58 

62 

59 

55 

58 

58 

60 

61 

63 

65 

62 

63 

62 

67 

68 

68 

70 

6  2 

GAtNESVILLE  FAA  AP 

73 

80 

75 

77 

80 

82 

85 

86 

88 

90 

89 

87 

82 

85 

84 

81 

84 

89 

88 

90 

91 

66 

86 

85 

90 

91 

93 

92 

94 

91 

94 

86 

1 

MIN 

67 

68 

61 

60 

57 

58 

63 

58 

59 

62 

60 

62 

65 

61 

56 

59 

58 

57 

56 

56 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

68 

70 

69 

70 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

84 

70 

70 

77 

80 

80 

85 

86 

87 

90 

99 

87 

64 

82 

80 

82 

84 

89 

87 

90 

92 

90 

86 

88 

90 

91 

92 

93 

90 

67 

92 

85 

6 

MIN 

64 

66 

63 

57 

57 

55 

55 

56 

59 

59 

60 

60 

63 

60 

52 

53 

55 

56 

56 

55 

61 

61 

60 

59 

59 

61 

61 

66 

67 

67 

66 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

83 

79 

81 

82 

81 

95 

85 

89 

85 

82 

83 

83 

33 

88 

85 

92 

90 

67 

89 

91 

92 

92 

90 

88 

8  6 

0 

MIN 

67 

68 

58 

58 

6  1 

60 

62 

63 

65 

67 

63 

55 

58 

57 

58 

57 

62 

63 

63 

63 

65 

66 

71 

67 

6 

JACKSONVILLE  WB  AP 

73 

72 

71 

75 

78 

77 

81 

86 

89 

91 

90 

86 

83 

83 

77 

77 

82 

91 

88 

90 

91 

65 

86 

84 

90 

92 

93 

95 

90 

82 

89 

84 

4 

MIN 

67 

68 

62 

61 

59 

60 

57 

62 

65 

66 

67 

67 

69 

65 

56 

60 

58 

63 

62 

61 

69 

65 

65 

65 

63 

65 

68 

71 

72 

70 

70 

JACKSONVILLE  BEACH 

73 

72 

71 

72 

73 

7* 

77 

81 

88 

81 

94 

81 

85 

83 

76 

77 

78 

85 

85 

84 

85 

33 

83 

84 

85 

84 

68 

95 

93 

80 

84 

81 

4 

MIN 

65 

67 

62 

62 

66 

65 

62 

62 

63 

64 

63 

66 

65 

67 

59 

59 

62 

62 

64 

62 

66 

67 

72 

69 

67 

66 

64 

68 

70 

70 

72 

JASPER  3  SE 

MAX 

89 

72 

72 

79 

82 

82 

85 

88 

90 

92 

90 

88 

83 

82 

32 

82 

84 

92 

91 

92 

96 

92 

86 

8  7 

92 

93 

95 

95 

89 

82 

90 

87 

0 

MIN 

64 

66 

60 

57 

58 

57 

55 

59 

60 

61 

62 

62 

66 

61 

53 

52 

55 

55 

60 

57 

63 

60 

62 

61 

62 

61 

6  7, 

74 

73 

62 

68 

LAKE  CITY  2  E 

85 

75 

73 

80 

92 

83 

95 

88 

97 

90 

90 

86 

85 

63 

84 

84 

84 

89 

37 

91 

93 

90 

87 

87 

90 

91 

94 

93 

39 

85 

92 

86 

5 

MIN 

65 

66 

63 

58 

58 

59 

58 

61 

61 

64 

63 

63 

62 

62 

55 

57 

56 

59 

59 

59 

66 

62 

63 

64 

62 

62 

65 

71 

71 

66 

69 

LIVE  CAk  2  ESE 

81 

72 

75 

79 

82 

92 

85 

86 

97 

89 

86 

94 

82 

61 

33 

83 

85 

89 

90 

90 

93 

90 

89 

8  7 

90 

92 

93 

91 

86 

83 

91 

8  5 

7 

MIN 

63 

67 

62 

56 

69 

56 

57 

60 

60 

65 

61 

63 

66 

63 

55 

58 

56 

56 

62 

59 

65 

62 

63 

67 

64 

63 

69 

70 

72 

63 

69 

73 

74 

72 

79 

83 

83 

84 

88 

99 

91 

89 

88 

83 

81 

84 

85 

86 

92 

92 

91 

96 

92 

90 

90 

93 

92 

93 

94 

92 

83 

88 

86, 

7 

MIN 

62 

65 

60 

56 

5  7 

56 

55 

61 

63 

64 

63 

64 

67 

58 

53 

56 

58 

61 

66 

66 

67 

65 

65 

66 

65 

64 

70 

71 

73 

61 

68 

MAYO   5  NW 

MAX 

78 

78 

75 

80 

82 

93 

84 

85 

97 

89 

86 

85 

61 

81 

83 

64 

85 

91 

90 

91 

94 

91 

89 

88 

89 

93 

92 

90 

97 

65 

90 

86  , 

MIN 

68 

63 

58 

59 

59 

58 

58 

57 

63 

57 

59 

65 

63 

51 

52 

55 

55 

58 

58 

61 

59 

60 

63 

64 

63 

68 

70 

73 

63 

65 

60. 

9 

MELROSE 

MAX 

74 

78 

70 

78 

82 

84 

88 
63 

88 

90 

90 

92 

91 

87 

86 

34 

84 

80 

90 

88 

92 

92 

93 

87 

90 

90 

92 

9  3 

98 

99 

96 

96 

87, 

8 

MIN 

60 

57 

56 

61 

60 

61 

60 

62 

62 

63 

64 

66 

67 

60 

62 

61 

60 

61 

60 

63 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

68 

67 

67 

69 

62, 

a 

PALATKA 

MAX 

80 

79 

79 

75 

79 

80 

80 

85 

87 

90 

90 

89 

85 

86 

81 

80 

83 

88 

88 

90 

91 

85 

85 

87 

91 

90 

90 

94 

94 

92 

91 

85, 

9 

MIN 

68 

68 

65 

62 

59 

64 

62 

62 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

61 

65 

62 

60 

62 

62 

67 

68 

62 

63 

65 

62 

65 

69 

70 

69 

71 

65, 

0 

PERRY 

MAX 

84 

75 

72 

88 
57 

85 

85 

85 

64 

96 

86 

85 

85 

82 

81 

84 

85 

86 

92 

92 

92 

94 

92 

91 

90 

91 

93 

89 

89 

86 

86 

89 

86, 

6 

MIN 

63 

62 

66 

60 

56 

55 

58 

59 

62 

60 

61 

66 

60 

52 

59 

57 

56 

56 

60 

65 

61 

65 

65 

6* 

63 

70 

72 

70 

61 

69 

61, 

6 

S#«  Relaranc«  NoIm  Following  SUUon  Index 

-  56  - 


Con  t  inued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  19o4 


Station 

Day  01  Month 

• 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

saint  Augustine 

MAX 
MIN 

78 
66 

74 
66 

77 
64 

70 
62 

73 
64 

75 
67 

8  0 
61 

84 
59 

87 
63 

98 
64 

88 
63 

83 
66 

86 
67 

82 
69 

77 
56 

78 
68 

81 
59 

86 
58 

63 
56 

85 
58 

88 

66 

66 

63 

84 

65 

85 
64 

86 

62 

87 

64 

90 
63 

94 
63 

93 
68 

85 
69 

86 
69 

63.2 
63.7 

STARKE 

MAX 
MIN 

86 
68 

8* 
65 

85 
59 

87 
69 

82 
65 

80 
58 

84 
74 

88 
57 

88 
59 

84 

75 

86 
62 

88 
61 

84 
63 

84 
65 

85 

70 

84 
74 

86 

75 

87 
54 

87 
56 

68 
69 

92 
56 

66 
55 

85 
74 

66 

73 

89 

59 

92 

62 

92 
61 

92 
68 

94 

69 

95 
66 

85 
75 

87.1 

65.0 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

MAX 

MIN 

61 
66 

82 
67 

82 
68 

84 

66 

87 
69 

85 
68 

82 

66 

81 

65 

82 
66 

84 

67 

87 
57 

85 
56 

83 
56 

82 
55 

61 

57 

85 
56 

88 
58 

89 

60 

91 
62 

94 

64 

94 
69 

91 

67 

92 
66 

95 
69 

92 
70 

92 
71 

91 
72 

92 
73 

95 
72 

92 
66 

95 
65 

97.6 
64.9 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

96 
62 

75 
58 

81 
67 

84 
66 

83 
62 

84 

57 

85 
61 

86 
61 

86 
60 

85 
58 

89 

59 

87 
61 

86 
63 

64 
63 

66 
63 

86 
55 

85 
61 

87 
57 

88 
56 

86 
57 

92 
56 

90 
59 

89 
58 

69 

62 

90 
67 

92 
62 

91 
63 

92 
64 

89 
67 

90 
64 

91 
68 

86.9 
61.2 

NORTH  CENTRAL  03 

Alexander  springs 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
68 

85 
70 

86 
69 

83 
63 

85 
60 

87 
61 

98 

57 

90 
59 

9  2 
59 

92 
59 

92 
63 

92 
63 

88 
61 

85 
62 

85 
63 

66 
57 

90 
56 

90 
55 

92 
55 

94 
59 

90 
57 

99 

56 

94 
58 

92 
59 

91 

57 

95 
61 

99 
63 

97 
68 

98 
65 

98 
66 

90.4 
61.3 

bavport 

MAX 
MIN 

85 
71 

75 
68 

79 
67 

82 
61 

84 

60 

80 
62 

96 
64 

83 
61 

84 
60 

54 
62 

64 
64 

85 
66 

86 

67 

84 

70 

82 
60 

83 
62 

65 

62 

87 
63 

9C 

63 

87 
61 

65 
63 

85 

63 

86 
62 

87 

65 

87 
65 

67 
67 

85 
64 

67 
69 

86 
75 

86 
74 

87 
70 

64.6 
64.9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

83 
68 

85 
66 

80 
62 

72 
62 

83 
61 

84 

62 

85 
64 

86 
62 

87 
64 

87 

65 

66 
64 

86 
68 

85 
58 

85 

71 

85 
61 

87 
64 

67 
63 

68 

65 

9  0 

63 

90 
64 

91 

65 

90 
65 

90 
66 

90 
67 

90 
67 

92 
67 

92 
64 

92 
69 

90 
69 

90 
69 

92 
67 

87.2 
65.2 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

BO 
67 

86 
66 

82 
70 

78 
62 

63 
60 

84 
61 

86 
64 

87 
68 

90 
60 

90 
60 

90 
60 

88 

65 

88 

66 

86 

70 

63 

60 

86 

63 

66 
61 

86 

56 

SB 

57 

89 

55 

90 
58 

89 

60 

89 
63 

89 

64 

90 
62 

90 
65 

91 

57 

94 

63 

93 
66 

94 

65 

95 
66 

87.6 
62.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

84 
69 

87 
67 

82 
68 

75 
62 

83 

62 

85 
65 

87 

68 
61 

69 

62 

91 

6  2 

92 
63 

89 
68 

90 
66 

85 
70 

84 

65 

88 

67 

88 

63 

90 
63 

90 
63 

91 
62 

92 
64 

69 
65 

90 
67 

91 
66 

93 
66 

91 
67 

93 
62 

94 
67 

93 
69 

93 
67 

95 

70 

68.8 
65.4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
M  I  N 

83 
71 

75 
69 

92 
68 

81 
61 

70 
66 

71 
67 

76 

63 

79 

60 

78 
65 

92 
6  2 

87 
69 

83 

73 

85 
72 

90 
69 

77 

70 

78 
73 

75 
63 

76 
60 

81 

62 

81 
63 

82 
64 

84 

72 

83 

76 

93 
62 

62 

64 

83 
66 

83 
64 

86 
66 

90 
68 

92 
72 

87 
73 

62.5 
66.9 

daytona  beach  wb  ap 

»S< 
MIN 

75 
71 

79 
69 

84 
64 

72 

64 

76 
66 

79 
68 

80 
64 

82 
62 

B6 
63 

86 
65 

84 
64 

86 

70 

90 
66 

90 
70 

80 
68 

80 
65 

81 
64 

85 
60 

83 
61 

83 
61 

86 
64 

84 

66 

85 

72 

84 

66 

86 
64 

86 

66 

87 
63 

91 
67 

92 
67 

87 
70 

89 

73 

83.5 
66.1 

DE  LAN0  3  N 

MAX 
MIN 

85 
6* 

85 
67 

85 
66 

75 
61 

80 
65 

84 
63 

95 
61 

86 

59 

90 
59 

9  0 
61 

91 
62 

91 

67 

9  0 
65 

88 

70 

63 
65 

64 
65 

69 
60 

91 
58 

68 
58 

90 
58 

92 
63 

87 
63 

86 
60 

90 
61 

93 
62 

90 
63 

95 
61 

96 
65 

95 
65 

97 
69 

96 
68 

88,6 
63.0 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

73 
62 

82 
61 

83 

72 

78 
61 

79 
60 

82 
64 

83 
63 

66 
63 

63 
61 

97 

62 

86 
41 

88 
67 

87 
67 

85 
68 

62 
62 

82 
66 

84 

65 

90 
62 

89 
62 

89 
60 

89 
61 

88 

67 

88 
66 

87 
68 

91 
66 

92 
68 

92 
67 

93 
68 

90 
69 

90 
68 

92 

73> 

66.1 
64,9 

LAKE  HIAwASSEE 

MAX 
MIN 

91 
69 

77 
66 

89 

70 

87 
61 

75 
63 

84 
63 

84 
61 

87 
57 

89 
57 

90 
59 

92 
63 

91 

65 

92 
65 

92 
71 

84 

65 

64 

63 

88 
61 

89 

60 

90 

59 

90 
58 

91 
61 

93 
62 

90 
64 

90 
62 

91 
63 

92 
64 

91 
60 

94 
64 

96 
70 

95 
69 

94 

69 

89.1 
63.4 

LISBON 

MAX 
MIN 

8* 
68 

97 
68 

82 
71 

74 
61 

87 
59 

84 
63 

64 
63 

64 
61 

88 
62 

88 
63 

99 
63 

89 

67 

86 

68 

86 
71 

91 
61 

84 
62 

65 
62 

87 
59 

86 
59 

89 

59 

90 

63 

89 

62 

67 
64 

90 
65 

88 
64 

86 

67 

90 
63 

86 
67 

92 
69 

91 
69 

93 
69 

86,7 
64,3 

0CALA 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 
67 

82 
70 

77 
63 

84 

62 

85 
63 

88 
63 

68 
63 

90 
64 

99 
64 

90 
64 

90 
67 

99 
68 

87 
70 

87 
61 

86 
63 

67 
63 

89 
62 

92 
62 

92 
61 

92 
65 

90 
65 

89 
65 

90 
65 

94 

65 

93 
67 

92 
68 

95 
70 

92 
70 

93 
70 

95 
70 

89.1 
65.5 

QfALA  2  NE 

MAX 
MIN 

82 
66 

86 

66 

81 
66 

77 

61 

85 
58 

86 
60 

87 
61 

89 
57 

90 
61 

90 
58 

91 
57 

90 
61 

88 

66 

86 
67 

97 
56 

87 
59 

86 
56 

90 
53 

91 

54 

92 
54 

96 
56 

91 
56 

92 
58 

92 
56 

93 
58 

95 
61 

95 
56 

97 
62 

95 
66 

94 
64 

96 
64 

89.6 
59.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
69 

88 
68 

65 
65 

75 
63 

82 

63 

84 

65 

96 
65 

88 
62 

90 
64 

90 

66 

90 
67 

89 

66 

90 

69 

85 
69 

82 

67 

66 

66 

89 
65 

89 
64 

89 
65 

89 
63 

91 
66 

86 

66 

89 

67 

90 
67 

91 

67 

90 
66 

93 
64 

93 
68 

94 

70 

93 
71 

94 

70 

87.9 
66.3 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

ec 

67 

86 

67 

61 

70 

74 

62 

85 
60 

86 
62 

68 
63 

«8 

62 

89 

62 

89 
63 

90 
63 

88 
68 

89 

66 

85 

71 

84 

62 

86 
64 

88 
63 

90 
63 

89 
63 

91 
62 

92 

65 

91 
64 

92 
66 

91 
66 

91 
66 

90 
66 

92 
64 

91 

67 

90 
69 

91 
68 

93 
67 

86.1 

64.9 

5ANF0PD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 
69 

85 
68 

85 
71 

78 
63 

80 
65 

82 
65 

83 
65 

66 
59 

90 
61 

69 

64 

99 
63 

90 
67 

91 
65 

66 

71 

83 
68 

83 
67 

86 
63 

89 
60 

87 
60 

88 
59 

89 
59 

67 
64 

87 
62 

88 

62 

89 
64 

99 
64 

92 
61 

96 
65 

95 
69 

95 

70 

93 

70 

87.6 
64,6 

TITUSVlLLE  2  N 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

87 
68 

90 
68 

90 
71 

80 
63 

85 
64 

96 
63 

87 

64 

87 
59 

89 
62 

91 

63 

93 
66 

92 
65 

94 

66 

86 

67 

87 
61 

86 

66 

87 

66 

87 
65 

90 
63 

89 

66 

90 
67 

87 
67 

90 
69 

69 

67 

90 
65 

89 

63 

91 

62 

90 
65 

93 
66 

95 
65 

96 
69 

89,2 
65.2 

BARTOW 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
64 

86 
70 

9  0 
63 

85 
63 

84 
64 

86 
64 

86 
62 

86 
63 

90 

63 

92 
66 

89 
67 

91 
69 

65 
72 

84 
65 

87 
66 

88 
65 

69 
65 

87 
64 

89 
66 

90 
66 

88 
66 

88 
68 

89 
67 

90 
68 

88 
68 

91 
64 

92 
69 

91 

70 

92 
69 

95 

70 

86.2 
66.3 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 
71 

85 
67 

82 
72 

79 

62 

67 
65 

87 
63 

87 

65 

87 
59 

86 

60 

85 
60 

95 
61 

65 
65 

66 
64 

83 

68 

84 
65 

90 
67 

69 
66 

90 
65 

69 
63 

90 
65 

92 
65 

93 
64 

92 
69 

91 
68 

88 

65 

90 
63 

90 
60 

86 

64 

67 
66 

88 

65 

90 
65 

87.4 
64.7 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

78 

71 

85 
65 

90 
72 

76 
61 

84 
57 

85 
64 

83 
64 

85 
66 

84 

67 

84 

65 

82 
64 

85 
67 

93 

7  0 

83 
73 

84 

62 

96 
66 

84 
66 

96 

66 

86 
66 

88 
64 

87 

67 

89 

67 

86 
69 

85 

72 

67 
69 

65 
70 

66 

69 

85 
69 

65 
74 

86 

70 

88 
68 

84.6 

67.1 

DEEP  PARK 

MAX 
MIN 

FELLSHERE  *  W 

MAX 
MIN 

62 

86 
66 

90 
70 

89 
66 

90 
71 

69 

70 

88 
68 

67 
59 

90 
62 

91 
62 

89 
66 

87 
70 

88 

70 

85 
68 

81 

65 

89 
40 

90 
64 

69 

64 

89 

62 

90 
63 

84 

68 

84 

65 

67 

64 

90 
72 

89 

70 

91 

71 

93 
74 

92 

74 

90 
69 

89 

67 

89 
66 

86.5 
66.8 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 
MIN 

78 
65 

88 
66 

98 
71 

62 
61 

85 
63 

84 
62 

85 
60 

85 

57 

99 
58 

90 
59 

89 

62 

90 
65 

90 
67 

62 
67 

82 

65 

66 

65 

86 
62 

87 
61 

85 
64 

89 
64 

90 
65 

89 

65 

85 
65 

88 

63 

89 
62 

86 
60 

88 

60 

88 

64 

92 
65 

90 
67 

85 
66 

86,9 
63.4 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

80 
66 

68 
69 

89 
65 

7a 

62 

82 
64 

81 
71 

82 
71 

82 
62 

83 
60 

85 

61 

89 
63 

99 
65 

89 

67 

80 

69 

80 
66 

82 
69 

83 

73 

83 

65 

63 

74 

63 
69 

83 

69 

63 

71 

64 

75 

84 

74 

64 

69 

83 
66 

85 
65 

86 
66 

86 
68 

86 
63 

86 

69 

83.6 
67,3 

INOIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

88 

67 

90 
67 

87 
70 

83 
62 

64 

62 

84 

67 

95 
62 

65 
59 

87 
59 

88 
61 

89 
59 

96 
66 

91 
66 

84 

66 

83 
63 

65 
64 

87 
64 

87 
63 

86 
63 

67 
64 

89 
64 

%<• 

63 

67 
66 

69 

65 

68 
63 

87 

62 

89 
60 

90 
65 

90 
66 

91 
66 

91 
66 

87.2 
63.9 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

89 
65 

71 
64 

82 
56 

87 

63 

81 
66 

76 
64 

91 
6* 

52 

65 

91 

66 

94 

68 

96 
62 

92 
64 

90 
66 

91 
64 

82 

61 

84 

63 

92 
65 

94 

66 

92 
60 

91 
63 

93 
64 

95 
61 

96 
67 

92 
63 

68 

65 

96 
67 

92 
62 

93 
68 

94 
64 

96 
66 

96 
67 

90.0 
64,2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
67 

86 
66 

84 

70 

76 
61 

84 
62 

63 
63 

85 
62 

85 
59 

90 
59 

90 
61 

90 
65 

88 

65 

89 
66 

65 
60 

82 
63 

85 
64 

87 
62 

88 

60 

8' 

61 

88 

62 

90 
62 

.6 

63 

89 

67 

90 
66 

90 
67 

89 

70 

91 
62 

90 
67 

92 
67 

91 
69 

94 
71 

87.4 
64,2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
68 

86 
66 

64 
63 

73 
62 

82 
63 

81 
65 

93 
64 

85 
65 

69 

65 

89 
66 

90 
68 

86 
69 

s* 

70 

86 
66 

81 
64 

53 
66 

65 

66 

86 
67 

94 

66 

86 
66 

87 
69 

65 

67 

86 

69 

66 

69 

67 

69 

86 

69 

87 
68 

90 
69 

90 
70 

90 
69 

92 
71 

85.5 
67,0 

LAKE  PLACID  2  SM 

MAX 
MIN 

85 
69 

90 
67 

89 
74 

79 
62 

86 
63 

87 
64 

68 
63 

87 

56 

91 
57 

90 
63 

92 
65 

93 
65 

95 
65 

94 
67 

84 

63 

87 
66 

68 

67 

90 
63 

97 

61 

69 
66 

92 
66 

90 
69 

86 

70 

90 
69 

63 

69 

62 

90 
61 

90 
63 

94 

65 

94 

67 

96 

69 

89.1 
64.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

80 
67 

89 
68 

89 
70 

86 

57 

82 
59 

80 
63 

80 
62 

82 
60 

80 

62 

67 
61 

87 
65 

90 
67 

91 

70 

88 
68 

62 

65 

90 
62 

S3 

65 

63 
64 

94 

65 

93 
66 

84 

70 

63 
69 

80 
62 

63 

69 

64 

65 

83 
65 

86 

64 

89 

67 

92 
68 

86 

70 

89 

71 

64.7 
65.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

8* 
68 

87 
67 

86 
70 

80 
62 

83 

62 

84 
64 

84 
64 

84 

6  0 

89 

59 

89 
62 

91 
63 

69 
67 

93 
66 

65 

71 

82 
62 

85 
65 

86 
63 

87 
63 

65 

62 

87 
63 

89 
64 

86 
64 

87 
68 

68 

66 

86 

63 

87 
64 

90 
61 

91 
65 

93 
66 

93 
66 

96 
66 

87.4 
64.5 

I  Nou*  Following  Sutjoo  Indox 

-   57  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 
MIN 

86 
TI 

80 
62 

86 
72 

84 

59 

78 
59 

86 
64 

85 
63 

86 

58 

86 
59 

89 
59 

82 
63 

87 
63 

91 
69 

83 
62 

87 
65 

87 
64 

88 
64 

89 
63 

87 
64 

89 
64 

90 
65 

90 
64 

90 
63 

89 
65 

91 
64 

89 
65 

88 
63 

86.8 
63,6 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

94 
72 

80 
68 

88 
68 

89 
64 

76 
65 

83 
64 

82 
64 

84 
62 

84 
62 

79 
69 

84 
74 

84 
74 

84 

72 

85 
69 

85 
68 

80 
69 

84 
65 

85 
66 

87 
66 

85 
68 

85 
70 

89 
69 

87 
70 

84 
69 

87 
67 

87 
67 

85 
68 

84 
70 

83 
70 

84 

70 

68 
77 

84.7 
68.3 

PARR  I SH 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
68 

85 
72 

81 
61 

87 
61 

88 

62 

88 
61 

87 
63 

88 
62 

90 
62 

89 
62 

88 

66 

89 
67 

87 

71 

85 
62 

90 
65 

90 
64 

92 
63 

92 
63 

90 
63 

92 
62 

91 
62 

90 
68 

91 
68 

92 
65 

00 
63 

92 
62 

91 
66 

90 
67 

90 
66 

93 
65 

89.1 
64,5 

plant  city 

MAX 
MIN 

85 
69 

87 
66 

85 
69 

80 
61 

85 
59 

85 
61 

87 
62 

86 
60 

89 
59 

90 
60 

91 
59 

89 

65 

89 
65 

87 
70 

86 
59 

88 
65 

89 
62 

90 
62 

89 
61 

90 
61 

92 
61 

91 
62 

90 
65 

69 
67 

91 
66 

89 
66 

92 
60 

92 
65 

92 
67 

92 
66 

94 
65 

88,7 
63.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

78 

72 

85 
69 

81 
66 

82 
64 

86 
66 

86 
66 

87 
66 

87 
68 

87 
68 

86 
50 

88 
68 

86 
73 

87 
74 

82 
69 

85 
66 

87 
69 

89 
69 

86 

72 

89 

72 

90 
71 

92 
72 

90 
70 

90 
72 

90 
72 

88 
73 

89 
73 

92 
71 

88 
73 

86 
74 

88 
73 

00 
72 

87,0 
70.  1 

SARASOTA 

MAX 
HIN 

83 
74 

85 
68 

82 
65 

84 
60 

86 
62 

87 
62 

86 
62 

84 
59 

83 
62 

87 
62 

85 
62 

85 
65 

87 
68 

84 
58 

85 
64 

89 

65 

90 
65 

91 
65 

88 
64 

67 
63 

91 
64 

92 
64 

91 
68 

89 
68 

88 

66 

86 
65 

87 
61 

87 
67 

87 
75 

91 
67 

89 
66 

87,0 
64,7 

TAMPA   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
71 

85 
66 

82 
66 

78 

60 

86 
61 

87 
64 

87 
64 

86 
62 

84 
64 

87 
64 

87 
62 

85 
68 

87 
70 

86 
65 

85 
60 

90 
67 

88 
66 

87 

65 

89 
66 

91 
63 

92 
63 

91 
65 

90 
68 

91 
69 

89 
69 

91 
67 

91 
66 

90 
68 

90 
73 

90 
70 

92 
67 

87.5 
65,8 

TARPON  SP6S  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

84 

73 

76 
66 

85 
68 

79 

62 

77 
62 

85 
64 

86 
64 

85 
63 

85 
64 

82 
65 

84 

63 

83 
68 

85 
70 

85 
73 

81 
62 

86 
67 

87 
65 

87 
65 

86 
65 

68 
63 

88 
64 

87 
65 

87 
65 

90 
68 

87 
68 

85 
70 

86 

66 

88 

70 

86 
76 

82 
71 

88 
68 

84.8 
66,5 

VENICE 

MAX 
MIN 

82 
74 

85 
69 

83 
76 

81 
61 

87 
62 

87 
64 

86 
63 

85 
61 

83 
64 

95 
64 

85 
64 

85 
67 

87 
67 

84 

72 

86 
67 

89 
67 

88 
66 

89 
66 

88 
65 

90 
65 

91 
66 

91 
66 

88 
69 

88 
69 

87 
67 

85 
66 

85 
63 

87 
68 

86 
74 

87 
68 

88 

67 

86,4 
66,7 

VERO  BEACH  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

79 
69 

89 
69 

90 
67 

78 
65 

81 

65 

81 
70 

81 
67 

81 
62 

82 
60 

85 
63 

86 

66 

87 
69 

90 
71 

80 
69 

80 
67 

82 
70 

83 
65 

83 
65 

82 
64 

82 
70 

84 
74 

84 

75 

84 

75 

83 
74 

83 
65 

83 
65 

85 
70 

87 

68 

87 
69 

86 
70 

87 
72 

83.7 
68.  1 

WAUCHULA  2  N 

MAX 
MIN 

B7 

70 

88 
67 

86 
65 

80 
61 

85 
61 

86 
62 

87 
62 

87 
59 

91 
61 

92 
60 

92 
63 

89 
65 

93 
67 

86 
70 

86 
62 

88 
64 

88 
63 

90 
63 

87 

63 

89 
63 

90 
64 

88 
64 

83 
68 

88 

67 

89 
65 

89 
63 

90 
60 

92 
67 

90 
67 

93 
66 

96 
67 

88.5 
64,2 

WINTER  HAvEN 

MAX 
MIN 

84 
72 

88 
70 

86 
63 

74 
63 

84 
63 

84 
65 

80 
64 

85 
61 

89 
65 

89 

60 

90 
64 

88 
66 

89 
66 

85 
70 

82 
62 

86 
60 

88 
61 

88 
65 

86 
65 

87 
67 

88 
66 

87 
67 

68 
67 

89 
66 

88 
65 

89 
66 

90 
61 

92 
66 

91 
67 

92 
66 

86.9 
65,0 

everglades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
69 

83 
69 

91 
74 

89 
62 

79 
66 

85 
61 

85 
61 

84 

56 

85 
57 

87 
59 

87 
61 

88 

63 

89 
71 

89 
69 

84 
67 

83 
67 

85 
64 

85 
61 

85 
61 

83 

67 

81 

64 

87 
66 

86 
66 

86 
66 

87 
62 

84 
59 

85 

60 

85 
64 

84 
67 

91 
67 

92 
70 

86,0 
64.4 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 
MIN 

87 
69 

90 
68 

88 
75 

85 
59 

83 
60 

85 
63 

85 
61 

87 
55 

86 
54 

B8 

59 

89 
61 

91 
69 

9  2 
62 

89 
68 

86 
66 

86 
63 

86 
66 

92 
62 

85 
61 

82 
65 

85 
63 

89 
66 

85 
68 

89 
66 

86 
63 

86 
61 

85 
59 

88 
65 

90 
66 

90 
69 

69 

87.2 
63.9 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

81 
69 

90 
67 

87 
77 

81 
66 

86 
67 

85 
66 

87 
65 

96 
57 

85 
57 

88 
61 

89 
62 

90 
63 

90 
70 

85 
69 

83 
68 

86 
68 

87 
67 

90 
63 

90 
64 

90 
70 

90 
69 

91 
68 

94 

67 

85 
59 

84 
62 

85 
64 

87 
70 

83 
71 

88 
61 

90 
74 

90 
66 

87.5 
66.0 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

82 

74 

85 
72 

83 
78 

81 
66 

85 
68 

88 

67 

87 
68 

85 
68 

84 
68 

84 
66 

84 
65 

87 
69 

87 
71 

84 

74 

84 
71 

90 
70 

90 
70 

91 

72 

90 
71 

89 
71 

90 
72 

03 
71 

92 
73 

90 

73 

87 
72 

86 
71 

86 
71 

83 
73 

85 
71 

86 
71 

88 
70 

66.6 
70.5 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 
MIN 

91 

70 

84 

70 

92 
74 

90 
64 

89 
65 

82 
71 

83 
67 

83 
63 

83 
61 

85 
61 

85 
62 

87 
64 

89 
71 

95 
68 

84 
66 

83 
69 

85 
71 

85 
68 

85 
69 

85 
72 

83 
71 

67  ,  87 

74  72 

88 

72 

86 
68 

86 
65 

85 
64 

85 
67 

82 
62 

86 
68 

90 
70 

86.2 
67.7 

DEVILS  GAROEN  TOWER 

MAX 
MIN 

93 
68 

92 
68 

89 
72 

84 

58 

85 
63 

85 
60 

86 
54 

89 
53 

83 
59 

91 

60 

92 
58 

94 
66 

83 
68 

84 
64 

87 
64 

87 
64 

86 
63 

86 
61 

64 

67 

90 
66 

88 
65 

87 
69 

90 
69 

90 
62 

88 
60 

88 
58 

86 

6^ 

91 
65 

91 
65 

04 
69 

88.1 
63.5 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

87 

72 

89 
71 

88 
79 

83 
61 

88 
63 

90 
65 

90 
63 

90 
62 

85 
61 

86 
63 

86 
65 

89 
67 

89 
72 

84 
68 

81 
67 

89 
66 

90 
67 

89 
68 

86 
67 

87 

69 

91 
69 

90 
68 

88 
69 

91 
68 

90 
68 

88 
66 

65 
65 

81 
68 

85 
68 

87 
70 

89 
72 

87.5 
67.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

84 
75 

86 
80 

84 
80 

82 
66 

89 
65 

81 
65 

82 

63 

82 

62 

81 
64 

80 
62 

80 
64 

83 
70 

85 
78 

86 

70 

80 
74 

80 
67 

82 
68 

86 
67 

81 
67 

80 
70 

80 
68 

82 
69 

83 
69 

85 

70 

80 
68 

82 
67 

82 
67 

79 

7  0 

82 
67 

86 
67 

86 
72 

82.6 
68.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

HAX 
MIN 

83 
70 

87 
71 

88 
67 

80 
62 

88 
63 

89 
64 

89 
64 

90 
61 

89 
62 

89 
64 

89 
65 

91 
65 

91 
72 

86 
69 

86 
67 

90 
67 

90 
67 

87 
65 

68 
66 

88 
66 

92 
66 

90 
68 

92 
69 

92 
68 

92 
66 

90 

65 

90 
64 

89 
67 

91 
67 

92 
67 

95 
68 

89.  1 
66.3 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 

65 

90 
72 

90 
60 

79 

62 

84 

60 

83 
60 

83 
55 

84 
56 

87 
59 

89 
62 

90 
62 

91 
67 

89 
65 

90 
65 

82 
68 

85 
64 

86 
60 

86 
61 

86 
67 

84 
66 

88 
67 

85 
67 

88 
70 

86 
61 

87 
60 

86 

60 

89 
64 

88 
64 

90 
66 

92 
67 

87.1 
63.4 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

86 
70 

93 
69 

91 
73 

88 
60 

88 

60 

87 

68 

88 
63 

88 
56 

91 
57 

93 
64 

94 
63 

93 
63 

93 
68 

87 
70 

83 
64 

88 
65 

89 
66 

88 
65 

89 
65 

89 

66 

92 

66 

90 
67 

86 
69 

91 
66 

89 
64 

89 
60 

93 
73 

89 
65 

93 
65 

08 
65 

89.9 
65.2 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
69 

91 
68 

88 
74 

82 
59 

86 
60 

86 
64 

87 
58 

87 
53 

89 
54 

90 
57 

92 
59 

92 
58 

93 
66 

86 
69 

83 
65 

89 
64 

89 
61 

88 
63 

87 
60 

67 
66 

91 

65 

92 
59 

90 
58 

87 
57 

87 
62 

90 
63 

93 
63 

93 
67 

88,6 
62.2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

90 
70 

84 

70 

91 
74 

90 
60 

78 
61 

83 
63 

83 
63 

84 
71 

88 

70 

88 
69 

90 
63 

90 
63 

90 
70 

91 
69 

83 
65 

82 
67 

85 
67 

87 
66 

86 
68 

85 
70 

85 
69 

86 
70 

87 
72 

68 
71 

89 
65 

86 
64 

86 
64 

«5 
67 

86 
66 

90 
69 

01 
70 

86.7 
67.3 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 
MIN 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

89 

68 

83 

70 

86 
68 

88 

63 

80 
63 

87 
64 

88 
66 

89 
61 

80 

62 

87 
63 

88 
66 

88 
68 

89 
69 

89 
69 

85 
67 

87 
67 

89 
68 

89 
68 

90 
68 

89 

90 

95 
69 

90 
70 

90 

92 

92 

90 

91 

88 

86 

90 

88.5 

66.8 

TAMIAMI  TRL  *0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

te 

67 

92 
70 

89 
71 

85 
60 

88 

60 

87 
62 

86 
60 

87 
58 

88 
56 

90 
57 

94 
59 

94 

60 

86 
6  9 

90 
67 

83 
67 

90 
65 

87 
65 

88 
64 

83 
65 

67 
68 

90 
66 

86 
67 

88 
66 

91 
66 

90 
65 

87 
63 

67 
70 

85 

67 

89 
65 

91 
66 

91 
69 

88.3 
64,6 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 
69 

86 
71 

87 
74 

91 
63 

82 
65 

85 
66 

83 
70 

82 
66 

84 
63 

85 
66 

83 
65 

86 
68 

91 
71 

87 
70 

89 
70 

82 
71 

85 
68 

84 
71 

84 
73 

84 
74 

83 
69 

85 
71 

84 

74 

86 
74 

85 
70 

85 
68 

85 
68 

85 
71 

84 
71 

88 
69 

88 
72 

85.5 
69.4 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 
MIN 

90 
71 

86 

72 

88 
74 

87 
64 

80 
65 

80 
69 

82 
73 

85 
72 

84 
71 

86 
66 

36 
70 

89 
71 

B8 
76 

84 

70 

80 

69 

84 
66 

81 
75 

84 
74 

82 
68 

83 
74 

83 
74 

84 

72 

84 
74 

85 
76 

88 

75 

85 
74 

87 
73 

83 
75 

85 
70 

87 
70 

8B 
74 

84.8 
71.5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

91 
69 

83 
70 

90 
75 

90 
63 

81 
64 

85 
65 

82 
65 

82 
62 

82 
60 

82 
62 

85 
62 

86 
63 

89 

72 

87 
70 

87 
70 

81 
68 

82 
68 

84 
67 

83 
71 

83 
73 

82 
68 

84 
71 

84 
73 

84 

72 

84 

67 

85 
65 

84 
65 

84 
69 

85 
69 

87 
69 

90 
69 

84.8 
67,7 

HI ALEAH 

HAX 
HIN 

92 
70 

84 
74 

90 
75 

90 
64 

83 
63 

85 
65 

83 
69 

83 
65 

83 
62 

83 
63 

84 

65 

86 
68 

88 
72 

88 

70 

88 
68 

81 

68 

84 
69 

84 
69 

84 

73 

86 
73 

82 
68 

87 
73 

64 
74 

87 
74 

87 
68 

83 
67 

85 
68 

84 
71 

84 

69 

86 
69 

89 
72 

85.4 
69.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HAX 
HIN 

85 
69 

89 
73 

89 
73 

81 
62 

85 
62 

84 
63 

84 
58 

82 
58 

84 
55 

86 

5  7 

88 
58 

90 
61 

90 

70 

88 
68 

78 
71 

84 
67 

85 
66 

65 
64 

82 
67 

86 
70 

86 
67 

84 
69 

85 
72 

86 
66 

85 
66 

82 
64 

62 
64 

84 

68 

88 
66 

88 
66 

88 
68 

85.3 
65.5 

LCXAHATCHEE 

HAX 
HIN 

86 
66 

92 
68 

89 
72 

88 

58 

83 
64 

84 
61 

85 
58 

87 

55 

89 
54 

87 
56 

91 
59 

92 
61 

92 
71 

86 
56 

85 
64 

85 
65 

86 
62 

87 

60 

85 
69 

86 
70 

87 
64 

87 
67 

88 

69 

88 
63 

85 
60 

88 
58 

66 
60 

86 
63 

90 
67 

92 
64 

93 
64 

87,6 
62.8 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

HAX 
HIN 

83 
76 

87 

78 

92 
74 

88 
67 

83 
68 

81 
75 

80 
75 

80 
75 

81 
75 

82 

66 

84 
72 

85 
74 

86 
BO 

85 
70 

84 
72 

83 
73 

82 
75 

82 
76 

81 

75 

80 
69 

83 
78 

84 
76 

83 
76 

83 
73 

81 

73 

82 
76 

82 
72 

81 
75 

84 
72 

85 
71 

73 

73.5 

MIAMI  BEACH 

MAX 
HIN 

82 
75 

86 
77 

91 
77 

80 
66 

80 
66 

78 
74 

78 
75 

79 
73 

79 
74 

80 
70 

82 
75 

85 
77 

85 
79 

84 

71 

78 
74 

81 
72 

80 
77 

79 
77 

79 
77 

79 
71 

81 

77 

al 

77 

81 
7b 

81 
74 

80 
76 

80 
77 

61 
74 

81 
74 

81 
73 

85 
74 

85 
77 

81.4 
74,4 

MIAMI    we  AIRPORT 

HAX 
HIN 

84 

72 

89 
76 

90 
73 

81 
66 

84 

65 

82 
68 

82 
73 

82 
71 

82 
66 

83 
65 

85 
68 

87 
72 

87 
73 

85 
70 

80 
73 

83 

70 

83 
73 

84 
74 

82 
76 

80 
73 

84 

72 

83 
76 

84 
75 

85 
76 

81 
73 

83 
69 

83 
70 

81 
73 

84 
71 

86 
72 

87 
73 

83.7 
71,5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

88 

85 

89 

90 

82 

84 

82 

82 

81 

92 

82 

84 

86 

88 

65 

79 

83 

84 

83 

83 

63 

■  5 

84 

65 

85 

85 

82 

83 

83 

83 

85 

84 

o 

MIN 

69 

75 

75 

64 

63 

66 

73 

72 

60 

61 

67 

70 

74 

71 

71 

69 

70 

74 

75 

74 

68 

75 

75 

76 

71 

72 

66 

ro 

68 

69 

70 

70 

,1 

POMPANO  BEACH 

MAX 

84 

90 

90 

85 

85 

84 

83 

84 

83 

85 

86 

89 

8  7 

86 

82 

8' 

85 

85 

64 

80 

85 

86 

85 

65 

86 

65 

84 

•i  * 

64 

88 

90 

85 

,2 

MIN 

69 

71 

75 

63 

64 

72 

72 

70 

69 

62 

65 

68 

72 

70 

70 

69 

69 

73 

74 

71 

69 

71 

76 

71 

71 

68 

66 

70 

TO 

70 

71 

69 

■  8 

ROYAL  PALM  RANGER  5TA 

MAX 

86 

89 

89 

85 

88 

84 

84 

83 

84 

85 

87 

90 

81 

89 

81 

86 

83 

85 

82 

85 

86 

83 

66 

68 

86 

82 

83 

62 

87 

89 

90 

85 

■  8 

MIN 

70 

69 

75 

62 

60 

63 

59 

69 

57 

59 

58 

63 

71 

68 

71 

67 

66 

68 

65 

68 

67 

68 

70 

68 

67 

63 

64 

69 

66 

68 

70 

66 

.1 

SOUTH  MIAMI   5  w 

MAX 

85 

90 

91 

85 

85 

84 

82 

82 

83 

84 

86 

83 

81 

67 

79 

g; 

85 

85 

83 

82 

86 

84 

85 

85 

83 

83 

83 

82 

86 

87 

89 

84 

,8 

MIN 

68 

72 

74 

63 

62 

64 

63 

61 

57 

■>s 

60 

63 

73 

70 

70 

67 

67 

66 

72 

72 

67 

70 

74 

71 

66 

65 

66 

69 

66 

67 

68 

66 

,9 

STUART   1  N 

MAX 

60 

88 

93 

87 

84 

84 

82 

82 

83 

86 

89 

88 

67 

8  1 

82 

84 

84 

84 

84 

83 

64 

84 

84 

84 

87 

84 

84 

85 

86 

88 

89 

85 

•  0 

MIN 

69 

68 

68 

62 

63 

70 

66 

62 

60 

60 

68 

69 

70 

69 

66 

68 

66 

65 

70 

72 

69 

72 

69 

73 

67 

66 

66 

66 

70 

69 

66 

67 

,3 

w  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

89 

81 

82 

84 

83 

83 

84 

87 

87 

85 

85 

82 

85 

85 

86 

86 

86 

85 

84 

65 

as 

85 

63 

87 

66 

86 

87 

84 

,9 

MIN 

67 

70 

64 

65 

70 

71 

69 

66 

67 

67 

71 

70 

70 

71 

71 

74 

70 

T3 

74 

73 

75 

74 

68 

70 

72 

72 

70 

70 

,1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

83 

88 

91 

80 

83 

83 

82 

82 

83 

85 

86 

86 

87 

85 

82 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

86 

84 

61 

63 

85 

85 

85 

87 

68 

84 

,5 

MIN 

69 

71 

69 

63 

65 

71 

70 

63 

60 

61 

64 

66 

72 

69 

69 

70 

67 

70 

70 

72 

69 

74 

73 

75 

67 

6  3 

65 

69 

70 

69 

70 

68 

,2 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

M  I  N 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

88 

80 

82 

82 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

8t 

87 

81 

84 

85 

85 

83 

86 

84 

86 

85 

85 

67 

85 

85 

81 

86 

90 

88 

84 

,9 

MIN 

80 

79 

79 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

75 

78 

78 

76 

71 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

74 

74 

74 

76 

78 

75 

,9 

KEY  WEST 

MAX 

89 

90 

89 

87 

80 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

88 

68 

88 

87 

83 

85 

88 

88 

84 

89 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

87 

85 

87 

88 

86 

■  6 

MIN 

79 

79 

79 

76 

73 

79 

79 

74 

72 

73 

79 

77 

74 

75 

76 

71 

76 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

78 

77 

77 

75 

74 

74 

75 

77 

76 

.1 

MARATHON  SHORES 

MAX 

88 

88 

89 

85 

85 

84 

85 

85 

85 

86 

87 

87 

88 

87 

81 

84 

88 

86 

87 

87 

86 

87 

86 

87 

86 

86 

83 

79 

86 

86 

89 

86 

.0 

MIN 

78 

79 

79 

72 

69 

74 

71 

'9 

73 

70 

79 

76 

78 

76 

75 

74 

76 

75 

76 

71 

75 

73 

74 

77 

76 

75 

69 

70 

71 

70 

74 

74 

.3 

TAVERNIER 

MAX 

87 

86 

87 

84 

85 

84 

82 

81 

82 

83 

84 

86 

86 

88 

86 

83 

85 

84 

83 

86 

85 

82 

84 

85 

82 

81 

82 

80 

84 

85 

86 

84 

.  1 

MIN 

77 

78 

79 

68 

67 

73 

74 

74 

74 

70 

74 

75 

78 

75 

74 

72 

74 

75 

76 

75 

75 

70 

77 

77 

73 

72 

68 

71 

69 

70 

74 

73 

,5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

e 

0» 
3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

,5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

SAINESVI LLE  3  WSW 

. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

78 
71 

78 
70 

88 
69 

86 
68 

91 
66 

92 
68 

94 
71 

97 
71 

96 
72 

99 
73 

96 
74 

94 
74 

84 
74 

98 
71 

98 
69 

91 
72 

96 
70 

97 
71 

99 
71 

102 
72 

102 
74 

94 
71 

96 

73 

96 
74 

98 
74 

99 
72 

101 
74 

100 
78 

100 
78 

100 
78 

104 
80 

95.0 
72.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
72 

75 
71 

80 
71 

81 
69 

83 
68 

84 
70 

86 
72 

88 
73 

88 
74 

90 
75 

89 
76 

86 
77 

80 
77 

88 

73 

88 
72 

84 
75 

87 

74 

88 
74 

88 
74 

91 
75 

90 
77 

88 
73 

90 
75 

89 
76 

91 
76 

92 
74 

93 
76 

92 
79 

92 
80 

92 
80 

94 
82 

87.2 
74.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

77 

74 

75 
73 

78 
73 

78 
72 

80 
70 

81 

72 

83 
74 

84 
75 

85 
76 

86 
77 

85 
78 

84 
78 

80 
78 

84 
76 

84 
76 

82 
77 

84 
76 

84 
76 

85 
77 

86 
78 

86 
79 

86 
76 

86 
77 

86 
78 

87 
79 

88 
77 

90 
79 

90 
82 

89 
82 

89 
82 

91 
83 

04.3 
76.8 

£^^0.^^  ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER i     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 

speed 

Relative   humidity  averages 

Number  of  days  with 

precipitation 

Wind  direction 

m-  p.  h 

percent 

Station 

o> 
a 

o  a  S 

*-  o  a 

o 

o> 

0 

s  1 

_  1 

Ik 

3l 

n.  *- 

I 

a  t- 

05 

O 

05 

*f 

05 
05 

T 

tt 

Prevail 

percen 
time  fr 
prevai 

m 

9 

> 
< 

Fastes 
mile 

Direct 
of 

fastest 

Date  c 
fastest 

O  UJ 

o 

m 

O  UJ 

o 

O  UJ 

o 

in 

O  UJ 

o 

_Cs  1 

■ 

a 

3 

1 

O 

(ft 

8 

— — 

s| 

2 

0 

0 

0 

i 

0 

APALACHI  COLA  WB  CITY 

S 

7.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

10 

8 

9.0 

37++ 

01 

2 

84 

8<V 

58 

71 

3 

2 

l 

1 

i 

0 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.7 

25++ 

06 

23 

84 

84 

47 

60 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

24 

6 

9.5 

51 

E 

2 

86 

89 

52 

66 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12 

13 

11.4 

24 

S 

1 

74 

75 

62 

70 

2 
1 

8 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
0 

0 

1 

LAKELANO  WB  AIRPORT 

7.6 

° 

8 

1 

2 

0 

0 

14.4 

- 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 

06 

9 

7.8 

22++ 

24 

3 

79 

82 

61 

69 

7 

3 

3 

3 

0 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

06 

7 

9.1 

25++ 

28 

3 

85 

87 

47 

59 

2 

1 

2 

0 

2 

0 

PENSACOLA  WB  AP 

7.6 

32 

SE 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

18 

7 

8.4 

23++ 

22 

2 

86 

92 

48 

58 

1 

2 

1 

3 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

09 

9 

!  11.2 

27++ 

10 

23+ 

82 

84 

59 

2 

3 

0 

0 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

10 

9.7 

29++ 

18 

1 

83 

83 

66 

73 

8 

5 

5 

0 

0 

2 

74 
76 
66 
648 


3.6 

5.7 

5.4 

5.  1 

5.8 

5.4 

5.48 

6.3 

5.4 

5.4 
5.8 
6.5 


8    CITY  OFFICE  DATA 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

precip. 

> 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

03 

LAKE 

29  05 

81  34 

A  L  F  "ANDEP    SPGi.  ASSN. 

APALACHICOLA  WB  C|Tv 

021 : 

o; 

FRANKLIN 

29  44 

64  59 

i: 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

OE  SOTO 

! 

27  14 

81  52 

RA01O  STAT  ION  WAPG 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  35 

81  30 

165 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

BAP  SON  PARK 

0  3  9C 

POLK 

27  50 

Bl  31 

150 

9P 

HARRY  M.  TOLSON 

0471 

POLK 

* 

27  54 

81  50 

125 

5C 

5F 

CITY  OF  BARTOW 

BAS1NGER 

OKEECHOBEE 

27  23 

81  02 

7A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

! 

28  04 

82  30 

31 

It 

U.S.  GEOL*  SURVEY 

BAY PORT 

HERNANDO 

S 

28  32 

82  39 

10 

7* 

WILBUR  D.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

o- 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

U 

6A 

EVERGLAOES  EXP.  STA. 

OELLE  GLADE  HRCN  GATE 

061C 

03 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIC  CYPRESS  RES 

OT39 

0" 

•> 

26  1* 

81  00 

17 

5F 

9F 

OREN  WALLACE  01SHER 

II1HLO 

07  51 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

65 

fcf 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

■*■".*.■■  1  SE 

076! 

OKALOOSA 

! 

30  55 

86  37 

c 

BLOUNT ST OWN 

CALHOUN 

30  27 

85  03 

RADIO   STATION  WKMK 

BOCA  RATON 

084! 

o: 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

21 

c 

GUS  P.  HAGER 

BRAOENTON  EXP  STATION 

0944 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

9P 

9P 

GULF   COAST  EXP.  STA. 

BRISTOL 

1020 

01 

LIBERTY 

: 

30  26 

84  59 

140 

c 

MISS  ELMA  SHULER 

BROOKS VI L LE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

5 

28  37 

82  22 

200 

5P 

SP 

c 

W-CENTRAL  FLA.EXP.StA. 

BUSHNELL  2  E 

lie: 

o: 

SUMTER 

9 

28  40 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL   POINT  GATE  5 

1271 

o: 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

e 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

127* 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

25 

HID 

8A 

SUGAR  PLANT    FLO.  STA. 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

CARRABCLLE    1  NNW 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  52 

5P 

5P 

MRS.   HAZEL   F.  COOK 

CARYVILLE 

1368 

WASHINGTON 

3 

30  4T 

85  49 

7A 

EUGENE  N  LOWE 

o! 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

W.  E.  DEL A I NO 

CHIPLEY  3  E 

154' 

0] 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

5P 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

16  12 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  47 

20 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  6  S 

i  641 

LAKE 

8 

28  29 

81  46 

140 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

CLE-ISTON 

0! 

HENDRY 

26  45 

80  55 

" 

H 1 

CLEWJSTON  U  S  €NG 

1654 

05 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

6A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNWELL  *  NW 

1869 

04 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

19  78 

02 

PUTNAM 

29  25 

ei  30 

58 

6P 

WILLIAM  R.  RAOTKE 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

|  904 

OKALOOSA 

86  35 

2T( 

SP 

: 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

0] 

DIXIE 

! 

29  38 

83  07 

COUNTY   AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

•01  I 

D2 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

1 

RICHARD  W.  DAVIES 

0 AN  t  A  4  WWW 

2114 

■■6 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

FLA.    POWER   +  L IGHT 

(DAYTON A  BEACH 

2150 

03 

VOLUSIA 

2 

29  13 

Bl  02 

4 

9A 

NEW S- JOURNAL  CORP. 

OAYTONA  beach  wb  ap 

i  i  58 

03 

VOLUSIA 

2 

29  U 

81  03 

31 

:  j 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

OEER  PARK 

220C 

OSCEOLA 

a 

28  05 

80  54 

61 

c 

30  44 

86  07 

210 

3P 

5P1 

LEONARD  S  2EPP 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  Statu  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.  O.  Box  11376,  University  Station,  Gainesville.  Florida    32603  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  total, 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes"  table 
"Daily  Precipitation    table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  m  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
44     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

«     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slate    price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price-  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  »2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Covemment  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402.  
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Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1 

s 

s 

I 
0 
§ 

g  ■ 

■l  j 

Sj  £ 

S  i 

hi 

is 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8  7  •  1 

it 

80.6 

68 

( 

5 

c 

c 

0 

4 ; 

2 

7 ; 

21 

.  c 

* 

7 

2 

BLOUNTSTOwN 

8  0.  Of 

• f 

10( 

2  \ 

57 

Q 

( 

c 

c 

26 

22 

•  c 

G 

5 

0 

CARRABELLE   1  NNW 

90 «  1 

69 

20 

r 

19 

c 

0 

0 

5 

6  C 

9C 

.  c 

0 

4 

2 

• 

CHIPLEY  3  E 

90.8 

68 

9 

70*9 

9! 

21. 

5- 

4 

C 

20 

c 

0 

0 

6, 

45 

S, 

44 

.0 

0 

3 

3 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

92.6 

71 

6 

ft?"  1 
* 

91 

19 

67 

6 

c 

26 

( 

c 

c 

2, 

00 

52 

.0 

0 

5 

1 

0 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

91.3 

67 

0 

79.2 

1 

,E 

98 

21 

6C 

27 

c 

20 

0 

0 

c 

5, 

69 

• 

13 

2, 

73 

6 

,0 

0 

8 

3 

2 

FOUNTAIN  3  SSE 

93.U 

64 

3^ 

78.  7r> 

IOC 

21 

54 

4 

c 

26 

0 

0 

0 

6, 

71 

1, 

56 

6 

.0 

0 

8 

! 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

91.3 

68 

4 

- 

,  1 

91 

20 

4 

c 

21 

0 

c 

c 

7, 

22 

I 

40 

2, 

53 

6 

.0 

0 

10 

3 

■j 

,,  ri  tim     [yn  cvATTnhi 
MILTON    E*K  bTAMUN 

67 

79*4 

2 1 

51 

2 

( 

19 

0 

0 

0 

5  C 

1 , 

57 

29 

,  c 

c 

G 

4 

J 

"UNTlttLLU    -J  W 

91*9 
91. 

9 

80*5 

1  H 

9< 

2 1 

5  1 

( 

23 

0 

0 

0 

1 

99 

•  c 

0 

■  '  f  F  ■  1  '  1  F 

90.1 

67 

3f 

78. 7^ 

g  c 

22 

59 

4 

( 

16 

0 

0 

0 

I 

95 

3 

56 

. 

^  5 

7 

. 

5 

1 

PANAMA  CITY  2 

91.3 

71 

7 

81.5 

.8 

96 

21 

64 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

4, 

16 

30 

3, 

42 

6 

.0 

0 

4 

1 

J 

PENSACOLA  WB  AP 

89.0 

71 

2 

80.  1 

1 

.0 

96 

21 

60 

2 

G 

1* 

0 

c 

0 

4, 

30 

l! 

13 

1, 

72 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

OUINC"    t*^     51*1  lb" 

E 

80.0 

*  6 

It 

20 

60 

r 

19 

0 

c 

0 

6 , 

1  ■ 

4  1 

1 , 

46 

26 

•  C 

0 

8 

T 

b  »*  I  rV  T    Mft"H  i    o    b  t 

9 1  2 

*Q 

A 

80.5 

1 9* 

62 

( 

24 

0 

0 

0 

1 

4« 

5| 

00 

6 

t  c 

c 

7 

* 

SANBORN  TOWER 

92,3 

66 

7 

79,5 

9* 

20 

58 

Q 

24 

0 

0 

0 

10 , 

?7 

95 

•  c 

c 

7 

4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

91.6 

69 

5 

80,6 

.<• 

98 

20 

5q 

4 

c 

2  1 

0 

0 

8. 

16 

1, 

62 

3, 

50 

* 

,0 

0 

7 

4 

3 

wEwAhiTCHkA 

N 

98 

13 

4 

0 

6, 

09 

3. 

80 

.0 

0 

5 

2 

2 

WUUDRUrr  DAM 

92,9 

70 

81.6 

9f 

22* 

6C 

3 

* 

24 

0 

0 

0 

3 , 

85 

1 , 

52 

22 

,  c 

0 

4 

3 

UIVI31LM 

80.1 

5 , 

0 . 

,0 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

90,7 

74 

? 

82.8 

91 

22 

69 

2  3 

( 

c 

0 

I  : 

06 

1 , 

85 

27 

•  C 

0 

6 

1 

92  9 

68 

80.7 

IOC 

20 

61 

IT* 

( 

2  3 

0 

c 

c 

1 , 

3  8 

21 

•  C 

0 

8 

FFCiFDA!  PntNT 

93,0 

y  i 

1 

82,1 

100 

6E 

( 

25 

0 

0 

0 

?' 

6C 

I  £ 

3, 

4! 

6 

■  C 

c 

1 

FERNANDINA  beach 

90,  1 

71, 

0 

.  2 

100 

16 

0 

14 

0 

0 

0 

7 1 

2  7 

a  C 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

93,9 

68 

7 

81  3 

1 

,2 

99 

15 

62 

3 

0 

2  5 

0 

0 

0 

4, 

86 

1! 

78 

1, 

49 

6 

aO 

0 

3 

GAINESVILLE  FAA  AP 

92,9 

68( 

80.8 

1 1 

63 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1  c 

1 , 

3  1 

6 

aO 

c 

* 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

93.1 

66, 

8 

80.0 

.« 

99 

19 

60 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

2! 

31 

4, 

65 

1. 

58 

6 

.0 

0 

1 

HIGH  SPRINGS 

92. 3M 

70, 

5M 

8  1 ,  3f 

98 

12 

5. 

0 

24 

0 

0 

0 

2, 

62 

76 

2  5 

.0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

92.5 

72, 

1 

82,3 

1 

,  5 

99 

17* 

6  3 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

4, 

67 

1, 

66 

2! 

66 

.0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

88,8 

71, 

6 

80,2 

98 

16 

67 

4 

0 

1  1 

0 

0 

0 

6, 

91 

3, 

21 

6 

aO 

0 

j 

JASPER  3  SE 

94.6 

66 

7 

80.7 

101 

20 

60 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

4, 

35 

1, 

87 

21 

.0 

0 

LAKE  CITY  2  E 

93,7 

69, 

o 

81.4 

1 

•  3 

100 

20 

63 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

8  7 

2  • 

20 

6 

a  C 

0 

3 

LIVE  OAK  2  ESE 

92.9 

69 

4 

81,2 

IOC 

20 

62 

25 

0 

0 

0 

2  , 

2  5 

6 

a  0 

0 

"AD  I  SON 

93.5 

70, 

0 

ells 

1 

,  3 

101 

20 

64 

Q 

2? 

0 

0 

0 

5  3 

1  • 

6  3 

6 

.  C 

c 

I 

MAYC  5  NW 

92,8 

69, 

{ 

81,  0 

g  q 

19 

61 

25 

0 

0 

0 

' 

oc 

2  , 

55 

6 

a  0 

0 

MELROSE 

95,9 

69, 

3 

82,6 

106 

19 

64 

3 

0 

2  8 

fj 

c 

c 

3, 

43 

1. 

90 

6 

.0 

0 

1 

PALA  TK A 

92,4 

72 

s 

82.5 

'  3 

96 

68 

c 

25 

Q 

c 

0 

3. 

68 

• 

2 , 

86 

1  a 

93 

6 

aO 

c 

1 

PERRY 

92,8 

68 , 

7 

80.8 

20 

60 

0 

2  6 

r 

0 

0 

6  . 

3] 

1  , 

80 

6 

a  0 

c 

12 

SAINT  AUGUSTINE 

87,7 

69 , 

q 

78.8 

.  q 

9? 

17 

0 

8 

0 

0 

c 

*f 

9  5 

40 

2  • 

42 

6 

aC 

0 

1 

STARKE 

92  2 

68 

7 

80  5 

98 

19. 

62 

22 

21 

0 

0 

0 

3. 

1  3 

1 , 

46 

7 

.0 

0 

1 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

91.4 

69, 

5 

80.5 

94 

5 

62 

8 

0 

2  8 

Q 

0 

0 

4. 

37 

2. 

02 

29 

.0 

0 

3 

USHER  TOWER 

93.6 

67, 

5 

80,6 

96 

20 

60 

3 

Q 

2  8 

Q 

0 

0 

70 

1 . 

80 

7 

•  0 

0 

i  2 

2 

DIVISION 

81,1 

o 

4  . 

57 

1 , 

56 

,0 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

95,3 

67, 

0 

81.2 

101 

12* 

61 

22* 

0 

2  9 

Q 

1 . 

5  3 

26 

,  0 

0 

9 

2 

1 

BAYPORT 

90.8 

71. 

9 

81.4 

95 

21. 

66 

1 

0 

2  0 

0 

0 

0 

5. 

23 

2. 

23 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

BROCKSVILLE  CHIN  HILL 

93.3 

70, 

8 

82,1 

1 

.  7 

98 

20. 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

4. 

27 

• 

3. 

55 

2. 

03 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

93.9 

67, 

6 

80.8 

10U 

16 

62 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

4, 

82 

1. 

67 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

CLERMONT  6  S 

93.7 

70, 

6 

82,2 

1 

.1 

99 

16 

67 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

5. 

39 

- 

1, 

71 

2. 

12 

29 

aO 

0 

7 

3 

2 

DAYTONA  BEACH 

69,4 

71. 

9 

80.7 

96 

18. 

67 

11. 

0 

14 

0 

0 

0 

3, 

89 

1, 

55 

28 

.0 

0 

3 

2 

daytona  beach  wb  ap 

80.6 

2 

•  2 

97 

17 

68 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

4, 

73 

■ 

1, 

08 

1. 

54 

26 

,0 

0 

5 

5 

2 

DE  LAND  3  N 

94.9 

69, 

2 

82.  1 

1 

,  9 

102 

16 

65 

3 

0 

2e 

0 

0 

0 

2  1 

2, 

1  0 

1 8 

a  0 

0 

9 

4 

3 

INVERNESS 

92.7 

71. 

7 

82.2 

1 

.  7 

97 

20. 

62 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

i'. 

14 

4, 

35 

95 

30 
8 

•  0 

0 

7 

2 

0 

LAKE  H I AwA SSEE 

93, OM 

69. 

3M 

81,  2M 

98 

18. 

65 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

5. 

09 

2. 

06 

.0 

0 

5 

4 

2 

LISBON 

92.3 

70. 

6 

81.5 

99 

16 

65 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3, 

92 

99 

29 

aO 

0 

8 

2 

0 

94,8 

71. 

3 

83.1 

99 

18. 

64 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

5, 

98 

1. 

61 

26 

aO 

0 

10 

5 

2 

OCALA  2  NE 

95.7 

67, 

81.5 

100 

19. 

60 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

6, 

66 

2. 

47 

28 

.0 

0 

10 

4 

2 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

93.2 

71. 

6 

82,4 

1 

.1 

97 

17. 

69 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

6. 

11 

85 

2. 

20 

5 

.0 

0 

10 

4 

1 

SAINT  LEO 

93.4 

69. 

7 

81,6 

1 

.0 

99 

19 

66 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

8. 

89 

24 

4, 

72 

30 

.0 

0 

10 

4 

3 

SANFORD  ExP  STATION 

92.2 

69. 

9 

81.1 

,* 

99 

16 

66 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

10. 

04 

3. 

02 

2. 

59 

26 

.0 

0 

8 

7 

3 

TITUSVILLE   2  W 

94.0 

69, 

7 

81.9 

I 

,5 

102 

17 

66 

14. 

0 

28 

0 

0 

0 

3, 

02 

4, 

71 

1. 

13 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

81,6 

1 

,  3 

5. 

37 

1. 

70 

.0 

SOLTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 

94.1 

69. 

8 

82.0 

,9 

99 

18. 

65 

e 

0 

28 

0 

0 

0 

6. 

08 

2. 

43 

2, 

63 

29 

,0 

0 

8 

3 

2 

94.1 
90.7 
89.5 

71. 
68, 
72. 

7 
1 
7 

82.9 
79,4 
81.1 

2 

.2 
,5 

99 
95 
94 

16 

20* 

22. 

69 
62 
68 

8. 
30. 
3. 

0 
0 
0 

21 
21 
1? 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7, 
2, 

73 

6i 
81 

7. 

68 
88 

3. 

39 
75 
95 

27 
30 
24 

aO 

.0 

.0 

0 

0 
0 

2 
6 
5 

0 
4 
2 

0 
2 
0 

DEER  PARK 

FELLSMERE  4  w 
FORT  DRUM  5  Nw 
FORT  PIERCE 
INDIAN  LAKE  ESTATES 

90.0 
91.7 
87.8 
92.3 

71. 
66, 
69. 
68. 

5 
9 
8 
8 

80,8 
79.3 
78,8 
80.6 

1 

5 
2 

96 
98 
94 
97 

21. 
19 
17 
19 

67 
60 
66 
66 

7. 

13 
11 
15. 

0 
0 
0 
0 

17 
22 
7 
27 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

4, 
2. 
2. 
3. 

11 
09 
44 
94 

3. 
3. 

42 
63 

1. 

U 

94 

'6 

02 
92 

5 
10 

2 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
7 
5 
11 

2 
1 
1 
2 

2 
0 
1 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


FLORIDA 
JUNE  1964 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

•z 
% 

$ 

Date 

92.9 

70,3 

61.6 

1.0 

99 

16 

66 

22 

91.6 

72.* 

82.0 

1.* 

97 

18 

7  0 

11. 

63 

15* 

89.7 

Till 

80.* 

97 

18 

68 

15. 

92.0 

69.* 

80.7 

.5 

98 

16 

66 

15. 

91. 9M 

67, *M 

79, 7M 

96 

22 

61 

4 

88.0 

72.7 

80.* 

93 

22 

66 

11. 

94.3 

69.3 

61,6 

99 

18 

63 

1 

93.9 

69.3 

61.6 

1.9 

97 

22. 

6* 

3. 

91.7 

75.6 

83.7 

1.9 

98 

IS 

70 

23 

91.* 

70.7 

61.1 

98 

20 

65 

1 

92  3 

7  1  2 

1  •  2 

97 

2  0 

65 

1 

69.8 

72.6 

61.2 

,4 

93 

23. 

67 

1 

88,5 

72.2 

80.* 

9* 

17 

67 

11 

93.1 

69.3 

81.2 

98 

17. 

6* 

1 

69.5 

81.0 

20 

66 

g 

81.  0 

•  6 

88.8 

66.8 

78.6 

,  3 

93 

17 

65 

15. 

68  0 

71.5M 

79  .  8M 

93 

16 

69 

25. 

69.* 

67.* 

78.* 

97 

6 

58 

16 

69.  if 

75. In 

82.  if 

96 

20 

72 

23. 

8  9.9 

71.7 

97 

20 

67 

1 0 

91.  3f 

66, 9M 

79. If 

96 

19. 

61 

17 

89. 2M 

72,6m 

80. 9M 

- 

.2 

94 

21. 

70 

26. 

86.7 

73.7 

60.2 

94 

20 

69 

12. 

92.3 

71.2 

61.8 

1.0 

97 

21. 

68 

24. 

90.0 

66.0 

79.0 

95 

30. 

65 

11 

93.0 

69,9 

81.5 

98 

19 

64 

15 

91.  Of 

67, 8M 

79. *M 

94 

30* 

62 

1 

90.* 

70,7 

80.6 

.8 

95 

20. 

68 

25 

90.1 

70,9 

60.5 

96 

21. 

66 

1 

92.5 

71,7 

82.1 

1.2 

97 

21 

69 

24. 

90.3 

72.6 

81.5 

96 

19 

68 

1 

80.* 

.1 

88.8 

72.9 

80.9 

.5 

92 

29. 

70 

18 

75.2 

81,9 

93 

2  l 

71 

1 1 

8s|3 

71.2 

79.6 

92 

20 

68 

15 

91.* 

72.3 

61.9 

98 

28. 

56 

6 

6  8,3 

69.3 

(, 

92 

17 

66 

14. 

91.3 

68,7 

80.0 

98 

17 

61 

23 

85.8 

75.5 

80.7 

85 

20 

6« 

11 

8*. 6 

77.2 

80.9 

- 

,2 

87 

20 

72 

5 

87.0 

75.3 

81.2 

,* 

91 

20. 

7C 

10 

86.9 

73.* 

80,2 

,2 

9C 

21 

6! 

11 

66.0 

72.5 

80.3 

92 

20 

6? 

8 

89,1 

9: 

20 

61 

1 

88.1 

70.8 

79.5 

9* 

1 

6( 

11 

89.0 

70,7 

79.9 

94 

19 

6P 

15. 

88.  It. 

73,  if 

80.9* 

93 

28 

TC 

3 

88.* 

72.* 

80,* 

,« 

92 

19< 

64 

12. 

80.5 

. 

86,* 

77,9 

63.2 

9( 

5. 

71 

21 

66.2 

77.8 

83.0 

l.: 

9 

8 

71 

10 

89.* 

78.1 

63.6 

9i 

30 

7: 

6 

88.5 

76.3 

62.* 

91 

21< 

7 

4 

87.1 

75.7 

81.* 

9C 

)  20 

7( 

)  12. 

82.8 

,  4 

No.  ol  Days 


Precipitation 


No.  oi  Day* 


K I  55 IMMEE  2 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIvER  ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERC  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAvEN 

DIVISION 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BIG  CYPRESS  RES 

CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEwISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:         106°  on  the  19th  at  Melrose 
Lowest  Temperature:         54°  on  the  4th  at  Fountain  3  SSE 
Greatest  Total  Precipitation:       16.40  Inches  at  Tavernler 
Least  Total  Precipitation:  0.73  Inch  at  Bartow 

Greatest  One-Day  Precipitation:        5.95  Inches  on  the  6th  at  Sanborn  To.er 
See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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.06 

T 

T 

.13 

.10 

T 

.-• 

.06 

•  66 

•OZ 

.11 

.23 

■  50 

.68 

.0] 

.01 

.  .' 

.36 

•  11 

:  .»t 

.77 

.33 

.01 

.99 

.02 

T 

.4. 

T 

.92 

.12 

.1) 

.02 

.03  .32 

•  10 

.03 

.10 

.22 

1.10  1.40 

.73 

•  63 

.49  2.03 

.06 

T 

T 

•  2< 

.63 

.69 

.091 

.20 

.11 

. ;» 

.16  .09 

•  06 

.06  T 

.11 

.03 

T 

. : 4  .29 

.0) 

.03 

.10 

.03 

.10 

.11 

.02  .19 

.39 

.01 

.06 

... 

.82 

.39 

.05 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

3  w  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21  | 

22 

23 

24 

2  j 

26 

27 

2:3 

2r3 

30  31 

oo,> 

NORTHWEST  01 

MIL70N  EXP  STATION 

Ev  AP 
«IND 
"AX 
MIN 

.21 

30 

95 
70 

.24 
35 
96 
67 

.30 
35 
98 
66 

.25 
22 
97 
66 

.22 
35 
94 
69 

.12 

43 

99 
70 

.33 
24 
99 
74 

.45 

52 
100 
74 

.16 

41 
93 
72 

.19 
28 

105 
76 

.28 

36 
108 
77 

.23 
34 

102 
75 

.34 

45 

104 
75 

.27 

3  0 
105 
73 

.2  1 

37 
101 
75 

.21 
36 
38 
76 

.19 

32 
102 
73 

.22 
4. 
95 
73 

.20 
36 
98 
77 

.25 
30 

105 
78 

.27 
31 

107 
78 

.30 
39 

106 
79 

.29 
36 

101 
77 

.22 
55 
99 
77 

.16 

23 
91 
74 

.10 
21 
94 
75 

.02 
21 
99 
76 

.33 
24 

;  D : 

76 

.24 
34 
93 
74 

.11 
25 
94 
76 

6.91 
994 
99.3 
74.0 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
*  I 

.16 

50 

.32 
51 

.33 

61 

.23 

54 

.33 
65 

.27 

101 

.35 

92 

.27 

35 

.31 

33 

.30 
35 

.3? 

35 

.2' 

33 

.27 
24 

.31 

35 

.34 

42 

.34 
40 

.30 
40 

.30 
35 

.31 

29 

.36 

33 

.35 

42 

.40 
68 

.30 
39 

.26 
55 

.20 
28 

.26 
48 

.28 

40 

.22 
38 

.24 

71 

.33 
93 

8.84 
1447 

N0R7H  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

40 
91 
71 

.31 

30 
94 
59 

.41 

10 
97 
67 

.48 
35 
96 
70 

.34 

35 

36 

70 

.  36 

40 
91 
72 

.24 
45 
93 
69 

.25 

10 
98 
T» 

.30 

10 
100 
72 

.44 

10 
101 
73 

.31 

10 

104 
74 

.29 
5 

I'" 
46 

.  36 

5 

100 
72 

.  34 

5 

101 
75 

.30 

15 
103 
73 

.38 
25 

LOO 

75 

.41 

35 
98 
72 

.36 

25 
100 
73 

,37 
5 
3  6 
73 

.61 

10 
102 
75 

.41 

15 
100 
72 

.24 

0 

i . 

'2 

.31 

5 

102 
73 

.37 

5 

101 
72 

.20 

: 

98 
72 

.23 
3 
94 
74 

.13 
3 
91 
71 

.23 
0 
99 
73 

.17 
9 
■  ' 

71 

.18 

10 
94 
74 

9.63 
455 
98.0 
72.2 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.25 
25 

.20 

20 

.2  1 

15 

.21 
30 

.16 
25 

.16 

50 

.26 
30 

.25 
30 

.26 

30 

.30 

30 

.25 

25 

.24 

15 

.31 
50 

.25 

.32 
25 

. !  1 

10 

.28 
15 

.17 
10 

.23 
15 

.26 

10 

.27 
15 

.32 
25 

.32 

30 

.33 

50 

.21 

2C 

.21 
20 

.13 

20 

.21 
13 

.23 
5 

.16 

20 

7.30 
715 

SOUTH  CENTRAL  0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.33 

.26 

.21 

.30 

.17 

.19 

.22 

.28 

.3' 

.38 

.25 

.28 

.28 

.29 

.28 

.22 

.23 

.26 

.30 

.28 

.32 

.30 

.17 

.19 

.18 

.31 

.22 

7.86B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.24 

.38 

.21 

.23 

.17 

.00 

.30 

.14 

.33 

.22 

.23 

.34 

.33 

.23 

.33 

.44 

.34 

.43 

.44 

.33 

.34 

.19 

.26 

.12 

.16 

.23 

.21 

.34 

.34 

8.126 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.30 

.28 

.11 

.25 

.09 

.11 

.15 

.42 

.24 

.18 

.37 

.28 

.29 

.26 

.37 

.23 

.40 

.23 

.32 

.35 

.33 

.36 

.34 

.34 

.14 

.14 

.17 

.12 

.35 

.32 

7.90 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.29 

101 
62 

.21 

101 
70 

.07 

101 
72 

.14 
88 

71 

.12 

91 
72 

.0" 

92 
70 

.24 

91 
72 

.18 

91 
71 

.16 

76 

.27 

99 

71 

.20 

99 
70 

.24 

96 
72 

.29 
97 
69 

.27 
96 
TO 

.27 
98 
69 

.23 
99 

71 

.28 

103 

72| 

.21 

101 
73 

.26 

102 
72 

.25 

102 
71 

.  2  3 
104 
71 

.29 

35 

73 

.19 
94 
72 

.18 
93 
70 

.  "  -. 

81 

.16 

9C 
71 

.16 
92 
72 

97 
73 

.25 

IOC 
70 

.21 
99 

72 

6.29 
95.9 
70.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

EVAP 

MAX 

MIN 

.38 
91 
82 

.22 

93 
91 

.09 

83 
79 

.07 
85 
78 

85 
78 

.12 
81 
75 

85 

7, 

.08 
88 

77 

.13 
97 
78 

.31 
83 
7« 

.20 
90 
'9 

.20 
92 
79 

.27 
94 
81 

.08 

92 
88 

.33 
95 
81 

.30 
95 
81 

.28 
94 
80 

.  2  i 

;t 
79 

.30 
97 
81 

.31 
93 
71 

.18 
94 
86 

..8 

93 
-  I 

.20 
92 
82 

.15 
90 
80 

.12 
9. 
78 

.14 
If 
84 

.18 
89 
80 

.12 
93 
12 

,2! 
90 

.27 
95 
82 

6.20B 

90,4 

80,1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 

.39 
95 

96 

65 

56 

us 

130 

136 

.24 

9  5 

.28 

74 

.16 
31 

.21 
69 

.42 
8" 

.29 

94 

.34 

93 

.31 
84 

.33 

80 

.29 
76 

.35 

90 

.16 

90 

.44 
4} 

.20 
62 

..5 
74 

.18 
67 

.16 
55 

.23 
63 

.24 
103 

.30 
9  3 

.34 
3  5 

77 

.32 
75 

8. 449 

2450 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MIN 

EVAP 
WINDl 
MAX 
MIN 

.26 
20 
99 
71 

.25 

18 
99 
70 

.08 
12 
80 
*1 

.  14 
26 
88 
70 

21 
91 
69 

,03 
9 
75 
67 

.19 
57 
85 
68 

.24 

43 

90 
67 

.10 
25 
86 

63 

.19 

18 
95 
.8 

.22 

21 
99 
69 

.25 

9 

100 
70 

.27 

9 

101 
70 

.25 

7 

100 
70 

.25 

6 

100 

7; 

.29 
11 

71 

.30 
14 

100 
72 

.32 

10 
100 
73 

.30 
14 

1  - : 

72 

.30 

9 

1 : : 

'3 

.34 
49 
97 

71 

.31 

3. 

35 

71 

.  16 

21 
91 
70 

.13 
19 
91 
71 

.09 
7 

"5 

68 

.17 
23 

9  3 

69 

.21 
23 
93 

70 

.17 
17 
32 

.22 

17 
93 
70 

.26 

12 
100 
73 

6.53B 

582 
93,8 

70.0 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
6 
100 
72 

.07 
3 
86 

71 

.01 
3 
86 
73 

86 
72 

.07 
5 
82 
72 

.26 
16 

TOO 
69 

.10 
9 
95 
73 

.12 
7 
96 
75 

.20 
4 
102 
73 

.17 
6 

103 

72 

.22 
13 

101 
72 

.25 
30 
97 
74 

.IS 

33 

35 

73 

.26 
26 

100 
71 

.23 
25 
99 
72 

.17 
10 

102 
72 

.19 
11 

102 
74 

.2! 
20 
100 
74 

.22 
11 

ioe 
73 

.24 

ie 
105 
75 

.20 
28 
100 
73 

.  0  9 
7 

33 

72 

.13 
11 
96 
72 

.08 
12 
86 
70 

.15 
13 

101 
70 

.14 
1  3 
-■• 
72 

.23 
3  2 

L0( 
72 

.06 
15 

102 
72 

.  30 

1 : ; 
74 

.22 
25 

100 
75 

5.23 
427 
97.3 
72.5 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

25 

.16 
17 

.10 
>* 

.07 
9 

.08 
24 

.11 

29 

.24 
52 

.15 
47 

.12 

17 

.25 

26 

.20 
20 

.23 

23 

.27 
42 

.25 
26 

.27 
29 

.25 

2  9 

.28 

32 

.  i  1 

3: 

.  1 1 

34 

.31 
25 

.33 
67 

.  li 
4- 

.23 
31 

.19 
34 

.07 
24 

.17 
29 

32 

.29 

>5 

.31 
33 

.30 
32 

6,60 
920 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
29 
97 
73 

.09 
29 
94 
73 

.1* 

15 

ie 

74 

.33 

18 
82 
73 

.07 

30 
95 
73 

.09 
27 
82 
72 

40 

83 
73 

.  3  0 
43 
87 
74 

32 
8  3 

71 

.20 

10 
95 

- : 

.42 

23 
94 

70 

.24 

22 
95 
70 

.32 
73 
35 
73 

.26 
40 
93 
72 

.31 
51 
95 
71 

30 
94 
74 

.27 
43 
98 
75 

.26 
41 
3- 

72 

.30 
37 
96 
76 

.29 
26 

76 

.32 
39 
96 
75 

-.» 
74 

.20 
34 
93 
73 

.18 
38 

92 
72 

.12 
47 
84 

71 

.29 

21 

74 

.12 
35 
92 
74 

40 
»( 
76 

.61 
32 
97 
73 

.29 

22 
96 
76 

7,288 
1036 
92,6 
73.2 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK . 


5m  r*M,»nc  mm.  toUow.ng  Sum.  Mm. 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1964 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

NORTHWFST  01 

4PALACHIC0LA  WB  CITY 

MAX 

80 

8« 

8  3 

84 

84 

84 

84 

85 

96 

87 

90 

87 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

9  1 

91 

89 

89 

88 
75 

87 

87 

85 

89 

88 

74 

90 

8  7 

M1N 

72 

69 

68 

68 

76 

70 

70 

73 

7  3 

76 

7  6 

77 

76 

75 

75 

75 

7  5 

75 

76 

78 

74 

74 

78 

73 

76 

74 

74 

75 

74 

0 

RLCUNTSTOWN 

MAX 

91 

88 

8  9 

8  9 

92 

93 

89 

92 

92 

95 

96 

96 

95 

98 

96 

94 

96 

97 

97 

100 

98 

95 

91 

92 

90 

89 

90 

90 

9  3 

1 

MIN 

63 

62 

58 

57 

66 

6  7 

61 

61 

69 

69 

73 

x  1 

6  7 

66 

66 

69 

66 

67 

69 

72 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

71 

66 

8 

CARRABELLE   1  NNW 

MAX 

89 

v- 

as 

8  9 

84 

86 

84 

87 

88 

91 

93 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

91 

89 

89 

91 

90 

89 

9 1 

90 

1 

MIN 

65 

66 

62 

65 

71 

69 

64 

66 

65 

7  1 

73 

73 

71 

72 

67 

66 

67 

67 

69 

71 

74 

68 

73 

71 

70 

71 

73 

7  1 

70 

72 

69 

1 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

89 

85 

91 

91 

87 

85 

90 

90 

9  2 

95 

95 

93 

92 

92 

94 

93 

92 

94 

95 

95 

93 

94 

90 

89 

89 

88 

88 

90 

88 

90 

8 

M  I  N 

67 

62 

59 

67 

66 

64 

63 

68 

67 

73 

73 

7  X 

71 

70 

69 

73 

7  1 

6  9 

70 

72 

73 

69 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

9 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

90 

92 

89 

93 

92 

89 

93 

90 

91 

94 

95 

96 

95 

93 

95 

95 

94 

96 

97 

93 

93 

96 

95 

9* 

85 

93 

87 

92 

91 

91 

92 

6 

MIN 

72 

70 

69 

68 

73 

67 

71 

71 

74 

7  3 

7  3 

71 

73 

69 

73 

70 

79 

75 

69 

73 

70 

77 

73 

73 

69 

71 

70 

70 

7  1 

71 

71 

6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

89 

<1 

88 

90 

98 

83 

88 

90 

87 

90 

97 

96 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

97 

96 

98 

95 

97 

90 

86 

89 

89 

91 

90 

90 

9  1 

3 

MIN 

65 

K 

66 

68 

70 

68 

69 

70 

66 

71 

64 

68 

72 

68 

64 

69 

65 

62 

64 

67 

70 

61 

67 

68 

70 

66 

60 

68 

67 

67 

67 

0 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

89 

90 

91 

92 

95 

89 

90 

93 

92 

95 

97 

96 

96 

98 

96 

96 

96 

100 

96 

95 

91 

90 

82 

91 

93 

91 

9  3 

1 

MIN 

59 

57 

57 

5*. 

64 

66 

5  9 

62 

64 

42 

70 

7  1 

68 

64 

62 

62 

62 

64 

66 

67 

70 

67 

66 

69 

69 

71 

64 

3 

MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 

MAX 

88 

86 

88 

9  2 

90 

82 

97 

91 

91 

9  3 

96 

95 

93 

93 

94 

95 

93 

94 

96 

97 

95 

93 

94 

90 

90 

89 

85 

89 

92 

89 

9  1 

3 

MIN 

65 

62 

x; 

59 

69 

63 

63 

6  7 

6  7 

7  3 

7  2 

72 

71 

70 

67 

7  1 

70 

6  9 

69 

71 

71 

68 

72 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

86 

86 

87 

90 

89 

89 

91 

9  1 

90 

9  5 

96 

94 

94 

94 

92 

94 

93 

91 

92 

95 

99 

97 

94 

93 

86 

96 

88 

86 

87 

88 

9  1 

1 

MIN 

62 

58 

5!) 

60 

63 

64 

65 

67 

64 

70 

71 

69 

70 

6  7 

7 1 

72 

68 

68 

71 

70 

71 

68 

70 

73 

69 

69 

70 

70 

68 

70 

67 

6 

MCNTICELLO  3  w 

MO  X, 

88 

82 

87 

87 

90 

91 

79 

88 

91 

91 

93 

97 

97 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

99 

97 

93 

94 

94 

92 

90 

90 

90 

89 

9  1 

9 

MIN 

67 

67 

60 

58 

6  3 

72 

67 

70 

6  7 

71 

7  2 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

69 

69 

74 

70 

70 

72 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

1 

NICEVILLE 

MAX 

88 

86 

9  7 

89 

90 

89 

87 

8  8 

88 

89 

91 

93 

92 

9  0 

9  2 

90 

91 

90 

91 

9* 

95 

99 

93 

93 

89 

89 

88 

85 

88 

90 

90 

1 

IN 

66 

61 

69 

67 

66 

64 

65 

64 

4  8 

7  1 

74 

69 

65 

66 

7  1 

69 

67 

68 

66 

65 

68 

65 

73 

70 

69 

68 

70 

7  1 

67 

3 

PANAMA   CITY  2 

MAX 

87 

85 

89 

92 

89 

88 

88 

89 

91 

91 

94 

93 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

94 

94 

96 

93 

94 

92 

89 

91 

93 

92 

93 

93 

91 

3 

MIN 

68 

66 

65 

64 

70 

68 

66 

71 

72 

77 

76 

75 

73 

73 

72 

75 

73 

74 

76 

7  6 

73 

70 

74 

72 

72 

72 

73 

71 

7  1 

73 

71 

7 

PENSACOlA  WB  ap 

MAX 

86 

85 

8  9 

89 

85 

86 

84 

86 

88 

91 

95 

92 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

96 

9* 

92 

88 

85 

87 

88 

87 

83 

88 

89 

0 

66 

6C 

63 

65 

68 

67 

70 

70 

70 

74 

75 

72 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

76 

74 

74 

72 

74 

71 

73 

73 

74 

73 

74 

72 

71 

2 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

85 

16 

8  7 

89 

89 

89 

86 

91 

91 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

97 

96 

94 

94 

91 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

91 

4 

64 

64 

6  x 

6  0 

66 

65 

62 

66 

68 

72 

7  3 

73 

72 

70 

70 

70 

7  1 

70 

69 

71 

72 

69 

71 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

68 

5 

SAINT  "ARKS  6  SE 

MAX 

85 

89 

9  1 

9  0 

91 

90 

85 

9  0 

92 

93 

94 

96 

91 

92 

94 

94 

92 

95 

96 

95 

93 

90 

91 

89 

91 

89 

87 

91 

90 

91 

91 

2 

64 

69 

6  3 

62 

68 

67 

6  3 

69 

68 

72 

74 

74 

73 

71 

70 

7  1 

72 

70 

7  2 

73 

71 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

74 

71 

69 

8 

SANBORN  TOWER 

MAX 

B6 

91 

9  2 

92 

93 

90 

89 

91 

92 

92 

9« 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

97 

99 

95 

92 

92 

90 

91 

89 

88 

89 

92 

89 

92 

3 

MIN 

62 

63 

58 

6  6 

66 

6  1 

66 

64 

69 

7  1 

7  1 

70 

6  7 

66 

65 

67 

65 

6  7 

69 

70 

67 

70 

69 

69 

70 

68 

68 

70 

69 

66 

7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

83 

89 

88 

90 

91 

81 

87 

90 

92 

93 

96 

96 

95 

9* 

95 

96 

96 

96 

95 

98 

97 

94 

94 

90 

90 

87 

89 

87 

91 

89 

91 

6 

63 

65 

62 

69 

70 

67 

63 

68 

67 

71 

73 

75 

73 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

73 

72 

71 

72 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

72 

69 

5 

WEwAH I TCHKA 

MAX 

85 

85 

9  0 

92 

93 

85 

98 

95 

97 

97 

96 

89 

90 

93 

90 

65 

65 

68 

63 

69 

69 

65 

70 

69 

73 

69 

70 

70 

74 

72 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

88 

87 

8  9 

88 

94 

91 

82 

88 

92 

92 

93 

99 

98 

97 

95 

96 

93 

97 

98 

97 

98 

99 

95 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

92 

9 

66 

60 

6  1 

62 

7  1 

63 

68 

70 

73 

7  3 

74 

73 

73 

71 

72 

72 

71 

72 

74 

75 

70 

73 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

74 

70 

2 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

B6 

89 

91 

9  3 

88 

86 

86 

9  0 

91 

91 

92 

92 

91 

9  2 

93 

92 

93 

94 

94 

93 

94 

95 

92 

90 

90 

90 

87 

90 

89 

90 

90 

7 

72 

7* 

73 

72 

73 

74 

69 

75 

76 

76 

79 

79 

75 

77 

79 

75 

77 

77 

77 

76 

74 

75 

78 

73 

76 

72 

70 

76 

73 

74 

74 

9 

CROSS  CITY  2 

MAX 

88 

9] 

93 

94 

95 

91 

89 

93 

95 

94 

96 

98 

95 

96 

96 

95 

96 

97 

98 

100 

94 

94 

93 

90 

88 

8  6 

88 

84 

89 

91 

92 

9 

63 

66 

61 

fc1* 

6  7 

6  7 

66 

66 

44 

70 

7  1 

7  3 

70 

69 

71 

73 

61 

67 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

72 

71 

69 

70 

72 

68 

4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

90 

91 

89 

9  8 

89 

86 

88 

91 

95 

95 

97 

95 

95 

97 

98 

99 

100 

96 

95 

95 

93 

92 

91 

94 

91 

92 

95 

93 

90 

90 

93 

0 

70 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

7  1 

73 

71 

70 

73 

76 

75 

74 

70 

70 

72 

73 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

73 

71 

1 

FERNANDlNA  BEACH 

MAX 

92 

95 

96 

84 

83 

93 

87 

87 

91 

95 

97 

90 

88 

97 

9  6 

100 

98 

89 

93 

92 

89 

89 

88 

89 

91 

90 

89 

85 

85 

86 

90 

1 

MIN 

71 

70 

6  7 

62 

72 

7  1 

70 

65 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

73 

73 

71 

0 

GAINESVILLE  3  wSw 

MAX 

89 

93 

93 

93 

94 

89 

88 

93 

95 

96 

98 

98 

97 

97 

99 

98 

98 

98 

96 

96 

93 

95 

94 

95 

92 

92 

88 

91 

91 

89 

93 

9 

M  I  N 

67 

6  5 

62 

65 

6  7 

67 

68 

6  7 

6  7 

69 

7  I 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

73 

66 

7 

GAINESVILLE    FAA  AP 

MAX 

90 

93 

91 

90 

91 

87 

89 

94 

94 

96 

99 

96 

95 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

92 

93 

94 

94 

90 

90 

88 

90 

89 

87 

92 

9 

MIN 

69 

66 

63 

64 

65 

69 

70 

69 

47 

48 

72 

72 

69 

70 

7  0 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

67 

69 

67 

69 

70 

69 

68 

69 

73 

68 

6 

GL.EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

89 

92 

9  1 

90 

90 

87 

86 

9  3 

93 

94 

97 

97 

96 

96 

97 

96 

97 

98 

99 

9  8 

95 

93 

93 

96 

95 

90 

89 

90 

89 

87 

93 

1 

MI  N 

69 

66 

6  1 

60 

62 

6  8 

67 

66 

66 

67 

68 

'0 

6  7 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

67 

65 

65 

66 

66 

68 

67 

67 

68 

Jl 

66 

8 

H I GH  SPR I NG5 

MAX 

84 

90 

90 

91 

91 

9  7 

92 

93 

95 

95 

98 

95 

95 

95 

96 

97 

95 

96 

93 

93 

94 

92 

89 

86 

86 

91 

92 

3 

M  1  N 

68 

69 

6  7 

69 

67 

68 

6  9 

69 

72 

71 

74 

71 

72 

73 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

3 

JACKSONVILLE    WB  AP 

MAX 

9C 

93 

90 

87 

86 

82 

86 

90 

95 

96 

99 

95 

95 

99 

97 

98 

99 

96 

95 

94 

93 

93 

91 

94 

93 

93 

91 

89 

86 

89 

92 

5 

MIN 

73 

7 1 

67 

63 

69 

6  8 

6  9 

68 

7  1 

73 

75 

75 

74 

75 

76 

75 

75 

73 

73 

74 

71 

72 

72 

75 

72 

73 

73 

71 

72 

74 

72 

I 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

91 

91 

94 

85 

86 

89 

87 

85 

88 

91 

93 

87 

85 

95 

93 

98 

91 

90 

92 

90 

88 

89 

88 

87 

89 

89 

87 

87 

85 

86 

86 

6 

MIN 

73 

70 

68 

6  7 

76 

69 

6  9 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

73 

74 

74 

73 

73 

72 

75 

74 

71 

72 

71 

72 

73 

70 

70 

73 

73 

7  J 

6 

JASPER  3  SE 

MAX 

88 

93 

9  1 

90 

92 

98 

88 

94 

94 

99 

100 

99 

98 

97 

97 

98 

99 

99 

100 

101 

95 

95 

95 

95 

96 

92 

89 

94 

91 

91 

94 

6 

MIN 

66 

65 

6  1 

60 

6  2 

69 

61 

69 

61 

63 

62 

65 

68 

69 

69 

68 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

62 

71 

68 

TO 

70 

66 

t7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

93. 

91 

91 

9  1 

85 

88 

9  2 

94 

95 

98 

98 

97 

96 

97 

98 

99 

98 

98 

100 

95 

95 

95 

95 

9* 

93 

87 

92 

90 

86 

93 

7 

M  I  N 

69 

6  9 

65 

63 

65 

67 

66 

67 

67 

69 

72 

73 

69 

70 

71 

7  1 

71 

71 

70 

71 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

68 

Tl 

73 

69 

0 

I  twF   ri»    5  etc 
LIVC    ^"R.    2  CDC 

MAX 

87 

92 

90 

91 

92 

85 

86 

92 

90 

94 

9  8 

97 

96 

97 

95 

96 

97 

96 

97 

100 

96 

95 

95 

95 

92 

90 

84 

93 

90 

88 

92 

9 

MIN 

67 

62 

6  4 

66 

69 

68 

70 

70 

7  1 

7  3 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

74 

6  9 

4 

MAD  I  SON 

MAX 

87 

9] 

89 

92 

93 

84 

86 

92 

93 

95 

98 

97 

96 

96 

98 

98 

98 

99 

99 

101 

97 

96 

95 

94 

93 

90 

88 

91 

99 

89 

93 

5 

MIN 

6  4 

66 

67 

6  4 

66 

6  9 

69 

72 

72 

73 

72 

73 

7  1 

71 

73 

72 

72 

74 

72 

71 

72 

69 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

70 

0 

MAYO    5  NW 

MAX 

85 

90 

90 

91 

92 

85 

88 

91 

93 

94 

98 

98 

98 

96 

9  6 

96 

95 

96 

99 

97 

95 

93 

93 

93 

94 

89 

87 

90 

91 

90 

92 

8 

m  I  n 

►8 

6X 

65 

61 

64 

68 

68 

66 

68 

70 

71 

72 

71 

70 

7  0 

71 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

69 

71 

72 

69 

1 

MELROSE 

MAX 

9  2 

93 

95 

92 

92 

84 

90 

94 

9  8 

9  8 

101 

96 

94 

96 

96 

98 

100- 

102 

106 

102 

100 

103 

98 

99 

97 

93 

92 

95 

92 

88 

9? 

9 

MIN 

'  9 

68 

64 

68 

6  9 

69 

66 

68 

6  9 

69 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

73 

69 

3 

PAL A  TK  A 

MAX 

9C 

90 

89 

88 

88 

86 

8  9 

90 

93 

94 

96 

96 

95 

95 

91 

97 

98 

96 

95 

95 

95 

94 

92 

94 

92 

90 

92 

90 

91 

91 

92 

4 

MIN 

73 

72 

68 

'2 

72 

69 

69 

70 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

74 

75 

7* 

74 

73 

73 

74 

72 

76 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

74 

72 

5 

PFRRY 

Mil 

86 

90 

92 

94 

88 

88 

9  2 

93 

94 

98 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

94 

98 

99 

98 

94 

96 

92 

93 

89 

90 

90 

92 

91 

92 

8 

MIN 

64 

64 

62 

6  1 

6  6 

67 

64 

68 

66 

70 

72 

73 

72 

72 

70 

48 

69 

69 

70 

73 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

66 

T 

Sm  R«l«r«ac«  NotM  Followlnfl  SUBcm  Iod*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1964 


Station 

Day  01  Month 

1     |  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30  1  31 

Aver 

saint  Augustine 

MAX 
MIN 

89 
71 

91 
68 

86 
66 

87 
66 

87 
68 

85 
69 

87 
69 

90 
68 

91 
68 

89 

70 

92 
70 

88 
71 

85 

70 

90 
71 

94 

71 

96 
71 

98 

V 

89 
72 

80 

70 

79 
72 

76 
73 

76 
69 

89 

6  -. 

88 

7  0 

88 

7  0 

69 
71 

88 

70 

88 

70 

87 

71 

88 

73 

87.7 

STARKE 

MAV 

MIN 

88 
65 

87 
65 

92 
68 

89 
66 

91 
68 

87 

88 

9; 

6  5 

93 
7  1 

93 

87 

97 

6  6 

98 
66 

95 
75 

96 
75 

97 
67 

96 

69 

9  8 

7: 

98 
66 

96 
»' 

95 
67 

93 

62 

94 

66 

9* 
65 

92 
68 

93 
T0 

90 
68 

9> 

73 

98 

70 

83 

74 

92.2 
68.7 

STE 1 NHATCHEE  MCCAIN  TP 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 
65 

90 
66 

92 
67 

94 

66 

93 
65 

92 
64 

91 
62 

9  2 
69 

91 
70 

92 
71 

91 
70 

93 
7  2 

92 
70 

91 
71 

93 

70 

91 
7( 

90 
71 

9  1 
71 

99 

70 

91 
72 

92 
71 

90 
72 

89 

73 

93 
72 

92 
73 

91 

71 

91 

70 

90 
69 

92 

70 

91.4 
69.3 

usher  tower 

MAX 
MIN 

87 
63 

91 
65 

91 
60 

95 
61 

94 
66 

88 
68 

95 
63 

93 
64 

95 
67 

9* 
67 

96 
69 

95 
68 

97 

70 

95 
69 

95 
71 

95 

70 

94 

68 

9  6 
69 

96 

70 

98 

7' 

95 

69 

94 

67 

96 

71 

93 
66 

95 
68 

J" 

68 

90 

7  0 

90 
70 

94 
69 

90 
71 

93.6 
67.3 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

97 
68 

92 
66 

94 
61 

93 
65 

91 
65 

92 
69 

91 
68 

93 
65 

97 
65 

96 
68 

101 
67 

101 
66 

99 
68 

99 

69 

100 
70 

100 

■  67 

98 
69 

96 

67 

96 
68 

95 

69 

99 

67 

94 
61 

90 
65 

94 
66 

90 
70 

9  9 

68 

97 
67 

94 

69 

93 

70 

94 
69 

95.3 
67,0 

8AVP0RT 

MAX 
MIN 

87 
66 

86 

72 

87 
67 

86 
69 

92 
70 

86 
72 

86 
76 

86 
76 

87 
7; 

90 
73 

5  3 
75 

91 

75 

94 
76 

93 
75 

93 
76 

9- 

72 

94 

71 

9  5 

7  2 

94 
74 

95 
72 

95 
72 

92 
69 

9  2 

72 

92 
69 

95 
69 

88 

72 

90 
71 

92 
72 

93 

70 

93 
73 

90.8 
71,9 

BBOOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
71 

93 
67 

92 
69 

91 

70 

86 
71 

87 
70 

91 
71 

94 
69 

94 
71 

94 
72 

98 
74 

97 

70 

96 
70 

96 
74 

95 
73 

9- 
'5 

97 
73 

96 
74 

99 
73 

97 
71 

95 
69 

94 

70 

92 

65 

91 

70 

92 
70 

91 
71 

93 

70 

9  3 

71 

93 
71 

93.3 
70.8 

BLSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

92 
64 

89 
66 

92 
62 

88 
66 

91 
67 

84 

71 

90 
66 

94 
65 

95 
63 

96 
68 

97 
68 

96 
69 

96 
67 

97 

65 

97 
66 

100 
66 

99 
68 

97 
70 

97 
7  0 

56 

70 

95 
7^ 

94 
67 

95 

6  5 

96 
68 

90 

70 

93 
67 

92 

69 

93 
69 

96 

70 

90 
71 

93.9 
67.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
69 

50 
67 

93 
69 

94 
70 

84 
72 

89 

70 

95 
69 

94 

6  8 

94 

70 

96 
69 

96 
71 

95 
70 

97 
71 

97 
69 

99 
72 

97 

74 

96 
73 

98 

73 

96 
72 

95 

72 

96 
69 

95 
71 

93 
70 

90 
73 

94 

70 

87 
71 

91 
71 

94 

72 

69 

72 

93.7 
70,6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

91 
74 

89 
69 

85 
68 

82 
70 

83 
75 

88 
77 

83 
74 

90 

rc 

89 
6  7 

89 
68 

90 
67 

92 
72 

89 
73 

90 
70 

91 
72 

93 
77 

96 

77 

96 
73 

92 
72 

5  2 
73 

8  9 
-•4 

91 
74 

91 
76 

91 
70 

89 
71 

9  9 

70 

9  7 
71 

86 
7- 

89 

70 

89 
74 

89,4 

71.9 

DAVTONA  BEACH  uB  AP 

MAX 
MIN 

92 
73 

85 

70 

83 
68 

87 
69 

87 
72 

86 
69 

89 
69 

87 

7o 

91 
71 

91 
69 

93 
69 

93 
71 

90 
69 

92 
69 

93 
70 

96 
71 

97 
74 

91 

7) 

92 
74 

52 
73 

9  0 
73 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

87 
74 

9  5 
71 

90 
70 

89 

70 

90 
71 

66 
75 

90.3 
70.9 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

93 
71 

9  1 
68 

96 
65 

90 
67 

89 
69 

90 
70 

93 
68 

96 
68 

100 
68 

99 
69 

99 
67 

99 
71 

98 
67 

99 
66 

100 

66 

102 
72 

100 
72 

9  8 
68 

98 

70 

96 

71 

9  6 

71 

93 
68 

93 
69 

92 
69 

91 

91 
71 

91 
6  5 

93 
70 

96 
71 

86 

72 

94.9 
69.2 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

94 
62 

92 
70 

90 
72 

88 

72 

88 

72 

87 
73 

88 
69 

93 
68 

94 

68 

94 
73 

95 
72 

95 
72 

94 
73 

94 
72 

97 
73 

96 
74 

93 
74 

94 
74 

95 
75 

97 
73 

95 
73 

93 
71 

92 
73 

93  91 
71  72 

91 
73 

92 
70 

92 

7  2 

93 

72 

91 
74 

92.7 
71.7 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 
72 

91 
69 

95 
70 

87 
71 

91 
71 

83 
73 

89 
71 

93 
70 

72 

94 
69 

95 

72 

95 
68 

9  3 
67 

94 
68 

94 

68 

98 
72 

99 
69 

96 

70 

93 
67 

97 
68 

97 
65 

56 

68 

96 
66 

92 
68 

87 
09, 

90 
66 

90 
68 

92 
72 

93.0 
69.3 

LISBON 

MAX 
MIN 

92 
70 

89 
68 

93 
65 

90 
69 

86 
69 

83 
73 

89 

69 

9  3 
68 

94 
68 

95 
70 

95 
71 

94 
72 

93 
72 

94 
71 

96 

70 

99 
74 

95 

74 

96 

73 

95 

74 

94 

72 

93 
72 

93 
68 

93 
70 

91 

69 

86 

71 

92 
71 

90 
7  2 

93 
7  1 

93 

70 

87 
73 

92.3 
70.6 

OCALA 

MAX 
MIN 

92 
64 

92 
70 

96 
68 

92 
69 

93 
70 

88 
71 

88 
68 

92 
69 

96 

70 

98 
73 

97 
76 

59 
72 

96 
73 

98 
73 

95 
74 

98 
74 

95 
73 

99 
75 

97 
73 

99 

72 

95 

73 

95 
70 

96 
71 

95 
72 

91 
72 

94 

7  0 

96 
71 

95 
71 

94 

71 

91 
73 

94,8 
71.3 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

93 
64 

94 
65 

97 
60 

96 
63 

95 
66 

89 
69 

90 
66 

93 
64 

96 

64 

97 
68 

98 
70 

97 
68 

98 
69 

99 
68 

100 
70 

97 
70 

98 
67 

99 
69 

100 
69 

99 
69 

97 

70 

98 
66 

98 

66 

97 

66 

91 
68 

97 
67 

87 
68 

96 
66 

94 

69 

90 
71 

95.7 
67,2 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
71 

9* 
72 

95 
71 

86 
69 

91 
70 

8* 
70 

91 
72 

94 

70 

96 

70 

96 

71 

95 
70 

95 
72 

93 

70 

97 
70 

96 
71 

97 
73 

97 
76 

96 
74 

95 
75 

94 
74 

95 

73 

94 

70 

93 
72 

8  9 

71 

87 

73 

94 

71 

92 
71 

93 
71 

94 

72 

66 

73 

93.2 
71.6 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

90 
67 

86 
70 

92 
66 

92 
69 

93 
69 

84 
71 

87 
69 

91 
69 

93 
68 

93 
70 

96 

70 

98 
7  2 

96 
70 

9  6 

7  0 

98 
70 

98 
72 

95 
7  3 

97 

72 

99 
72 

97 

70 

96 

70 

95 
68 

93 

71 

94 

69 

90 
70 

89 
66 

93 
69 

92 

7  0 

94 
70 

94 

66 

93.4 
69.7 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

94 
72 

92 
71 

91 
68 

88 
69 

87 

70 

86 
72 

92 

70 

92 

69 

96 
69 

95 
71 

95 
67 

96 
71 

95 
67 

5  6 
66 

96 
67 

99 

70 

98 
73 

93 
73 

95 
69 

93 

71 

92 
72 

92 
68 

91 
69 

88 

70 

98 

69 

90 
72 

89 

70 

9  0 
68 

92 
71 

65 
74 

92.2 
69,9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

96 
72 

93 
69 

89 
69 

90 
67 

89 
73 

91 
71 

92 
70 

90 

67 

94 

69 

92 
67 

96 
66 

96 

72 

95 
66 

97 
66 

59 
67 

100 
6  5 

102 
72 

56 

73 

97 
73 

5  2 
71 

94 
71 

94 
67 

9o 
69 

94 
68 

90 
71 

96 
69 

92 
70 

93 
68 

93 

70 

92 
76 

94,0 
69.7 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

96 
69 

93 
69 

93 
69 

90 
69 

87 
-"2 

89 

70 

93 
72 

95 

66 

91 
70 

94 
69 

93 
68 

9* 

70 

94 
69 

95 
6  8 

55 
67 

99 
71 

97 

70 

5  9 
65 

98 

71 

9  9 
72 

9  6 

'I 

95 
69 

56 

71 

91 
68 

90 
72 

93 
69 

94 

7  0 

96 
72 

9  4 

70 

95 
74 

94.1 
69,6 

BARTOW 

MAX 
MIN 

94 
69 

91 
72 

94 

70 

88 

70 

89 
73 

«7 
71 

90 
72 

95 
05 

=  2 
72 

95 
72 

95 

70 

96 
71 

95 
71 

94 
71 

96 

71 

99 
73 

98 
74 

5  8 
73 

98 

73 

97 
73 

95 

72 

95 
70 

95 
72 

5  2 
71 

92 
74 

94 

72 

94 

72 

96 

72 

94 

73 

95 

72 

94.1 
71.7 

BBADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 

69 

9  8 

89 

88 

87 
69 

87 

72 

90 
6- 

90 
70 

90 
68 

90 
63 

95 
69 

95 
68 

92 
67 

93 
68 

92 
69 

5  2 
71 

92 
69 

91 
68 

95 
71 

91 

70 

93 
69 

5  1 
68 

90 

68 

92 
66 

5  0 
5  5 

8  5 

68 

90 
69 

98 

70 

89 

62 

90,7 
68.1 

CLEARWATER 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 

78 

87 
68 

89 
70 

89 
72 

83 
73 

85 
75 

86 
72 

88 
72 

87 
73 

88 
74 

91 
74 

92 
71 

92 
75 

92 
7? 

91 
74 

91 
75 

92 
74 

92 
77 

94 
72 

92 
72 

94 
71 

9: 
72 

9; 

70 

90 
71 

99 
72 

96 

74 

91 
'3 

90 
71 

90 
73 

89.3 

72.7 

DEER  PARK 

MAX 
MIN 

FElLSMErE  4  w 

MAX 
MIN 

85 
67 

84 
70 

88 
68 

82 
69 

88 
70 

84 

70 

89 
67 

88 
70 

90 
71 

91 
71 

89 
68 

"8 

69 

89 

70 

90 
7C 

96 
73 

94 

71 

96 
74 

92 
73 

94 

78 

91 
72 

96 
79 

93 
77 

90 
75 

5 : 
74 

83 

68 

8  5 

70 

93 

72 

94 
74 

9  2 
70 

90 
74 

90.0 
71.5 

FCRT  DRUM  S  NW 

MAX 
MIN 

95 
66 

89 
68 

91 
69 

84 
68 

86 
69 

87 
68 

92 
64 

53 

66 

96 
68 

92 
66 

92 
64 

92 
68 

9  2 
60 

94 
65 

93 
65 

97 
67 

56 
69 

96 
69 

98 

e  5 

95 
68 

94 

67 

93 
65 

5  2 
67 

85 
66 

66 
68 

»9 

66 

92 
67 

93 
67 

95 

6  9 

90 
69 

91.7 
66,9 

FCRT  PIERCE 

MAX 
MIN 

90 
70 

87 
69 

87 

81 

79 

87 
69 

84 
69 

86 
69 

87 
69 

88 
68 

87 
66 

88 

69 

88 

70 

89 
69 

89 
68 

92 
68 

94 
71 

92 
72 

92 
69 

89 
71 

•  t 

77 

88 

70 

89 

72 

85 

71 

64 

71 

90 
68 

89 

70 

89 

69 

90 

7: 

90 
72 

87.6 
69.6 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 
MIN 

92 

70 

90 
68 

92 

90 

85 

(' 
7 : 

91 
71 

91 
67 

93 
69 

94 
68 

93 
68 

92 

92 
66 

92 
66 

53 
66 

95 
67 

96 

70 

96 
"1 

97 
70 

96 

70 

94 

68 

9  2 
67 

53 
68 

50 
68 

67 
71 

91 
68 

94 
66 

94 

69 

94 

70 

92 
72 

92.3 
68.6 

KISSIMXEE  2 

MAX 
M  I  N 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
M  I  N 

96 

70 

90 
73 

94 
6  7 

88 

88 

85 
72 

90 
71 

93 
67 

94 
69 

94 

70 

94 
69 

94 
70 

95 
73 

95 
70 

95 
69 

99 
74 

96 
73 

96 

71 

97 
74 

50 

70 

95 

70 

93 
46 

93 

70 

90 
68 

88 

71 

92 
70 

92 

71 

93 
69 

93 

7" 

90 
72 

92.9 
70.3 

LAKELAND  wB  CITY 

MAX 
MIN 

91 

70 

90 
72 

93 
7 1 

86 

88 

85 
71 

88 
71 

92 
71 

91 
72 

94 
72 

93 
70 

92 
74 

91 
73 

92 
72 

92 
'3 

96 
74 

96 
75 

97 
74 

5  5 
74 

93 
75 

92 
*4 

92 

72 

91 
74 

90 

72 

90 
74 

93 

71 

8  5 

72 

92 
72 

94 

72 

91 

« 

91.6 
72.4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

93 
69 

87 
69 

88 
69 

88 
68 

80 
70 

87 
70 

90 
67 

92 
64 

90 
70 

93 
66 

94 
68 

93 
71 

93 
66 

93 
63 

96 
63 

98 
68 

98 

70 

98 
68 

99 
70 

98 

70 

97 
72 

97 

68 

94 

70 

90 
68 

89 

68 

5  3 
69 

93 
69 

94 

70 

81 

72 

96 
73 

92.9 
66.6 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

93 
71 

88 
71 

85 
71 

83 
70 

82 
72 

85 
71 

92 
74 

90 
68 

91 
70 

90 
69 

89 
68 

90 
71 

89 
69 

86 

90 
68 

95 

7  0 

93 
73 

97 
75 

95 
73 

92 
7; 

90 
7  2 

89 

70 

95 

72 

89 

71 

65 
74 

69 

70 

90 
70 

92 
72 

90 
74 

88 

73 

89.7 

71.1 

"CUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

94 
70 

91 
69 

91 
68 

88 
67 

86 
71 

85 
71 

89 
72 

92 
66 

94 
69 

94 
69 

92 
67 

92 
69 

92 
66 

93 
67 

95 
66 

98 
69 

97 
72 

96 

70 

95 
72 

94 

70 

93 
'0 

92 
68 

92 
6  5 

19 
69 

67 

72 

90 
70 

52 
70 

96 
71 

92 
72 

90 
72 

92.0 
69.4 

Sm  Raiwoac*  No'm  Following  SuUon  Iad«* 

-  69  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1964 


Cont  inued 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

1  1 

|  12 

13 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

MY  AKK A   RlVER   ST  PARK 

MAX 

92 

91 

86 

85 

88 

90 

91 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

95 

96 

95 

94 

92 

93 

69 

92 

95 

92 

91 

9 

M  I  N 

*- 2 

67 

6  8 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

67 

67 

67 

66 

69 

68 

68 

69 

71 

67 

4 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

88 

86 

85 

86 

84 

82 

84 

90 

89 

92 

87 

88 

89 

90 

69 

68 

89 

90 

91 

90 

92 

93 

89 

8  7 

83 

87 

85 

87 

89 

90 

88 

0 

MIN 

7  3 

7  £ 

69 

68 

73 

71 

72 

72 

77 

75 

7  3 

76 

73 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

76 

72 

7 

PARR | SH 

MAX 

93 

93 

92 

9  0 

89 

87 

92 

95 

94 

96 

95 

96 

95 

96 

96 

97 

96 

99 

94 

98 

96 

97 

96 

94 

94 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

3 

MIN 

63 

64 

70 

69 

6  9 

7  1 

7  0 

69 

69 

7  0 

72 

70 

71 

72 

70 

68 

70 

69 

68 

71 

69 

70 

71 

71 

69 

3 

plant  City 

MA. 

94 

92 

94 

9  3 

90 

89 

90 

93 

92 

93 

96 

95 

9  4 

95 

95 

97 

96 

96 

97 

96 

96 

97 

96 

94 

91 

94 

92 

94 

94 

93 

93 

9 

6 

69 

7  i 

70 

69 

69 

72 

7  2 

70 

71 

69 

69 

67 

71 

69 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

3 

5T  PETERSBURG 

MAX 

90 

88 

89 

86 

8  9 

88 

87 

9  0 

89 

90 

92 

97 

95 

96 

9  6 

94 

94 

94 

90 

97 

94 

94 

93 

92 

92 

90 

90 

92 

90 

92 

9  1 

7 

M  N 

7  3 

7  4 

76 

7  3 

77 

76 

77 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

77 

79 

75 

77 

76 

70 

76 

72 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

6 

SARASOTA 

MAX 

90 

90 

8  g 

85 

89 

87 

87 

90 

90 

92 

93 

91 

91 

4 

M  I  N 

77 

6  7 

7  1 

70 

70 

7  \ 

70 

70 

7  0 

72 

74 

71 

72 

72 

79 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

71 

73 

70 

7 

TAMPA   wp  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

91 

88 

92 

88 

90 

9  2 

94 

92 

93 

95 

94 

94 

94 

95 

93 

95 

94 

97 

95 

95 

92 

90 

91 

69 

89 

92 

92 

93 

92 

i 

MIN 

65 

72 

7  0 

7  2 

7  1 

71 

72 

7  1 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

2 

TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 

MAX 

B7 

8^ 

88 

87 

90 

90 

85 

85 

87 

89 

89 

90 

92 

92 

91 

93 

92 

91 

93 

92 

93 

92 

93 

90 

91 

90 

88 

68 

92 

90 

89 

8 

70 

7  I 

7  2 

7  4 

7  3 

70 

7  4 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

75 

76 

77 

74 

73 

76 

73 

7  I 

68 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

6 

VENICE 

MAX 

VERO  beach  faa  ap 

MAX 

B  9 

87 

85 

83 

80 

8  9 

90 

86 

8  8 

88 

89 

88 

8  9 

8  9 

94 

8  8 

88 

89 

8  6 

64 

90 

90 

92 

90 

88 

5 

7* 

71 

73 

71 

72 

71 

74 

69 

71 

71 

67 

73 

7  1 

70 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

77 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

69 

73 

76 

72 

2 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

96 

91 

93 

89 

87 

86 

91 

93 

91 

92 

94 

95 

9  3 

93 

95 

96 

98 

97 

97 

97 

95 

95 

94 

89 

90 

91 

90 

95 

95 

94 

93 

,1 

64 

68 

70 

68 

7  1 

70 

70 

66 

71 

68 

69 

69 

68 

67 

67 

69 

7  1 

70 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

71 

69 

69 

71 

72 

72 

69 

3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

93 

69 

9  2 

86 

89 

85 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

9  3 

94 

94 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

94 

93 

90 

89 

90 

93 

91 

94 

91 

92 

4 

6  9 

72 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

67 

67 

69 

7  I 

70 

70 

72 

7  3 

69 

71 

69 

71 

70 

70 

73 

71 

73 

69 

5 

everglades  and  sw 

COAST  05 

belle  glade  exp  sta 

MAX 

91 

91 

84 

85 

85 

8  2 

88 

87 

86 

90 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

88 

86 

83 

87 

88 

90 

91 

91 

88 

,8 

67 

7  i 

7  3 

7 1 

7  1 

69 

72 

70 

68 

68 

66 

67 

65 

67 

65 

67 

69 

71 

69 

69 

71 

68 

70 

68 

67 

70 

69 

66 

66 

71 

68 

8 

big  cypress  res 

MAX 

91 

79 

8  ! 

8  4 

77 

86 

83 

84 

89 

89 

90 

89 

69 

89 

9  1 

93 

92 

92 

9  1 

91 

91 

89 

89 

83 

87  »88 

90 

90 

91 

91 

88 

0 

70 

7  2 

7  1 

70 

6  9 

72 

72 

7  1 

70 

72 

73 

70 

70 

7  1 

73 

7  3 

75 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

71 

73 

71 

5 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

92 

86 

81 

85 

80 

86 

85 

97 

94 

94 

92 

89 

88 

88 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

87 

90 

85 

90 

92 

91 

91 

89 

,4 

6  6 

68 

71 

68 

70 

68 

71 

7? 

7  1 

65 

64 

64 

64 

60 

62 

56 

65 

71 

68 

67 

71 

67 

68 

69 

67 

72 

TO 

68 

68 

69 

67 

4 

CAPTIVA 

MAX 

88 

87 

86 

86 

82 

86 

8  7 

88 

89 

89 

90 

94 

91 

89 

69 

92 

89 

90 

96 

91 

90 

92 

9  1 

89 

90 

90 

91 

89 

2 

72 

74 

74 

75 

73 

73 

76 

76 

74 

75 

73 

75 

75 

75 

76 

74 

79 

76 

80 

76 

74 

72 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

79 

75 

,1 

CLEWISTON  U  s  eng 

MAX 

90 

90 

82 

86 

86 

79 

88 

90 

88 

89 

9  1 

91 

90 

92 

90 

90 

92 

95 

94 

97 

93 

91 

69 

91 

90 

91 

93 

93 

89 

9 

MIN 

70 

71 

74 

72 

70 

70 

74 

70 

71 

67 

69 

70 

69 

72 

69 

7  1 

71 

73 

72 

64 

77 

76 

73 

7  1 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

93 

83 

86 

90 

86 

93 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

91 

96 

95 

96 

93 

93 

93 

90 

87 

92 

93 

95 

92 

91 

3 

M  I  N 

69 

68 

73 

67 

66 

68 

66 

67 

69 

69 

63 

62 

62 

61 

64 

66 

68 

70 

69 

6  7 

6  7 

66 

69 

70 

68 

68 

69 

66 

9 

EVERGLADES 

MAX 

B9 

87 

85 

86 

82 

86 

86 

89 

9  0 

89 

90 

92 

9  1 

92 

6  I 

9  1 

92 

91 

94 

94 

88 

90 

88 

90 

90 

91 

90 

91 

93 

89 

2 

M  1  N 

72 

73 

73 

72 

71 

70 

75 

75 

7  3 

71 

72 

73 

78 

7  1 

71 

73 

74 

74 

75 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

72 

74 

72 

6 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

87 

87 

81 

81 

83 

84 

85 

86 

89 

86 

87 

87 

87 

87 

88 

86 

86 

88 

88 

94 

88 

86 

86 

86 

86 

85 

87 

67 

89 

89 

86 

,7 

M  I  N 

74 

7  3 

72 

72 

7  1 

7  3 

75 

76 

74 

69 

69 

75 

74 

7  3 

75 

75 

60 

80 

72 

7  3 

74 

73 

72 

72 

72 

72 

79 

76 

76 

73 

7 

FCRT  MYERS  WB  AP 

MAX 

93 

89 

89 

90 

77 

89 

90 

90 

93 

96 

93 

93 

93 

92 

94 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

92 

92 

91 

91 

89 

93 

93 

99 

95 

92 

,3 

MIN 

70 

72 

7  3 

70 

70 

70 

75 

70 

71 

70 

7  I 

71 

69 

70 

68 

73 

72 

74 

72 

75 

7  1 

71 

70 

68 

69 

73 

7  1 

70 

73 

73 

7  1 

2 

I  NO  I ANTowN 

MAX 

95 

96 

85 

88 

88 

83 

88 

91 

91 

91 

91 

91 

9  0 

69 

90 

92 

94 

94 

93 

95 

92 

91 

90 

90 

85 

88 

84 

83 

87 

93 

90 

0 

M  1  N 

67 

6  8 

70 

69 

6  B 

68 

71 

66 

69 

67 

65 

67 

66 

69 

66 

66 

66 

71 

66 

69 

70 

67 

70 

67 

66 

67 

68 

68 

68 

70 

68 

o 

LA  BELLE 

MAX 

97 

85 

91 

90 

8  8, 

90 

92 

91 

92 

93 

93 

93 

8  9 

92 

94 

96 

97 

97 

96 

97 

9* 

94 

92 

90 

93 

92 

93 

96 

99 

95 

93 

,0 

MIN 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

72 

6  7 

74 

68 

70 

74 

67 

66 

64 

70 

70 

70 

74 

72 

70 

71 

69 

68 

67 

71 

70 

69 

73 

71 

69 

9 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

94 

82 

84 

8  7 

9  0 

88 

86 

94 

91 

92 

91 

90 

91 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

93 

90 

89 

89 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

91 

0 

M  |  N 

62 

64 

68 

70 

69 

72 

70 

68 

66 

68 

66 

66 

64 

6  3 

67 

68 

71 

68 

70 

69 

68 

69 

69 

66 

69 

70 

67 

68 

70 

67 

8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

93 

92 

87 

8  7 

77 

86 

89 

8  7 

89 

91 

91 

9  1 

91 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

92 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

90 

93 

93 

90 

4 

MIN 

71 

71 

7  3 

70 

69 

70 

72 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

6  9 

70 

7  I 

73 

71 

7  1 

75 

72 

7  2 

70 

68 

71 

71 

7 1 

70 

73 

70 

7 

NAPLES   CAR  I B  GARDENS 

MAX 

90 

87 

82 

87 

85 

87 

87 

87 

9  0 

90 

90 

93 

94 

92 

90 

90 

92 

92 

91 

96 

96 

90 

93 

88 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

90 

1 

MIN 

66 

71 

73 

70 

71 

70 

75 

72 

72 

6  9 

70 

71 

70 

69 

68 

71 

71 

73 

72 

74 

72 

71 

70 

69 

69 

73 

71 

70 

71 

74 

70 

9 

PUNTA  GORDA 

MAX 

92 

93 

89 

91 

87 

81 

87 

68 

90 

93 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

96 

96 

95 

97 

96 

95 

93 

93 

94 

91 

94 

96 

93 

92 

5 

MIN 

69 

73 

7  3 

70 

70 

70 

7  1 

70 

7  i 

70 

72 

72 

7  i 

70 

7  1 

70 

76 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

91 

86 

86 

B4 

80 

91 

89 

9  0 

95 

92 

91 

89 

89 

92 

9  2 

93 

92 

92 

96 

95 

93 

90 

91 

85 

90 

88 

91 

92 

92 

92 

90 

3 

MIN 

6  8 

70 

7  3 

76 

72 

70 

7  3 

7  5 

73 

7  i 

71 

71 

75 

LOWER  EAST  COAST  06 

FCRT  LAuDEROALE 

MAX 

90 

90 

8  9 

85 

86 

8  3 

86 

88 

85 

91 

69 

90 

67 

87 

89 

90 

92 

92 

91 

90 

92 

68 

90 

90 

85 

91 

86 

88 

92 

91 

88 

8 

MIN 

72 

72 

7  [ 

72 

73 

72 

73 

74 

7  2 

72 

74 

72 

74 

70 

72 

73 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 

90 

88 

84 

86 

82 

83 

es 

83 

89 

88 

89 

88 

86 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

88 

93 

92 

91 

85 

90 

66 

88 

91 

92 

92 

88 

6 

M  I  N 

74 

74 

7* 

74 

72 

72 

73 

73 

7  2 

74 

71 

74 

72 

76 

2 

FT  LAUOERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

89 

o  g 

86 

85 

88 

86 

87 

85 

91 

89 

88 

88 

86 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

89 

89 

83 

65 

88 

90 

90 

91 

88 

3 

M  [  N 

70 

69 

72 

72 

73 

7  1 

7  3 

75 

70 

72 

6  9 

69 

6  9 

7  I 

7 1 

7 1 

71 

72 

7  i 

HIALEAH 

MAX 

89 

89 

8  J 

85 

«> 

84 

86 

87 

89 

93 

96 

88 

89 

94 

94 

89 

97 

97 

98 

96 

96 

96 

93 

89 

83 

88 

94 

96 

97 

95 

91 

4 

M  I  N 

71 

72 

74 

73 

72 

56 

72 

73 

7  1 

70 

6  9 

72 

7  6 

7  3 

72 

71 

73 

72 

72 

HCME5TEAD  EXP  STA 

MAX 

9  1 

86 

at, 

82 

84 

89 

85 

67 

9  1 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

88 

86 

87 

88 

67 

89 

90 

90 

91 

88 

3 

MIN 

67 

69 

T  2 

71 

70 

7" 

71 

70 

68 

6  7 

6  7 

66 

70 

6  8 

7 1 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

3 

LCXAHATCHEE 

MAX 

96 

86 

89 

84 

85 

90 

85 

89 

93 

91 

92 

92 

92 

92 

9  4 

97 

96 

97 

95 

93 

92 

93 

89 

84 

89 

89 

93 

94 

99 

91 

91 

3 

MIN 

65 

69 

71 

76 

74 

76 

73 

70 

6  9 

69 

66 

68 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

68 

68 

71 

66 

61 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

69 

68 

7 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

86 

32 

84 

83 

83 

86 

87 

86 

87 

86 

85 

85 

85 

85 

86 

87 

es 

87 

87 

89 

87 

86 

86 

83 

85 

85 

87 

87 

87 

87 

85 

8 

MIN 

79 

73 

74 

75 

70 

76 

72 

72 

72 

72 

68 

74 

78 

77 

'5 

75 

76 

77 

79 

76 

79 

74 

74 

78 

75 

77 

81 

76 

81 

80 

75 

S 

MIAMI  REACH 

MAX 

86 

86 

83 

82 

82 

8  3 

86 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

86 

85 

86 

87 

86 

86 

85 

81 

84 

64 

84 

85 

86 

85 

84 

6 

MIN 

77 

77 

" 

76 

72 

73 

75 

75 

76 

7* 

74 

77 

6  1 

81 

80 

80 

80 

81 

81 

79 

77 

74 

73 

74 

77 

75 

80 

61 

81 

81 

77 

2 

MIAMI    «R  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

8  3 

S3 

80 

86 

86 

86 

89 

87 

6  7 

87 

87 

87 

86 

89 

90 

89 

91 

91 

89 

87 

88 

83 

85 

86 

88 

87 

88 

89 

87 

0 

MIN 

73 

74 

75 

73 

7  3 

74 

73 

73 

70 

71 

75 

79 

75 

77 

76 

77 

78 

79 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

76 

75 

77 

76 

80 

75, 

3 

S*«  Ro1«t»dc«  NotM  Following  Station  Indax 

-   70  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  196* 


Station 

Day  01  Month 

• 

a 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30  J  31 

• 

MIAMI   12  SSW 

MAX 
MIN 

86 
70 

87 
72 

86 
7* 

84 
73 

83 
72 

13 
71 

88 
73 

87 
73 

87 
71 

89 
69 

87 
68 

87 
70 

87 
79 

87 
73 

87 
75 

87 
72 

88 
73 

88 
73 

88 
80 

88 
71 

90 

78 

88 

77 

88 
76 

87 
72 

63 

70 

87 
7* 

86 

71 

88 
79 

88 
75 

68 

SO 

66.9 
73,4 

PCMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 

72 

84 
73 

84 
72 

85 
72 

86 
72 

87 
71 

86 

»9 

'9 
70 

89 

72 

87 

70 

88 

71 

67 
74 

88 

70 

88 

72 

90 
73 

90 
73 

90 
75 

90 
74 

92 
73 

91 

72 

91 
76 

86 

7fc 

86 
73 

86 

71 

66 

73 

89 

7* 

90 
73 

89 

79 

90 
76 

68.0 
72.5 

rcyal  palm  ranger  sta 

MAX 
MIN 

91 
67 

87 
69 

82 
72 

82 
71 

86 
72 

89 

71 

88 

73 

91 

r« 

92 
72 

90 
68 

89 
69 

89 
69 

88 

71 

89 

68 

92 
69 

90 
71 

91 
73 

9  1 
73 

91 

72 

93 
71 

91 
71 

89 

70 

8  7 

70 

87 

7  0 

88 
69 

68 

71 

90 
70 

90 
72 

91 

71 

91 

72 

69.1 

70,7 

SOUTH  MIAMI   5  w 

MAX 
MIN 

94 
68 

88 

70 

8". 
73 

84 

72 

81 
71 

87 

70 

87 
73 

87 
71 

90 

69 

89 
68 

89 
66 

87 
6B 

67 
73 

"8 
67 

88 

70 

89 

71 

90 
72 

90 
72 

91 
72 

93 

70 

89 

73 

89 

73 

68 

71 

86 

70 

86 

70 

86 
7  1 

69 

70 

89 

73 

89 
74 

69 

74 

86,1 
70,6 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

90 
73 

B  B 
70 

91 
74 

84 
71 

84 
71 

87 
69 

91 
69 

91 
68 

91 

7  | 

89 

70 

87 

6  6 

87 

87 

71 

B9 

89 

93 

93 

91 

9* 

71 

92 
71 

89 

7  0 

91 
71 

89 

72 

85 

70 

8- 

70 

88 

72 

88 

70 

88 

69 

9  0 

n 

90 
72 

69.0 

70,7 

N   PALM   BCH   RADIO  WJNO 

MAX 

90 
73 

87 

7  1 

85 
70 

81 
72 

81 
73 

86 
73 

B6 
72 

86 
71 

89 
72 

91 
72 

88 

71 

»9 
74 

89 
72 

88 

78 

89 
72 

91 
75 

91 

76 

91 
78 

91 
'4 

89 
7» 

90 
62 

90 
74 

77 

66 

'1 

86 
71 

87 
72 

7. 

93 

88 
74 

89 

76 

66.1 
TJ.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
70 

86 
74 

85 

72 

80 
72 

86 
73 

86 
71 

85 

73 

86 

71 

90 
70 

91 
71 

90 

61 

90 
69 

90 
71 

89 

71 

90 

71 

92 
72 

91 
73 

92 
7* 

92 
74 

91 
73 

90 
'8 

90 
73 

89 
7. 

82 
71 

86 
71 

88 

72 

88 

75 

89 
74 

89 
7» 

69 

75 

68.4 

72.* 

KEYS  07 

DRY  TCRTUGAS 

MAX 
MIN 

90 
79 

89 
76 

89 
76 

90 
77 

90 
77 

89 
77 

89 
77 

89 

ri 

88 
80 

88 
79 

87 
73 

87 
79 

89 
78 

87 

77 

88 

80 

89 
80 

88 
77 

88 
81 

88 
82 

89 
79 

8  9 

71 

89 
76 

88 
7* 

87 
79 

88 
78 

88 

60 

87 
78 

89 
79 

88 
8  1 

89 
80 

68,4 

77.9 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
79 

86 
78 

81 
74 

85 

72 

86 
72 

87 
75 

88 
78 

91 
78 

89 

BO 

90 
71 

89 
77 

"8 
78 

89 
80 

»B 
81 

89 
80 

89 
81 

89 
8  1 

89 
81 

90 
»  1 

90 
73 

1) 

75 

88 
77 

88 
'8 

66 
78 

90 
79 

88 

75 

87 
78 

89 
81 

90 
6  1 

69 
81 

86,2 
77,6 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

89 
79 

89 
78 

88 
75 

82 
74 

88 
76 

98 
73 

88 
78 

87 
78 

89 
80 

90 
79 

91 
74 

89 
78 

89 
78 

90 
80 

89 
79 

91 
80 

90 

ec 

91 
61 

91 
81 

91 
T9 

91 
75 

91 
76 

90 
79 

80 
78 

89 
78 

90 
75 

90 
79 

89 
80 

90 
61 

92 
81 

89.4 
78.1 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

89 
77 

87 
76 

6 1 
73 

80 
71 

BB 
73 

88 

72 

89 
75 

90 
77 

89 
78 

90 
73 

89 
73 

89 

74 

88 
'9 

89 
79 

90 
77 

90 
78 

90 
79 

90 
60 

91 
80 

89 
75 

91 
78 

89 
76 

87 
75 

88 

77 

90 
76 

66 
74 

86 

76 

89 
79 

90 
79 

90 
79 

66.5 
76.3 

TAvERN I ER 

MAX 
MIN 

87 
78 

86 
73 

84 
72 

80 
72 

86 
71 

86 
72 

88 

72 

89 
76 

It 

76 

89 

70 

89 

7  I 

89 
70 

8  7 
76 

87 
79 

88 
79 

88 
80 

85 

80 

88 

80 

88 

80 

9  0 
77 

88 
79 

88 

74 

86 

7<. 

86 

86 
73 

65 

71 

87 

79 

88 

79 

89 

79 

88 

81 

87.1 
75,7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

c 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

■  S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
MIN 

98 
78 

104 
76 

108 
76 

106 
78 

108 
78 

98 
78 

96 
76 

100 
76 

103 
78 

102 
80 

104 
82 

105 
84 

106 
82 

105 
83 

107 
83 

108 
83 

108 
82 

108 
82 

100 
79 

102 
80 

100 
76 

101 
78 

103 
B0 

102 
81 

101 
82 

97 
82 

93 
78 

100 
78 

98 
78 

98 
79 

102.3 
79.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
82 

93 
80 

95 
80 

94 
62 

94 
82 

88 
79 

89 
78 

93 
78 

95 
80 

94 
82 

96 
84 

97 
86 

97 
85 

97 
85 

99 
86 

98 
86 

97 
85 

98 
86 

93 
82 

96 
82 

93 
80 

95 
80 

96 
82 

96 
83 

94 
84 

92 
84 

88 
80 

92 
80 

91 
80 

91 
80 

94.0 
82.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
64 

89 
84 

91 
82 

90 
84 

90 
84 

87 
81 

87 

80 

90 
80 

92 
82 

92 
64 

94 
86 

94 
87 

94 
67 

94 
88 

95 
88 

95 
88 

94 
87 

94 
88 

91 
84 

92 
84 

91 
82 

91 
82 

■2 
84 

93 
85 

92 
86 

90 
85 

88 
82 

89 
82 

88 
82 

88 
82 

91.2 
84.1 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  2 4 -HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND,     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION! 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  di 

y»  with 

precipi 

tabon 

• 

s 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

It 00  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

liOO  PM 
EST 

7iOO  PM 

EST 

Trace 

60-10 

10-49 

8 

1  OO-l  99 

A 

c  3 

Total 

111 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

APALACHICOLA  WB  CITY 

5.8 

1 

3 

5 

2 

0 

0 

11 

74 

4.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

09 

7 

7.5 

28++ 

14 

27 

85 

84 

58 

70 

3 

1 

0 

3 

2 

0 

9 

5  J 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.6 

23++ 

19 

27+ 

87 

84 

52 

71 

5 

6 

6 

1 

2 

0 

20 

5.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

27 

6 

8.6 

48 

NE 

6 

85 

88 

51 

68 

2 

4 

2 

2 

0 

1 

11 

72 

4.9 

KEY  WEST  WB  A  I RPORT 

11 

19 

10.8 

40 

NW 

5 

79 

76 

68 

72 

2 

7 

5 

1 

2 

0 

17 

76 

6.0 

LAKELAND  WB  CITY 

5.9 

7 

3 

3 

2 

3 

0 

18 

65 

5.7 

MIAMI  BEACH 

12.9 

0 

2 

7 

2 

0 

1 

12 

600 

5.9* 

MIAMI   WB  AIRPORT 

11 

11 

6.4 

23++ 

26 

10+ 

65 

86 

68 

75 

4 

2 

2 

2 

2 

19 

7.0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

18 

7 

7.2 

46++ 

02 

10 

90 

88 

52 

68 

6 

1 

6 

3 

0 

1 

17 

5.7 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

20 

6.1 

28 

NE 

21 

2 

3 

9 

1 

2 

0 

11 

70 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

20 

6 

6.9 

25++ 

35 

21 

89 

92 

52 

66 

4 

3 

1 

2 

1 

14 

5.6 

TAMPA   WB  AIRPORT 

12 

6 

8.9 

67++ 

31 

25 

86 

87 

56 

69 

6 

1 

4 

2 

3 

0 

16 

81 

5.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

12 

7 

7.1 

23++ 

09 

26+ 

89 

87 

68 

78 

• 

2 

0 

3 

3 

2 

15 

6.2 

So*  R.l.ws.nc.  NolM  Following  Sutton  lad** 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

2 
a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

a 

1 
6 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

- 

G 

I 

1 

o 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

it 

o  i 
5  < 

E  1 
SJ 

°! 
si 

=  5 

JANUARY  1964 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

57,1 

43.9 

50.5 

69 

20+ 

24 

14 

440 

0 

0 

<+ 

0 

8.25 

5.11 

1.60 

16 

T 

o 

1  2 

3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

64.1 

40.4 

52.3 

-  3.2 

77 

24 

17 

15 

397 

0 

0 

9 

0 

7.22 

4.39 

1.87 

12 

.0 

0 

9 

4 

3 

FEBRUARY  196* 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

58.2 

43.8 

51.0 

-  5.8 

65 

6+ 

35 

23+ 

401 

0 

0 

0 

0 

6.47 

2.56 

2.85 

27 

.0 

0 

9 

2 

2 

KISSIMMEE  2 

80.  1 

35.2 

57.7 

-  9 

92 

24 

24 

1 1 

4 

0 

1  5 

0 

3.64 

1.20 

1.17 

18 

•  0 

o 

9 

2 

1 

PENSACOLA  WB  AP 

57.0 

39.0 

48.0 

-  8.1 

68 

1  3 

27 

23 

487 

0 

0 

6 

0 

6.78 

2.53 

1  •  78 

27 

.0 

0 

9 

6 

2 

MARCH  196* 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

65.9 

53.7 

59.8 

-  1.2 

76 

20 

41 

31 

162 

0 

0 

0 

0 

3.45 

-  1.07 

1.79 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

LAKE  CITY  2  E 

76.0 

51  .4 

63.7 

1.2 

85 

15  + 

30 

31 

95 

0 

0 

1 

0 

1  .88 

-  2.12 

.80 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

PENSACOLA  WB  AP 

67.9 

48.7 

58.3 

-  2.7 

77 

18  + 

36 

22 

203 

0 

0 

0 

0 

4.68 

-  1.36 

1.80 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

PUNT A  GOROA 

61.2 

59.9 

70.6 

1.5 

87 

15  + 

45 

31  + 

17 

0 

0 

0 

0 

.57 

-  2.27 

.18 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

APRIL  1964 

MIAMI   12  SSW 

82.4 

70.6 

76.5 

2.3 

87 

29 

48 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

4.03 

.28 

1.50 

30 

.0 

0 

6 

2 

2 

PENSACOLA  WB  AP 

75.2 

60.3 

67.8 

-  0.1 

83 

29  + 

43 

10 

30 

0 

0 

0 

0 

15.52 

10.27 

5.86 

26 

.0 

0 

7 

6 

6 

TITUSVILLE  2  W 

85.6 

61.2 

73.4 

2.4 

95 

23 

43 

1 

11 

5 

0 

0 

0 

1.73 

-  1.69 

1  .60 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

MAY  1964 

DE  FUN1AK  SPRINGS 

86.8 

58.7 

72.8 

-  3.0 

96 

27+ 

46 

15 

2 

10 

0 

0 

0 

2.30 

-  2.63 

1.62 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Station 

2 
O 

Day  of  Month 

H 

1   |  2  |  3 

4  } 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  | 

14  15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  24 

25  1 

26 

27 

28 

29  30 

31 

BLOUNT  ST0WN  2  SE 

5*06 

.97 

2.97 

.81 

•  33 

JANUARY  1)6'. 

APALACMICOLA   -  ■  ■  CITY  R 
GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

8.25 
7.22 

.02 

.09 

•  04 

•  06 

•  59 

.69 

•  46 

1.41 

.40 

.06 

•  23 
.31 

. .  ■ 

1.87 

T 

1.60 

.30 
1.58 

T 

•23 
•  18 

.41 

.0*  T 

•  07 
.27 

.33 

.60 

.32 
•  03 

FEBRUARY  196* 

APAL ACH | COLA  WB  CITY  R 
K I SS 1MMEE  2 
PENSACOLA  WB  AP 

6.47 
6.78 

T  .14 
•  20 

T 

.*0 

T 

.58 
.79 

.20 

.*0 

.0* 

.0* 
.25 
.02 

.06  .39 
,*0 

.85 

T 

.30 
.73 

L.51 
1*17 
1.12 

T 

.07 
.16 

.14 
.22 
.02 

T 

.19 

.33 
.69 

.02 

2.63 
1.7. 

T 

•  22 
.  . 

MARCH  196* 

APALACMICOLA  W8  CITY  R 
LAKE  CITY  2  E 
PENSACOLA  MB  AP 
PUNTA  gorda 

3.45 
1  .88 
4.68 
.57 

T 

•  02 
1.80  .05 

.12 

T 

T 

•  03 

.07 
.08 

.0* 

■  73 
.1* 
T  .0* 

.1* 

•  12 

1.79 
1*39 

... 

•  13 

•  21 

T 

.02 
.97 

.33 

.10 

•  05 
.09 

•  01 
.  * 

.02 
.09 

APRIL  196* 

MIAMI    12  SSW 
PENSACOLA  WB  A P 
TITUSVILLE  2  W 

*.03 

i  5.5: 

1.73 

.0* 

.07 

•  21 

.36 

•  01 

•20 

2.35 

1.93  .01 

.09 

.11 

T 

.45 

l.U 

.02 
3.»6 

1.63 
.13 

1.60 

1.29  1.30 
T 

MAY  196* 

DE  FUN  I AH  SPRINGS 

2.30 

.53  1.62 

.05 

DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Monlh 


otduon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

DECEMBER  1963 

8LOUNTSTOWN   2  SE 

MIN 

JANUARY  1964 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

50 
37 

54 
32 

60 
41 

60 
44 

57 
52 

61 
51 

69 
57 

63 
57 

65 

52 

52 
39 

51 
42 

66 
45 

45 

28 

42 

.4 

44 
26 

5. 

40 

58 
46 

54 

6: 

69 

4  c 

55 
43 

•  e 

58 

53 

i 

55 

63 
48 

56 
45 

55 
47 

63 
44 

56 

35 

56 

41 

50 

57.1 
43.9 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

51 
40 

58 
26 

67 
25 

69 

30 

70 
50 

75 
43 

73 

70 
61 

63 

67 
41 

54 
35 

67 
49 

64 

35 

4  ) 

2C 

53 
17 

60 

30 

59 
52 

56 
46 

6  9 
34 

64 

-  3 

73 
38 

68 

5C 

77 
59 

73 
54 

59 

3  - 

6  0 
J  3 

64 
42 

63 
30 

67 
43 

64.1 
40.4 

FEBRUARY  1964 

APAL ACH I  COLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
48 

59 
46 

54 
48 

56 

50 

62 
53 

65 

53 

62 

46 

35 

61 

38 

61 
41 

59 
41 

51 

35 

63 
41 

6. 

49 

63 
53 

61 
47 

60 
42 

63 
53 

59 
45 

56 

3  7 

54 

•  39 

50 
18 

52 
35 

63 

36 

64 

42 

55 
51 

56 

43 

58.2 
43. S 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

81 
45 

91 

32 

71 
32 

72 
27 

82 

27 

a  3 

29 

85 
31 

75 

31 

80 

28 

76 
31 

71 
24 

SO 

" 

82 

6 

71 
34 

74 
28 

82 

30 

>] 
41 

77 
56 

83 
41 

"•: 

32 

'. 

2  7 

78 

32 

=  4 

36 

81 

42 

86 

47 

•• 

78 

3  2 
43 

80.1 
35.2 

PENSACOLA   WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
40 

5B 

56 
47 

55 
49 

6  i 
49 

59 
45 

57 

37 

51 

62 
37 

f  5 
36 

*3 
J. 

55 

JO 

53 

5  ! 
41 

67 
49 

'6 

38 

5t 

j  9 

63 
45 

56 
38 

55 
33 

49 

37 

47 
33 

27 

55 

52 

61 
36 

53 
50 

54 
41 

54 
32 

57.0 
39.0 

MARCH  196* 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

59 
42 

62 
55 

63 
61 

64 

f : 

65 

52 

62 
45 

65 

50 

69 

66 
60 

66 

52 

64 
49 

68 
56 

54 

t  f 
64 

74 
62 

67 

6  a 

54 

54 

68 

54 

4  8 

60 
44 

50 

'  ! 

59 

68 

62 

68 

55 

64 
47 

69 
62 

70 
57 

57 
46 

58 
41 

65.9 
53.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

72 
39 

77 
54 

79 
68 

B5 

81 

6  9 

70 
40 

80 
45 

83 

53 

b; 

61 

77 
61 

74 
4  5 

76 
51 

79 
46 

84 

57 

B5 
62 

72 
51 

77 
54 

77 
48 

76 
44 

57 

74 

53 

66 

37 

74 
44 

72 
" 

SI 
58 

78 
58 

72 

4  6 

70 

73 
53 

66 

45 

63 

3 

76.0 
51.4 

PENSACOLA   WB  AP 

MAX 
MIN 

61 

52 

67 
54 

69 
58 

68 

59 

62 
40 

62 

38 

65 
47 

69 

58 

74 
56 

66 

43 

64 
45 

77 
48 

70 
49 

71 
62 

73 
5C 

46 

77 
43 

77 
49 

64 
55 

55 

64 

42 

63 
36 

65 
44 

66 

5  5 

73 
62 

43 

65 
39 

74 

55 

71 

5; 

57 
38 

63 
37 

67.9 
48.7 

PUNTA  GORDA 

MAX 

m  :  n 

72 
45 

75 
61 

85 
62 

85 
68 

86 
68 

80 

55 

30 
55 

5^ 

59 

85 

6  5 

5 ; 

61 

84 

61 

83 
62 

94 

64 

e7 
67 

64 
68 

86 
64 

'1 

57 

90 
57 

85 

!  ! 

80 

67 

80 

51 

70 
51 

7, 

51 

a  1 

60 

83 

60 

S3 
66 

80 
64 

78 

78 

57 

71 
45 

81.2 
59.9 

APRIL  1964 

MIAMI    12  SSW 

MAX 
MIN 

74 
48 

75 
54 

77 

65 

80 

72 

83 
73 

83 

74 

83 
74 

83 
74 

86 
64 

85 

67 

85 
69 

81 
72 

83 
74 

83 
74 

S3 
74 

83 
69 

83 

70 

80 
71 

71 

81 

72 

81 
73 

82 

73 

75 

9  3 
7„ 

it 
73 

85 

71 

85 

77 

85 

77 

87 
70 

85 

72 

82.4 

70.6 

PENSACOLA  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

52 

74 
59 

68 

6  3 

75 
59 

72 
65 

7! 

66 

74 

f  9 

74 

52 

65 
45 

73 
43 

73 

68 

65 

73 
61 

67 
•  1 

79 
57 

n 

50 

74 
5< 

75 
59 

78 

58 

90 
63 

79 
61 

78 

70 

78 

70 

82 

7C 

83 

65 

73 
63 

8  J 

67 

77 
70 

S3 

78 

75.2 
60.3 

TITUSVILLE    2  W 

MAX 
MIN 

73 
43 

79 
46 

83 
59 

82 
64 

86 
64 

85 

66 

89 

68 

89 

67 

85 

59 

75 

5  1 
64 

84 

60 

87 

56 

8  ! 

6  5 

79 

62 

84 
54 

85 
65 

84 
61 

87 

5* 

87 
58 

88 

57 

88 

62 

95 
63 

91 
68 

93 
67 

87 

•  6 

90 
72 

82 
64 

63 

92 
67 

85.6 
61.2 

MAY  1964 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 
59 

86 
65 

8? 
56 

79 
54 

81 

50 

85 
52 

86 

55 

3  ! 
61 

87 

62 

87 
61 

87 

57 

-5 

64 

83 
61 

80 

49 

■0 

46 

50 

St 

47 

93 

64 

93 
56 

94 

59 

95 
6  6 

91 
67 

91 
62 

86 

65 

92 
65 

96 
68 

96 

66 

95 
71 

4  6 
67 

82 
49 

85 

55 

86.8 
58.7 

Sn  ralaranc*  not**  lollo «.r.-j  Sudor,  tod*! 
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STATION  INDEX 


STATION 

o* 

z 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDotn V  LH 

TTMP 

PRECIP 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

007C 

0 

LAKE 

ei  59 

'! 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APALaCHJCOLA   HB  CITY 

0211 

j 

FRANKL IN 

29  44 

Mil 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

27  14 

81  52 

7( 

*p 

6P 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

B A 6 SON  PARK 

0  j  9  J 

0< 

BARTOW 

BASI NGER 

OKEECHOBEE 

U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

■ 

HILLSBOROUGH 

7* 

U.S.  GEOL .  SURVEY 

'■ 

HERNANDO 

W 1 LBUR  D.  GOOD 

BELLE   GLADE  EXP  STA 

09 

PALM  BEACH 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

■  /■  ,  t. 

0 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RES 

)3 

HENDRY 

! 

26  19 

SI  00 

1" 

5P 

5P 

OPEN  WALLACE  OISHER 

\ ! ! ) 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

65 

6P 

FLOOD  CONTROL  DIST, 

-■1 

MRS   MAR  AL  1  ND   L  THOMPSON! 

Olj  CALHOUN 

! 

RADIO   STATION  WKMK 

BOCA  RaTOn 

PALM  BEACH 

8RADENT0N  EKP  STATION 

MANATEE 

5P 

GULF  COAST  EXP,  STA. 

BR  I STOL 

MISS   ELMA  SHULER 

BROOK SVILLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

W -CENT HAL  FLA.EXP.STA. 

m: 

SUMTER 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

0. 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

OS 

PALH  BEACH 

■ 

26  52 

60  38 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD.  STA. 

<• 

LEE 

! 

26  32 

82  11 

2 

SP 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

01 

FRANKLIN 

MRS.  HAZEL  F.  COOK 

CARYV 1 LLE 

WASHINGTON 

EUGENE  N  LOWE 

Oi 

LEVY 

W.   E.  DELAINO 

CHIPLtY  3  t 

' 

WASHINGTON 

CLEARWATER 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

LAKE 

EO  OL 1 VEN8AUM 

05 

HENDRY 

CLEWISTON  U  S  ENG 

1*94 

HENDRY 

* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COftNXELL  *  NW 

i  B69 

04 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

4C 

BA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

02 

PUTNAM 

1 

29  25 

81  30 

58 

6P 

CRESTVIEW  RADIO  HJSB 

01 

RADIO  STATION  WJSB 

01 

DIXIE 

COUNTY  agents  office 

CROSS  CITY  2 

DIXIE 

111* 

BROWARD 

FLA.  POWER  +  LIGHT 

1 

29  13 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

i 

02 

VOLUSIA 

it 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

04 

43 

OE  FUN  I AK  SPRINGS 

01 

WALTON 

230 

LEONARD  S  2EPP 

DE  LAND  J  N 

2229 

1 

VOLUSIA 

29  04 

81  17 

5P 

it 

OE  LAND  AIR  SERVICE 

OE   SO'O  CITY  i>  sw 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

SI  26 

ec 

8/ 

CheSLEy   A*  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DOWL 1 NG  PaRk 

Oi 

SUWANNEE 

MONROE 

62  52 

E VERGL AOES 

Oi 

COLLIER 

; 

HENDRY 

C 

FELLSHERE  4  ■ 

04 

INDIAN  RIVER 

26 

FERNANDINA  BEACH 

2941. 

02 

NASSAU 

j; 

SP 

LEWIS  K.  NOLAN 

FLAMJNGO  RANGER  STa 

IO20 

! 

25  08 

80  55 

NATIONAL  PARK  SVC. 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

5P 

c 

MANATEE 

IK 

7P 

BROWARD 

DIXIE  WATER  PLANT 

* 

BROWARD 

BROWARD 

SA 

',<, 

LEE 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ST  LUCIE 

CITY  OF   FT,  PIERCE 

W JHG-T v  TRANSMITTER 

GAINESVILLE   3  WSW 

an 

I 

ALACHUA 

86 

4P 

CG 

AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA, 

GAINESVILLE  FAA  AP 

3326 

ALACHUA 

29  42 

82  16 

138, 

HID 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BAKER 

S 

30  15 

82  10 

1*1 

4P 

s 

c 

02 

LAFAYETTE 

c 

ST,   REGIS  PAPER  CO. 

ORANGE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DADE 

SAC 

,5 

ALACHUA 

HILLSBOROUGH 

11 

06 

DADE 

c 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242 

04 

POLK 

ALVIN  R.  PERKINS 

INDI ANTOwn 

4262 

MART  1 N 

27  01 
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November  1963 
November  1963 

December  1963 
December  1963 

January  1964 

February  1964 

February  1964 

February  1964 
February  1964 


Daily  Temperature  Table 
CUmatologlcal  Data  Tabic 

Dally  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 

Cllmalologtcal  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 
Dally  Temperature  Table 

CUmatologlcal  Data  Table 

Dally  Temperature  Table 
CUmatologlcal  D«U  Table 


CORRECTIONS 
Lake  Alfred  Exp  Sta 
Lake  Alfred  Exp  Sta 

Lake  Alfred  Exp  Sta 
Lake  Alfred  Exp  Sla 

Division  03 
Lisbon 

Lake  Alfred  Exp  Sta 

Lake  Alfred  Exp  Sta 

St.  Leo 
St.  Leo 


Minimum  temperaturi 


Minimum  temperature  on  26th  36.  average 


Average  precipitation  6.  34.  departure 
Precipitation  on  7th  0.  58,  total  5.  91. 


Minimum  temperature  on  2d  46.  average  r 


March 

March  1964 
April  1084 


CUmatologlcal  Data  Table 

CUmatologlcal  Data  Table 
Dally  Temperature  Table 

Dally  Precipitation  Table 
CUmatologlcal  Data  Table 

Dally  Temperature  Table 
Supplemental  Data  Table 


Ceineaville  FAA  AP 

Division  02 
Gainesville  FAA  AP 

Gainesville  FAA  AP 
Lakeland  WB  City 

Lakeland  WB  City 
Pensacola  WB  AP 


Average  maximum  temperature  7G.  2,  average  minimum  49.  6. 
average  62.  9,  degree  days  114.    Total  precipitation  2.  73.  Total 
snowfall  0. 

Average  precipitation  2.  50,  departure  +1.  52. 

Maximum  temperature  6th  71.  7th  80,  8th  84,  9th  84,  average 

2;    minimum  temperature  on  6th  43.  7th  44,  8th  54, 


Precipitation  on  6th,  7th,  8th,  and  9th  0.    Total  precipitation  2.73 

Average  minimum  temperature  S7.  5,  average  temperature  67.  5, 
departure  +1.  0. 

Minimum  temperature  28lh  61.  average  minimum  57.5, 
Prevailing  direction  18,  average  speed  9.  1.  direction  fastest  mile  4 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologist  at  Weather  Bureau  Office.  P.  O.  Box  14376,  University  Station,  Gainesville,  Florida   32603  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  arc  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes"toble 
Daily  Precipitation   table.    Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  If  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  R E VI E W ,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  order,  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  ol  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
JULY  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

?,§ 

<s 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 
0 

_ 

5 
■J 

|  Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

;  0  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

i  1 

NORTHWEST  01 

APAlACHICOLA  wB  CITY 

R 

66  2M 

74, 6M 

80. 4M 

-  l.l 

69 

15, 

71 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

10.  14 

2.21 

3.56 

17 

.0 

0 

12 

4 

3 

BLOUNTSTCwN 

89. 4M 

70.  1M 

79.  8M 

-  1.9 

94 

31. 

64 

8 

0 

2  1 

0 

0 

0 

7.41 

-  .50 

1.40 

4 

.0 

0 

11 

7 

2 

CARRABELLE   1  NNW 

87.7 

71.1 

79.4 

91 

31. 

67 

7 

0 

f. 

0 

0 

0 

12.88 

3.10 

18 

.0 

0 

L5 

9 

4 

CHIPLEY  3  E 

68.2 

15 

64 

g 

0 

13 

0 

0 

0 

11.51 

2.93 

18 

.  0 

0 

14 

CRESTVIEw  RADIO  WJSB 

89.7 

7U0 

80.4 

94 

31. 

69 

22. 

0 

20 

0 

0 

0 

11.  12 

2.75 

21 

.0 

0 

16 

8 

6 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

8  8  8 

67,6 

78.2 

-  3.6 

96 

10* 

58 

6 

0 

9 

0 

0 

0 

7,87 

-  1.52 

2.30 

21 

.0 

0 

18 

4 

2 

FOUNTAIN   3  SSE 

90.  3M 

96 

8 

60 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

10,69 

2,20 

1 9 

.  0 

0 

13 

4 

MAR  I  ANNA    I ND  SCHOOL 

88.4 

7o!o 

79^ 

-  1.8 

93 

31 

64 

8 

0 

1  3 

0 

0 

0 

10.76 

3.09 

3,74 

18 

.0 

0 

12 

5 

3 

MILTON  EXP  STATION 

89.6 

69.5 

79.6 

94 

31. 

64 

8 

0 

1ft 

0 

0 

0 

...43 

.91 

12 

.0 

0 

10 

4 

0 

MONT ICELLO   3  w 

88.5 

70.4 

79.5 

-  1.3 

98 

27 

62 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

17.58 

10.49 

4.85 

18 

.0 

0 

15 

10 

6 

NlCEvlLLE 

88. 7M 

70.0M 

79. 4M 

93 

1  1 

61 

8 

0 

0 

0 

0 

9,44 

.63 

2.52 

12 

.0 

0 

14 

7 

2 

PANAMA  CITY  2 

89.7 

7  2  5 

81  1 

_     b  9 

95 

5 

67 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

8,71 

.50 

2.27 

1 1 

.  0 

0 

1  2 

3 

PENSACOLA  wB  ap 

88.3 

72!4 

6o|4 

-  1.3 

93 

6 

69 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

10.53 

2.51 

1.77 

11 

.0 

0 

16 

9 

3 

fJUINCY  EXP  STATION 

87  7 

70,1 

78.9 

-  1,5 

93 

31 

64 

7 

0 

8 

0 

0 

0 

10.87 

3.97 

2.00 

16 

.0 

0 

16 

10 

3 

SAINT  MARKS  6  SE 

89.0 

71.3 

80.2 

94 

9 

66 

7 

0 

1  <• 

0 

0 

0 

12.15 

6.15 

18 

.0 

0 

12 

6 

3 

SANBORN  TOWER 

89.3 

69,5 

79.4 

96 

31 

64 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

14.03 

6,68 

18 

.0 

0 

12 

5 

3 

TALLAHASSEE   WB  AP 

88.8 

72,2 

80  5 

_     ,  S 

93 

3U 

67 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

20,  12 

12,07 

8,21 

18 

.  0 

0 

17 

5 

WEWAHI TCHKA 

90. 4M 

71.0M 

60. 7M 

96 

31 

67 

8. 

0 

0 

0 

0 

6,91 

2.00 

18 

.0 

0 

15 

4 

1 

WOODRUFF  DAM 

90.0 

72,0 

81.0 

95 

30 

66 

7 

0 

2  1 

0 

0 

0 

6.47 

1.53 

22 

.0 

0 

13 

3 

2 

CIVISION 

79.8 

-  1,3 

10.72 

3.09 

.0 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

86.8 

75.0 

60.9 

-  1.6 

94 

15 

70 

8. 

0 

5 

0 

0 

0 

12.68 

4,60 

2.70 

26 

.0 

0 

14 

7 

4 

CROSS  CITY  2 

87.1 

71.0 

79.1 

96 

31 

63 

8 

0 

6 

0 

0 

0 

19.15 

2.56 

24 

.0 

0 

16 

11 

9 

FEDERAL  POINT 

89.7 

71.1 

80.4 

95 

30. 

67 

8 

0 

1  8 

0 

0 

0 

7.26 

-  .28 

1.77 

26 

.0 

0 

11 

5 

2 

FERNAND I NA  BEACH 

87.5 

72,5 

60.0 

-  2.0 

95 

10 

70 

29. 

0 

9 

0 

0 

0 

10.93 

4.76 

2.05 

17 

.0 

0 

14 

8 

3 

GAINESVILLE   3  WSW 

89.7 

80.0 

l.l 

30. 

63 

g 

Q 

18 

0 

0 

0 

10  59 

3.10 

1.94 

1 2 

.0 

0 

14 

7 

GAINESVILLE  FAA  AP 

8  9.0 

71.1 

80.1 

95 

30 

62 

8 

c 

1  ' 

0 

0 

0 

8.95 

1.71 

12 

.0 

0 

13 

2 

90.1 

68,5 

79  3 

_  2.5 

9  5 

31. 

60 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

15,72 

7.07 

4  ,  7C 

3  1 

.  0 

0 

15 

I 

HIGH  SPRINGS 

87. 5M 

71, OM 

79I3M 

93 

29 

65 

9 

0 

0 

0 

0 

9,14 

1.60 

26 

.0 

0 

14 

6 

4 

J«  t  K  bU'v  V  1  L  L  t    WD  **H 

89,5 

7  3  2 

81  4 

-  1.2 

31. 

66 

g 

c 

18 

c 

0 

0 

6,12 

_  1.55 

1.47 

26 

.  0 

0 

;  13 

JACKSONVILLE  BEACH 

86.9 

72^0 

79^5 

94 

9 

69 

26. 

0 

7 

0 

0 

0 

8.23 

2.02 

17 

.0 

0 

14 

6 

3 

JASPER  3  SE 

90.4 

70,0 

80.2 

98 

3  1 

62 

29 

0 

0 

0 

0 

7.61 

1  .40 

18 

.0 

0 

Is 

7 

2 

LAKE  CITY   2  E 

89.5 

70,7 

80.1 

-  1.0 

96 

31 

64 

8 

0 

1  7 

0 

0 

0 

11.25 

3.68 

1.39 

18 

.0 

0 

11 

4 

LIVF  OAK   2  ESE 

88.3 

70.6 

79.5 

95 

31 

64 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

15.55 

3.53 

4 

.0 

0 

I  16 

8 

6 

MAD  I  SON 

89.4 

70,7 

80.1 

-  1.3 

94 

31, 

64 

7 

0 

1  9 

0 

0 

0 

12,46 

5.14 

2.20 

4 

.0 

° 

14 

9 

5 

MAYC   5  NW 

87.9 

71.1 

79.5 

95 

31 

68 

30. 

c 

10 

0 

0 

0 

11.82 

1.32 

26 

.0 

0 

14 

11 

6 

"ELROSE 

90.2 

70.8 

80.5 

97 

30 

67 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

12,01 

2.70 

26 

.0 

0 

!  15 

8 

4 

PALATKA 

89.4 

72.7 

61.1 

-  1,4 

95 

14 

68 

26. 

0 

17 

0 

0 

0 

7.98 

.44 

2.16 

26 

.0 

0 

10 

5 

2 

PERRY 

89.2 

70.8 

60.0 

95 

31 

64 

6 

0 

14 

0 

0 

0 

11. uo 

3.08 

18 

.0 

0 

4 

3 

SAINT  ALGUSTINE 

M 

71.3 

M 

67 

8 

0 

0 

6.U6 

-  .15 

1.15 

26 

.0 

0 

11 

6 

2 

STARKE 

89.6 

69,8 

79.7 

95 

20 

60 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

6,06 

1.60 

17 

.0 

0 

u 

5 

1 

STE I NHATCHEE  MCCAIN  TR 

91.0 

70.0 

80.5 

96 

5 

61 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

6.82 

2.06 

17 

.0 

0 

5 

5 

USHER  TOwER 

8  8,2 

69,6 

79.0 

95 

8 

0 

is 

0 

0 

0 

19.40 

3.90 

13 

,0 

0! 

IB 

10 

' 

DIVISION 

80.0 

-  1.4 

10.76 

3.14 

.0 

1 

1 

ALEXANDER  SPRINGS 

91.4 

69.9 

80.7 

98 

14 

66 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

6.U6 

1.56 

1 

.0 

°l 

10 

4 

2 

RAYPORT 

90.0M 

4 

68 

r 

20 

0 

0 

6 

0 

13 

U 

5 

BROCKSVILLE  CHIN  HILL 

89.2 

7l|o 

80]  1 

-  ,9 

96 

11 

64 

19 

0 

2  0 

0 

§ 

16*  33 

6.84 

3.93 

26 

.0 

0 

15 

B 

RUSHNELL  2  E 

89,  7 

70,3 

80  0 

30. 

65 

n 

20 

0 

0 

0 

1.82 

0 

1  1 

7 

! 

CLERMONT  *  S 

90.3 

71,9 

8U1 

-  1.0 

96 

14 

66 

8 

0 

1« 

0 

0 

0 

8.36 

-  .43 

1.53 

21 

.0 

0 

1!. 

7 

2 

DAYTONA  BEACH 

88.7 

73.2 

81.0 

95 

1  3 

7C 

29. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

7.19 

2.05 

2 

.0 

0 

8 

6 

3 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

88.8 

73.2 

81.0 

,9 

95 

13 

69 

6 

0 

1  ) 

c 

0 

7.67 

.93 

3.32 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

OF  I  AND  3  N 

90.8 

71.3 

81.1 

-  .6 

95 

31. 

66 

8 

0 

2<- 

0 

0 

0 

7.91 

.47 

1.21 

31 

.0 

0 

15 

B 

3 

INVERNESS 

69.4 

72.3 

80.9 

.      ,  7 

94 

16 

0 

l  7 

c 

14.71 

4,96 

3.28 

26 

.0 

0 

16 

10 

3 

LAKE  HIAWASSEE 

91.3 

70.7 

81.0 

97 

31. 

67 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

4,U8 

1  .09 

27 

.0 

0 

9 

3  t 

LISBON 

89.7 

71.9 

80.8 

95 

15. 

66 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

7.60 

1.59 

26 

.0 

0 

12 

7 

3 

OCALA 

90  2 

71.5 

80.9 

95 

6. 

0 

22 

0 

0 

0 

13.57 

3.41 

26 

.0 

0 

14 

10 

5 

OCAlA  2  NE 

89.9 

69.8 

79.9 

95 

30. 

63 

9. 

0 

2  3 

0 

0 

0 

14.42 

4.27 

27 

.0 

0 

19 

B 

4 

ORLANDO  KB  AIRPORT 

R 

90.7 

72.5 

61.6 

-  ,9 

95 

30. 

70 

23. 

0 

2  1 

0 

6.68 

»  1.32 

2.  34 

3 

.0 

0 

1  1 

5 

2 

SAINT  LEO 

90.5 

71.3 

80.9 

-  ,6 

98 

14 

67 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

9.08 

-  .09 

2.10 

26 

.0 

0 

11 

7 

4 

SANFORD  EXP  STATION 

91.1 

72.3 

81.7 

-  .2 

96 

13 

66 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

3.45 

-  5.44 

1.27 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

T  1  I  U  5V  I  L  L  t     C  W 

92  1 

70.9 

81.5 

-  ,2 

97 

31. 

67 

11. 

0 

2  b 

0 

0 

0 

7.  70 

.03 

1.31 

16 

•  0 

0 

13 

8 

1 

CIVISION 

80.9 

-      .  7 

9.29 

1.13 

.0 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

AVON  PARK 

93.2 

71.6 

62.4 

.  1 

98 

14. 

68 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

9.44 

.95 

2.09 

1 

.0 

0 

a 

7 

4 

BARTOW 

92.1 

72,6 

62.4 

,4 

96 

14 

70 

28. 

0 

24 

0 

0 

0 

7,87 

-  .94 

2.01 

1 

.0 

0 

10 

5 

3 

BRADENTON  EXP  STATION 

89.3 

70.7 

60.0 

-  1.0 

94 

15. 

67 

10 

0 

IB 

0 

0 

0 

7.16 

-  1.87 

1.89 

19 

.0 

0 

9 

6 

2 

CLEARWATER 

89.1 

73.9 

61.5 

94 

14 

70 

9. 

0 

IB 

0 

0 

0 

9.38 

4.05 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

DEEP  PARK 

FELLSMERE  <>  w 

69.8 

73,5 

61.7 

-  ,1 

93 

9. 

69 

24 

0 

1H 

0 

0 

0 

3.83 

-  3.46 

.68 

24 

.0 

0 

10 

3 

0 

FORT  DRUM  5  NW 

91.4 

69,2 

80.3 

95 

12. 

67 

31. 

0 

0 

0 

0 

5,09 

1.25 

25 

.0 

0 

12 

4 

1 

FORT  PIERCE 

69.  3 

71,1 

80.2 

-  1.4 

96 

20 

68 

26. 

0 

14 

0 

0 

0 

7.16 

1.93 

2.61 

23 

.0 

0 

8 

6 

2 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

91.5 

70.8 

61.2 

96 

13 

69 

26. 

0 

2^ 

0 

0 

0 

7.63 

1.55 

19 

.0 

0 

12 

5 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temperature 

Precipitation 

No.  of  D.y, 

Snow.  SU.I 

No.  oi  Day. 

Station 

•  I 

■3 
.  1 

R 

Q 

Mm. 

Mln. 

>. 
a 

1 

1 

1 

j 

Si 

>  3 
<S 

* 
< 

Jz 

II 

J3 

a 

s 

O 

s 
5 

• 

Q 

: 
I 

H 

s » 

hi 

5  * 

Si 

I J 

3 
■2 

|I 

•  S 

Ok 

i 

■ 

j 

Q 

1 

if 

c 

Q 

» 

o 

6 

s 

3 
I 

K  1  SS  1 MMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  MB  CITY 

LAKE   PLACID  2  SW 

MELBOURNE 

R 

90.5 
90.5 
89.3 
93.1 
91.1 

69.3 
71.5 
72.8 
70.7 
72.* 

79.9 
81.0 
81.  1 
81.9 
81.8 

-  1.5 

•  .8 

•  .5 

97 
96 
95 
99 
99 

29 

1* 

28 
13 
13 

56 
67 
70 
67 
67 

7 
13. 
30. 
24. 
18 

01 
0 
0 
0 
0 

22 
22 
IV 
27 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
n 

0 
0 
0 
0 
0 

6.(19 
8. »1 
5.65 
5.57 
6.U0 

-  1.1* 

.60 

-  2.65 

.'.25 
1.66 
1.12 
l.*l 
2.01 

22 
18 
JO 
25 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

15 

12 
10 
9 

\ 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA   RIVER   ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRI5H 
PLANT  CITY 

91.3 

90.5c 

'3." 

91.8 

90.7 

71.8 
6*. 7M 
73,5 
71.7 
71.2 

81.6 
77. 6M 
81.0 
81.8 
81.0 

,2 
.0 

96 
96 
92 
98 
96 

13 
17 
15 
1* 
I* 

68 
55 

7? 

69 
67 

8 
27 
27. 

8 
10. 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
1* 
2? 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,40 
7,16 
6.14 
9.65 
8,08 

-  *.15 

-  .85 

1.09 
2.00 
1,28 
*,15 
2.17 

2 
2h 
17 

1 
26 

•  0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 

1 1 

10 
16 

\ 
2 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  W6  AIRPORT 
TARPON  SPG5  SEWAGE  PL 
VENICE 

R 

90.2 
91.0 
90,2 
89.* 
90.6c 

76.3 
72.7 
73.8 
73.8 
71.7c 

83.3 
81.9 
82.0 
81.6 
81.  2M 

.6 

,4 
•  ,* 

97 
96 
97 
9* 
96 

14 

1* 

1* 

16. 

1» 

71 
b- 

6° 
70 
60 

25 
1 
8 
8 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
23 
21 
16 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,86 
5,27 
9. '5 
9,00 
8,78 

•  1.36 

1.13 
-  .20 

2.0* 
,80 
4.04 
3.00 
1,68 

23 
29 
26 
26 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
13 

10 
8 

1* 

VERO  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA   2  N 
WINTER  HAVEN 

89.0 
92.0 
91.0 

74,0 
71,* 
71.* 

81.5 
81.7 
81.2 

9* 

97 

9* 

12 

1*. 

31. 

71 
68, 
68 

24. 

10 
10 

0 
0 
0 

12 
2* 

21 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.79 
6.201 
9.32 

1.48 
1.3S 
1.11 

7 
1 

IT 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

12 
9 

1 1 

2 

DIVISION 

81.3 

•  ,3 

7,06 

-  1.08 

.0 

Everglades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

90.2 
90.6 
88.4 
90.1 
92.2 

70.6 
72.* 
70.2 
76,5 
73,0 

80.4 
81.5 
79.3 
83.3 
82.6 

,3 

95 
9* 
96 
97 
97 

1* 

13 
12 
1* 
1* 

68 

TO 
6T 
72 
69 

9 
22. 

3 
23 
26 

0 
0 
0 

0 
0 

22 
25 
15 
18 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

5,73 
8,30 
9,02 
5.00 
5.07 

•  2.** 

l.*2 
2.26 
1.8* 
1.30 
.89 

26 
21 
26 
17 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 
13 

10 
10 

* 
6 
5 
* 
* 

3 

3 
4 

1 
0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 

R 

91.8C 

90.3 

88.2 

92.* 

91.* 

70, 8M 

73,8 

75,* 

73,* 

69.0 

81. 3C 

82.1 

81.8 

82.9 

80.2 

-  .2 
,7 

95 
94 
92 
97 
98 

13. 
20. 
1* 
1* 
5 

66 
69 
70 
71 
65 

24 

28 

17 

29. 

26 

0 

0 
0 
0 
0 

28 

2  * 
* 

2  9 
2b 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

o  o  o  o  o 

6,75 
9.70 
3.11 
2,28 
9.12 

1.22 
m  6.80 

.96 
2.83 
1.18 

.65 
1.36 

25 
28 
17 
1 7 
26 

,0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 

o 

0 

15 

1 1 

10 

1* 

6 
5 
1 
I 

9 

0 
3 
1 

o 

* 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
PUNT  A  GORPA 

93.  2C 

M 

91.8 
91.* 

72.  1M 

M 

72,* 
72, 7M 

82.7CI 
M 

82.1 
82. 1M 

1.0 

96 
95 
95 
96 

14« 
11. 
21. 
14 

69 
65 
69 
71 

21 
16 
24 
26. 

0 

0 
0 

30 

27 
28 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.64 
7,29 
4,78 
6.»4 

-  .39 
.  3.00 

1.67 

l.*l 
1.08 

* 

23 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

1* 

10 
13 

5 

* 

T 

1 

1 
I 

TAM I  AM  I    TRL   *0  MI  BEND 

92.2 

73.* 

82.8 

97 

11 

69 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

3.79 

1.13 

23 

,0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

81.8 

.1 

6.27 

-  1.91 

.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

91.* 
90.* 
90.9 

90.1 

75.3 
76,7 
73,9 
7*. 3 
71.* 

83.4 
83.6 
82.4 

M 

80.8 

1.6 
.6 

96 
92 
95 

93 

11. 
30. 
11. 

11. 

72 
71 
70 
69 
68 

24 

17 

26. 

26 

24 

0 
3 
0 

0 

29 
2* 
2b 

:i 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.76 
2,27 
3.43 
4,99 
7,09 

-  1.20 
■  1.72 

1.55 
.81 
1.05 
1.22 
2.29 

9 
6 
1 

26 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 1 

6 
8 

11 

10 

2 
I 
3 
3 
* 

1 
0 

1 

2 
3 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   wB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

R 

92.0 
88.0 
86.9 
88.7 
89.0 

69.2 
T9.2 
78.9 
76.9 
75.1 

80.6 
83.6 
82.9 
82.8 
82.1 

.6 
1.0 
,5 

96 
92 
9» 
92 
91 

3 

8 

8 
10 
14. 

64 
73 
73 
73 
71 

13. 
26. 
16. 
25 
9. 

29 
5 
2 
9 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.»4 

*.*1 
5.51 
2,46 

•  .0* 
-  1,2* 
■  *,12 

.72 

1.61 
1.13 
.73 

2t 

6 
2 «, 

7 

o  o  o  o  o 

o  o  o  o  o 

11 

7 
13 

7 

2 

2 
3 
2 

0 

2 
2 

0 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

90.8 
90.6 
89.* 
90.3 
89.5c 

75.3 
72.8 
72.* 
73.5 
75. 8C 

83.1 
81.7 
80.9 
81.9 
82. 7C 

94 
95 
93 
96 
95 

10 
12 
11. 
12 
5 

71 
7C 
7C 
7C 
71 

26 
9* 

:<•• 

5. 
25 

0 

c 

0 
0 
c 

29 
21 
15 
19 
15 

0 

0 
0 

0 

c 

0 

a 

0 
0 
0 

c 

0 

c 
c 
c 

2.20 

5.13 
6.»8 

5.01 

1.13 

l  9i 
.81 

l.*3 
1.38 

9 

I  7 

1 
17 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

: 

0 

: 

c 

0 

6 
12 
12 
12 
12 

1 
4 

5 
5 
3 

1 
3 
0 
2 
1 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

R 

89.* 

75.3 

82.4 

•  .2 

93 

11 

7C 

Z* 

0 

11 

c 

: 

c 

5.29 

-  1.37 

1.39 

2* 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

82.3 

,e 

»,6J 

-  1.97 

.0 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

90.1 
88.9 
91.3 
90.5 
88.6 

80.1 
80.2 
79.8 
77.9 
78.1 

85.1 
84.6 
85.6 
84.2 
83.* 

1.2 

92 
91 
93 
93 
9C 

22. 
1*. 
30. 
29. 
31. 

7. 
7« 
7! 
71 
7« 

14 
8. 

e 

8 
20. 

c 
c 
c 
: 
c 

2C 

; 

31 
2' 
« 

c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
0 
0 

c 

c 
c 
c 
c 

.67 
1.63 
2.27 
2,»1 

3.33 

-  2.53 
■  1.89 

.18 
.76 

i.*e 

.79 
1.67 

14 
T 
8 

! 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

: 

0 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

8*. 6 

i.i 

2.06 

-  2.*8 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
JULY  1964 


Day  of  Month 


7  | 

8 

9 

10  | 

1  1 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  1 

29 

30 

31 

2  ,59 

_ 

41 

06 

34 

1,17 

.13 

1*6 

•  1 2 

•  20 

•  0 

*" 

.09 

* 

5C 

95 

* 

J  '  'l 

1  53 

*  38 

45 

22 

2.10 

.17 

.39 

1.17 

.06 

.  u 

1.14 

.22 

.  i ! 

1.09 

*20 

.91 

U84 

.14 

.02 

.01 

.78 

•  03 

.07 

.22 

,48 

2.93 

1.70 

.01 

.33 

•  62 

.65 

.65 

•  19 

1.47 

.01 

. 

16 

- , 

I  05 

2  75 

24 

62 

In 

.11  1.05 

.08 

.  12 

* 

* 

.  26 

.25 

1  ,30 

• 1 

1  '  f  9 

08 

* '  j 

1  "  )■ 

2*20 

*6' 

02 

*26 

1  30 

*  14 

•  02 

.04 

135 

*03 

.26 

3.  74 

.99 

.35 

.96 

1.13 

I02 

.09 

1.18 

.40 

.91 

.25 

.66 

•  54 

•  14 

.09 

.02 

■  68 

•  15 

.10 

.03 

.03 

.01 

T 

.13 

1  .  3ft 

1.1  1 

.55 

4,8! 

1.10 

3.30 

.28 

.19 

.25 

.70 

.07 

•  17 

.07 

•  09 

"of 

.34 

*  " 

* 

•  ; 

•? 

1 ' 

1,06 

"ill 

t  77 

'  .  , 

36 

27 

, 

,02 

.57 

* 

T 

.0 

*50 

1 

•  65 

.36 

•  20 

.15 

•  70 

.10 

.60 

6,1! 

T 

,40 

T 

1  .40 

.15 

•  75 

2  *  2 1 

T 

.« 

*  If 

I T49 

.04 

.09 

*35 

*  30 

- 

27 

_ 

*33 

14 

.16 

•  1 

•  65 

• 

:S 

.03 

'  1  \ 

1*10 

1  6 

* 

*  y 

1 9 

03 

1  53 

01 

*  0  7 

.32 

97 

* 

23 

* 

*  * 

* 

*  , 

*  " 

* 

*  _ 

1,10 

*  nh 
' 

*03 

ni 

1  1* 

* 

03 

.  , 

.29 

.52 

• 

1.65 

'  1  7 

1  *  51 

1*33 

22 

T 

04 

2  25 

*  18 

*09 

2*5* 

*  50 

2*11 

l  . :  s 

.40 

.01 

.0  3 

.23 

,85 

.05 

.33 

•  02 

,90 

,0' 

.17 

.02 

.0c 

.15 

U77 

•  02 

.03 

.63 

.88 

.09 

.21 

T 

T 

•  01 

2.05 

1.55 

.02 

.05 

.21 

.03 

.45 

1.31 

,86 

.77 

•  38 

.12 

.79 

14 

l«94 

•  33 

•  09 

•  01 

• 

43 

02 

.05 

, 

54 

79 

1.14 

.05 

- 

T 

.18 

"  j. 

L  7  j 

.04 

'  e " 

'  | ; 

*40 

,73 

.09 

.44 

.  10 

1,01 

.25 

.  1 

1.42 

.10 

1.20 

.9! 

!o< 

!l2 

.90 

1  .60 

l«44 

!  10 

T 

.08 

.64 

2.23 

•  02 

.05 

T 

L,1C 

T 

2.42 

.  14 

T 

l  .90 

2,  66 

1,72 

.04 

T 

j  l 

,09 

.54 

3C 

* 

_ 

_ 

.28 

47 

,17 

.20 

_ 

* 

07 

* 

'  -,b 

.43 

.40 

T 

2*02 

1  05 

*0  1 

*  72 

,09 

•  33 

t  •  1 0 

.  68 

.12 

.03 

.76 

1.4C 

!o3 

.30 

'.50 

1,63 

.41 

.02 

.16 

1.18 

,58 

.80 

1,10 

1.3s 

.43 

.45 

.03 

.04 

.60 

1.15 

.22 

•  03 

'.16 

.65 

1.20 

.45 

.07 

2.60 

1.7C 

.02 

.18 

.93 

.03 

.04 

.  19 

1,40 

.21 

1.26 

.05 

.51 

.54 

.03 

1.87 

T 

,04 

.23 

.26 

1.30 

1.02 

* 

.53 

1,05' 

.08 

•  12 

1.40 

.13 

•  06 

1  *  30 

.  ki 

*60 

*  *>i 

2*70 

1  30 

.84 

•  04 

*08 

.25 

!05 

.41'  .44 

.04 

3,08 

.07 

.21 

.38 

,*7 

!zi 

L.95 

.21 

•  06 

.01 

20 

1.04 

.01 

03 

* 

58 

35 

05 

02 
*  -  * 

15 

*  °j\ 

16 

* 

°  '•O 

*  25 

25 

"  50 

*25 

40 

* 

.05 

|09 

1.09 

■'*■-/• 

0* 

06 

0* 

*09 

1*07 

*06 

1.00 

3.90 

2,60 

1,40 

.  18 

"  J 

03 

16 

48 

_ 

54 

5  1 

05 

T 

.29 

_ 

1  "  71 

.57 

93 

*  8  1 

*62 

*  95 

.24 

•  24 

1.32 

.51 

1 ,  80 

.31 

.31 

2,42 

*4B 

3!93 

,75 

.01 

.31 

,0  3 

.  0  a 

:.i 

■  IS 

.09 

•  69 

,4 

.07 

.10 

1.62 

.25 

.24 

.57 

1.43 

.61 

T 

.05 

.05 

.  0  2 

* 

• 

.50 

.31 

.04 

* 

* 

* 

■  03 

•  30 

.50 

"to 

•  65 

1  49 

"  fin 

T 

.07 

.20 

T 

j 

T 

.57 

!  10 

.10 

.30 

°.  1 5 

.70 

,77 

.10 

1 1 10 

*72 

T 

1.08 

1.21 

T 

.81 

T 

.04 

.35 

■  01 

T 

.31 

.13 

.22 

.82 

1.05 

•  52 

T 

.26 

.73 

.04 

.29 

.73 

.54 

.47 

.05 

.75 

2.71 

3.26 

.04 

■  32 

.55 

.15 

.15 

•  19 

,32 

.25 

.23 

.86 

.09 

.05 

.24 

.  1  1 

1.09 

«  22 

.05 

1,17 

,54 

.19 

.41 

.04 

1.03 

.41 

.16 

.'6 

.93 

.51 

.33 

.33 

.08 

.  10 

.03 

.20 

.75 

4,27 

.49 

.35 

.10 

.0 

j  * 3 

,04 

.OB 

°  \  g 

T 

"  n5 

*  [. 

1  17 

,  19 

*  10 

*30 

"  85 

2*10 

1,20 

1  00 

T 

T 

,04 

,  ao 

.04 

"58 

■  19 

.65 

.56 

.12 

.30 

.73 

T 

T 

.02 

.06 

.51 

76 

- 

, 

.07 

_ 

•  05 

.65 

.26 

1.36 

.67 

*46 

.4( 

.43 

I  55 

1.43 

.01 

.07 

•  35 

1.00 

•  65 

.07 

.48 

.70 

.04 

.99 

.2  r 

•  15 

2  00 

•  5C 

•  21 

•  79 

,30 

3  71 

.17 

I  13 

98 

T 

.07 

* 

us: 

.70 

2,01 

'.  10 

1,40 

!zi 

T 

T 

.31 

•  12 

.25 

* 

* 

■  1  B 

*65 

.57 

*  ^ 

* ,  j 

* 

.  76 

•  01 

T 

.31 

•  03 

*  1  n 

'  ^  , 

*  I  8 

*  (' ( 

1  25 

.15 

.02 

:» 

!  L5 

,ai 

*75 

.22 

!3( 

1*40 

,44 

,04 

1.32 

,08 

.09 

.90 

.53 

.04 

1.28 

.22 

•  03 

.51 

2.61 

.01 

.65 

.08 

.01 

•  04 

•  05 

•  30 

1,00 

.74 

■  90 

•  13 

.  04 

•  04 

2  .66 

2,22 

.04 

1,13 

•  03 

.01 

■  08 

.02 

.03 

•  05 

.20 

.08 

.12 

.52 

1,66 

1.30 

.11 

.15 

*50 

.30 

*33 

[bo 

.05 

.05 

.04 

.16 

.22 

.63 

•  05 

.08 

.01 

■  36 

.13 

•  47 

.87 

T 

T 

T 

1.12 

.  19 

.18 

.05 

- 

04 

1  6 

.28 

.07 

1.25 

.26 

.70 

.  20 

.16 

.15 

.03 

T 

.09 

.03 

•  55 

.31 

.  IE 

.97 

!  17 

•  10 

.50 

.10 

•  to 

1.05 

.20 

.05 

2.00 

.10 

.35 

.45 

•  78 

.35 

.27 

T 

T 

.60 

.62 

•  21 

.43 

2.42 

.05 

1.30 

T 

.12 

.02 

,45 

1,28 

■  2C 

.05 

.22 

.56 

.30 

1.07 

.27 

.40 

•  05 

.1, 

•  03 

.  3- 

.22 

t!oo 

.14 

.  14 

.01 

I01 

.24 

,02 

*84 

.40 

2*17 

.03 

.10 

.  19 

.11 

ill 

.03 

.02 

.12 

.05 

2,04 

1.25 

1.55 

.80 

•  02 

1.15 

.04 

.59 

48 

06 

46 

14 

10 

24 

,03 

,41 

80 

.03 

.02 

T 

,62 

.06 

T 

.17 

•  30 

•  33 

U40 

4.04 

.49 

T 

•  01 

.03 

.03 

T 

•  08 

.65 

.32 

,06 

.39 

1.55 

,08 

3.00 

,75 

T 

•  01 

1.48 

.27 

.10 

1*12 

.60 

.  IB 

.22 

.02 

1.68 

1  .  14 

.96 

.29 

.47 

,72 

.86 

.03 

•  16 

T 

.13 

.97 

.15 

.39 

.03 

.23 

1.02 

•  03 

.10 

.10 

.17 

T 

.23 

.52 

T 

1.21 

.48 

,80 

.59 

.07 

.26 

■  03 

•  09 

T 

1.11 

.02 

T 

1  .04 

•  63 

,42 

.31 

.56 

.  10 

.30 

.02 

.36 

.42 

.07 

.03 

1.03 

.72 

.06 

1.05 

.33 

1.42 

.04 

1.05 

.  v. 

.11 

.05 

.03 

2.26 

1,17 

.06 

.72 

,44 

.99 

.07 

1.62 

1.25 

.  36 

.35 

.35 

.30 

1.84 

,02 

.04 

NOQTMwEST  01 

■  OALACHICOLA  W6  C I  TV 
BLOUNTSTOWN 
CAPRABELLE   1  NNw 
CAOYVlLLE 
CHIPLEY   3  E 

CRESTVIEW  RADIO  ViJSB 
DE  FUN  I AK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANN A    (NO  SCHOOL 
M I L TON  EXP  STATION 

MONT ICELLO  3  W 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  *B  AP 
OUINCY  Ex"  STATION 

SA|NT  MASKS  6  SE 
SANBCP.N  TOWER 
TALLAHASSEE  W0  AP 

V.O00RUFF  DAM 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
C30SS  CITY  I 
FEDERAL  POINT 
FEPNANOINA  BEACH 

GAINESVILLE   3  WSh 
GAINESVILLE  FA A  AP 
6LEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  wB  AP 
JACKSONVILLE  PEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAD  I  SON 
MAYO  5  Nw 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

5 A  I  NT  AUGUST  I NE 
STARKE 

STFINHAKHEE  MCCAIN  TR 
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NCR TH  CENTRAL  03 
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CLERMONT  6  S 
DArTCNA  BEACH 
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OE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 

ISLEwORTH 

LAKE  HIAwASSEE 

LISBON 

OCALA 

OC ALA  2  NE 
ORLANDO  WB  A [ RPOR  T 
SAINT  LEO 

SANFCRD  EXP  STATION 
TITUSVILLE   2  W 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 
BASINGER 

BAY  LAKE 

bradenton  exp  station 
Clearwater 

COHNwELL  4  NW 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
FELLSMERE  *  w 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR  5T  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KlSSIMMEE  2 

lake  Alfred  Exp  sta 
lakeland  wb  city 

lake  placid  2  sw 

LONGBOAT  KEY 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 

RIVER  ST  PARK 


NITTAM   I  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  *8  AJRPORT 
TARPON  SPGS  SEwAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  F A A  AP 


BELLE  GLADE  EXP  STa 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USOA 


10.14  T 
7,41j  T 
12.88  1.01 
11.00 

11.51  1.08 

U.12 
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.751  1.40  .51 
.25  .75 
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.15     ,33  ,20 
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7.26  1.10 

10.93  .68  .28 
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7.61 
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12,46     .60  1,74 
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12.01  .83 
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.03 
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.45  .34 


.12  .13 

.03  .30 

,57  .69 

.11  3,53 


.06 


.13 


.85     .61  ,61 


.25  ,70 
6.82  ,06   1.03  1.06 

19,40     .  10  .50|  .20 
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6.06  1.56 
14.36 
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16,33|     .29     .09  2,75 
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.50  2.36 

,57 
.30 


B.36 
7.19 
7.67 
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7.05 
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3.09 
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7,60i 
13,57j 

14,42 
6,68 
9.08 
3.45 

7,70 


.04 


.71 


•  13 


.37     ,83  .62 


.20 
.61  .01 

.05  1.71 


1.19 
.02  1.7* 


9.44  2.09   1.56  1.30, 

5.49   1.34  1,47 

7.87  2,01     ,03     T  | 


13.16 
7,16 
9,38 

8.371 


3.63     .11  .45 


.40 
1.10 


,63  1.08  .60  ,041  .37  ,45 
,891  1.40  ,50  .32 

,31    1.15     ,36     ,06'  ,10 


.53     .91  ,05 


9,65  *.15  ,66 
8,08  .52  .54 
7.661     .40  ,01 


6.20|  1.35  ,59 


5.73 
6.30 
9.02 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

FLORIDA 

Continued   >»* 


Day  ol  Month 
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3 
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5 

6 

7 

e 

g 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 
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17 

18 
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24 
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26 
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31 
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.41 

.01 
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■  0 
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5 

07 
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.05 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      99"  on  the  13th  at  Lake  Placid  2  SW  and  Melbourne 

Lowest  Temperature:       55*  on  the  27th  at  Myakka  River  St  Park 

Greatest  Total  Precipitation:      20.  12  inches  at  Tallahassee  WB  AP 
Least  Total  Precipitation:        0.  67  Inch  at  Dry  Tortugas 

Greatest  One-Day  Precipitation:        8.  21  inches  on  the  18th  at  Tallahassee  WB  AP 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Day  of  Month 
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70 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

T3 

T2 

* 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

88 

88 

88 

90 

89 

87 

92 

88 

89 

83 

86 

86 

91 

90 

89 

80 

81 

84 

88 

87 

86 

90 

89 

88 

88 

81 

87 

91 

92 

93 

9T 

7 

Mm 

7  1 

73 

71 

70 

70 

68 

64 

65 

72 

69 

69 

71 

7  1 

69 

69 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

7  1 

73 

71 

72 

71 

71 

68 

66 

Tl 

TO 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

87 

89 

9  1 

92 

89 

93 

92 

9  0 

94 

91 

89 

90 

88 

89 

92 

89 

87 

84 

87 

90 

89 

86 

88 

90 

87 

88 

78 

90 

89 

91 

90 

89 

0 

Mm 

70 

7  1 

71 

70 

71 

70 

66 

68 

71 

70 

74 

72 

74 

71 

72 

70 

71 

7  1 

71 

72 

73 

70 

74 

75 

74 

72 

70 

75 

69 

71 

T2 

Tl 

3 

SANBORN  TOWER 

MAX 

89 

9  1 

90 

90 

9  2 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

92 

92 

92 

77 

87 

88 

90 

87 

87 

90 

90 

87 

87 

79 

92 

92 

9* 

96 

89 

3 

Mm 

70 

70 

66 

69 

70 

67 

64 

66 

70 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

n 

67 

6T 

69 

69 

5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

87 

90 

90 

90 

89 

88 

89 

92 

91 

90 

86 

89 

89 

92 

92 

91 

80 

66 

88 

89 

88 

88 

90 

89 

87 

87 

79 

90 

93 

92 

93 

88 

8 

Mm 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

67 

68 

73 

72 

72 

73 

75 

72 

72 

75 

72 

72 

72 

73 

71 

71 

73 

75 

74 

74 

73 

7* 

TO 

Tl 

Tl 

T2 

2 

WEWAH I TCHKA 

MAX 

92 

92 

93 

91 

9  3 

90 

90 

95 

9  3 

90 

8  3 

87 

91 

83 

92 

69 

90 

82 

9i 

92 

94 

96 

90 

4 

Mm 

72 

70 

7  0 

72 

70 

78 

67 

6  7 

7  1 

71 

70 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

73 

71 

Tl 

72 

Tl 

0 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

92 

90 

92 

90 

93 

83 

90 

87 

94 

94 

90 

83 

85 

81 

93 

89 

92 

9* 

91 

88 

89 

87 

8T 

95 

93 

90 

0 

Mm 

73 

73 

72 

7  1 

7  1 

70 

68 

69 

73 

71 

72 

7  1 

72 

7  1 

72 

74 

74 

72 

72 

73 

74 

70 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

71 

71 

72 

T2 

0 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

86 

83 

85 

87 

88 

92 

88 

87 

B8 

87 

87 

84 

86 

91 

94 

91 

84 

85 

86 

87 

87 

88 

87 

84 

82 

80 

80 

89 

89 

69 

90 

66 

>6 

Mm 

76 

71 

72 

72 

76 

85 

70 

70 

77 

78 

74 

73 

72 

60 

76 

75 

74 

72 

73 

76 

80 

75 

76 

77 

74 

72 

72 

76 

T6 

T6 

79 

T3 

0 

CROSS  CITY  2 

MAX 

90 

86 

8  1 

85 

88 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

87 

87 

87 

91 

91 

89 

8* 

84 

68 

87 

88 

85 

86 

87 

60 

80 

79 

ST 

90 

96 

6T 

1 

Mm 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

6  3 

69 

71 

71 

72 

70 

70 

7  1 

73 

73 

69 

70 

71 

74 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

Tl 

72 

Tl 

0 

FEDERAL  POINT 

MAX 

90 

9  0 

9  1 

93 

9  1 

68 

87 

90 

93 

88 

90 

89 

92 

95 

89 

87 

85 

90 

93 

92 

92 

89 

87 

89 

66 

75 

83 

94 

9* 

95 

9* 

89 

7 

Mm 

71 

73 

71 

73 

72 

73 

70 

67 

70 

75 

74 

71 

71 

69 

71 

72 

70 

72 

70 

71 

73 

71 

70 

71 

73 

71 

69 

66 

70 

T2 

Tl 

71 

1 

FERNAND I NA  BEACH 

MAX 

86 

89 

90 

88 

86 

84 

86 

8  8 

94 

95 

9  1 

90 

89 

91 

87 

86 

81 

85 

83 

89 

89 

89 

90 

89 

83 

82 

76 

88 

69 

91 

91 

87 

5 

Mm 

74 

71 

70 

73 

73 

76 

77 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

70 

75 

77 

71 

70 

7* 

75 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

70 

71 

70 

T* 

T2 

T2 

5 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

90 

86 

8  9 

9  1 

92 

9  1 

9  1 

92 

93 

90 

8  8 

86 

90 

94 

95 

89 

88 

90 

92 

91 

89 

88 

89 

88 

84 

79 

83 

92 

93 

95 

93 

89 

7 

Mm 

7C 

71 

70 

70 

73 

72 

68 

63 

68 

69 

72 

70 

69 

68 

72 

73 

72 

69 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

TO 

Tl 

TO 

3 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

90 

86 

8  8 

90 

9  3 

89 

90 

90 

92 

86 

88 

86 

90 

94 

92 

88 

85 

92 

93 

90 

89 

90 

88 

88 

81 

77 

81 

93 

93 

95 

91 

89 

0 

Mm 

71 

73 

71 

72 

74 

71 

67 

6  2 

70 

72 

74 

71 

71 

68 

71 

73 

71 

70 

72 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

71 

71 

70 

70 

Tl 

Tl 

Tl 

1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

9  3 

89 

90 

89 

92 

90 

89 

9  1 

92 

92 

88 

87 

90 

94 

93 

88 

85 

89 

92 

92 

89 

90 

90 

92 

87 

86 

77 

93 

93 

95 

93 

90 

1 

Mm 

68 

70 

68 

70 

7  0 

6S 

64 

60 

67 

69 

70 

69 

68 

67 

69 

71 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

TO 

TO 

68 

5 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

8  9 

B  8 

89 

89 

8  8 

89 

87 

8  7 

87 

92 

91 

92 

87 

85 

90 

87 

85 

68 

87 

80 

76 

79 

90 

93 

92 

92 

6T 

5 

Mm 

7  2 

71 

72 

67 

68 

65 

71 

73 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

Tl 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

8  7 

9  0 

9  0 

8  9 

89 

6  7 

8  7 

9  1 

93 

94 

88 

88 

91 

93 

90 

88 

84 

90 

93 

92 

91 

92 

90 

89 

85 

83 

79 

93 

93 

93 

94 

69 

5 

Mm 

73 

75 

7<. 

75 

73 

71 

71 

66 

74 

75 

73 

73 

72 

72 

74 

75 

72 

72 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

71 

72 

74 

71 

75 

73 

TS 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

8  5 

90 

9  1 

8  8 

8  5 

8  6 

86 

94 

92 

89 

86 

89 

87 

87 

87 

80 

86 

86 

87 

90 

90 

90 

88 

86 

79 

82 

65 

8* 

65 

86 

66 

9 

Mm 

73 

'2 

71 

73 

72 

77 

76 

70 

72 

74 

72 

71 

71 

69 

78 

7  6 

69 

72 

69 

73 

71 

69 

72 

71 

72 

69 

70 

71 

70 

74 

74 

T2 

0 

JASPER  3  SE 

MAX 

8  8 

9  0 

89 

90 

92 

8  9 

90 

94 

94 

91 

89 

89 

88 

95 

94 

91 

84 

84 

92 

92 

92 

90 

93 

91 

88 

87 

78 

90 

94 

95 

96 

90 

4 

Mm 

69 

71 

6  9 

71 

70 

7  0 

69 

71 

68 

69 

70 

70 

71 

69 

68 

72 

7t 

69 

72 

69 

72 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

62 

69 

70 

70 

0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

B  S 

90 

8  8 

9  3 

89 

9  1 

9  1 

9  1 

89 

88 

83 

88 

94 

93 

90 

88 

84 

91 

91 

91 

88 

89 

91 

86 

86 

79 

92 

94 

95 

96 

89 

5 

Mm 

70 

72 

7  0 

73 

71 

70 

66 

64 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

69 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

70 

7 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

9  1 

8  9 

8  9 

9  1 

90 

90 

88 

82 

86 

92 

93 

91 

85 

81 

90 

89 

89 

86 

87 

68 

85 

86 

77 

88 

93 

9* 

9» 

86 

3 

MIN 

70 

7; 

7  0 

7  2 

70 

70 

67 

64 

70 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

69 

73 

70 

72 

Tl 

70 

72 

73 

73 

71 

72 

68 

70 

71 

70 

6 

MADISON 

MAX 

9  0 

9  1 

89 

8  6 

8  8 

91 

9  3 

9  3 

89 

90 

88 

93 

92 

90 

83 

83 

90 

91 

91 

88 

91 

91 

88 

86 

77 

90 

92 

9* 

94 

89 

4 

Mm 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

64 

66 

73 

70 

70 

70 

71 

7  1 

70 

73 

71 

69 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

71 

72 

69 

72 

71 

70 

7 

MAYO   5  NW 

MAX 

9 1 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

91 

90 

87 

88 

82 

86 

92 

92 

89 

84 

81 

90 

89 

87 

86 

89 

67 

65 

85 

76 

86 

92 

93 

93 

87 

9 

MIN 

72 

72 

70 

73 

73 

72 

68 

68 

69 

72 

70 

72 

71 

70 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

74 

71 

69 

72 

73 

73 

71 

73 

70 

66 

Tl 

71 

1 

MELROSE 

MAX 

92 

9  0 

88 

92 

91 

90 

88 

91 

96 

90 

93 

86 

90 

95 

89 

88 

17 

90 

95 

90 

92 

91 

89 

88 

84 

78 

81 

94 

94 

97 

96 

90 

2 

MIN 

7  1 

72 

69 

72 

71 

72 

70 

67 

69 

70 

72 

70 

68 

68 

72 

72 

71 

72 

76 

70 

73 

72 

70 

71 

72 

69 

70 

TO 

73 

TO 

70 

70 

a 

PALATKA 

MAX 

90 

88 

9  0 

93 

90 

88 

88 

90 

94 

89 

90 

88 

93 

95 

92 

88 

83 

91 

93 

89 

91 

88 

86 

88 

85 

76 

83 

93 

93 

94 

91 

89 

4 

MIN 

79 

7* 

72 

75 

74 

72 

74 

68 

71 

74 

75 

72 

71 

72 

75 

74 

70 

70 

74 

74 

75 

73 

71 

71 

73 

68 

72 

72 

72 

T5 

73 

72 

7 

PERRY 

MAX 

88 

8  9 

89 

90 

92 

91 

90 

93 

90 

90 

89 

89 

87 

92 

94 

93 

87 

82 

89 

90 

88 

86 

88 

88 

86 

85 

T9 

86 

93 

9* 

93 

89 

2 

Mm 

71 

72 

70 

74 

72 

72 

65 

64 

72 

71 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

7* 

70 

71 

73 

71 

73 

70 

73 

68 

69 

72 

70 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

& 
■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
M1N 

70 

73 

71 

73 

72 

74 

T6 

67 

69 

70 

72 

70 

68 

69 

75 

TT 

'1 

75 

72 

72 

70 

7; 

7  0 

70 

73 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

T1.3 

STARKE 

MAX 
MIN 

86 
7* 

85 
75 

86 
69 

90 
TO 

91 
71 

88 
69 

89 
64 

9  0 

63 

92 
60 

92 
68 

9  0 
66 

8  5 

70 

92 
66 

65 

85 
75 

TO 

59 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

9  1 
72 

68 

8  8 
72 

70 

89 

74 

90 
73 

92 
74 

9k 

76 

19.6 
49.  t 

STEtNHATCHEE  MCCAIN  TP 

MAX 
MIN 

90 
72 

•1 

77 

89 
79 

9 1 
T5 

76 

76 

91 
67 

92 

66 

9  2 
69 

91 
67 

90 
66 

92 
67 

89 
65 

91 
67 

»2 

It 

91 
59 

92 
69 

93 
69 

92 
71 

91 
72 

90 
71 

89 

70 

89 

7  1 

90 
69 

89 

69 

91 

6b 

90 
61 

92 

70 

90 
71 

91 
71 

93 
7  3 

91.0 
70.0 

USHER  TOWER 

MAX 
MIN 

90 
70 

85 

70 

65 
70 

91 
71 

92 
73 

92 
72 

91 
67 

92 
62 

91 
68 

90 
72 

85 
61 

8  0 
65 

90 
70 

9k 

TO 

93 
71 

92 
66 

99 
69 

9  0 
7  0 

92 
72 

9  0 
72 

89 

7b 

88 

70 

65 

70 

71 

70 

T3 
69 

86 

70 

79 
70 

80 
69 

9  ) 
71 

93 

70 

93 
71 

11.2 
69.8 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
69 

9k 

70 

92 
70 

96 
Tl 

92 
72 

89 
68 

85 

70 

92 
68 

90 
70 

92 
71 

90 
67 

94 

70 

95 
71 

98 
67 

96 

71 

90 
69 

87 
'1 

93 
73 

96 
69 

9k 

71 

9  0 
72 

90 
'0 

8  I 
66 

91 

71 

•6 

T2 

'9 

T2 

82 
70 

94 
66 

9k 
67 

97 

70 

92 
72 

91.4 
69.9 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 

70 

93 
70 

94 

T3 

93 
71 

91 
T2 

93 

70 

93 
72 

92 
70 

93 
73 

92 
73 

92 
70 

93 
68 

9. 
7  2 

92 
49 

93 

T9 

91 
7k 

89 

70 

90 

72 

8  5 
73 

8v 
7k 

68 

72 

87 

72 

89 

72 

86 

T4 

62 
72 

78 
72 

8k 

72 

89 

72 

7k 

73 

90.0 
Tl.9 

BR00KSV1LLE  CHIN  HILL 

MAX 

MIN 

88 
71 

86 
71 

87 

TO 

91 

Tl 

90 

70 

91 
T2 

90 
70 

90 
69 

91 
71 

91 

73 

96 
73 

86 
74 

91 

70 

96 

T2 

95 
73 

90 
72 

99 
•3 

91 
68 

92 
64 

91 

71 

90 
71 

89 

71 

85 

71 

85 

70 

80 

7'. 

76 

70 

61 

70 

92 

70 

91 
72 

92 

72 

92 
7k 

69.2 

T1.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 

71 

92 
TO 

93 
70 

98 
70 

85 
70 

90 
70 

90 
65 

93 
68 

93 

69 

92 

n 

90 
73 

94 

n 

98 
68 

93 
72 

69 

T3 

85 

71 

9  0 
69 

93 

72 

93 
7k 

88 
73 

66 

69 

9b 
69 

88 

70 

65 

T2 

77 

70 

90 

69 

92 
68 

9  2 
69 

95 

71 

93 

70 

•  9.T 

TO, 3 

CLERMONT  6  5 

MAX 
MIN 

90 
72 

88 

69 

92 

71 

94 
72 

87 
73 

92 
71 

87 
73 

92 
68 

93 

70 

92 
70 

9C 
72 

69 
7k 

93 

72 

9b 
70 

93 
75 

68 

T5 

88 
73 

93 
73 

9k 

73 

9k 

74 

89 
7k 

89 

72 

87 

71 

87 
71 

85 
T3 

75 
71 

85 

70 

96 

7  0 

9k 
72 

94 

73 

9k 
72 

90.3 
Tl.9 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MDJ 

89 
7* 

87 

72 

90 
T* 

90 
74 

86 
72 

86 

75 

88 
72 

87 
73 

92 
72 

89 
73 

90 
75 

85 
73 

95 
7k 

92 
7  3 

88 
73 

89 
T6 

87 
7k 

83 
73 

85 

72 

89 

7k 

90 
7k 

91 
70 

69 
7k 

91 
75 

90 
T4 

68 
72 

86 
7  1 

89 

70 

9  0 
70 

69 
74 

89 
75 

16. T 
T3.2 

DAYTONA  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

88 
72 

88 
72 

90 
TZ 

93 
74 

86 
74 

67 
72 

87 
76 

87 
69 

93 
70 

90 
73 

90 
7k 

91 
74 

95 
74 

90 
73 

99 
79 

68 
T8 

83 
7k 

89 
78 

69 
73 

89 
7k 

9  0 
75 

91 
72 

88 
70 

91 
72 

89 
TS 

76 
72 

84 

73 

69 

71 

86 

70 

91 
7k 

91 
7k 

68.8 

TS.2 

DE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

89 

70 

90 

7C 

90 
Tl 

95 
73 

92 
70 

90 
71 

87 
73 

92 
66 

95 
68 

91 
69 

90 
73 

91 
73 

9k 
71 

9  5 
70 

91 
74 

68 

73 

8k 
72 

91 
7k 

93 
72 

95 
7k 

90 
73 

91 
74 

92 
69 

90 
72 

89 
Tl 

77 
72 

8k 

70 

95 

71 

g» 

70 

95 
72 

95 

70 

90.6 
Tl.3 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
74 

99 
71 

9  1 
71 

89 
73 

89 
73 

89 
71 

90 

7k 

90 
T2 

91 
74 

91 
78 

87 
73 

91 
71 

9k 

T3 

90 
7k 

87 

75 

91 
7k 

69 
65 

90 

70 

90 
73 

B8 
73 

87 

70 

89 
72 

88 

72 

86 

Tl 

86 

71 

81 

70 

92 
71 

92 
72 

91 

70 

93 
73 

69.4 
T2.3 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
69 

68 
70 

94 
71 

95 
73 

90 
70 

94 

71 

89 
71 

94 

6T 

95 
71 

9^ 

72 

95 
75 

9k 

ri 

96 
69 

97 
72 

94 
T2 

85 
71 

8k 

72 

92 
70 

9k 

73 

98 
7k 

90 

70 

92 
68 

96 

88 

89 

Tl 

84 

70 

73 

70 

82 
66 

97 
71 

96 
72 

97 

71 

91.3 

T0.T 

LISBON 

MAX 
MDJ 

92 
72 

87 

72 

90 
72 

93 
7* 

9C 

r* 

90 
73 

66 
71 

90 

66 

92 
Tl 

91 

72 

90 
7k 

69 

75 

94 

71 

95 

TO 

9  5 

7k 

89 
T4 

86 

72 

90 
72 

91 
75 

92 
71 

38 
72 

89 
72 

97 
71 

87 

72 

86 

T2 

76 

70 

81 
70 

9  k 
69 

93 

70 

94 

73 

93 

73 

69. T 
Tl.9 

OCALA 

MAX 
MIN 

90 
72 

87 

72 

89 

70 

93 
73 

90 
73 

92 
T3 

e<. 

67 

92 
67 

93 
Tl 

9  0 
74 

9  0 
70 

89 
72 

92 
69 

95 
73 

9  5 
73 

90 
T4 

8b 

72 

92 
6  9 

9k 
7k 

93 

73 

91 
73 

90 

72 

93 
71 

88 
73 

81 
T2 

77 
68 

84 

70 

93 

71 

93 
71 

94 
74 

93 
71 

90.2 
Tl.3 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
71 

87 
73 

91 
69 

93 
72 

90 
Tl 

92 

68 

89 
63 

91 
63 

93 
68 

99 

73 

66 

72 

90 
69 

93 
66 

95 
66 

93 
TO 

90 
71 

90 

69 

92 
69 

9k 

72 

90 
73 

90 
72 

90 
71 

90 
71 

82 

T2 

81 
71 

77 
68 

64 
68 

95 
68 

95 
69 

9k 

Tl 

69,9 
69,6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
73 

89 

71 

93 
T2 

93 
73 

90 
74 

90 
T3 

97 

T3 

91 

70 

93 
Tl 

94 

71 

91 
73 

92 

72 

95 
72 

95 
72 

92 
7k 

69 

T4 

86 
72 

92 
7k 

92 
73 

95 
7  3 

38 
7fc 

93 
71 

87 

70 

89 
7  3 

68 

T3 

7k 

T2 

88 

72 

93 

71 

93 
73 

95 

7k 

94 

73 

90. T 
T2.3 

SAINT  LEO 

MAX 

MIN 

66 

TO 

90 
TO 

89 
Tl 

93 
72 

88 
74 

93 
T2 

90 
70 

92 

67 

92 
71 

92 
72 

9  0 
73 

90 
73 

9k 

73 

98 
70 

95 
73 

90 
73 

85 
73 

92 
68 

94 

73 

9k 
74 

86 
73 

91 
71 

96 

71 

98 

71 

84 

T2 

76 

7C 

86 

70 

94 

70 

94 

71 

95 
66 

9k 

72 

90.3 
Tl.3 

MAX 
MIN 

98 

72 

90 
T2 

94 
T2 

95 
73 

93 
74 

89 
T3 

87 
73 

9  0 
66 

95 
TO 

94 

72 

93 
7k 

93 
75 

96 
72 

9k 
71 

91 
72 

98 
72 

8k 

72 

90 
72 

91 

72 

93 
7k 

91 
73 

92 
72 

92 

70 

89 

71 

It 

7k 

61 

72 

87 
73 

93 
69 

92 
72 

95 
73 

95 
■74 

91.1 
T2.3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

9* 
71 

9k 

70 

94 
69 

96 
71 

88 
71 

86 
TO 

8T 
69 

89 

67 

96 
68 

96 
71 

92 
67 

9k 

72 

97 
69 

96 
72 

9k 
76 

90 
72 

82 
72 

91 
73 

93 
74 

95 
73 

92 
7k 

93 

70 

91 
86 

92 
69 

90 

71 

78 

71 

92 
7  1 

94 

70 

94 

73 

96 

73 

97 

70 

92.1 
TO. 9 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

93 
71 

90 
70 

94 
71 

95 
72 

92 
72 

93 
T3 

91 
T3 

92 
71 

97 
71 

97 
68 

96 
72 

97 

73 

98 
73 

99 

T2 

9k 
7  3 

88 

73 

87 

72 

93 
75 

95 

7  3 

95 
72 

98 
7  1 

9k 

70 

69 

71 

90 
6  9 

90 
T  I 

66 

T0 

92 
7  I 

94 

70 

95 

7  2 

95 

95 

7  1 

93.2 
T1.6 

BARTOW 

MAX 

Mm 

68 
71 

90 
7  2 

93 
71 

95 
73 

9  2 
75 

94 

73 

90 
7  3 

91 
70 

94 
73 

9  k 

72 

9  2 
75 

9k 

7k 

97 

7k 

9h 

T2 

9  5 
75 

91 

70 

38 

71 

9k 

7  7 

95 
74 

96 

73 

95 
'» 

93 
72 

8b 
7  1 

98 

70 

8T 

T2 

77 
71 

99 
71 

94 

70 

94 

72 

96 

75 

96 

76 

92.1 
T2  .6 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

87 
68 

86 

69 

89 
70 

90 
71 

87 
72 

92 
72 

91 
71 

83 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
72 

66 
73 

90 
72 

9k 
66 

9k 
7k 

91 

72 

6  9 

70 

93 

'  3 

92 
69 

91 
71 

90 
72 

89 
'0 

83 
72 

84 

7  0 

84 

73 

|4 

71 

87 
72 

92 

70 

93 

70 

90 

72 

91 
71 

69.3 

T0.T 

Clearwater 

MAX 

Mm 

90 
72 

87 
75 

90 
74 

91 
75 

87 
73 

92 
74 

90 
Tl 

68 

70 

90 

70 

91 
7k 

8, 
77 

89 
-.0 

92 
78 

9k 

73 

90 
77 

92 
74 

36 
7k 

90 
73 

90 
73 

92 
75 

85 
7  6 

89 
72 

8  6 
72 

96 

73 

81 
T6 

82 

71 

88 
75 

92 
73 

90 
73 

91 
75 

91 
73 

19.1 

T3.9 

deer  park 

MAX 

Mm 

FELLSMERE  4  w 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
72 

89 
73 

90 
72 

93 
75 

90 
76 

69 
TT 

90 
72 

93 
75 

92 
76 

92 

7fc 

It 

70 

92 
71 

9  0 
76 

89 
71 

87 

70 

87 
72 

89 
75 

90 
76 

51 
73 

90 
75 

88 
74 

87 

70 

89 
69 

90 
Tt 

91 
74 

90 
7  7 

69 
73 

86 

72 

89 

74 

90 
7k 

69.6 
73.5 

FORT  DRUM  5  Nw 

MAX 

Mm 

92 
68 

93 
ST 

93 
69 

95 
70 

90 
70 

89 
71 

90 
69 

91 
68 

93 
66 

92 
69 

93 

69 

95 
69 

94 
72 

93 

68 

90 
71 

87 

70 

3  k 

69 

9C 

71 

92 
70 

93 
66 

9) 

70 

92 
69 

91 

6  5 

91 
67 

88 

70 

67 

TO 

94 

71 

91 
66 

91 
85 

92 

70 

93 

67 

91.4 
49.2 

FCRT  PIERCE 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
Tl 

91 
69 

91 
70 

93 

71 

86 
70 

8T 

TO 

86 
77 

89 

70 

92 
71 

93 

71 

94 

72 

93 
73 

! : 
72 

99 
7* 

•  3 

70 

87 

70 

88 
75 

89 

73 

96 
7  3 

86 

71 

86 

69 

II 

66 

91 
61 

91 
66 

91 
68 

•  9 
72 

61 

71 

69 

71 

69 

72 

89 

72 

69.3 

71,1 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

91 
69 

90 
TO 

91 
70 

93 
71 

91 
73 

92 

72 

88 
7  1 

91 

69 

93 
69 

93 

70 

92 
71 

94 

72 

96 
73 

95 

70 

93 
73 

90 
72 

1  ' 

Tl 

94 
73 

92 
70 

92 
69 

92 
7 1 

94 

70 

68 

70 

90 
69 

90 
72 

83 

7  0 

92 
72 

93 
69 

91 
7  1 

93 

72 

9k 

7  0 

91.3 
TO, 6 

KISSIMMEE  2 

MAX 

Mm 

94 
71 

83 
T2 

91 
76 

92 
74 

86 
64 

94 
66 

85 
56 

91 
66 

93 
60 

95 
69 

91 
63 

93 
65 

94 
74 

93 

72 

9* 

71 

86 
61 

9  1 
7k 

88 

71 

9  2 
74 

93 

71 

9* 
76 

92 
70 

88 

71 

•  7 
73 

86 
66 

72 
64 

91 
66 

93 

72 

97 
76 

92 

71 

93 
7k 

90.3 
69,3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

90 
69 

8  5 
TO 

92 
70 

93 
72 

86 
74 

92 
69 

87 

72 

92 
73 

92 
67 

94 
78 

88 
79 

92 
76 

95 
67 

96 

•: 

92 

76 

90 
71 

3k 

70 

92 
71 

90 
70 

93 
71 

93 
7 1 

94 

'2 

86 

72 

8* 

71 

86 
69 

77 
70 

90 

72 

94 
68 

9! 

70 

94 

73 

95 

7  I 

90.5 
Tl  .5 

1  AKPI  AUH           f  itv 

MAX 

Mm 

65 
72 

86 

73 

92 
72 

9 1 
74 

85 
74 

90 
T4 

85 
72 

91 

70 

91 
TJ 

92 
73 

67 
75 

90 
73 

93 

75 

94 
74 

90 
73 

88 

73 

6  2 

7  0 

92 
73 

93 

74 

93 
73 

91 
7k 

91 
72 

85 

7  2 

86 
7  2 

83 

T I 

76 

99 

95 

91 

92 

9k 

84.3 
72,8 

lake  placid  2  sw 

MAX 

Mm 

93 
70 

68 
69 

94 

70 

96 
71 

93 
71 

93 
T3 

92 
71 

93 
70 

96 
6T 

93 

6  ' 

94 
71 

9* 
70 

99 
72 

97 

72 

94 
TS 

90 
74 

■e 

71 

93 
'» 

95 
73 

96 
71 

96 
68 

93 

70 

90 
61 

9. 
67 

89 

Tl 

86 

70 

93 
7k 

94 

70 

93 

72 

94 

73 

95 
88 

93,1 

70,7 

MELBOURNE 

MAX 

Mm 

89 

73 

90 
74 

95 
71 

95 
72 

90 
73 

88 

73 

66 
75 

88 
69 

93 
T2 

»e 
73 

95 
71 

96 

73 

99 
74 

98 

72 

91 
T8 

89 

75 

|4 

72 

89 
6  7 

--0 

75 

90 
74 

90 
'5 

93 

72 

90 
69 

93 

7  0 

92 

TO 

80 

'0 

93 
71 

89 

71 

9  0 
73 

90 
74 

91 
'2 

91.1 
72.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

Mm 

89 
Tl 

89 
72 

91 
71 

94 
73 

89 
73 

91 
71 

69 

72 

91 
68 

95 
72 

95 

69 

93 
73 

94 
74 

96 
72 

95 
72 

5k 

T3 

89 
73 

II 

73 

92 

92 
73 

93 
74 

5  k 

7  1 

95 
71 

97 

70 

96 

71 

86 

Tl 

78 

70 

99 
7k 

92 
69 

92 
74 

94 

72 

9k 

71 

41.3 
71.6 

S—  R*f«»nc«  Nolo.  Following  Sudan  l»d« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e 

> 
< 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

Mm 

69 

89 
69 

87 

70 

91 
70 

90 

6  9 

94 
63 

B8 
67 

91 
67 

89 
67 

93 
67 

92 
66 

92 
65 

94 
65 

96 
64 

88 
63 

93 
61 

94 
60 

94 
59 

90 
59 

86 
58 

84 
57 

89 
56 

83 
55 

88 
69 

92 
70 

96 
71 

92 

70 

90.3 
64.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

min 

9  0 
73 

85 
72 

68 
73 

90 
7  1 

90 
75 

9  1 
75 

85 
72 

9  0 
72 

90 
72 

88 
73 

87 

72 

91 
77 

91 
78 

89 

74 

92 
75 

90 
74 

85 
74 

85 
74 

88 

74 

69 
73 

90 
73 

89 
74 

65 
73 

86 

72 

86 
74 

64 
72 

84 

72 

89 
73 

91 
75 

90 
74 

91 

73 

88.4 
73,5 

PARR  I SH 

MAX 

Mm 

7C 

8  7 

7( 

93 
70 

9  3 
72 

92 
74 

94 

72 

94 

70 

93 
69 

93 
70 

93 

70 

92 
74 

91 

73 

93 
73 

98 
70 

96 
75 

92 
73 

86 
73 

93 
72 

94 

72 

95 
71 

94 
73 

91 
71 

83 
72 

94 

72 

95 
72 

85 
71 

88 
70 

95 
70 

95 
71 

95 
74 

96 
73 

91.8 
71.7 

PLANT  CITY 

MAX 

Mm 

R  7 

70 

8  8 
70 

92 
71 

92 
72 

9  1 
74 

93 
72 

92 
69 

9  1 
67 

92 
70 

93 
67 

9  I 
73 

91 
74 

93 
74 

96 
70 

93 
75 

90 
72 

86 
73 

91 

70 

94 

72 

93 

72 

91 

73 

92 
70 

64 
70 

87 

70 

87 
72 

76 
71 

88 

72 

94 

70 

94 

70 

93 
73 

93 

70 

90,7 
71.2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

MIN 

90 
75 

87 
76 

91 
75 

9  1 
78 

85 
75 

92 
77 

90 

75 

89 
74 

90 
76 

89 
78 

90 
80 

90 
81 

93 
81 

97 
76 

94 
79 

93 
76 

87 
76 

93 
76 

94 

77 

94 
78 

89 
78 

91 
77 

84 

72 

87 
75 

84 
71 

81 

73 

86 

76 

95 
74 

93 
75 

92 
77 

94 
76 

90.2 
76.3 

SARASOTA 

MAX 

Mm 

89 
64 

88 
71 

90 
72 

92 
72 

89 
76 

94 
73 

94 

69 

9  1 

69 

94 

70 

95 
73 

9  1 
76 

90 
80 

92 
75 

96 
71 

90 
75 

94 

73 

89 
73 

93 
73 

91 
72 

91 
72 

91 

75 

90 
76 

86 
73 

87 
72 

88 
76 

85 
72 

90 
76 

94 

70 

92 
70 

91 
73 

93 
72 

91,0 
72,7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
72 

8  7 

73 

90 
73 

92 

75 

86 
75 

94 
74 

9  1 
72 

93 
69 

91 

72 

91 

75 

91 
80 

91 
'8 

93 
76 

97 
73 

93 
77 

93 
74 

87 
73 

93 
73 

94 
7* 

92 
75 

88 
75 

90 
73 

84 
71 

85 

7* 

85 
73 

79 
71 

85 
75 

93 
72 

94 
71 

92 
75 

92 
74 

90.2 
73.8 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

92 
72 

89 
75 

89 
73 

90 
75 

9  0 
75 

86 
73 

92 
72 

90 

70 

87 
71 

88 
75 

90 
80 

69 
76 

89 
78 

91 

74 

94 
76 

94 
74 

91 
74 

86 
71 

92 
74 

92 
74 

93 
75 

88 
75 

88 
72 

85 
71 

87 
74 

65 
71 

83 
71 

85 
74 

92 
72 

91 
74 

93 
7* 

89,4 
73,8 

VENICE 

MAX 

Mm 

90 
71 

88 
72 

9  2 
72 

92 
73 

89 

60 

95 
75 

94 
71 

91 
71 

91 
72 

92 
7  7 

94 
73 

96 
72 

94 
74 

92 
72 

89 

72 

95 
71 

91 
72 

91 
73 

91 
74 

91 
74 

85 
71 

83 
70 

89 
71 

83 
72 

88 
72 

91 

70 

92 
70 

88 
71 

90 
71 

90.6 
71,7 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

Mm 

90 
71 

9  1 
74 

88 
73 

92 
73 

91 

74 

87 
74 

85 
74 

86 
73 

91 
73 

91 
73 

92 
75 

94 

75 

91 

76 

89 
75 

89 
80 

84 
74 

86 
74 

87 
78 

88 
75 

88 
76 

88 
75 

90 
73 

67 
72 

91 
71 

88 
73 

89 
73 

89 
73 

88 
73 

89 
75 

90 
74 

89 

73 

89,0 
74,0 

WAUCHULA  2  n 

MAX 

Mm 

90 
70 

90 
70 

93 
71 

94 
72 

87 
73 

9  2 
72 

90 

71 

92 

69 

94 

70 

95 
68 

93 

72 

94 

72 

97 
72 

9  7 
70 

95 
75 

90 
74 

87 

72 

94 
74 

95 
73 

94 
71 

95 
71 

94 
71 

88 
69 

87 

70 

89 

72 

83 
71 

88 

75 

93 
70 

93 
71 

9<. 

72 

95 
71 

92.0 
71.4 

WINTER  HAVEN 

MAX 

Mm 

88 

70 

87 

70 

9  3 
71 

94 

71 

91 
71 

92 
72 

88 
74 

91 

72 

92 
71 

94 

68 

90 
71 

92 
74 

95 

72 

95 
71 

91 
76 

69 
75 

84 
71 

93 

70 

92 

73 

94 
74 

92 
71 

92 

69 

88 
69 

86 

70 

87 
71 

87 
71 

89 
71 

93 

70 

92 
70 

94 
74 

93 

70 

91.0 
71.4 

everglades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

9  1 

7  0 

8  8 
69 

9  1 

70 

92 
70 

9  0 
72 

91 
71 

90 
70 

88 
70 

89 
68 

90 
72 

88 
71 

93 
71 

94 

75 

95 
70 

9  1 
73 

89 
71 

87 
71 

87 
71 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

91 

72 

89 
69 

91 
70 

90 
71 

87 
69 

90 
72 

92 
70 

91 
70 

91 
71 

91 
70 

90.2 
70,6 

big  cypress  res 

MAX 

Mm 

91 

t; 

9  0 
72 

92 
71 

92 

71 

90 

74 

86 
73 

90 
70 

90 

71 

90 
70 

91 

73 

92 

72 

93 

73 

94 
76 

9  1 
73 

9  1 
74 

87 
72 

88 
73 

90 
73 

91 
73 

92 
72 

92 
71 

91 

70 

93 
72 

90 
71 

89 
74 

92 
71 

92 
74 

89 
74 

88 

72 

91 
7* 

91 
73 

90.6 
72.4 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

Mm 

90 
71 

90 
hS 

92 
67 

94 
68 

93 
68 

90 
70 

90 
72 

91 

70 

90 
68 

89 
71 

94 

70 

96 
72 

92 
73 

9  1 
71 

88 
72 

82 
72 

82 
69 

87 

70 

87 

70 

91 

70 

87 
69 

82 
74 

84 
70 

90 
70 

84 

70 

81 

70 

85 

70 

96 

70 

87 

70 

87 

71 

87 

71 

88.4 

70.2 

CAPTIVA 

MAX 

Mm 

88 
7* 

88 
76 

89 
77 

9  1 

79 

90 

76 

90 
75 

92 
75 

90 
76 

89 
75 

90 
78 

90 
82 

90 
79 

91 

77 

97 
77 

95 

79 

94 
76 

84 
74 

92 
77 

92 
77 

9  1 
77 

89 
75 

89 
78 

85 
72 

88 

78 

88 
75 

87 
73 

88 
81 

92 
75 

94 
76 

89 

77 

91 
7* 

90,  1 
76,3 

CLEWISTON  u  S  ENG 

MAX 

Mm 

92 
72 

92 
71 

9  2 
71 

93 
72 

92 
71 

93 
72 

89 
7  7 

88 
75 

89 
71 

94 

73 

91 
71 

93 
72 

96 
75 

97 
73 

95 
76 

94 

78 

87 
73 

89 
72 

93 
75 

93 
74 

94 
73 

92 
73 

93 
71 

92 
70 

93 
71 

90 
69 

92 
74 

95 
74 

90 
7* 

90 
75 

95 
73 

92,2 
73,0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

91 

70 

92 
67 

95 
68 

95 
69 

91 
71 

93 
70 

91 
69 

91 
71 

91 

68 

89 
70 

94 
69 

94 
68 

95 
73 

93 
68 

91 
76 

87 
75 

88 
73 

92 
74 

93 

73 

93 

70 

94 
68 

90 
71 

92 

70 

91 
66 

91 
70 

93 
72 

91 
72 

90 
71 

92 
73 

92 
71 

91,8 
70,8 

EVERGLADES 

MAX 

Mm 

99 
73 

89 
73 

90 

74 

91 
75 

91 

76 

83 
74 

92 
70 

90 

74 

90 
74 

90 
77 

91 
75 

90 
76 

91 
76 

94 
74 

92 
75 

89 
74 

89 
72 

92 
75 

93 
75 

94 
74 

90 
73 

90 
73 

90 
73 

88 

72 

88 
75 

90 
73 

91 
75 

90 
69 

90 
72 

93 
7* 

90 
73 

90.3 
73,8 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

88 
72 

87 
73 

88 
74 

86 
77 

87 
81 

87 
7* 

86 
74 

88 
71 

87 
73 

89 
77 

89 
74 

89 
75 

90 
82 

92 

79 

90 
75 

88 
74 

88 
70 

88 

77 

88 
75 

89 
73 

87 
75 

87 
78 

88 
76 

87 
75 

87 
80 

67 
75 

89 
81 

96 

76 

88 
74 

89 

73 

90 
73 

88,2 
75.4 

FORT  MYERS  wB  AP 

MAX 

Mm 

90 
73 

88 
73 

92 
73 

93 
74 

92 
75 

92 
74 

93 
72 

93 
72 

92 
73 

92 
74 

92 
74 

92 
74 

93 
77 

97 
71 

95 
76 

92 
74 

90 
74 

94 
76 

94 
73 

94 
73 

90 
71 

93 
73 

91 
73 

91 

72 

91 

73 

89 
73 

93 
75 

93 
72 

95 
71 

94 

73 

95 
73 

92.4 
73.* 

INDIANTOWN 

MAX 
MIN 

95 
66 

91 

70 

90 
69 

95 
70 

98 
70 

92 

70 

88 
70 

88 
68 

89 
69 

94 
68 

92 
68 

95 

TO 

94 

66 

94 

70 

9  1 

TO 

91 
69 

87 
69 

89 
70 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

91 

70 

90 
66 

91 
68 

90 
46 

90 
65 

90 
70 

9} 
67 

92 

70 

91 

70 

91 
71 

91,4 
69.0 

LA  BELLE 

MAX 

Mm 

92 
75 

92 
70 

96 
71 

94 

7  3 

93 
73 

92 
72 

91 
71 

94 

70 

92 
70 

96 
73 

96 
71 

96 
74 

96 
71 

93 
84 

92 
72 

89 
71 

94 
74 

95 
73 

95 
71 

95 
69 

91 
71 

94 
71 

91 

70 

91 

72 

92 
71 

94 

75 

92 

71 

93 
71 

90 
73 

94 

70 

93.2 
72.1 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

Mm 

90 
71 

92 
69 

95 
68 

9  3 
70 

9  3 
74 

9  5 

69 

69 

65 

86 
71 

9  3 
73 

70 

92 
69 

92 
69 

92 
71 

70 

93 
69 

73 

70 

70 

70 

69 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
'  1 

93 
7  1 

93 
72 

91 

73 

90 
73 

91 
72 

89 
71 

90 
71 

91 

73 

90 
71 

95 
71 

95 
75 

94 

70 

94 

76 

93 
76 

99 
73 

68 
74 

9  4 
75 

95 
73 

95 
71 

93 

72 

90 
70 

91 
69 

90 
72 

88 

70 

90 
73 

94 

72 

91 

73 

91 
75 

93 

72 

91.8 
72,4 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

90 
7  2 

89 
72 

90 
7  2 

91 
72 

92 
74 

88 

73 

93 

72 

91 
72 

91 
73 

90 
74 

91 
73 

92 
7Z 

93 
75 

96 
71 

95 

76 

93 
74 

87 
71 

93 
75 

94 
73 

94 

72 

90 
72 

90 
72 

91 
71 

90 
71 

91 
71 

90 
71 

91 
75 

92 

92 
74 

92 
72 

92 
73 

91.4 
72.7 

PUNTA  GORDA 

MAX 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

MAX 

Mm 

90 
7<p 

92 
74 

93 
73 

94 
74 

94 

72 

90 
71 

95 

71 

93 

72 

90 
71 

94 

72 

97 
74 

95 

74 

94 

75 

92 

76 

90 
75 

90 
75 

88 
69 

90 
74 

90 
76 

92 
72 

93 
74 

92 
72 

93 
73 

94 
73 

93 
73 

92 
73 

92 
73 

91 
75 

90 
73 

93 

73 

92 
73 

92.2 
73.4 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 
73 

90 
73 

91 

75 

92 
74 

96 
76 

94 
73 

86 

73 

90 
73 

92 
73 

92 

75 

96 
75 

93 
77 

95 

77 

92 

B0 

90 
79 

90 
76 

87 
73 

88 
79 

90 
78 

90 
78 

91 
77 

9  1 
75 

90 
74 

9  1 
72 

9  1 
74 

94 
74 

93 
74 

92 
77 

92 
76 

90 
76 

92 
76 

91.6 

73.3 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 

90 
76 

92 
74 

92 
78 

92 

76 

92 
77 

86 
74 

88 
72 

91 
74 

90 
74 

90 
76 

89 
76 

90 
77 

91 
79 

89 

82 

91 
79 

88 
76 

88 
'1 

69 
80 

91 
79 

90 
79 

91 
77 

91 
75 

90 
75 

92 
74 

91 
75 

91 
73 

92 
79 

92 
81 

92 
79 

92 
80 

90 
80 

90.4 
76,7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

90 
74 

89 
71 

9  0 
73 

91 
72 

92 
74 

95 
73 

88 
71 

90 
71 

92 
72 

90 
74 

95 
74 

93 
75 

93 
75 

9  1 
79 

90 
79 

89 
76 

86 
75 

90 
79 

90 
78 

89 
76 

90 
76 

9  1 
73 

90 
72 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

93 

72 

92 
76 

91 
72 

90 
75 

91 
73 

90.9 
73,9 

HIAlEAH 

MAX 

75 

7  ) 

75 

75 

76 

73 

72 

71 

71 

74 

73 

76 

76 

76 

73 

72 

73 

78 

77 

77 

77 

74 

74 

73 

72 

69 

74 

76 

75 

75 

76 

74,3 

HOMESTEAD  ExP  STA 

MAX 

88 
73 

91 
71 

9  2 
71 

93 
70 

91 
7  1 

86 
70 

88 
72 

91 
70 

9  I 
69 

93 
70 

93 
69 

92 
72 

92 
71 

90 
73 

86 
74 

85 
73 

88 
71 

89 
75 

89 

73 

88 
72 

90 
71 

90 
73 

90 
71 

92 
68 

90 
70 

91 
71 

91 
70 

9  1 
73 

89 

73 

91 
71 

91 
72 

90,1 
71.4 

LCXAHATCHEE 

MAX 

Mm 

92 
70 

9  4 

67 

96 

65 

94 
68 

93 
68 

92 

70 

90 
70 

92 

70 

94 
64 

91 

70' 

94 
69 

95 
70 

94 
64 

92 

70 

90 
69 

85 

69 

89 
71 

90 
74 

90 
70 

9  1 
70 

92 
69 

92 
71 

92 
71 

93 
69 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

92 

70 

91 

70 

93 

70 

93 
69 

92.0 
69.2 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 
MIN 

87 
82 

87 

8  2 

88 

8  0 

90 
82 

90 
78 

8  8 
74 

86 
73 

9  2 
78 

87 
79 

90 
82 

90 
83 

89 
76 

89 

82 

88 
82 

87 
79 

86 
77 

87 

80 

87 
81 

87 
78 

66 
61 

87 
80 

87 

82 

88 
82 

89 
81 

88 

73 

89 
73 

89 

82 

88 

79 

87 
75 

87 
75 

88 
81 

88,0 

79.2 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

85 

77 

86 
78 

86 
81 

87 

82 

89 

75 

88 
74 

86 
76 

95 
77 

89 
77 

90 
80 

8  9 
80 

89 
82 

87 

83 

86 
83 

86 
73 

82 
73 

86 
76 

84 
61 

85 
80 

86 
81 

65 
80 

96 
82 

87 
77 

88 

79 

88 
80 

87 
81 

88 
82 

86 
77 

85 

77 

86 

80 

86 
81 

86.9 
78.9 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
77 

88 

76 

89 
78 

91 
78 

91 
76 

89 

74 

86 

75 

91 
74 

88 
75 

92 
75 

90 
77 

90 
79 

90 
80 

90 
77 

88 
77 

84 
74 

87 
76 

88 
80 

88 
79 

89 
80 

88 
78 

89 
78 

89 
76 

90 
75 

88 
73 

89 
76 

88 
76 

88 
77 

87 

77 

88 
79 

89 
80 

88,7 
76,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1964 


Station 

Day  of  Month 

AT«rag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MIAMI   12  SSW 

MAX 

89 

88 

88 

89 

90 

90 

37 

88 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

89 

88 

84 

87 

86 

88 

8  9 

89 

89 

69 

90 

89 

90 

90 

89 

40 

90 

89 

0 

79 

7* 

73 

7* 

75 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

75 

80 

81 

77 

78 

72 

BO 

'5 

76 

77 

77 

73 

72 

73 

73 

74 

60 

77 

7J 

73 

1 

PCMPANO  BEACH 

MAX 

90 

90 

91 

91 

92 

89 

91 

92 

92 

9h 

92 

92 

91 

91 

90 

9  0 

89 

90 

9  0 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

9  0 

90 

91 

90 

8 

75 

73 

75 

75 

75 

73 

72 

7* 

73 

74 

75 

75 

75 

81 

80 

75 

75 

80 

80 

80 

77 

75 

74 

72 

73 

'1 

73 

60 

75 

75 

7» 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

88 

9r 

91 

93 

10 

87 

89 

91 

88 

94 

94 

95 

9  2 

91 

89 

89 

86 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

90 

89 

91 

91 

90 

6 

73 

71 

71 

71 

7* 

7  1 

73 

70 

70 

72 

72 

7* 

76 

76 

74 

'3 

71 

74 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

5CUTH  MIAMI   5  w 

MAX 

38 

89 

90 

90 

91 

89 

90 

92 

90 

93 

93 

92 

91 

90 

89 

86 

97 

86 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

39 

90 

69 

89 

53 

69 

69 

89 

4 

Mm 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

71 

73 

73 

77 

71 

72 

'0 

77 

7* 

74 

75 

74 

71 

70 

71 

72 

72 

76 

73 

72 

72 

72 

* 

STUART   1  N 

MAX 

90 

8  9 

92 

9 1 

9  3 

9  3 

6  9 

87 

8  9 

8  9 

8  9 

9  Q 

93 

91 

90 

3 

MIN 

71 

78 

70 

TO 

70 

72 

71 

72 

72 

73 

7* 

73 

76 

75 

74 

76 

73 

'5 

74 

77 

73 

75 

72 

72 

72 

71 

75 

73 

7  ! 

79 

75 

73 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

89 

90 

8  9 

91 

95 

89 

89 

86 

90 

93 

91 

92 

90 

89 

88 

8? 

89 

83 

89 

8  9 

89 

89 

88 

88 

9  0 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

5 

MIN 

74 

75 

76 

76 

79 

75 

74 

76 

74 

74 

75 

76 

74 

76 

76 

75 

76 

80 

83 

80 

81 

75 

75 

74 

71 

74 

74 

81 

73 

73 

?' 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP 

MAX 

88 

89 

89 

90 

92 

88 

89 

86 

90 

90 

93 

92 

89 

69 

89 

85 

88 

69 

88 

8  9 

88 

89 

91 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

4 

MIN 

74 

73 

73 

74 

73 

74 

75 

7- 

73 

75 

73 

74 

T7 

78 

79 

75 

'8 

81 

80 

78 

79 

74 

73 

70 

72 

72 

74 

78 

79 

75 

77 

7* 

KEYS  07 

DRY  T0RTUGA5 

MAX 

89 

89 

90 

92 

91 

9C 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

86 

88 

86 

88 

88 

88 

90 

92 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

89 

88 

89 

90 

1 

MIN 

81 

8C 

8  I 

81 

79 

79 

81 

78 

79 

81 

80 

81 

82 

74 

78 

79 

7  7 

82 

82 

80 

Bl 

81 

81 

8  1 

81 

81 

82 

SO 

80 

78 

81 

60 

I 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

89 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

91 

89 

90 

90 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

86 

88 

86 

89 

89 

38 

69 

69 

69 

88 

9 

MTN 

80 

80 

81 

62 

82 

78 

74 

76 

80 

81 

81 

83 

83 

78 

76 

78 

81 

83 

80 

80 

80 

78 

8  2 

61 

61 

62 

80 

81 

79 

82 

80 

SO 

2 

KEY  WEST 

MAX 

92 

91 

91 

91 

92 

90 

88 

90 

90 

91 

9  2 

91 

92 

92 

93 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

91 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

91 

3 

MIN 

81 

80 

81 

81 

81 

79 

76 

75 

81 

80 

79 

81 

82 

83 

77 

78 

80 

62 

80 

78 

81 

'8 

81 

79 

79 

81 

82 

60 

79 

60 

79 

79 

8 

MARATHON  SHORES 

MAX 

91 

91 

92 

9: 

93 

91 

90 

89 

91 

9  1 

91 

91 

91 

91 

90 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

91 

91 

93 

89 

91 

90 

) 

MIN 

80 

75 

80 

80 

80 

7« 

74 

71 

77 

79 

77 

79 

82 

82 

75 

76 

75 

80 

80 

74 

79 

80 

79 

79 

80 

79 

79 

79 

77 

75 

60 

77 

9 

TAVERNIER 

MAX 

88 

86 

8  8 

69 

89 

87 

8B 

89 

89 

90 

90 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

87 

87 

86 

88 

88 

89 

89 

90 

89 

89 

88 

89 

69 

90 

86 

6 

MIN 

79 

77 

79 

80 

78 

75 

74 

75 

79 

79 

77 

79 

80 

80 

60 

75 

74 

81 

'9 

74 

79 

79 

60 

79 

79 

7e 

80 

76 

79 

76 

81 

76 

t 

So.  R.i.r.nc.  NolM  FoUOTrtoa  Sutioo  ladx 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oi  1963  -  1964  FLORIDA 


Station 

July 

August 

September 

I  t,  (r.bel 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July -June 

NORTHWEST  01 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

18 

154 

483 

441 

401 

162 

13 

0 

0 

1672 

1308 

BLOUNT  STOWN 

499 

1553 

CARRABELLE   1  NNW 

0 

0 

0 

26 

445 

4  o 

1  TO 

57 

° 

CMIPLEY   3  E 

0 

?nft 

586 

466 

448 

1  898 

CRESTVIEW   RADIO  WJSB 

0 

16 

173 

600 

44 

139 

1845 

OE   FUN  I AK  SPRINGS 

0 

0 

5 

36 

291 

648 

517 

512 

179 

46 

2 

0 

2236 

1418 

FOUNTAIN   3  SSE 

0 

0 

0 

24 

240 

441 

479 

1  6T 

j? 

j! 

\  flon 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 

0 

0 

2* 

CHO 

471 

30 

146 

MILTON   EXP  STATION 

0 

0 

* 

,  o 

ai  n 

17 

7 

70?t 

MONT  I  CELLO  3  tf 

0 

0 

22 

175 

549 

408 
* 

374 

107 

23 

2 

1660 

1511 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

37 

233 

636 

580 

525 

259 

59 

0 

0 

2329 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

17 

157 

522 

434 

421 

156 

17 

0 

0 

1724 

1328 

PENSACOLA  WB  AP 

0 

0 

1 

26 

208 

595 

491 

487 

203 

30 

0 

0 

2041 

1463 

PENSACOLA  WB  CITY 

~ 

~ 

® 

QUINCY   EXP  STATION 

- 

87 

564 

4  31 

432 

130 

1798 

1505 

SAINT  MARKS  6  SE 

171 

528 

427 

392 

113 

1672 

SANBORN  TOWEP 

0 

0 

0 

24 

179 

539 

400 

412 

141 

33 

0 

0 

1728 

Tallahassee  wb  ap 

0 

0 

0 

44 

238 

609 

475 

457 

166 

32 

0 

0 

2021 

1*85 

WE WAH I TCHKA 

•J 

J? 

536 

40  1 

397 

107 

29 

7i*In 

WOODRUFF  DAM 

0 

° 

632 

546 

478 

1  46 

3* 

* 

2130 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

0 

0 

82 

444 

356 

313 

63 

8 

0 

0 

92* 

CROSS  CITY  2 

■J 

J? 

354 

357 

7^ 

1  ^ 

}J 

i  ttf 

FEDERAL  POINT 

J; 

~*1 

Iftfi 

286 

^C7 

FERNANDINA  BEACH 

57 

374 

70 

1  Cli 

GAINESVILLE   3  WSW 

18 

127 

436 

311 

29 

79 

12 

1281 

1006 

GAINESVILLE   FAA  AP 

0 

0 

0 

29 

169 

483 

366 

357 

114 

13 

0 

0 

1531 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

j? 

i  ^? 

^ 

397 

381 

1  37 

28 

0 

0 

1683 

1310 

HIGH  SPRINGS 

J" 

J: 

7A 

375 

319 

109 

1 2 

0 

14*2 

JACKSONVILLE   WB  AP 

371 

3ti 

1239 

Jack son v I lle  beach 

16 

131 

427 

354 

3 

1 

|| 

1384 
* 

JASPER   3  SE 

0 

0 

0 

32 

213 

554 

409 

373 

106 

17 

0 

0 

1704 

LAKE  CITY  2  E 

366 

363 

95 

15 

0 

0 

1515 

1216 

LIVE  OAK   2  ESE 

0 

0 

0 

28 

167 

521 

370 

373 

103 

22 

0 

0 

1584 

MADISON 

0 

0 

0 

ia 

194 

561 

423 

414 

124 

20 

0 

0 

175* 

1339 

MAYO  5  NW 

0 

0 

0 

31 

199 

549 

421 

397 

116 

28 

0 

0 

1741 

MELROSE 

^ 

f? 

a? 

39 

272 

272 

62 

26 

2 

1159 

PAL A  TK A 

283 

268 

76 

~[ 

i  i-ii^ 

883 

PERRY 

J: 

171 

50? 

367 

367 

101 

IT 

0 

0 

1556 

SAINT  AUGUSTINE 

0 

1  8 

115 

414 

312 

292 

105 

19 

0 

0 

1275 

1021 

STARKE 

0 

0 

0 

352 

362 

117 

17 

0 

0 

STEINHATCHEE   MCCAIN  TP 

J? 

5?o 

372 

70 

0 

0 

0 

US HER  TOWER 

75 

1  76 

319 

359 

98 

1 1 

0 

1507 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

0 

0 

0 

21 

125 

391 

285 

268 

71 

12 

0 

0 

1173 

8  A  YPOR  T 

299 

296 

70 

26 

0 

0 

1159 

BROOK SV I LL E   CH IN  HILL 

77 

23  3 

2  32 

46 

4 

0 

0 

91  9 

71  0 

BU5HNELL   2  E 

- 

- 

1  9 

278 

278 

7 1 

12 

0 

0 

1138 

CLERMONT   6  S 

313 

228 

225 

36 

4 

0 

0 

885 

662 

DAYTONA  BEACH 

0 

0 

0 

13 

87 

351 

257 

256 

101 

22 

0 

0 

1087 

DAYTONA   BEACH  WB  AP 

279 

251 

106 

13 

0 

0 

1077 

879 

DE   LAND   3  N 

0 

0 

0 

10 

90 

340 

229 

249 

64 

10 

0 

0 

992 

799 

INVERNESS 

0 

0 

0 

8 

92 

341 

256 

233 

57 

8 

0 

0 

995 

823 

LAKE  HIAWASSEE 

0 

0 

0 

3 

62 

344 

260 

271 

66 

1  2 

0 

0 

1018 

OCALA^ 

? 

° 

268 

243 

50 

7 

0 

0 

1028 

102 

249 

229 

42 

3 

0 

0 

996 

nc  a  i  a    7  ur 
VJI.SLA    £  Pit 

ICO 

324 

310 

92 

15 

0 

0 

1311 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

3 

72 

272 

235 

1 99 

39 

4 

0 

0 

824 

766 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

2 

67 

243 

234 

36 

3 

0 

0 

701 

SANFORD  EXP  STATION 

7I4 

220 

213 

43 

10 

0 

0 

833 

698 

T I TUSVILLE   2  W 

- 

n 

7n 

70 

208 

218 

62 

11 

0 

0 

8*0 

6*0 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

0 

0 

535 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

0 

53 

226 

156 

183 

25 

8 

0 

0 

653 

489 

BARTOW 

0 

0 

4 

61 

256 

172 

200 

27 

5 

0 

0 

72  5 

631 

BRADENTON  EXP  STATION 

■ 

2 

54 

2  87 

1  61 

208 

35 

9 

0 

0 

776 

63* 

CLEARWATER 

6 

64 

305 

207 

215 

36 

5 

0 

0 

836 

DEER  PARK 

267 

208 

176 

53 

FELLSMERE   A  W 

191 

167 

1  50 

31 

10 

0 

0 

588 

501 

FORT   DRUM  5  NW 

0 

0 

0 

1 

53 

228 

161 

165 

29 

10 

0 

0 

6*7 

FORT  PIERCE 

o 

o 

163 

30 

9 

0 

0 

605 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

0 

0 

0 

7 

50 

249 

167 

196 

25 

6 

0 

0 

700 

KISS1MHEE  2 

0 

0 

0 

0 

7 

695 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

8 

79 

308 

214 

234 

67 
42 

9 

0 
0 

0 

894 

679 

LAKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

4 

75 

264 

221 

223 

39 

3 

0 

0 

849 

661 

LAKE   PLACID  2  SW 

0 

0 

0 

1 

47 

234 

140 

158 

23 

10 
8 

0 

0 

613 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

5 

45 

203 

1  52 

1  74 

27 

0 

0 

614 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

7 

61 

280 

181 

212 

37 

10 

0 

0 

788 

625 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 
PARR  1 SM 
PLANT  CITY 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
0 

67 
44 

342 
236 

225 
183 

215 
150 

33 
17 

17 
12 

0 
0 

0 
0 

906 
642 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4 
7 

51 
68 

243 
288 

140 
176 

213 

3 1 
33 

7 
10 

o 

0 

o 

0 

6*4 
795 

679 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS   SEWAGE  PL 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
5 
IS 
10 

59 
52 
75 
75 

250 
251 
316 
354 

177 
156 
216 
281 

222 
183 
227 
274 

29 
30 
37 
71 

3 
7 
4 
20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

740 
6S4 
890 
1085 

538 

683 
705 

VENICE 

0 

0 

0 

1 

38 

229 

129 

171 

22 

8 

0 

0 

598 

VERO  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
5 
4 

51 
50 
58 

195 
264 
305 

146 
155 
194 

165 
189 

206 

30 
29 
30 

8 
8 
14 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

595 
700 
81  1 

EVERGLADES  AND  SW  COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

40 

200 

135 

157 

26 

12 

0 

0 

570 

466 

S*«  reforenc*  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963  -  1964 


BIG  CYPRESS  RES 
CANAL   POINT  USDA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U   S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT   MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 
LA  BELLE 

miles  city  tower 
moore  haven  lock  1 
Naples  carib  gardens 
punta  gorda 

tam1ami  trl  40  mi  bend 

lower  east  coast  06 

fort  lauderdale 

ft  lauderdale  baha  mar 

ft  lauderdale  exp  sta 

HI ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI    8AYFR0NT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MIAMI    12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL   PALM   RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI    5  W 
STUART    1  N 

W   PALM  BCH  RADIO  WJNO 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 


July 


August 


September 


163 
243 
162 

J  JO 


i  ia 

92 
189 
217 
21* 

196 
235 
1*3 
215 


112 
112 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Noraala 

July- June 

0 

0 

94 

109 

7 

9 

0 

0 

495 

89 

115 

7 

1 

0 

0 

400 

130 

129 

7 

12 

0 

0 

531 

133 

170 

18 

11 

0 

0 

73 

94 

6 

3 

0 

0 

318 

268 

5 

0 

0 

227 

110 

lie 

12 

3 

0 

0 

467 

442 

1*7 

178 

22 

15 

0 

0 

124 

152 

19 

11 

0 

0 

376 

97 

116 

15 

12 

0 

0 

479 

173 

152 

22 

10 

0 

0 

635 

460 

2 

0 

0 

351 

150 

151 

17 

10 

0 

0 

589 

407 

57 

70 

2 

3 

0 

0 

232 

75 

1 

0 

0 

312 

199 

46 

56 

1 

0 

0 

0 

182 

83 

96 

9 

5 

0 

0 

361 

63 

81 

4 

3 

0 

0 

269 

79 

96 

8 

5 

0 

0 

339 

280 

8 

0 

0 

421 

44 

52 

1 

0 

0 

0 

1(1 

57 

63 

2 

0 

0 

0 

185 

141 

0 

0 

248 

214 

79 

93 

6 

4 

0 

0 

342 

2  36 

56 

69 

2 

1 

0 

0 

245 

60 

86 

6 

6 

0 

0 

297 

65 

76 

3 

5 

0 

0 

289 

103 

122 

20 

7 

0 

0 

4*1 

S3 

93 

82 

no 

8 

4 

0 

0 

348 

253 

9 

23 

0 

0 

0 

0 

45 

31 

29 

0 

0 

0 

0 

92 

108 

14 

24 

0 

0 

0 

0 

a* 

90 

33 

38 

0 

0 

0 

0 

119 

38 

42 

0 

0 

0 

0 

138 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  dayi  with  precipitation 

ill 

i 

2 

Hi 

<  -S  i 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

•  • 

2.  1 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1,00  AM 
EST 

o  v> 

O  UJ 

1,00  PM 
EST 

I 

a.  t- 

VI 
O  UJ 

o 

5 

60-10 

A 

50—99 

100-199 

• 

> 

si 

CM  S 

Total 

APALACHI COLA  WB  CITY 

6.3 

3 

5 

8 

1 

1 

2 

20 

« 

7.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

18 

7 

B.7 

37++ 

13 

22 

85 

85 

65 

74 

8 

S 

4 

2 

1 

1 

21 

7.2 

FORT  MYERS  WB  Al RPORT 

B.S 

29++ 

14 

17 

82 

80 

52 

69 

3 

5 

6 

1 

0 

0 

17 

6.3 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

22 

9 

9.7 

45 

E 

16 

88 

89 

63 

75 

6 

4 

9 

3 

1 

0 

23 

54 

7.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12 

16 

11.1 

37 

SE 

14 

75 

75 

68 

72 

7 

7 

3 

1 

0 

0 

18 

77 

6.3 

LAKELAND  WB  CITY 

6.5 

3 

5 

8 

» 

1 

0 

20 

52 

7.  1 

MIAMI  BEACH 

13.9 

0 

6 

5 

0 

2 

0 

13 

739 

6.0(8 

MIAMI   WB  AIRPORT 

12 

11 

8.8 

31++ 

27 

25 

83 

84 

66 

74 

4 

5 

10 

1 

2 

0 

22 

6.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

18 

11 

8.5 

31++ 

15 

3 

92 

93 

62 

73 

4 

5 

6 

3 

1 

1 

20 

6.8 

PENSACOLA  WB  AP 

24 

5.9 

35 

N 

24 

1 

2 

7 

6 

3 

0 

19 

49 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

09 

6 

7.3 

29++ 

12 

16 

91 

93 

65 

79 

3 

5 

11 

1 

2 

3 

25 

7.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

27 

6 

10.4 

31++ 

26 

26 

86 

87 

62 

3 

5 

5 

2 

2 

1 

18 

70 

7.3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

12 

12 

8.9 

32++ 

28 

24 

87 

87 

67 

80 

8 

2 

4 

3 

2 

0 

19 

7.1 

a     CITY  OFFICE  DATA 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ju»™ 


Day  ol  month 

rage 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GAINESVILLE  3  WSW 

1  INCH 

MAX 
M  IN 

98 
79 

96 
80 

93 
78 

78 

100 
80 

97 
80 

98 
76 

100 
78 

98 
81 

93 
82 

93 
80 

86 
76 

93 
76 

100 
76 

96 
80 

98 
80 

91 

80 

93 
78 

100 
79 

94 
62 

94 
82 

97 
81 

96 
82 

97 

80 

68 
79 

81 
77 

88 
76 

99 
77 

101 
78 

102 
62 

99 
82 

95.4 
79.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

BO 

88 
81 

67 
79 

90 
so 

93 
82 

92 
82 

90 
80 

90 
BO 

92 
82 

86 
62 

87 
80 

82 
77 

88 
76 

92 
77 

92 
81 

93 
82 

86 
81 

87 
60 

93 
BO 

90 
82 

88 
62 

91 
81 

91 
82 

89 
81 

84 
80 

78 
77 

83 
76 

90 
78 

94 
80 

95 
83 

92 
84 

89.2 
80.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
32 

87 

83 

86 
81 

68 
I'l 

91 
83 

90 
84 

90 
B2 

91 
82 

90 
84 

68 
83 

86 
82 

82 
78 

65 
77 

90 
76 

89 
82 

90 
83 

86 
83 

86 
80 

90 
82 

88 
84 

87 
83 

89 
82 

88 
8  3 

87 
63 

84 
82 

82 
80 

81 
77 

87 
78 

90 
81 

91 
84 

89 
84 

87.6 
81.6 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT . 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACEi     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERt     BAH IAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION: 
3  POINT  F0XB0R0  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3  „  a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 
H  < 

>IORTn«EST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.28 

24 
103 
76 

.18 

22 
100 
76 

.13 

22 
101 
79 

.19 

30 
101 
76 

.10 

15 
100 
75 

.33 

21 
104 
76 

.30 
25 

101 
73 

.24 

15 

104 

72 

.20 

29 
102 
77 

.20 

30 
96 
78 

.12 

30 
93 
70 

.17 

77 
94 
68 

.22 

74 
92 
75 

.22 

30 
90 
81 

.27 
21 
95 
77 

.13 

35 

g; 

7  3 

.15 

34 
90 
76 

.10 

26 
102 
76 

.20 

24 
103 
79 

.20 
37 
98 
75 

.20 
37 

102 
75 

.12 

32 
87 
75 

.14 

18 
101 
75 

.27 
24 
104 

" 

.26 
17 
101 

75 

.05 

28 
99 
76 

.13 

18 
96 
78 

.11 
24 
91 
78 

.10 
24 
95 
75 

.  1  8 

21 
100 
75 

.20 

16 
105 

75 

5.69 
880 
98,1 
75,6 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
W  I  ND 

.25 

82 

.17 

40 

.29 

39 

.16 

34 

.18 

40 

.31 
74 

.41 
108 

.28 

87 

.  34 

37 

.16 

34 

.25 
39 

.  1  1 

36 

.15 

49 

.17 

40 

.23 

62 

.35 
6, 

.29 
107 

.07 
105 

.07 
41 

.03 
15 

.22 
17 

.43 

26 

.21 

19 

.29 

29 

.22 

24 

.16 

51 

.21 

48 

.12 

26 

.22 

28 

.28 

23 

.28 

24 

6.91 

1453 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
W  I  ND 
MAX 
MIN 

.20 
8 
96 

.23 

5 
92 
74 

.10 
4 
90 
72 

.28 
4 

95 
'5 

.25 

12 
98 
75 

.28 

2 
97 
74 

.29 
10 

94 

69 

.30 

5 
98 
68 

.32 

15 
97 
73 

.25 

20 
92 
74 

.14 

15 
91 
74 

15 
84 

74 

.  1  1 

30 
9  3 
69 

.22 

5 

101 
71 

.  33 

10 
101 
74 

.32 
35 
95 
73 

.21 

10 
93 
73 

.15 

15 
93 
70 

.24 

0 

102 
74 

.20 

0 
99 
75 

.20 

5 
93 
74 

.23 
15 
95 
73 

.26 
20 
95 
73 

.16 

10 
95 
74 

10 
84 
72 

20 
86 
71 

.16 

35 
84 
70 

.15 

5 
97 
73 

.24 

0 

102 
75 

.29 

3 

102 
75 

.23 

7 
100 
74 

6.80B 

350 
94,6 
72.9 

NORTH   CENTPAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.31 

10 

.18 

15 

.  15 

15 

.24 

15 

.17 
15 

.25 

10 

.18 

10 

.17 

0 

.  30 

30 

.24 

25 

.24 

30 

.18 

30 

.16 

40 

.23 

25 

.34 

23 

.31 

67 

.09 
35 

.16 

35 

.23 

25 

.21 

20 

.27 

10 

.12 

10 

.12 

15 

.18 

25 

.19 

35 

.00 
30 

.03 

25 

.18 

20 

.23 
15 

.28 

20 

.26 

10 

6,20 

SOUTH  CENTRAL  04 

BAY  LAKE 

EVAP 

.45 

.30 

.22 

... 

.12 

.32 

.33 

.  34 

.33 

.49 

.23 

.32 

.17 

.22 

- 

.22 

.27 

.27 

.29 

.26 

.28 

.25 

.28 

• 

.26 

.28 

.24 

.27 

- 

8.51B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.  32 

•  17 

•  2  3 

.33 

.33 

.  22 

.  2  2 

.14 

.  1  8 

.33 

.12 

•  3  3 

*  3  4 

•  4  3 

.33 

.13 

7,60 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.39 

.24 

.31 

.16 

.27 

.25 

.20 

.46 

.31 

.29 

.25 

.20 

.34 

.25 

.33 

.40 

.09 

.25 

.17 

.28 

.30 

.27 

.17 

.  14 

.18 

.16 

.36 

.21 

.21 

.25 

.29 

7.98 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.19 

73 

•  19 
95 
72 

.21 

93 
72 

.15 

97 
73 

.18 

95 
74 

.16 

95 
73 

.16 

96 
71 

.20 
94 
71 

.13 

93 
70 

.16 

98 
72 

.13 

90 
72 

.23 

102 
73 

.  22 

100 
76 

.20 
99 
73 

.24 

99 
73 

.23 

98 

71 

.15 

93 
72 

.15 

87 
73 

.21 
98 
74 

.23 

100 
73 

.21 

100 
73 

.12 
98 
75 

.19 

.15 
98 

72 

.13 

95 
71 

.24 

84 
72 

.13 
95 
74 

.18 

100 
74 

.17 
97 
74 

.  1  7 

loo 

74 

.16 

96 
73 

5.57 
96.1 
72.8 

CLEwISTON  U  5  ENS 

EVAP 

MAX 

MIN 

.12 
95 

S2 

.17 

91 
81 

.  1  7 

8  2 
81 

.21 
85 
"2 

.18 

88 

83 

.25 

92 
80 

.24 

91 
81 

.21 
91 
80 

.  18 

90 
8  0 

.18 

91 
81 

.12 
87 
81 

.22 

90 
80 

.22 
92 
81 

.22 

92 
83 

.23 
94 
82 

.  32 
95 

82 

.14 

88 

8  0 

.13 
84 
78 

.21 
85 

80 

.23 

95 
79 

.21 

95 
82 

.24 

93 

82 

.15 

90 
81 

.14 
88 
78 

.  1  1 

89 
79 

87 
75 

86 
73 

.18 

91 

80 

.20 

93 
82 

•  15 
92 
82 

.  14 

91 
81 

5.85B 

90,0 

80.4 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
72 

.24 

91 

.39 
74 

.27 

70 

.25 

112 

.11 

46 

112 

.30 
68 

.19 

92 

.48 

100 

.36 
68 

.35 
96 

.  39 

120 

.52 
128 

.31 

128 

.24 

102 

142 

.51 

117 

.32 

95 

.31 

109 

.44 

99 

.24 

130 

.26 

60 

.33 

98 

.30 

91 

.25 

1  1  3 

.31 

95 

.28 

100 

.29 
56 

.22 

100 

.  35 

99 

9.71B 
2973 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.27 

13 

101 
72 

•?i 

98 
70 

.23 
1  8 

98 
70 

.25 

13 
99 
'1 

.31 

17 
101 
71 

.19 

35 
93 
71 

.24 
41 

96 
72 

■  24 

67 
92 
71 

.24 

40 
93 
70 

.24 

37 
93 
71 

.19 

19 
88 
71 

.30 
36 
95 
71 

.33 
44 

96 
72 

.38 

32 
95 
71 

.28 
14 

101 
72 

.27 
44 

99 
71 

.15 

25 
93 
73 

.12 

6 
93 
75 

.25 

3 
97 
76 

.31 
7 

103 
73 

.26 

8 
98 
73 

.25 
14 
101 

72 

.27 
19 
91 
69 

.18 

25 
94 
68 

.16 

18 

92 
69 

.  16 

33 

R8 

68 

.18 

37 
89 
69 

.29 
17 

100 
72 

.20 

20 
94 
70 

.  1  6 
15 

95 
72 

.22 

6 

100 
71 

7,36 
738 
95.7 
71.2 

T  AM  ]  AM  I    TRL   *0   MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  1C 

2C 
102 
73 

.29 
13 

101 
73 

.25 

13 
98 

74 

.10 
8 

101 
73 

.21 
5 

107 
75 

.09 

3 

98 

.17 
8 

104 
74 

.18 
5 

105 
74 

.10 

3 

94 

72 

.17 
4 

107 
73 

.23 
5 

108 
74 

.21 
7 

107 
76 

.2  1 

1  3 
105 
74 

.28 

52 
102 
72 

.26 
81 
98 
73 

.  1  3 

44 
94 

72 

.20 

36 
90 
70 

.24 
48 

100 
74 

.24 

55 

100 
74 

.28 

43 

102 
72 

.18 

19 
104 
73 

.12 

7 
96 
74 

.13 

7 
98 
72 

.15 

5 

101 
71 

.  14 

3 
98 
74 

.17 
11 

100 
74 

.20 

20 
101 
74 

.10 

29 
100 
74 

.15 

25 
100 
73 

.  3  1 

29 
102 
73 

.21 

24 
100 
74 

5.80 
645 
100,7 
73,3 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.31 

36 

.24 
31 

.31 

39 

.27 

32 

.22 
28 

.21 

36 

.14 

21 

.23 

27 

.33 
39 

.18 

33 

.27 

38 

.28 

36 

.29 
44 

.29 
55 

.36 

107 

.33 

1  05 

.17 

68 

.20 
61 

.29 
71 

.26 
45 

.29 
39 

.26 
27 

.24 
31 

.17 

18 

.22 

33 

,22 

35 

.26 
36 

.30 
36 

.26 
40 

.22 

37 

,30 

37 

7.92 
1321 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.24 

45 
96 
79 

.26 
25 
9* 
74 

.25 

35 
97 
79 

.29 
34 
99 
76 

.25 
17 

100 
76 

.15 

42 
97 
73 

.16 

12 

89 
72 

.25 
14 
89 
72 

.23 

35 
98 
73 

.13 
7 
91 
75 

.32 

39 
100 
75 

.18 

22 
97 
76 

.  36 
54 
98 

76 

.28 
54 
99 
76 

.34 

130 
93 
74 

.28 

103 
92 
74 

.23 
31 
85 
75 

.26 
120 
91 
75 

.30 
79 
95 
75 

.35 
68 
95 
75 

.28 
59 
95 
75 

.32 

32 
97 
75 

.24 

46 
95 
74 

.20 

20 
9* 
74 

.14 

36 
97 
73 

.22 
23 

91 

74 

.26 
39 
96 
75 

.30 
34 
98 
76 

.22 
49 
94 
75 

.27 
43 
96 
75 

.  30 

43 

96 
75 

7,86 
1390 
95,0 
74,6 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED . 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  reference  notes  following  Station  IndeX- 
-  88  - 


STATION  INDEX 


ALEXANOER  SPRINGS 

APALACHICOLA   WB  CITY 

ABC AO  t  A 

AVON  PARK 

BABSON  PARK 

BARTOW 

BaSingER 

BAY  LAKE 
8 AY  POP  T 

BELLE  GLADE  EXP  ST» 

8ELLE  GLAOE  HRCN  GATE 
BIG  CYPRESS  RES 
8 1 TmLO 

8L AC* HAN  I  SE 
BLOtJNTSTOWN 
80CA  RATON 

BHADENTON  EXP  STATION 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BJSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  GATE  5 
CANAL    POINT  USDfc 
CAPT I VA 

CARRABELLE    I  NNW 
CARYV I LLE 
CEOAR  KEY 
CMIPLET  3  E 
ClEarwaTeR 

clermont  6  s 
clewiston 

clewiston  u  5  eng 
cohnwell  a  nw 
crescent  city 
crestview  Radio  wjsb 
cross  city 
cross  city  2 

■joaytona  beach 

OAYTONA  BE'Ch  WB  AP 
DEER  PAR*. 


OE  ! 


I  CIT 


i  SH 


LE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRACEVILLE 
!  G* AO Y 
HART  LAKE 


HIGH  SPRINGS 
I  HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

I  INDIAN  LAKE  ESTATES 
I  I NDI ANTOWN 

INGLIS 

INVERNESS 

ISLAND  GBOVE  2  WNW 
.  ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
|  JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 
!  KEY  WEST 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 
!  LAKE  ALFRED  E»P  STA 
,  LAKE  CITY  2  E 
;  LAKE  HIAWASSFE 
PLAK  ELAND  WB  CITY 
;  LAKE  fLACID  2  Sw 
:  LAKE  TRAFFORD 

LAMONT   6  WNW 

I  LlGNUMV|T.l£  KEY 
I  LISBON 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 

LYNNE  *  SE 

MAO I  SON 

marathon  shores 
i  mar 1  anna  [no  school 

harjnelano 

MAYO  5  NW 
I  MELBOURNE 
,  MELBOSE 

MIAMI    BAYFPONT  PARK 
^M I  AM I  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  MB  CITY 
I  MIAMI    12  SSW 

MILES  CITY  TOWER 

MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  J  W 
MOOPE  HAVEN  LOCK  I 
MOUNTAIN  LAKE 
HVAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES  CAR  I  9  GARDENS 
NICEVILlE 
NITTAW  1  S 

NORTH  N£W  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

OCALA 

OCA L A  2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY 
IORLAN0O  WB  aiSPOBT 
OBTONA  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA 

Panama  city  2 

PARR I SH 

PENNSUCO  5  NW 
PENSACOLA  WB  AP 
PERRINE 
PERRY 

plant  city 
pomp* no  beach 
port  mavaca  s  i 
punt  a  gorda 
ouincy  e*p  station 
raiforo  state  prison 


CANAL 


0616 
0  7  3  9 
0798 

080* 


LAKE 
FRANXL IN 

DE  SOTO 
HIGHLANDS 
POLK 
POLK 

OKEECHOBEE 
HILLSBOROUGH 
HERNANDO 
PALM  BFACH 

Oil  PALM  BEACH 


PALM  BEACH 
0940!  0*j  MANATEE 

1020  01  LIBERTY 
1  046  03  HEPNANOO 
1163;  03'  SUMTER 


1271, 
1276 
'  1310 
1356 
13881 
1432| 
1»44! 


j  DEVILS  GAROEN  TOWEB 
I  COWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 
1  EVERGLADES 
I  FEOERAL  POINT 
j  FELOA 
FELLSMERE  *  W 

FERN ANO I NA  BEACH 
,  FLAMINGO  BANGER  STA 
■  FORT  DRUM  5  NW 
1  FORT  GREEN  12  WSW 
j  FORT  LAUDERDALE 
I  FT  LAUDERDALE  B AHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT   MYERS  WQ  AP 

FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  SSE 


'  1649 

16S-J  os; 

I860-'  04, 
I  I9  78|  02] 
'  1984|  01 

20061  Oli 
1  2008.  02 

IVA  ij 

2159  0  3 

2229  )3 
,  2288|  04. 

2298,  OS 
,  239i:  02' 
■  24lft  07 
'  2850.  OS 

2915  02, 
!  2R23j  05. 

29J6  04 


03.  PALM  0EACH 
09  PALM  BEACH 
OS  LEE 
01.  FRANKLIN 
01:  WASHINGTON 

02  LEVY 

Oil  WASHINGTON 
0*1  PINELLAS 

03  LAKE 
05i  HENORY 


4707 
■.7?; 
4771 
4797 

4866 


,  4892  Oil;  JEFFERSON 
5035!  0)j  MONROE 
5076  03;  LAKE 
50991  02  SUWANNEE 

'  5124,  04|  MANATEE 
51821  06;  PAL"  BEACH 

'  52371  021  MARION 
5275,  02  MADISON 

I  53511  071  MONROE 
5372  01  . 


5391  021  FLAGLER 
553«  02  LAFAYETTE 
5612  04.  BBEVABD 

I  5622!  Ojl  ALACHUA 

;  5653  Oft.  DADE 

j  565Sj  06<  DADE 
5663  061  DADE 

I  56681  06  DADE 

,  5678  06  DADE 
571*  05  COLLIER 

5793  01  SANTA  ROSA 
1  5979!  0l[  JEFFERSON 
I  58951  09'  GLAOES 
I  597J 

6065 

6079 

6251 
6318 

6  12  J 

6414 
64191 
6  465 

66  39 
6657" 
6753, 
6826 
6941 
68B0 

6  999 
699T 

7020 

7205 
7254. 
729). 
7)95 
7424 
7440 


29  05 

27  14 

27  35 

27  50 

27  54 

27  2) 

28  04 


OBSERVATION 
O          TIME  AND 
P  TABLES 


94  59 
8)  52 
81  10 
PI  >l 
"I  50 

81  02  I 

82  30  1 
20  32  I  82  39 
26  40  1     90  38  I 


OKALOOSA 
DIXIE 
DIXIE 
BROwARD 


WALTON 

VOLUSIA 

HIGHLANDS 

HENDRY 

SUWANNEE 

MONROE 

COLLIER 

Putnam 

HENDRY 

INDIAN  R|VER 


01  OKALOOSA 
0*1  OSCEOLA 
05  PALM  BEACH 
05    PALM  BEACH 

0)  MAR  I ON 
0)  MARION 
0*  OKEECHOBEE 

02  VOLUSIA 

03  ORANGE 
03  GLADES 

01  WAKULLA 
01  BAY 
04,  MANATEE 

DADE 

ESCAMBIA 
DAOE 

taylor 

hillsborough 

BROWARD 
031  MARTIN 
CHARLOTTE 
GADSDEN 
UNION 


30  27 

26  21 

27  29 
30  26 

28  37 
28  *0 

26  52 


26  *5  80  55 

27  24  81  10  I 

29  25  1  81  30  I 

30  46  i  86  35  ! 
29  38  1  S3  07  I 

5  29  39  8)  07 

2,  26  0*  1  80  12 

2j  29  13  j  81  02 

2  29  11  I  81  03 

9  28  09  80  54 


86  07 
81  17 
SI  28 

81  OS 
83  15 

82  52 
81  23 
81  32 
Bl  26 


294*  02-  NASSAU 
J020i  05i  MONROE 
31371  04)  OKEECHOBEE  I 
31  531  04  MANATEE 
3163:  06  BROWARD 
31681  06j  BROWARD 
3171   06  BROWARD 
3186'  05  LEE 
320T  04  ST  LUCIE 
|  3230  01  BAY 

>  3321  02'  ALACHUA 
I  3326  02'  ALACHUA 

3470  02  BAKER 

3538  01.  JACKSON 
,  35431  02  LAFAYETTE 

38*0  03  ORANGE 

390«  06  DADE 

3956  02,  ALACHUA 
1  3986,  041  HILLSBOROUGH 

4091,  06  DAOE 

42*2    34  POLK 
1  4262|  05,  MARTIN 
:.  4273  02:  LEVY 
I  4289-  0)i  CITRUS 
I  4327  02  ALACHUA 

43321  0)[  ORANGE 
I  *35B|  02.  DUVAL 
I  4366j  02l  DUVAL 

4394  02  HAMILTON 

4518  06.  DAOE 

45701  07'  MONROE 
'  *575  0T|  MONROE 

4625  0*|  OSCEOLA 
I  4662'  0*1  HENDRY 
0*|  POLK 
02'  COLUMBIA 
03:  ORANGE 
0*J  POLK 
0*1  HIGHLANDS 
05  COLLIER 


8  29  4* 

4,  26  32 
2  27  *6 


26  07 

26  06 

26  35 

27  25 
30  26 


90  I 

81  28  ■ 
SO  55 
80  51  I 


81  52 
80  19 
85  25 


30  24       S3  55 


29  *0 

30  06 

28  05 

29  42  ! 


83  1* 

80  37 
82  03 


5f  29  13 
7  27  13 
Bj  28  97 


29  39 

30  *2 

*  30  10  , 
27  35 

25  55 

30  28  ! 

25  36 
30  07 

29  0] 

26  14 
26  59  ' 
26  56  [ 

30  35 


82  07  : 

SO  48  1 

81  18  ; 

61  20  . 
81  18 

81  38 
e*.  ;  1 

40 

82  25 
80  26 

80  21 

83  36  I 

62  OS  ! 
80  09 
80  37 
82  03 

84  35  j 
82  tl 


20     6P  SA 


T     5P!  5P 

7     8A1     9A.  SA, 

13  MID  MID  (C 

10  MID  HID 
100     SP  SP 


S     9A     SA  SAC 


11  MJD  M|0 
USl    6P  6P 


65     5P  5P 


,  ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
1  RADIO  STATION  WAPG 
1  J.    WILEY  COTHBAN 

HARRY  m.  TOLSON 
I  CITY  OF  BARTOW 
1  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

U.S.    GEOL .  SURVEY 

WILBUR  0.  GOOO 

FVFRGLADES  ExP.  STA. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORfN  -ALLACE  OISMEB 

I  FLOOD  CONTBOL  Dl ST. 
MRS   MAP  AL  I  NO  L  TiOup<.qn 
RADIO   STAT  ION  WKMK 

!  GUS   P.  HAGER 

I  GULF   COAST   EXP.  STA. 
MISS   ELMA  SMULEB 
W-CENTRAL    FLA. EXP. STA. 

1  MRS.  A.  H.  NELSON 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLAN!    FLO.    STA.  1 
ALLEN  I.  WEEKS 
MRS.   HAZEL   F.  COOK 
EUGENE  N  LOWE 
W.    E.    DEL A|NO 
A.  W.  0  STEEN 
CLEARWATER  FlflE  DEPT.  , 
ED  OLIVENBAUM 
GERVIN  N.   PI  TIEN 

CORPS  OF  ENGlNEE  °S 
'  U.S.  GEOL .  SURVEY 
WILLIAM  R.  RADTKE 
RADIO  SIATION  WJSa 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
MRS.  LUCILE  S.  WAOSWORT 
FLA.  POWER  •  LIGHT 
NEWS-JOURNAL  CORP. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CHESTER  ARNOLD 


2EPP 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  P.  O.  Box  14376,  University  Station,  Gainesville,  Florida  32603  or  to  any 
Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes" table, 
"Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

.  '.  \  i  oration  .  in.  .  un-.i  in  the  .tandard  .Vcathei  Bureau  i  ype  pan  of  l-fot  A  diaraetei  in  less  othi  r  ■■■  U  i  ihow  n  by  footnote  follow  tag  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  In  "Evaporation  and  n  tod"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

for   n,  ub  ._t  vat  ions    con  cqucnt  ly ,  ocean  lonal  drifting  and  other  causes  of  local  va  riability  En  the  uiowpaeli  may  result  to  apparent  tot  ons  latencies  in  the  record, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
' '     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  lhan  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Ceneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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FLORIDA  -  AUGUST  1964 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Hurricane  CLEO,  the  first  tropical  storm  of 
full  hurricane  force  to  strike  directly  into  the 
metropolitan  complex  of  southeastern  Florida 
since  October  17,  1950,  was  first  detected  on 
August  20  about  1,000  miles  east  of  the  Lesser 
Antilles.  The  storm  reached  hurricane  force 
on  August  21  and  continued  on  a  west-north- 
westerly course  with  the  center  passing  over 
Guadeloupe  F.W.I,  on  the  22d.  Cleo  then  moved 
across  the  northern  Caribbean  with  gale  winds 
and  heavy  rains  on  its  north  side  extending  into 
the  Virgin  Islands,  Puerto  Rico,  and  Hispaniola. 
The  storm  turned  to  a  somewhat  more  northerly 
course  on  the  24th,  passing  northeast  of  Jamaica 
and  crossed  the  south  Cuban  coast  west  of  San- 
tiago late  on  the  25th.  CLEO  crossed  the  north 
Cuban  coast  on  the  morning  of  the  26th  and,  al- 
though the  area  of  hurricane  force  winds  re- 
mained small,  much  of  the  intensity  lost  over 
the  Cuban  mountains  was  regained  over  water 
as  the  storm  followed  a  track  which  brought 
the  center  to  the  greater  Miami  area  in  the  early 
morning  hours  of  the  27th.  The  edge  of  the  eye 
reached  Key  Biscayne  about  2:00  a.m.E.S.T.  and 
the  center  of  the  10-  to  16-mile  diameter  eye 
passed  over  the  northeastern  sections  of  Miami 
shortly  before  daybreak.  The  storm  center  re- 
mained over  land,  following  a  track  some  10  to 
20  miles  inland  and  closely  parallel  to  the  coast 
for  about  300  miles  until  it  passed  briefly  over 
the  ocean  again  near  the  Jacksonville  beaches 
around  midday  of  the  28th. 

The  continuous  overland  movement  resulted  in  a 
gradual  decrease  in  intensity  as  CLEO  moved 
northward.  Highest  sustained  winds  at  the  Miami 
WBO  in  the  Aviation  Building  on  27th  Avenue 
were  northerly  and  estimated  at  110  m.p.h.  with 
gusts  to  135  m.p.h.  (The  anemometer  blew  away 
before  the  highest  occurred).  Highest  gusts  at 
the  Miami  International  Airport,  somewhat  farther 
to  the  west  of  the  storm  center,  were  measured 
at  100  m.p.h.  The  West  Palm  Beach  Airport  which 
was  on  the  east  side  of  the  storm  center  observed 
sustained  winds  of  86  m.p.h.  with  gusts  to  104 
m.p.h.  Maximum  sustained  winds  at  the  Daytona 
Beach  Airport,  some  210  miles  from  Miami, 
reached  only  40  m.p.h.  with  gusts  to  60  m.p.h. 
Although  wind  gusts  were  above  100  m.p.h.  over 
a  considerable  area,  the  duration  of  extreme 
winds  at  any  specific  point  was  short  due  to 
CLEO's  small  size.  Pertinent  meteorological 
data  are  shown  in  Table  I.  The  storm  track  in 
Florida  is  shown  in  Figure  I. 


Total  storm  damages  in  Florida,  including  cleanup 
costs,  were  estimated  at  $125  million.  There  were 
no  storm  fatalities  or  serious  injuries  reported 
in  Florida.  Numerous  lesser  injuries,  most  of 
which  occurred  in  the  southeast  Florida  metro- 
politan area,  came  from  flying  glass. 


The  major  storm  damage  was  felt  in  a  relatively 
narrow  strip  20  to  35  miles  wide  along  the  east 
Florida  coast  from  Miami  to  about  Melbourne. 
Although  the  geometric  center  of  the  eye  apparent- 
ly passed  over  Virginia  Key  and  reached  the  west 
side  of  Biscayne  Bay  at  about  the  36th  Street 
Causeway,  damage  was  minor  at  nearby  Perrine 
and  Homestead  and  west  of  Bird  Road  and  90th 
Avenue.  Storm  intensity  north  of  Melbourne  was 
such  that  only  minor  damage  resulted.  There  were 
only  isolated  reports  of  local  flooding  anywhere  in 
the  State.  The  storm  surge  did  not  reach  4  feet  in 
the  Miami  area,  but  was  5  feet  above  normal  in 
Fort  Lauderdale  and  5  to  6  feet  above  normal  at 
Pompano  Beach.  There  was  no  serious  tidal 
damage  reported  anywhere  in  Florida.  Even  in 
Dade  and  Broward  Counties,  little  structural  dam- 
age to  buildings  resulted.  In  these  counties  the 
principal  damage  was  glass  breakage  in  unpro- 
tected store  fronts,  Miami  Beach  hotels  and 
motels,  and  other  unprotected  glass.  Many  Miami 
Beach  hotels  and  motels  suffered  water  damage 
after  the  windows  gave  away.  Major  damage  in 
Florida,  in  addition  to  glass  and  water,  were  up- 
rooted trees,  disrupted  communications  and  power 
failures  in  the  southern  sections,  sand  blasted 
buildings  and  automobiles,  overturned  parked 
aircraft  and  the  agricultural  losses.  It  was  esti- 
mated about  10  percent  of  the  oranges  and  from 
20  to  30  percent  of  the  grapefruit  were  lost  in 
the  Indian  River  citrus  producing  area  with  the 
greatest  losses  sustained  in  the  southern  areas. 
There  was  little  damage  to  citrus  trees;  hence 
the  citrus  losses  were  mostly  due  to  immature 
fruit  blown  off  the  trees.  Some  early  planted 
truck  crops  sustained  wind  damage.  Some  sugar 
cane  fields  east  of  Lake  Okeechobee  were  flat- 
tened but  overall  yield  losses  were  light.  Total 
avacado  loss  was  estimated  at  less  than  5  per- 
cent of  the  crop. 

Rainfall  associated  with  CLEO  was  relatively 
light.  Measured  storm  totals  varied  from  5  to  8 
inches  in  the  coastal  areas  of  north  Dade,  Broward, 
and  Palm  Beach  Counties  to  mostly  between  3  and 
5  inches  in  the  coastal  areas  farther  north.  Most 
places  on  the  western  half  of  the  peninsula 
measured  less  than  1  inch  of  rain.  Although  some 
local  areas  experienced  short  term  water  ex- 
cesses, there  was  no  significant  flooding  any- 
where in  the  State  following  the  storm. 

There  were  three  tornadoes  associated  with 
CLEO.  One  tornado  occurred  near  Davie  in  south 
Broward  County;  one  in  Titusville  in  Brevard 
County;  and  a  third  at  New  Smyrna  Beach  in 
Volusia  County.  All  tornadoes  followed  southeast 
to  northwest  paths  that  were  both  short  and  narrow. 


Table  I  and  Figure  I  continued  on  following  pages. 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  Continued 


Table  I 

Locat  ion 
Key  West 
Plantation  Key 
Key  Largo 
Key  Biscayne 
Miami  NHC 


METEOROLOGICAL  DATA  ON  HURRICANE  CLEO 


Peak 
Gust 

NE28 

40 

50* 

N135 


Date/Time 
26  1236E 


Fastest 
Mile  or 
One  Min. 

NE22 


Date/Time 
26  1236E 


27  0230E* 


N110 


27  0230E* 


Lowest 
Press . 

29.92 


28.73 
28.74 


Date/Time 
27  0258E 


27  0215E 
27  0306E 


Rain 
.15 


Tide 

Above 

Normal 


3  .  6* 
3.6* 


Miami  WB  AP  100        27  0311E 

N.  Miami 

Ft.  Lauderdale 

Pompano  Beach 

W.   Palm  Beach         ESE104         27  0840E 


ESE86 


27  0840E 


28.71 
28.57 


29.14 


27  0308E 


27  0842E 


6.80 

5.0* 
5.5* 

3.99  Unk. 


Ft.  Myers  WNW32 

Sanibel  Island  52 

Clewiston  50 
E  side  Lake 

Okeechobee  80 

Tampa  WB  AP  NW33 

Lakeland  WB  City  NE40 

Orlando  NNE46 


Daytona  Beach 
WB  AP 

Jacksonville 
WB  AP 


Estimated 


E60 


ENE44 


27  1415E 
27  0830E 


WNW23 


27  1456E 


29.73 


27  0430E 


28  1340E 


27  1930E 


28  0818E 


NNE28 

NE26 
N32 

E40 

NE43 


28  1729E 

27  1342E 

28  0055E 

28  0359E 
28  0805E 


29.73 

29.43 
29.43 

29.43 

29.58 


28  0255E 

28  0100E 
28  0130E 

28  0430E 

28  1730E 


.05 

.26 
3.20 

3  .73 

2.71 


1.3 


1 .  0 


3-4 


Keith  Butson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  14376  -  University  Station 
Gainesville,  Florida  32603 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     100°  on  the  13th  at  Melbourne 
Lowest  Temperature:      5  8°  on  the  14th  at  De  Furuak  Springs 

Greatest  Total  Precipitation:      15. 11  inches  at  Stuart  1  N 
Least  Total  Precipitation:      1.  27  inches  at  Dry  Tortugas 
Greatest  One-Day  Precipitation:      9.  24  inches  on  the  27th  at  Stuart  1  N 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
AUGUST  1964 


Temperature 


Precipitation 


Highest 

Date 

Lowest 

a 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

• 

l 

a 

-si 

E  * 

si 

,3 

95 

28 

'1 

15 

0 

1 1 

0 

0 

c 

4.41 

9* 

31* 

6  0 

19 

0 

0 

0 

96 

4 

64 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

9,98 

9* 

31 

61 

14 

0 

1  5 

0 

0 

0 

7.21 

96 

SI* 

68 

24 

° 

2  3 

0 

0 

0 

11.12 

9? 

30 

58 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

13,60 

99 

30 

59 

23 

0 

0 

0 

13  51 

95 

31 

61 

1  4  ' 

16 

0 

3 

0 

7  12 

97 

30 

61 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

11,69 

96 

31* 

6  i 

15 

cr 

17 

0 

0 

0 

13,09 

96 

31 

66 

15 

0 

2  3 

0 

0 

c 

7.35 

95 

31 

6  1 

14 

0 

1  4 

0 

0 

c 

5.78 

97 

31 

66 

15. 

0 

1  9 

0 

0 

0 

5,28 

97 

31* 

63 

- 
1  5 

0 

21 

0 

0 

0 

9  74 

96 

31. 

65 

18 

0 

0 

c 

0  3? 
9  ,  3  . 

98 

30 

66 

1  5 

2  4 

0 

0 

0 

9  17 

96 

1 

65 

15 

0 

2  5 

0 

0 

0 

9,06 

9  13 

93 

25 

71 

11. 

0 

1 5 

0 

0 

c 

4,50 

92 

2  5 

69 

10 

0 

0 

0 

13  35 

94 

24. 

69 

3 

Q 

18 

0 

0 

0 

9,40 

96 

31 

69 

1  C 

0 

0 

0 

7,38 

95 

24 

68 

* 

2  1 

0 

0 

0 

14  15 

95 

4 

69 

3* 

0 

1  ' 

0 

0 

0 

9,90 

95 

31. 

67 

0 

21 

0 

0 

0 

7,32 

92 

3la 

70 

?<• 

8 

0 

0 

0 

7,35 

95 

31 

70 

16 

1  6 

0 

0 

0 

5,63 

95 

31 

69 

20  ♦ 

q 

6 

0 

0 

c 

6,87 

98 

26. 

63 

16 

0 

IT 

0 

0 

0 

8.33 

96 

31 

69 

1  *»♦ 

20 

0 

0 

0 

11.50 

96 

31. 

68 

L* 

0 

1  9 

0 

0 

0 

6.17 

9! 

31 

64 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

6,34 

9" 

31 

68 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

8,96 

9« 

24 

70 

23. 

2 1 

rj 

0 

z. 

0 

z. 

7  38 

94 

31. 

7  1 

21. 

0 

1  9 

0 

9*.  51 

95 

31. 

67 

18. 

0 

2  4 

0 

9.21 

91 

31 

69 

20. 

^ 

0 

0 

0 

8,51 

95 

6. 

62 

2  3 

0 

0 

0 

8,20 

96 

31 

66 

1  6 

Q 

2  8 

0 

z. 

2,82 

94 

24 

69 

15 

0 

2  7 

0 

J: 

9.79 

8,30 

9^ 

24. 

65 

3 

0 

2  ) 

0 

0 

0 

10.87 

93 

14 

71 

2  5. 

0 

0 

0 

4,56 

94 

29 

70 

2  1 

19 

0 

0 

0 

9,43 

9! 

30« 

67 

4. 

26 

0 

0 

0 

4,00 

24 

70 

3 

2  3 

0 

0 

0 

7,90 

99 

9 

70 

16. 

0 

6 

0 

0 

0 

10,14 

94 

4 

69 

3 

c 

10 

0 

0 

0 

10.81 

97 

24. 

68 

3 

0 

2* 

0 

0 

0 

10,52 

94 

25. 

7  1 

28. 

: 

20 

0 

0 

0 

8,10 

96 

25. 

68 

3. 

0 

25 

0 

0 

c 

8,06 

95 

24 

69 

3 

0 

23 

0 

7,09 

96 

30. 

70 

3 

0 

2  7 

0 

8.81 

96 

24 

68 

1 

0 

Q 

Q 

7,83 

94 

31. 

71 

21 

0 

2  8 

0 

0 

c 

9,00 

95 

31* 

67 

[ 

2  3 

0 

7.89 

96 

4 

69 

. 

25 

0 

0 

0 

10,74 

8.48 

98 

19. 

69 

22 

0 

29 

0 

0 

c 

5.28 

96 

31 

68 

28 

c 

28 

0 

° 

0 

4.62 

9! 

12 

66 

25 

0 

25 

0 

0 

4,87 

92 

24 

69 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

8.60 

97 

20. 

69 

22 

0 

0 

0 

0 

12.65 

Snow.  Sla.t 

No.  ol  Days 

>- 

a 

• 

0 

• 

i 

a 
• 

1! 

z 

z 

•3 

Q 

■3 

i<5 
i% 

• 

5 

» 

0 

8 

.90 

7 

.0 

0 

1 1 

4 

0 

1.50 

21 

.0 

0 

15 

5 

3 

1.55 

7 

.0 

0 

15 

1  0 

3 

1.43 

20 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

2.58 

17 

•0 

0 

1 1 

7 

6 

2.31 

21 

•  0 

0 

1  7 

1  C 

5 

3.  :c 

21 

,0 

0 

I  3 

9 

6 

1.50  21 

.0 

0 

10 

4 

4 

4.69 

6 

.0 

0 

9 

7 

3 

4.90 

9 

.0 

0 

I  3 

7 

4 

2.0C 

22 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

1.55 

19 

.0 

0 

1 1 

3 

3 

1 ,00 

22 

.0 

0 

1  3 

4 

1 

2.84 

19 

•  0 

0 

1' 

7 

2 

1.6) 

13 

.0 

0 

12 

7 

5 

3.13 

4 

.0 

0 

a 

5 

3 

1.21 

7 

*  0 

0 

1  5 

10 

2 

.0 

1  .  70 

13 

.0 

0 

6 

5 

1 

3,00 

27 

.0 

0 

1  6 

8 

4 

2,02 

28 

,0 

0 

16 

6 

1 

3,  14 

28 

.0 

0 

12 

2 

2 

2.17 

8 

.0 

0 

18 

7 

6 

1,34 

25 

,0 

0 

1  6 

7 

3 

1.67 

28 

,0 

0 

1  c 

4 

4 

1.15 

3 

,0 

0 

1  5 

6 

1 

2.44 

28 

,0 

0 

1 1 

) 

1 

2.55 

28 

.0 

0 

8 

4 

3 

1.30 

21 

.0 

0 

15 

7 

4 

3.09 

13 

.0 

0 

17 

6 

3 

1.85 

14 

.0 

0 

1 1 

» 

1 

.97 

21. 

.0 

0 

13 

6 

0 

1.52 

11 

,0 

0 

1 5 

6 

4 

1.25 

21 

.0 

0 

17 

6 

2 

2.18 

5 

.0 

0 

1  1 

6 

4 

4.20 

11 

.0 

0 

1  5 

4 

1 

2.40 

28 

.0 

0 

1.00 

18 

.0 

0 

1  5 

1  C 

1 

1.02 

11 

.0 

0 

2 

2 

2 

2.17 

11 

.0 

0 

1  7 

6 

) 

.0 

2.30 

T 

.0 

0 

1  5 

\ 

.92 

25 

•I 

0 

1  1 

3 

0 

1.74 

20 

.0 

0 

1  2 

6 

1.11 

17 

.0 

0 

9 

2 

\ 

1.97  14 

.0 

0 

14 

6 

3.60 

28 

,0 

0 

8 

6 

3.07 

11 

.0 

0 

13 

6 

2.96 

28 

.0 

0 

9 

6 

1 

1.37 

6 

.0 

0 

14 

8 

2.36 

10 

.0 

0 

10 

5 

1.54 

11 

.0 

0 

1  1 

6 

] 

2.38 

6 

.0 

0 

13 

7 

1.98 

20 

,0 

0 

2.57 

27 

,0 

0 

14 

8 

2 

1.50 

9 

,0 

0 

14 

2.59 

28 

,0 

0 

1  3 

6 

K 

•  0 

1,60 

8 

.0 

0 

10 

4 

1 

1.50 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

1.72 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

3.00 

20 

.0 

0 

111 

4 

3 

4.60 

27 

.0 

0 

1* 

I  1 

8 

* 

NORTHWEST  01 

APA1ACHIC0LA  w8  CITY 
BLOUNTSTOwN 
CARRABELLE   1  NNW 
CHIPlEY   3  E 
CRESTVlEw  RADIO  wJSB 

DE  FUN1AK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  T  CELLO   3  W 

NlCEVtLLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 

SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE   wB  AP 
wEwAHITCHkA 
WOODRUFF  DAm 

DIVISION 


NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE   3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN   ST  MARy  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
I  AKE   CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MADISON 
MAYO   5  NW 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STElNHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOwER 

DIVISION 


NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 
BAYPORT 

BROCKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  S5W 

OAYTONA  BEACH 
DAYTCNA  BEACH  WB  Ap 
DE  I  ANO  3  N 
INVERNESS 
LAKE  H I A WASSEE 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  »B  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  ExP  STATION 
TITLSVILLE   2  w 

riVISICN 


SCLTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRACENTCN  ExP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 
FELL1MERE  4  w 


89.0 
90.2 
89.  7 
88.9 
91.1 

89.6 
92.3m 
89.4 
90.0 


89.7 
90.7 

89.0 
91.0 

91.2 
90.1 
91.4 
91.1 


89.0 
87.7 
89.7 
87.7 
90.2 

89.  3 
90.4 
87. 4M 
89.1 
87.1m 

90.8 
90.4 
89.8 
89.8 
89.6 

90.1 
89.4 
90.5 

1 

91.1 


90.9 
89.  2M 
89.7 
91.3 
90.6 

88.5 
86.5 
92.2 
89.9 
91.7 

90.6 
91.9 
91. OM 
91.7 
91.4 

91.5 


94.  1 
92.5 
91.2 
89.  1 


94.  3" 


75.7 
70.4 
72.5 
70,8 
'1.8 

68.5 
68.  1M 
70.3 
69.9 


7I,3m 
73.6 

70.4 
71.9 

69.9 
72.3 
72.3 
71.5 


75.8 
72.2 
71.9 
73.  1 
70,8 

71.5 
70.2 
71  ,4M 
73.2 
72.7m 

70.0 
71.6 
71,6 
71.2 
71.3 

71.9 

73.0 

71.7 

71.2" 

69.5 

70.9 
71.5 


70.6 
73.8 
72.9 
70.6 
73,1 

73.  3 
73.1 
72.0 
73.3 
71,8 

73.4 

73.9 

71.3" 

73.8 

72.4 

73.2 


72,4 
73.0 
71.1 
74.1 


82.4 
80.3 
81.1 
79.9 
81.5 

79.1 
80. 2M 
79.9 
80.0 


80. 5M 
82.2 


79.7 


82.4 
80.0 
60.6 
80.4 
80.5 

80.4 
80.3 
79. 4M 
81.2 
79. 9M 

80.4 
81.0 
80.7 
80.5 
80.5 

81. 0 
81.2 
81.1 


81.2 
81.0 


80.8 

81.5M 

81.3 

81.0 

82.0 

80.9 
80.8 
82.1 
61.6 
61.8 

82.0 
82.9 
81.  2M 
82.8 
81.9 

82.4 


83.3 
82.8 
81.2 
61.6 


.9 

1.2 


2.8 
,9 


1.9 
,7 


-  1,1 


1.3 


71.9M  83.1m 


3.33 
.03 


5.54 
.65 


5.03 
.55 


.  0  2 


-  2.90 

2.01 
1,52 
6,46 


.73 

1.22 


4.79 
.31 


2.24 
2.63 


.46 

1.35 


4,44 

3.07 


2.06 
.23 


3,61 
1,36 


2.05 
2.89 
4.90 


5.12 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 

Temperalure 

Precipitation 

a 

I 

<  s 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
od  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

V  j 

S  » 

% 

E  i 

■  1 

t  ^ 

1 

FOOT   DRLM   '  Nw 

92.0 

70 

,0 

81.0 

96 

13 

65 

7 

0 

2  7 

0 

0 

0 

9 

,42 

3 

.75 

27 

.0 

0 

9 

6 

2 

FOOT  PIERCE 

89.3 

72 

.  1 

80.7 

-  1 

.2 

93 

18. 

68 

20 

0 

1  3 

0 

0 

0 

9 

,80 

3 

.79 

5 

.94 

27 

.0 

0 

7 

4 

2 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

91. 1 

71 

,  * 

81.7 

95 

6. 

69 

7. 

0 

2  9 

0 

0 

0 

14 

•  68 

3 

.55 

17 

.0 

0 

13 

8 

6 

LAKE   ALFRED   EXP  STA 

91.6 

71 

,4 

81.5 

.5 

95 

24. 

67 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

5 

.  '5 

- 

1 

.22 

2 

.60 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

LAKFLAND  WB  CITY 

R 

90.7 

73 

.5 

82.1 

94 

31. 

69 

7 

0 

2  1 

0 

0 

0 

9 

.86 

2 

.78 

3 

.6* 

7 

.0 

0 

14 

4 

3 

LAKE   PLACID  2  SW 

93.5M 

71 

.2M 

82. AM 

97 

13. 

67 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

1 1 

•  °3 

1 

.95 

6 

.0 

0 

13 

8 

3 

MELBOURNE 

90.7 

73 

82.0 

ioo 

13 

65 

27 

0 

20 

0 

0 

0 

12 

.  12 

5 

.17 

28 

.0 

0 

7 

6 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

91.5 

72 

.  1 

81.8 

.  1 

96 

4 

67 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

8 

.  5  7 

.82 

2 

.15 

17 

.0 

0 

13 

5 

2 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

91.2M 

71 

.  4M 

81  .3M 

94 

25. 

69 

9. 

0 

0 

0 

0 

8 

.51 

1 

.93 

25 

.0 

0 

14 

7 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

89.5m 

74 

,1M 

81. 8M 

92 

8. 

71 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

.56 

3 

.75 

28 

.0 

0 

6 

4 

2 

PARC  I SH 

93.5 

72 

.9 

83.2 

97 

31. 

71 

10* 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

,  1  5 

1 

.95 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

PLANT  CITY 

92.4 

71 

.8 

82.  1 

,  7 

97 

24 

70 

30. 

0 

28 

0 

0 

0 

7 

.  '8 

- 

.80 

1 

.  74 

14 

.0 

0 

11 

6 

3 

5T  PETERSBURG 

90. OM 

77 

.  IM 

83. 6M 

.6 

95 

24. 

74 

24  . 

0 

2  1 

0 

0 

0 

5 

.61 

3 

.35 

1 

.88 

20 

.0 

0 

11 

3 

1 

SARASOTA 

91.2 

73 

.ft 

82.4 

94 

24. 

70 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

4 

,60 

1 

.54 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

TAMPA  wB  AIRPORT 

0 

88.9 

74 

.1 

81.5 

- 

.5 

93 

24. 

71 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

10 

.73 

2 

,49 

2 

.15 

22 

.0 

0 

13 

10 

4 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

89.3 

74 

.  7 

82.0 

■ 

■  3 

92 

8 

71 

28 

0 

1  8 

0 

0 

0 

2 

.  84 

- 

ft 

,38 

.  44 

26 

.0 

0 

9 

0 

0 

VENICE 

90.8 

73 

.  8 

82.3 

95 

25 

71 

9. 

0 

28 

0 

0 

0 

4 

.71 

2 

.  15 

21 

.0 

0 

5 

2 

2 

VERC  BEACh  FAA  Ap 

89.4 

73 

.9 

81.7 

94 

18. 

70 

22 

0 

1ft 

0 

0 

0 

5 

88 

2 

.  16 

27 

.0 

0 

11 

4 

1 

WAUCHULA  2  N 

93.2 

72 

.  1 

82.7 

96 

24. 

69 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

4 

,84 

1 

.40 

16 

.0 

0 

9 

2 

2 

WINTER  HAvEN 

91.6 

71 

.9 

81.8 

95 

7 

70 

22. 

0 

27 

0 

0 

0 

5 

.24 

1 

.  1  7 

15 

.0 

0 

11 

5 

1 

CIVISIrN 

82.  1 

.  1 

7 

.63 

.00 

.0 

«       •  « 

evfrglades  and  sw 

COAST  05 

belle  glade  Exp  sta 

91.1 

71 

.2 

81.2 

,  7 

94 

20. 

68 

22. 

0 

2ft 

0 

0 

0 

7 

,63 

- 

.83 

1 

.63 

16 

.0 

0 

10 

7 

2 

BIG  CYPRESS  RES 

90.3 

73 

,9" 

62. 1M 

93 

18. 

71 

2 

0 

22 

o 

o 

o 

9 

58 

2 

.41 

10 

.0 

0 

14 

7 

3 

CANAL  POINT  USDA 

89.6 

70 

,  3 

80.0 

94 

18 

67 

24. 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

59 

1 

.87 

28 

.0 

0 

14 

7 

2 

CAPT IVA 

90.7 

76 

.9 

83.8 

99 

31 

73 

21 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

31 

.68 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

CLEWI5T0N  U  S  ENG 

91.6 

73 

(  3 

82.5 

96 

6 

7 1 

28. 

o 

27 

0 

0 

0 

4 

53 

•  o 

1 2 

3 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

M 

M 

95 

18. 

68 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

53 

2 

.04 

19 

.0 

0 

10 

5 

3 

EVERGLADES 

91.5 

74 

2 

82.9 

- 

1 

95 

24 

71 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

3ft 

- 

1 

98 

1 

31 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 

flamingo  ranger  sta 

89.4 

74 

.2 

81.8 

92 

25* 

70 

1 

0 

I  3 

o 

o 

n 

2 

73 

80 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

91.7 

74 

.1 

82.9 

.2 

95 

24. 

71 

22. 

0 

2  8 

0 

0 

0 

4 

2ft 

3 

12 

1 

.00 

9 

.0 

0 

9 

4 

1 

I ND I anTown 

92.3 

70 

,5 

81.4 

96 

19 

62 

20 

o 

29 

0 

0 

0 

11 

82 

2  7 

t  o 

rj 

6 

2 

la  belle 

9  3  •  OM 

72 

,5m 

82.  8M 

97 

13 

69 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

1  n 

3 

65 

2 

66 

15 

•  0 

0 

15 

9 

2 

MILES  CITy  tower 

M 

M 

M 

96 

4 

68 

8» 

0 

0 

0 

0 

14 

91 

3 

24 

7 

.0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

91.1 

72 

9 

82.0 

3 

95 

6 

68 

8 

0 

24 

o 

o 

o 

8 

89 

1 

97 

2 

90 

8 

.0 

0 

13 

6 

3 

NAPLES  CApIB  GAROENS 

91.5 

7  3 

i* 

82.6 

96 

24 

71 

22. 

0 

28 

0 

0 

0 

5 

63 

2 

03 

21 

.0 

0 

8 

4 

2 

PUNTA  GORDA 

T  AM  I  AM  1    TRL  40  Ml  BEND 

93.0 

74 

6 

83.8 

96 

18 

72 

7. 

0 

2  9 

0 

0 

0 

10 

50 

3 

28 

12 

.0 

0 

13 

7 

3 

DIVISION 

82.3 

1 

7 

69 

22 

.0 

.       .  . 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

92.6 

75 

6 

84.1 

1 

5 

98 

31 

72 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

9, 

08 

2 

20 

4, 

75 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

91. 3M 

77 

OM 

84. 2M 

94 

22 

72 

20. 

o 

2  4 

o 

o 

o 

•  0 

3 

1 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

92.  1M 

73 

9M 

83. OM 

95 

20. 

70 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

9, 

01 

6 , 

65 

27 

♦  0 

o 

ft 

j 

HIAlEAH 

M 

75 

O 

M 

90 

21. 

70 

7 

0 

o 

o 

o 

11. 

19 

6, 

T5 

27 

•  0 

0 

11 

3 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

9  1.1 

81.6 

9 

93 

2  3. 

70 

2  1  * 

0 

26 

0 

0 

0 

7, 

81 

48 

2, 

27 

19 

•  0 

0 

12 

4 

LOXAhATCHEE 

92.0 

70 

4U 

81. 2M 

96 

13 

66 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

9. 

51 

4, 

40 

27 

.0 

0 

8 

5 

MIAMI   BAYFR0NT  PARK 

88.5 

77, 

5 

83.0 

93 

28 

70 

20 

0 

6 

0 

0 

0 

A 

2  7 

4, 

00 

27 

.0 

0 

6 

2 

MIAMI  BEACH 

87.6 

78, 

7 

83.2 

3 

92 

19 

74 

27. 

0 

0 

0 

0 

6. 

05 

99 

2. 

00 

27 

.0 

0 

8 

5 

\ 

MIAMI    wB  AIRPORT 

R 

89.7 

77, 

5 

83.6 

1, 

3 

93 

19 

74 

7. 

0 

18 

0 

0 

0 

8  4 

2. 

87 

6. 

41 

27 

.0 

0 

8 

3 

2 

MIAMI    12  SSW 

90.0 

75, 

1 

82  6 

7  0 

24 

0 

0 

0 

8. 

76 

2 . 

5  1 

4, 

1  8 

27 

•  0 

0 

1  1 

4 

POMPANO  BEACH 

91  0 

74, 

7 

82.9 

94 

5 

70 

28. 

0 

30 

0 

0 

0 

10, 

2  J 

4, 

27 

27 

.0 

0 

10 

6 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

9U5 

72. 

7 

82.1 

94 

28 

70 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

8. 

59 

1. 

65 

5 

.0 

0 

13 

9 

SOUTH  MIAMI    5  W 

90.2 

73, 

5 

81.9 

93 

28. 

69 

6 

0 

10. 

47 

2, 

87 

27 

.0 

0 

15 

7 

STUART   1  N 

90.1m 

74, 

5 

82.  3M 

95 

4 

70 

20. 

0 

1* 

0 

0 

0 

15. 

U 

9. 

24 

27 

.0 

0 

9 

3 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

90.8m 

76, 

RM 

83. 8M 

95 

14 

72 

20 

0 

2  6 

0 

0 

0 

8. 

43 

4. 

04 

27 

.0 

0 

12 

4 

WEST  PALM  BFACH  WB  AP 

R 

90.4 

74, 

8 

82.6 

4 

94 

14. 

71 

19 

0 

23 

0 

0 

0 

7  • 

3  3 

59 

3. 

99 

27 

.0 

0 

10 

4 

1 

CIVISION 

82.8 

8 

9. 

18 

2. 

36 

.0 

•       •  • 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAs 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

91.4 
89.4 

no. 

80. 

1 

4 

85.8 
84.9 

1  . 

3 

95 
90 

20 
29. 

75 
74 

20 
1 

0 
0 

27 

16 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1. 
3, 

27 
42 

91 

27 
76 

25 
1 

.0 
.0 

0 
0 

6 
8 

0 

4 

0 
0 

91.6 
91.7 

79. 
'8. 

9M 
3 

85. 8M 
85.0 

94 
98 

25. 
15 

74 
72 

2 
4 

0 
0 

2  9 
2  9 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4, 
2, 

45 
51 

20 

i! 

19 

85 

22 
4 

.0 
.0 

0 
0 

8 
7 

3 

2 

1 
0 

TAVERN  I ER 

89.6 

'9. 

1 

84.4 

92 

20 

74 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2, 

65 

97 

20 

.0 

■o 

8 

1 

0 

DIVISION 

85.2 

1. 

4 

2. 

86 

1. 

82 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


NCRTH*E$T  0 

AOALACMICOLA  wd  CITY 
BLOUMSTOwN 
CARRA8ELLE    1  NNW 
CAR VV I  LLE 
CMIPLEv    i  E 

crestvie*  radio  wjsb 

DE   t  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  55F 
M Ah [ ANNA    INO  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  3  W 
NlCEvlLLE 
PANAMA  CITY  2 
P6NSACCLA  U3  AP 
QUINCV  E*°  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBCRN  TOk.E» 
TALLAHASSEE    *B  AP 
wEwAHlTCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNAND I N A  BEACH 

GAINESVILLE    3  -Sw 
GAINESVILLE   FA  A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLANO  GROVE  2  wNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JA5PER  3  5E 
LAKE  CITY  2  E 
LtvE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NM 
MELROSE 
PALATKA 

PERRy 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEInhATChEE  mCCAJn  TR 
USHER  T0*ER 


H 

]  j 

2  3 

6 

_  [ 
'  | 
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10 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

1 

19  | 

1 

20 

21 

_  1 
22 

_   1  . 

23  24 

1  1 

25  26 

27 

28  |  29  30 

31 

<t,*l 

T 

.<>e 

•  02 

.29 

T 

.90 

.16 

■  19 

.02 

T 

.25 

.53 

.07 

.26 

•  27 

.•>! 

.36 

1 

7 

.59  . 

'.81 

■  50 

1.21 

1.25 

1.55 

•03 

•  31 

..  1 

.22 

.65 

.65 

.12 

.21 

•  32 

1.50 

.10 

.13  I 

7 

9.98 

2,66 

.12 

•  1 1 

70 

"37 

.  79  . 

10,  15 

.07 

.15 

.65 

•  96 

!20 

i!o< 

.36 

.60 

.86 

.28 

.63 

.02 

.66 

.63  .02 

.63 

7.21 

.0* 

T 

T 

.58 

1.36 

•  33 

•  50 

•  09 

.22 

"  * 

.95 

.01 

* 

7 

11.12 

,  70 

1.03 

1.29 

.10 

1.91 

1.51 

.29 

2,38 

.15 

.26 

.90 

.12 

1  3  .60 

.12 

1.12 

.60 

.  15 

.39 

•  90 

.62 

.63 

.15 

.73 

1.26 

1.62 

2.31 

1.67 

.83 

1  3  .  51 

.80 

I  ,26 

1,70 

.80 

1.37 

•  »1 

1.02 

.23 

.93 

.23 

3.00 

1.16 

.60 

.43 

1.27 

1.10 

*  18 

.36 

•  06 

.08 

.21 

.22 

.61 

.23 

1.30 

.07 

11.69 

,66 

.06 

T 

.07 

.01 

,  7C 

■  99 

.35 

•  01 

T 

.03 

.15 

.03 

.02 

2.26 

.66 

1.00 

1 

1,80 

.65 

T 

6.90 

.29 

.33 

.27 

.05 

.03 
T 

.55 

.57 

2.20 

.25 

.21 

1.62  .23 
.27 

7.35 

.89 

.01 

.22 

•  75 

.07 

.20 

.36 

T 

.26 

•  06 

.01 

T 

2.00 

<  1 

.  12 

• 

5.78 

.  14 

L.4! 

1.06 

.31 

.10 

T 

T 

.22 

.28 

,05 

.11 

.11 

1.35 

.03 

.  ■ 

.01 

T 

06 

7 

5.28 

■  20 

.40 

•  65 

.38 

.65 

.20 

.25 

•  67 

.35 

.10 

1.00 

.33 

• 

9,  Jk 

.  18 

.  12 

.96 

.26 

' 

9.32 

•  40 

1.05 

.22 

1.10 

.56 

1  !55 

!o5 

.61 

1.63 

,23 

.68 

•  09 

.16 

1.10 

T 

.01 

!o2 

9.17 

3.13 

.  1  1 

•  70 

•  65 

.60 

.09 

.73 

1.06 

.30 

9,06 

.40 

.80 

1.21 

.  *  - 

.78 

.88 

.85 

.  .0 

.50 

T 

1.02 

.56 

.32 

.55 

.18 

.13 

4.50 

.65 

.75 

1.70 

.55 

■  10 

.75 

13.60 

,05 

,49 

2.62 

.37 

.32 

.76 

.68 

.09 

.60 

1.9' 

1.16 

.86 

.11 

.19 

.02 

.36 

2 

18 

1  3.35 

•  25 

.01  ,16 

.0* 

.13 

.92 

.05 

.20 

.70 

1.69 

.29 

.63 

1.85 

.21 

.22 

.07 

.66 

1.60 

.02 

i. 

♦4 

7  .03 

9.40 

•  85 

.41 

.83 

.05 

.19 

.82 

.92 

.03 

.39 

.18 

.20 

.60 

.25 

.92 

.61 

.02 

.17 

.31 

7,38 

.49 

.01 

.••7 

•  08 

,30 

•30  »05 

14,15 

.  15 

.64  2.14 

.27 

1.62 

1  .69 

.17 

•  26 

1.78 

.39 

.21 

.17 

.05 

.15 

1.19 

.61 

.12 

.36 

.06 

.03 

9,90 

.49 

.01 

1.20 

•  12 

1.30 

•  63 

•  33 

.36 

•  *6 

.48 

.05 

.03 

.55 

.77 

•  03 

.92 

.17 

1.36 

.38 

30 

7 

7,32 

,0* 

1.01 

.3* 

.09 

.05 

.27 

.11 

1.52 

, .  1 

1.06 

1 

,7 

.31 

7,35 

.35 

1.15 

.36 

.<*6 

.  70 

.  0  5 

.60 

.65 

.35 

.06 

.  »- 

.30 

.22 

.26 

.  : " 

5.92 

■35  ,1* 

■  1* 

.  U 

,3*. 

•  60 

T 

.20 

•  17 

56 

06  7 

5,63 

T 

.10 

T 

.02 

.57 

T 

•  It 

.21 

T 

T 

.07 

.27 

.  1 

.69 

.70 

T 

T 

7 

.31 

2 

66 

.10  7 

T  , 

b  ,  8  T 

1.21 

.01 

T 

.20 

.02 

.09 

.16 

1.50 

.  )! 

.75 

T 

.13 

2 

55 

.19 

8.33 

.47 

.25 

.02 

.01 

.27 

.18 

.50 

.15 

.35 

1.00 

1.26 

.18 

1.18 

1.30 

.50 

.31 

.  St 

10 

.06 

.22 

.  36 

.15 

■  10 

1  . 1 T 

.22 

1.96 

18 

.03 

t!l7 

!o8 

,15  .46 

.3*. 

.01 

T 

!08 

!v 

1.85 

.  : 

T 

•  35 

•  09 

•  66 

. 

.66 

T 

.06 

.11 

7 

6.34 

.12 

.30 

T 

.60 

.6". 

.01 

.36 

.52 

.03 

.97 

.06 

•  08 

.73 

.31 

.15 

.97 

.22 

. !  1 

,16 

7 

8,96 

.29 

,95 

1.15 

.16 

.12 

1.52 

.38 

.37 

.02 

.23 

1.36 

.01 

1.09 

.12 

.13 

.30 

7,38 

.15 

.10 

.20 

.20 

.78 

.10 

.23 

,20 

.50 

.  - 

.15 

.  K 

.25 

.75 

1.23 

.15 

.60 

1 

:  i 

9.51 

2.16 

.07 

,08 

.93 

.17 

.07 

1.71 

.80 

■  26 

.17 

.36 

.62 

I 

69 

9.21 

.10 

.02 

.34 

.30 

.08 

,26 

.18 

6.20 

.70 

.32 

.12 

.12 

.10 

. 

.95 

.17 

.09 

.02 

.72  ! 

8.51 

.17 

.05 

1.13 

.15 

T 

.68 

•  86 

1.03 

.96 

.  -  2 

T 

1.03 

2 

,60 

.21 

•  02  . 

6.20 

.90 

.60 

.60 

.60 

.  ro 

.60 

.25 

.50 

.60 

.25 

I. 00 

•  30 

.to 

,IC 

.80 

2.  82 

.05 

.0* 

,08 

•  08 

1.02 

..  • 

1.00 

.08 

.03 

.06 

.02 

.05 

.09 

.:» 

9.79 

.06  .24 

.24 

.56 

.29 

1.29 

2.17 

,65 

.18 

.57 

.60 

1.06 

.06 

.15 

.11 

.26  .67 

.03 

.38 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

BAyPCRT 

8ITML0 

BROOK Sv IllE  ChIn  hjl 
BUSHNELL  2  E 

CLERMONT  6  SSW 
OAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  MB  AP 
DE  LAND  3  N 
HART  LAKE 

INVERNESS 

ISLEwORTH 

LAKE  HIAaASSEE 

LISBON 

OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  -3  AJRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  E«P  STATION 
TITuSvlLLE  2  w 


10.87 

.06 

1 .62 

1,03 

2.30 

.50 

.03 

.67 

.76 

.36 

.37 

.63 

.79 

.10 

.16 

.23 

•  26 

.02 

1 

62 

6.56 

.20 

7 

.15 

.19 

.09 

7 

•  60 

.66 

.86 

.70 

.19 

7 

.12 

.92 

21  7 

16,00 

.50 

... 

1.10 

.65 

2.16 

1.36 

1.62 

.62 

•  56 

1. 

9,63 

.26 

.57 

1.38 

.35 

.06 

.66 

.02 

.  16 

.02 

7 

1.13 

.20 

1.76 

1.67 

.20 

1.22 

6,00 

T 

.08 

.08 

.03 

.39 

.27 

,26 

1.11 

.06 

.16 

.20 

.61 

29 

.03 

7.90 

.08 

.01 

.62 

1.10 

.75 

.59 

.08 

.66 

.16 

1.97 

.27 

.." 

.09 

.07 

.11 

.21 

.36 

.06 

. : 

39 

10.16 

.  38 

1.05 

2.67 

.33 

.61 

1.10 

.  35 

T 

.25 

3 

60 

10.81 

.36  .66 

7 

7 

.75 

3.07 

T 

.13 

.63 

.09 

.67 

.15 

,29 

.23 

.16 

2.19 

1 

67 

10.52 

7 

7 

T 

.12 

1.13 

.38 

.62 

1.60 

1.91 

7 

1.00 

.60 

7 

7 

2 

96 

T 

10. 15 

1.29  .76 

•  03 

.09 

.32 

.85 

1.25 

.02 

.08 

T 

.27 

1.26 

.01 

T 

.29 

3 

63  7 

8.10 

.59 

1.37 

.26 

.92 

.08 

.10 

.06 

.31 

.16 

.37 

.56 

•  08 

.86 

.17 

.06 

.12 

65 

.06 

U.06 

1.89 

1.56 

.26 

1.33 

.61 

.71 

1.17 

.61 

.39 

.27 

.12 

2.87 

.36 

•  62 

.62 

1 

18 

8.06 

.07 

2.36 

.52 

.62 

.36 

.52 

.20 

17 

.10 

7.09 

.63 

.20 

.06 

.09 

.16 

1.56 

.31 

.11 

1,61 

.03 

.03 

.55 

.80 

.01 

1 

02  ,06 

8.81 

.67 

.58 

.  18 

2.38 

.57 

•  03 

.1': 

.02 

.30 

.  - 

1.61 

.69 

.62 

.72 

.02 

.16 

.19 

06 

7.831 

.35 

.02 

1.17 

.88 

.23 

.06 

.30 

.  * 

1.60 

.35 

1.98 

.26 

.01 

.16 

15  ,06 

9.00 

7 

.17 

.83 

1.09 

.85 

7 

.19 

.75 

T 

.31 

T 

.62 

.13 

.) 

.10 

7 

.26 

2.37 

63 

T 

7.89 

7 

.05 

.07 

.65 

.50 

.39 

.80 

.06 

•  10 

.27 

.60 

.61 

.33 

.-■ 

.10 

.02 

.15 

T 

03 

.31 

10.76 

2.21 

.05 

.05 

.01 

.53 

.36 

1.09 

T 

1.53 

.11 

.62 

.90 

.60 

.06 

.01 

.16 

.13 

.11 

2 

39 

SOUTH  CENTRAL  04 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BAB5CN  PARK 
BARTO* 
BASINGER 

BAY  LAKE 

8RA0E  NT3N  fclP  STATION 
CLEAR. ATER 
CORNkELL  4  N» 
DEER  PARK 


SW 


DE  5CTC  CITY  *, 
FELLS*ERE  4  In 
FORT  DRUM  5  Nw 
FORT  GREEN  12 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  PvR   ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
KISSIMMEE  2 
lake  Alfred  Exp  Sta 
LAKELANO  M8  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NITTA*    1  S 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PARR  I Sh 

PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  •»«  AJRPORT 
TARPCN  SPGS  SEwAGE  PL 
VENICE 

VERO  9EAC"  FAA  AF 


5.28 
6,62 
4,62 
6,77 


10.45 
12.65 
9.42 
5.87 
9,80 


11.03 

6.18 
12.12 

8,57 

8,51  1.70 
6.62 

7.56  .05 
5.15  T 
7,7« 

5.61  .15 

4.60  .06 

10.73  T 
2.84 

4.71  .03 


.09  1,60 
.97 
.28 

1,20 


3.49  .74 
.08  .29 
,03  .04 


,60  2. 
2.60 


.10 
.17 


.04  1.00 
•29  .03 


.12 

1.34 
.17 

1.95 
.02 
.07 

.26 

,38 


.03     ,02  .12 


1.70 
.16 


•  65 
.07 


,45  .63  .92  .13 

,02  ,08  .23  3.00 

T  .13  .51  1.72 

.29  .05  3.00  .47 

,77  ,09  ,10  1.86 


.56     .12  .15  1.09 

.96  .86  .05 

.15     .18  .20  .40 

.0*  1.45  .65 

.80   1,01  .32 
.82 

.06     .72      .25  .10 


.85 
.25 
.2) 
2.15 


.27 
.04 

•  07 


.50  .91 
.22  .16 
.04  .05 
.30  1.43 


.32  .36 
.33   1.42  .07 
1.28  .92 


1.10 
1.93 


.09  3.75 
.11 

5,94 


.05    1.03  .11 
.23     .26  .70 
5. IT 

.40     .29  ,93 


,40  ,10  T 

,04  .03 

.19     .97  ,10  .06 

.31      .32  .06  .22 

1.66     .92  .45  .60 

.36    1.34  .66 

1.27     .63  2.13  .63 

,30     .11  ,23 

1.33  2.13  .02  .02  .17 

.33     .33  .11  .02 


.03     .20  2.U 


.04     ,22  .02 


S#*  r.fw.nca  oe*—  loUowing  SutiOo 
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DAILY  PRECIPITATION 


BELLE  GLADE  ExP  STa 
BIG  CYPRESS  RES 
CANAL   POI^T  USDA 
CAPTI VA 
CLEwISTON 

CLEwlSTON  U  5  ENG. 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 

INDIANTOwN 
LA  BFLLE 
LAKE  TRAFPORD 
MILES  CITY  TOwEP. 
MOORE  MAvEN  LOCK  1 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

PUNTA  GORDA 

T  AM  I  AM  1    TRL  40  Ml  BEND 


LOWER  EAST  COAST 


DAM  A  4  WNW 

FORT  LAUDEPDAlE 

FT    LAUDERDALE    BAMA  MAR 

FT  LAUDERDALE  E*P  STA 

HI  ALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL   2  E 

LOkAhAJCmEF 

MJAMj    B A  VF  RON  T  PARK 

M|AM[  BEACH 

MIAMI   wB  AIRPORT 

MIAMI    12  S5w 

PERRlNE 

POMPANO  BEACh 

ROYAL   PALM  RANGE R  STA 

SOUTH  MIAMI    S  W 
SToART    1  N 

W  PALM  HCH  RApin  WjNC 
wF  $  T  PALM  BEACH  wB  AP 


KEYS 

DRY  TORTU<iAS 

KEY  WEST  we  AIRPORT 

KEY  WEST 

M At' A T HON  SHORFS 

T AvERNIER 


Total 

Day  of  Month 

1  ' 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13  |  14 

15 

16  J 

17  j 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

7.63 

.01 

■  03 

1.29 

.64 

■  01 

1.6  3 

•  09 

.55 

,19 

,30 

,68 

'  ' ' 

.92 

•  02 

9.58 

.52 

T 

•  18 

2,41 

•  22 

.95 

T 

•  12 

• 7 1 

T 

.  1 2 

•  ? 

1.00 

*  36 

,45 

1  *  50  • 

,22 

.02 

,88 

.75 

T 

,73 

1  .29 

2.31 

.15 

,43 

.03 

.28 

•  0 

I27 

,8 

■  11 

\o 

.01 

.02 

•  30  , 

4.53 

,01 

.60 

,04 

.13 

.85 

.12 

.01 

.42 

.09 

.12 

.25 

,05 

.30 

.22 

.16 

.40 

.74 

7.53 

.14 

1.16 

.02 

.54 

1.37 

.09 

.19  .46 

.06 

2.04 

.03 

,03 

.05 

.76 

•  10 

5.36 

.10 

.04 

.65 

.06 

1.17 

1.31 

.02 

.27  ,14 

.09 

.02 

.06 

,81 

,29 

,21 

•  04 

.05 

■  03 

2.73 

.37 

T 

T 

.80 

.07 

,64 

.01 

.03 

.21 

.11 

•  04 

.04 

.20 

.05 

.16  ! 

4.26 

.25 

.10 

. ^  i 

T 

•  37 

.  10 

T 

•  17 

T 

•  05 

•  52 

11,82 

.90 

.02 

.10 

.97 

.70 

.47 

T 

.75 

.26 

1.30 

.05 

.25 

.18 

.37 

5,50 

T 

11.10 

.17 

.01 

.54 

■  04 

,85 

•  75 

•  27 

.  *  1 

.06 

2.66 

.4  3 

,77 

.77 

•  ■  1 

.53 

•  37 

.39 

1*16 

•  09  , 

5.80 

.25 

•  50 

.10 

.25 

1  •  50 

•  25 

.  *0 

•  75 

,20 

*  40 

•  30 

,20 

•  10 

.50 

,03 

1  .45 

.24 

3,24 

•  97 

■  1 1 

1  .06 

•  05 

1,07 

2.13 

*  °i 

.73 

,4ft 

T 

T 

•  23 

,11 

.38 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

2,60  , 

8,8-) 

.81 

L*  13 

2.90 

*  1 

•  19 

.52 

.06 

•  18 

*3 

■  03 

•  11 

.12 

.04 

.02 

■  01 

.25 

.43 

■  21 

5.63 

.  1  H 

.62 

T 

•  01 

.56 

1.48 

.27 

T 

T 

2.03 

T 

T 

.34 

•  14 

10.50 

,39 

.14 

■ 

•  42 

,94 

3,28 

.01    1 ■ 14 

.02 

.65 

.53 

.66 

1.67 

•  22 

•  20 

•  2  3 

3.57 

1.21 

•  86 

.10 

L  .40 

9,0* 

— 
I 

.05 

.43  ,36 

,83 

* 

•  06 

•  80 

.  04 

•  05 

•  75 

,82 

•  1  5 

.14  , 

.04 

T 

T 

•  04 

•  32 

■  03  , 

9,01 

05 

0 1 

"  42 

*  37 

.08 

a 

6*65 

.09 

.06  , 

11.19 

.30 

.  1  - 

.1? 

!o' 

U52 

.03 

.29 

.43 

.45 

.03 

!o3 

.  1  1 

.51 

.09 

.03 

•  15 

6,75 

!o3 

7.81 

,03 

•  3 1 

•  1 1 

.  1  I 

*  35 

.01 

,07 

•  25 

■  14 

.02  ,77 

.02 

.  4  I 

2.27 

■  03 

.01 

T 

1.01 

•  |* 

T 

1.57 

.08 

T  • 

8,02 

9,51 

.02 

1*5 

•  69 

6,27 

T 

.05 

.05 

T 

.03 

.02 

!o3 

.03 

.06 

.96 

•  24 

.30 

,08 

•  32 

4.00 

.10 

6,09 

.05 

.05 

1.11 

.27 

.61 

.79 

.16 

.05 

,25 

.71 

2.00 

9.84 

.08 

,03 

.01 

.04 

.13 

.02 

.12 

.35 

.11 

.04 

.08 

T 

,06 

.20 

1.50 

T 

.07 

.04 

T 

T 

.53 

6,41 

T 

.02  , 

8.  76 

.IT 

.16 

T46 

.03 

.02 

• 

.25 

T 

.  1  1 

•  15 

.62 

U60 

.88 

.01 

.09 

.19 

4,18 

.05 

•  07 

7,68 

,46 

•  2  1 

10,27 

,72 

•  J  ' 

.42 

.33 

.  1  0 

.  04 

•  06 

•  16 

4,27 

,90 

.02 

8,59 

.03 

,62 

.  5  9 

1  .65 

*  10 

,01 

.  ,60 

,  6i"l 

.60 

,06 

.02 

.  1  5 

T 

•  *5 

■  V'L 

.03 

•  50 

T 

.  16 

.51 

•  84 

10.47 

.73 

.18 

T 

.45 

1.32 

.01 

T 

.10 

.28 

T 

1.46 

.73 

.21 

.64 

.73 

.08 

•  23 

T 

■  26 

2.87 

T 

.15 

•  04 

15.11 

•  06 

.08 

•  40 

.42 

.03 

8.43 

T 

.07 

.42 

.61 

.22 

.02 

.85 

T 

•  75 

.22 

.38 

T 

.15 

.13 

.20 

4,04 

.37 

T 

7,33 

.02 

•  36 

.07 

.57 

.09 

.04 

.10 

T 

T 

.05  .55 

T 

T 

.56 

.30 

T 

.04 

.02 

T 

.05 

.26 

J,  99 

.15 

.  1 1 

T  , 

1.27 

.01 

•  06 

,19 

.19 

.21 

.01 

.20 

.27 

•  13 

3.42 

,  76 

.50 

.06 

.06 

.19 

T 

T 

T 

T 

.h<* 

.60 

.10 

T 

•  15 

•  04 

.01 

,30 

.pi  ! 

4,45 

,72 

.40 

.49 

.15 

T 

.61 

T 

.09 

T 

.01 

T 

1.19 

.07 

•  32 

•  40 

2.51 

,08 

.03 

.13 

.85 

.25 

.08 

•23 

.10 

.05 

.52 

•  02 

.03 

.11 

.03 

2.65 

.43 

.12 

.15 

.09 

.97 

.05 

.07 

.19 

.14 

.32 

.12 

tole.i  following  5i*iion  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

g 

7 

3 

9 

10 

1 3 

14 

15 

1 B 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

> 
< 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

APAlACHKOLA   wB  ClTY 

MAX 
MIN 

88 
76 

88 
75 

90 
76 

93 
75 

88 
75 

89 
76 

86 
75 

86 
75 

89 
75 

86 
77 

87 
'6 

89 
80 

9  5 

77 

86 
73 

88 
71 

46 

7* 

88 
78 

89 
78 

4  ( 
75 

86 
75 

4  7 
75 

87 
76 

92 
74 

91 
75 

3  i 
76 

9  2 
74 

92 
75 

9  5 

n 

92 
73 

93 
60 

92 
77 

75!7 

BLOUNTSTOWN 

MA  X 
MIN 

9* 
71 

90 
69 

92 
71 

95 
72 

96 
72 

9* 

70 

92 
72 

86 
70 

87 
71 

90 
72 

85 
73 

99 
73 

82 
75 

88 

6C 

86 
69 

92 
68 

9  j 
71 

9  2 
'1 

87 
7. 

81 
70 

68 

70 

88 
70 

9  6 

73 

92 

70 

93 
69 

93 
64 

92 
66 

9 1 

72 

71 

9  3 
70 

74 

7o!4 

CARRABELLE   1  NNta 

MAX 
MIN 

87 
7* 

88 
72 

92 

7* 

96 
74 

89 

72 

91 
74 

B  8 
71 

87 
73 

88 

72 

(v 
78 

89 

7, 

9  9 
76 

89 
15 

89 
69 

88 
6* 

89 
6  4 

3  0 
>4 

86 

72 

8  i 
74 

6  9 
73 

69 
71 

6  8 
71 

9  : 

7* 

93 
TT 

3  3 
7* 

5  * 

71 

93 
68 

4  i 

T2 

36 

70 

96 

73 

94 

73 

72.5 

CNtPLEY   3  E 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
70 

92 
71 

92 
73 

91 
73 

91 
70 

87 
71 

80 
71 

87 

74 

96 
73 

87 
73 

87 
72 

it 
73 

83 
61 

89 
64 

89 
70 

91 
73 

99 
71 

4  ' 
7' 

4  3 
71 

-  y 
71 

85 

71 

8  4 

73 

90 
TO 

9, 

70 

91 
67 

92 
68 

9: 
71 

9  0 
70 

9  3 
71 

94 
74 

70. e 

CRESTVIEW  RA0I0  WjSB 

MAX 

Mm 

94 
74 

96 
7* 

94 
71 

91 
70 

89 
74 

84 
71 

92 
72 

90 
71 

86 
70 

86 
72 

93 
72 

89 
73 

94 
72 

94 

75 

91 
73 

89 

73 

9t 

73 

91 
7* 

9  0 

73 

9  2 
7  0 

69 

7  0 

87 
71 

3  0 
71 

91 
68 

94 

7  0 

91 
72 

91 
69 

9  2 
Tl 

94 

73 

93 

70 

96 
7* 

Tile 

DE   FUN  1 AK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
67 

94 
66 

94 

70 

94 

7  0 

90 
72 

86 

7C 

79 
72 

83 

71 

87 
70 

87 
72 

89 
74 

84 
71 

85 

58 

90 
59 

9C 
65 

92 
72 

91 
70 

87 

72 

89 
6  6 

90 
69 

83 
69 

86 
68 

93 
65 

91 
66 

92 

84 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

97 

71 

96 
71 

6e!s 

fountain  3  sse 

MAX 
MIN 

97 
65 

92 
67 

96 
66 

96 
69 

92 

67 

B  5 
72 

g  7 
71 

9  8 
74 

98 

73 

9  8 
5  9 

93 
59 

92 
66 

9  8 
6  9 

93 
71 

83 
74 

8  9 
70 

96 
69 

6  « 

68 

9  4 

7  0 

95 
68 

3  4 

67 

94 

63 

95 
65 

66 

66 

68 

70 

92  3 
68.  I 

marianna  ind  school 

MIN 

88 
72 

90 
69 

93 
71 

92 
'» 

91 
71 

90 
73 

86 
70 

84 

70 

89 

70 

87 
73 

89 
73 

88 
72 

87 
75 

8  5 

61 

90 
63 

9  5 
69 

9.: 

73 

87 
71 

66 
70 

4  8 

69 

89 
70 

94 

70 

89 

T2 

91 
69 

91 
70 

91 
66 

92 
69 

92 

re 

90 
69 

94 

71 

93 
74 

89.4 

70.3 

M I LTON  EXP  stati on 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
68 

93 
72 

95 
72 

9» 

71 

90 
68 

B  * 
71 

80 
72 

79 
71 

95 
71 

99 
73 

91 
75 

89 
70 

87 
61 

9  9 

65 

J  3 
68 

9  0 

75 

88 

7  1 

90 
71 

89 
68 

89 
68 

88 

70 

86 
Tl 

91 
67 

93 
66 

93 
68 

94 
69 

94 

7  0 

93 

68 

97 

71 

96 
72 

69.9 

HCNTICELLO   3  W 

MAX 
MIN 

N  I  CE V  I LLE 

MIN 

90 
71 

92 
68 

92 
74 

92 
72 

96 
73 

90 
74 

90 
73 

90 

81 
71 

80 
73 

88 
74 

86 
77 

84 

73 

9  9 

70 

87 
63 

9  6 

68 

91 
75 

90 
72 

8  9 
73 

87 

70 

88 
72 

9  , 
75 

86 
Tl 

85 
68 

93 
68 

94 
67 

91 

70 

94 

74 

94 
69 

94 

72 

96 
Tl 

ll'.J 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

0  0 
70 

92 
72 

93 
75 

94 
73 

91 
73 

91 
73 

80 
74 

79 
72 

89 
73 

88 
74 

95 
75 

90 
80 

87 
78 

8M 

67 

)0 
66 

92 
72 

94 
78 

91 
7* 

9  0 

76 

90 
74 

93 
79 

85 
71 

91 
TT 

93 
73 

94 

73 

9- 

70 

95 
71 

95 
73 

93 
72 

96 
7  5 

96 
60 

90.7 
73.6 

pensacOla  wB  ap 

MAX 
MIN 

OLTNCY   EXP  STATION 

MIN 

92 
72 

99 
72 

93 
71 

92 
72 

91 
70 

88 
70 

85 
71 

86 
69 

87 
69 

9  6 
73 

87 
73 

86 
73 

B7 

75 

95 
61 

89 
64 

9  0 
70 

91 
72 

97 
71 

81 
69 

87 
71 

88 
69 

6* 

70 

69 

T3 

92 
70 

93 
71 

92 
66 

92 

69 

91 
72 

90 
71 

94 

70 

93 
72 

69.O 
70.4 

SAINT    MARKS   6  SE 

MIN 

89 
72 

92 
71 

93 
72 

95 
73 

89 
71 

90 
72 

96 
73 

89 
71 

90 
72 

87 
73 

89 
74 

91 

7-. 

88 

7» 

9  0 
6  8 

91 
66 

9  1 
73 

93 
74 

89 
72 

83 
72 

99 
73 

68 
72 

89 

72 

9  1 
71 

96 
73 

96 
73 

96 
70 

95 
71 

92 
70 

96 
71 

94 

70 

97 
76 

91,0 
71.9 

MIN 

89 
70 

91 
69 

96 

70 

97 
72 

91 
70 

87 
70 

83 
70 

89 
71 

92 
69 

98 
71 

91 
72 

89 
72 

86 
73 

90 
66 

93 
63 

91 
69 

94 
71 

90 
7  0 

81 
70 

3: 
70 

89 
70 

9  5 
6  9 

9., 
Tl 

96 
70 

97 

71 

95 
67 

94 

69 

94 

70 

93 
69 

96 

70 

97 
74 

91.2 
69.9 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 

Mm 

90 
74 

90 
73 

93 
72 

95 
74 

92 
73 

89 
72 

86 
73 

88 
71 

89 
71 

85 

74 

90 
75 

90 
75 

89 
73 

87 
6  9 

9' 
66 

9  0 

73 

92 

7„ 

99 

73 

83 
73 

87 

73 

87 

72 

«6 

72 

89 
75 

9* 

72 

93 

73 

92 
69 

94 

71 

92 
73 

92 
71 

96 

72 

96 
74 

90.  1 
72.3 

WEWAH1TCHKA 

MAX 

Mm 

90 
73 

93 
72 

94 
73 

95 
72 

92 
72 

90 
72 

6  5 
79 

9  7 
72 

91 
71 

88 
75 

87 
74 

90 
74 

9  0 
7  4 

9  8 
6  7 

92 
66 

92 
70 

5  5 
73 

9  2 
74 

7» 

90 
71 

90 
73 

72 

5  2 
73 

95 
73 

73 

69 

71 

72 

3  3 
6  5 

73 

97 
76 

91.* 
T2.3 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

Mm 

73 

9  1 

72 

92 
72 

95 
7- 

92 
72 

93 
72 

90 
71 

90 
70 

90 
71 

9  4 

71 

94 
70 

90 
74 

9  0 
75 

85 
68 

87 
65 

90 
67 

9  0 

7* 

93 
72 

89 
71 

85 
71 

90 
72 

89 

72 

4  3 
74 

90 
72 

93 
73 

93 
67 

93 
70 

94 
74 

92 
74 

90 
71 

94 

73 

91.1 
T1.3 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

Mm 

9 1 
73 

9C 
74 

9  1 
7* 

g  6 
*b 

9G 
76 

89 
74 

9  c 

7* 

JC 
74 

89 
77 

95 
71 

»z 

71 

94 

76 

98 
7  3 

"•9 

75 

30 
78 

3  1 
78 

3  2 
76 

87 
76 

B  * 
75 

93 
76 

»  3 

76 

6* 

76 

6  , 
76 

91 
76 

76 

9  2 
76 

,2 

89 
7' 

88 

91 

6, 
62 

90 
60 

69.0 
78.8 

CROSS  C I Ty  2 

Mm 

90 
72 

B9 
72 

90 
71 

9  0 

71 

90 
72 

90 
72 

3  ' 

7? 

87 
7C 

3  9 

70 

88 

72 

85 
73 

93 
72 

85 
7* 

85 
71 

87 
69 

88 

7  0 

71 

87 
74 

96 
73 

B2 
72 

86 

71 

86 
73 

88 

71 

91 

T6 

91 

90 
74 

97.7 
T2.2 

FEDERAL  POINT 

Mm 

g  J 

70 

88 
73 

9  3 
69 

92 
74 

9 ; 
72 

83 
72 

95 
73 

71 

94 
70 

92 
72 

87 
71 

89 
73 

88 
75 

44 
72 

87 
70 

93 

70 

92 
74 

87 
73 

82 
71 

3" 
71 

9  0 
70 

91 

70 

9- 

7  0 

« 

90 
TO 

68 

]\ 

89 

ii 

93 

93 
76 

69.7 
'1.5 

FERNANDlNA  beach 

MAX 

Mm 

72 

76 

93 
72 

7  d 

82 
75 

83 
73 

9  3 
75 

88 
72 

90 
71 

86 

74 

88 

73 

94 
75 

44 

7* 

87 

8  , 

84 
75 

4  7 
7  0 

9* 
7* 

88 

73 

80 
7 1 

86 
73 

87 

71 

89 
7 1 

9  3 

T2 

Z 

44 

86 

96 

76 

67.7 
73.1 

GAINESVILLE  3  wSw 

MAX 

Mm 

70 

72 

92 
68 

72 

92 
72 

89 
70 

3  1 
64 

93 
69 

94 

70 

91 

7  1 

81 

7  0 

87 
73 

9  8 
73 

Be 

70 

91 
70 

93 

7  0 

90 
'2 

85 
70 

81 
1 ; 

3: 
7  2 

90 
70 

88 
7  1 

92 

93 

9  3 

90 

9  2 

32 
72 

90.2 
70.8 

GAINESVILLE   FAA  AP 

MAX 

Mm 

69 

72 

69 

74 

70 

88 
71 

; ; 

7.: 

93 
70 

92 
70 

*  1 

73 

9, 
71 

85 
7* 

7  ) 

72 

90 

7" 

52 
7C 

B  3 
73 

98 
70 

81 

72 

-4 

72 

87 

71 

89 

72 

9  | 

70 

ll 

91 

69 

90 

93 

93 
74 

89.  3 
71.3 

Gl  EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

Mm 

68 

73 

69 

9  3 

7; 

z,  [ 
70 

86 
70 

4  5 
71 

92 
•  B 

93 
70 

91 

70 

84 

■■9 

89 

72 

99 
'i 

90 
69 

90 

70 

93 
67 

94 

71 

90 
'2 

81 

63 

3  1 

7: 

92 
69 

92 

7; 

93 
TO 

94 

67 

9* 
69 

95 

72 

90.4 
70.2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

Mm 

'I 

71 

90 
75 

q  _ 

72 

87 
71 

88 

72 

87 
71 

86 

72 

80 
70 

82 
Tl 

95 
70 

96 

70 

88 
70 

70 

84 

72 

es 
7; 

9  5 
72 

4  . 

TO 

71 

91 

}i 

|( 

66 

•4 

87 

92 
73 

67,4 
71.* 

JACKSONVILLE    WB  AP 

MAX 

Mm 

71 

73 

72 

75 

85 
75 

85 
74 

83 
74 

91 
72 

53 
71 

91 
7* 

87 
7* 

91 
76 

9- 

7« 

tt 
71 

86 

72 

91 

70 

9- 

75 

89 
73 

72 

1< 
73 

89 

72 

92 
73 

94 

T2 

93 

90 

88 

83 

9* 

95 
77 

69.1 
73.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

70 

94 
69 

8  3 
73 

85 
74 

a  6 
'5 

86 
73 

87 
72 

B  B 
72 

88 
71 

91 
73 

85 
75 

84 
71 

85 

-6 

86 
73 

-«. 

86 
73 

85 

70 

8! 

•  3 

85 
72 

90 
71 

89 

T2 

68 

86 

89 

66 

9  2 

83 

92 

95 
73 

67.1 
72.7 

JASPER  3  SE 

MAX 

Mm 

89 
7 1 

90 
70 

94 
70 

93 
72 

69 

8  7 
72 

71 

92 
70 

5  0 
68 

73 
72 

88 
70 

87 
73 

9  9 
71 

89 
65 

90 

6* 

95 
•  3 

96 
67 

94 

70 

93 
72 

3  4 

89 
69 

88 
7  1 

95 
Tl 

97 

98 

96 

91 

tl 

87 

3  6 

97 
73 

90.6 

70.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

89 
70 

74 

71 

94 
75 

93 
71 

g  - 
69 

88 

71 

9  1 
71 

92 
70 

91 
71 

84 

71 

a  6 

7* 

91 

71 

89 
69 

91 
71 

9- 

70 

93 
73 

88 

73 

9- 

71 

91 
72 

89 
71 

91 
'  1 

3  ) 

T2 

95 

94 

94 

86 

8  0 

66 

94 

96 
75 

90.4 
71.6 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

Mm 

)( 

■ : 

90 
74 

92 
7  1 

93 
74 

92 
72 

86 

» 

90 

91 

4  4 
73 

86 
72 

87 
73 

90 
'1 

87 

90 
71 

92 
70 

93 
7* 

91 
72 

80 

72 

3: 
71 

88 
69 

98 

72 

91 

T2 

9J 

» 

.4 

»» 

96 
74 

69.6 

T1.6 

MAD  I  SON 

MAX 

Mm 

86 
70 

89 
72 

91 
72 

90 
72 

91 
72 

89 
70 

88 

71 

88 
71 

92 
70 

89 
73 

72 

89 
73 

99 
72 

86 
64 

90 
69 

91 

70 

94 

73 

91 
72 

8* 

72 

=  5 
71 

88 

TO 

90 
72 

91 
Tl 

93 
76 

69.6 

71.2 

MAYO   5  NW 

MAX 

Mm 

88 

7  1 

90 
73 

91 
71 

93 
70 

90 
72 

88 
69 

-4 

90 
72 

91 
69 

89 
72 

85 
72 

85 
73 

9 

7. 

88 

6  , 

9: 

69 

92 

69 

92 
76 

91 
73 

' : 

IC 
72 

88 
69 

9  ' 

T2 

TO 

93 
7* 

69.6 

71.3 

MELROSE 

MAX 

Mm 

90 
7C 

90 
74 

91 
70 

35 
74 

94 

73 

86 
71 

30 
73 

91 
70 

92 
70 

91      84  87 
74      71  73 
See  Reference  N 

84     90  90 
74      71  70 
otee  Following  Sutl 

92  90 
70  73 
on  Index 

93 
70 

Be 

72 

88 
72 

8* 

71 

88 

TO 

92 

TO 

90 
71 

92 
74 

90.1 
71.4 

-  101  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

PAL  ATKA 

MAX 

Mm 

91 
71 

89 
75 

92 
71 

94 
76 

90 
73 

84 
74 

81 
78 

92 

72 

94 
73 

90 

71 

85 
72 

92 
73 

87 
75 

89 
73 

87 
71 

92 
73 

92 
73 

86 
74 

82 
73 

86 
73 

91 
71 

90 
72 

93 
72 

94 
75 

90 
73 

90 
73 

86 
73 

79 
73 

92 
72 

93 
74 

94 

74 

89,4 
73.0 

PERRY 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
71 

93 
7  0 

9- 

75 

90 
71 

90 
70 

90 
72 

91 
71 

91 
70 

88 
74 

8  6 
73 

69 
73 

9  0 
74 

88 
67 

92 
67 

91 
72 

91 
78 

90 
67 

82 
73 

91 
72 

86 
71 

86 
74 

90 
72 

9* 
72 

95 
73 

93 
72 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

95 
70 

95 
74 

90.5 
71.7 

SAINT  AuGllSTINE 

MAX 
MIN 

7 1 

69 

80 

66 

88 

92 

91 

91 

90 

86 

80 

90 

91 

93 

71.2 

STARKE 

MAX 
MIN 

93 
79 

92 
78 

95 
63 

94 
62 

94 
70 

95 
71 

87 
72 

92 
66 

92 
69 

88 
68 

66 

69 

88 
70 

85 
68 

91 

66 

92 
65 

89 
66 

92 
68 

90 
65 

93 
67 

93 
69 

91 

68 

92 
69 

94 

68 

94 
69 

91 
74 

93 
73 

90 
72 

87 
70 

92 
72 

89 
74 

94 

72 

91.1 
69.5 

steinhatchee  mccain 

TR 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
70 

92 
72 

91 

6') 

92 
69 

92 
68 

91 
72 

9) 
71 

91 

70 

89 
69 

85 
66 

91 
70 

93 
72 

91 
67 

92 
69 

91 

66 

93 
69 

90 
71 

90 
69 

92 
69 

91 

70 

89 
69 

92 
71 

93 
72 

94 
SO 

93 
79 

92 
78 

91 
69 

92 
75 

91 
74 

96 
73 

91.5 
70.9 

usher  tower 

MAX 

Mm 

92 
70 

90 
71 

91 
70 

92 
73 

92 
72 

90 
71 

91 
71 

93 
70 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

99 
73 

68 
74 

90 

72 

91 

69 

91 
71 

90 
73 

90 
74 

83 
72 

90 
71 

91 
71 

90 
7  1 

92 
70 

94 

73 

93 
72 

92 

71 

90 
71 

88 
73 

90 
72 

91 
72 

90 
73 

90.5 
71.5 

NORTH  CENTRAL 

03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

92 
70 

9n 

70 

92 
65 

95 
72 

92 

6  7 

89 
72 

92 
70 

93 
69 

93 
70 

89 
72 

86 
70 

91 
72 

91 
71 

90 
74 

92 
71 

95 
69 

89 
68 

67 

72 

65 
72 

90 
72 

91 
69 

91 
73 

93 
69 

95 
72 

91 
71 

92 
70 

87 
71 

85 
73 

92 
71 

94 
70 

93 
72 

90.9 
70.6 

BAYPORT 

MAX 

Mm 

72 

71 

72 

75 

76 

74 

73 

72 

91 
72 

90 
74 

89 
73 

89 
78 

88 

73 

93 
71 

88 
72 

89 
74 

90 
76 

90 
76 

88 
74 

80 
74 

90 
73 

66 
75 

86 
73 

90 
75 

91 

71 

91 
74 

92 
75 

91 

74 

88 
78 

89 
75 

90 
76 

89.2 
73.8 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

Mm 

91 
72 

88 
73 

90 
72 

90 
75 

90 
75 

69 

71 

90 
72 

93 
71 

91 

71 

90 
71 

83 

71 

90 
71 

89 
75 

89 
78 

91 

72 

92 
73 

88 
74 

85 
74 

85 
75 

87 
72 

89 
70 

88 
74 

91 
73 

93 
73 

93 
73 

91 
74 

90 

74 

87 
74 

94 
74 

93 
72 

91 
74 

89.7 
72.9 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

93 
69 

90 
6  9 

93 
67 

93 
67 

93 

69 

93 

69 

94 
68 

92 

69 

91 
71 

91 
71 

89 
70 

90 
70 

91 
72 

91 
71 

91 
71 

92 

70 

92 
72 

86 
73 

86 
72 

90 

70 

91 
70 

90 
73 

92 
71 

95 
73 

93 
73 

92 
71 

88 
74 

66 
73 

91 

70 

95 
69 

94 
73 

91.3 
70,6 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 

Mm 

93 
72 

90 
73 

91 
70 

92 
73 

9  4 
75 

90 
71 

94 

72 

93 
72 

93 
73 

90 
74 

88 
71 

91 
72 

91 
73 

87 
73 

91 
71 

93 
73 

9  1 
74 

88 
75 

89 
74 

89 
72 

90 
72 

89 
74 

94 
73 

96 
75 

94 
75 

91 
74 

84 
73 

66 
73 

90 
74 

90 
72 

94 

75 

90.8 
73.1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

Mm 

87 
73 

B6 
7  3 

88 
70 

87 
70 

88 
74 

87 
72 

88 
75 

8  6 
77 

99 

74 

91 
72 

89 
72 

90 
72 

91 
74 

89 
74 

84 

72 

87 

70 

90 
74 

B9 
74 

89 
74 

89 
74 

89 
73 

85 
74 

69 
74 

89 
75 

90 
74 

89 

74 

65 
75 

87 
74 

89 
73 

89 
72 

86 
74 

88.5 
73.3 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

Mm 

69 
72 

88 
72 

B9 
69 

94 
73 

86 
72 

86 
7  1 

87 
7_' 

89 
73 

93 
75 

90 
74 

89 
72 

90 
74 

91 
7* 

86 
74 

86 
70 

88 
72 

90 
75 

88 
74 

87 
72 

87 
73 

86 
72 

69 
71 

91 
73 

89 
75 

68 
75 

88 
73 

82 
75 

83 
75 

91 

73 

92 
76 

91 
74 

86.5 
73.1 

DE   LAND    3  N 

MAX 

Mm 

94 
70 

90 
72 

94 
68 

95 
73 

93 
72 

92 
71 

92 

72 

96 
72 

98 
73 

94 
72 

88 
72 

92 
73 

92 
73 

89 
78 

93 
72 

93 
71 

92 
70 

90 
69 

86 
72 

92 
71 

92 
71 

93 
73 

97 
72 

97 
71 

93 
74 

92 
72 

85 
77 

85 
73 

92 
72 

95 
70 

96 
75 

92.2 
72.0 

INVERNESS 

MAX 

Mm 

92 
72 

90 
72 

9  2 
T. 

94 
74 

94 
75 

90 
72 

92 
73 

93 
73 

93 
72 

89 
74 

83 
72 

92 
73 

91 
75 

91 

75 

90 
73 

90 
74 

90 
75 

87 
75 

86 
74 

88 
74 

87 
72 

98 
74 

89 
72 

94 
74 

94 
74 

90 
72 

89 
75 

80 
71 

89 
72 

90 
73 

91 
74 

89.9 
73.3 

LAKE  H I AWASSEE 

MAX 

Mm 

96 
68 

94 
72 

88 
68 

92 
73 

94 
73 

95 
72 

92 

b9 

94 
71 

94 
73 

96 
74 

92 

71 

90 
70 

93 
71 

92 

71 

89 
70 

91 

69 

94 
72 

94 

74 

90 
73 

89 
72 

99 

70 

90 
73 

90 
72 

94 
76 

96 
74 

93 
72 

92 
72 

76 

72 

86 
73 

91 
73 

94 
73 

91,7 
71.8 

LISBON 

Mm 

90 

7  1 

87 
71 

90 
69 

92 
74 

93 
73 

90 
72 

93 

72 

92 
74 

94 
73 

89 
75 

87 
72 

90 
74 

90 
75 

88 
71. 

91 
72 

92 
73 

90 
76 

88 
77 

87 
75 

91 
73 

91 
71 

90 
73 

93 
72 

95 
75 

93 
74 

92 
73 

87 
76 

87 
76 

90 
73 

93 
72 

93 
75 

90.6 
73.4 

OCALA 

MAX 

Mm 

94 
72 

92 
75 

93 

7  0 

93 
75 

92 
75 

90 
71 

92 
73 

95 

74 

9  2 
75 

92 
73 

84 
78 

92 
73 

90 

74 

92 
74 

93 
73 

9* 
76 

91 
75 

89 

74 

92 
73 

90 
73 

92 
71 

89 
73 

95 
76 

96 
74 

95 
74 

92 
73 

92 
75 

65 
74 

91 
73 

96 
73 

95 
75 

91  .9 
73.9 

OCALA  2  NE 

MAX 

Mm 

91 
68 

90 
72 

92 
69 

9  4 

72 

91 
71 

93 
73 

9  2 
71 

85 
70 

92 
73 

89 
73 

93 
69 

91 
73 

88 
73 

62 
72 

90 
71 

92 
69 

90 
72 

93 
69 

96 
72 

94 
71 

92 
70 

91 
73 

64 
73 

91 
71 

95 
71 

95 
72 

91.0 
71,3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

94 

73 

89 
74 

91 
72 

93 
74 

94 
7** 

92 
72 

92 
72 

93 
73 

9- 
73 

92 
73 

91 
72 

92 
74 

92 
74 

90 

74 

9  2 
7  3 

93 
7  3 

93 
75 

91 
76 

91 
74 

92 
73 

91 
71 

93 
75 

94 
74 

94 
76 

93 
75 

92 
75 

80 
73 

87 
73 

93 
75 

92 
76 

94 
76 

91.7 
73.8 

SAINT  LEO 

MAX 

Mm 

93 
71 

90 
72 

92 
72 

92 

r4 

93 
75 

89 
72 

94 
72 

94 
70 

98 
67 

90 
69 

87 
7  2 

92 
71 

89 
73 

90 
73 

93 
72 

93 

72 

90 
74 

89 
75 

89 
72 

89 
72 

90 
72 

90 
73 

94 
72 

95 
72 

93 
73 

92 
73 

88 
75 

87 
73 

91 
73 

95 
73 

95 
75 

91.4 
72,4 

SANFORO  ExP  STATION 

MAX 

Mm 

93 

70 

88 
72 

91 
69 

9b 
74 

95 
75 

go 
73 

90 
72 

92 
72 

98 
74 

91 
74 

89 

72 

95 
73 

94 
75 

91 

72 

90 
72 

94 
73 

94 
75 

92 
75 

90 
73 

89 
70 

89 
72 

93 
74 

94 
73 

92 
75 

90 
75 

90 
73 

85 
73 

98 
73 

94 
73 

92 
79 

92 
75 

91.5 
73.2 

TITUSVILIE   2  W 

Mm 

SOUTH  CENTRAL 

04 

ARCADIA 

Mm 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

95 
71 

90 
72 

94 
71 

98 
71 

98 
72 

97 
73 

96 
71 

95 
70 

94 
73 

93 
72 

91 
74 

95 
73 

97 
73 

95 
7  2 

93 
71 

96 

72 

95 
73 

96 
74 

98 
73 

95 
71 

85 
71 

97 
69 

94 
72 

96 
75 

94 

75 

90 
74 

79 
73 

92 
73 

96 
75 

95 
74 

96 
72 

9*.l 
72.4 

BARTOW 

MIN 

95 
73 

92 
73 

93 
72 

95 
75 

95 
75 

93 
74 

95 
72 

93 
73 

94 

72 

9  2 

70 

92 
70 

94 
72 

93 
75 

90 
73 

93 
72 

92 
73 

94 
74 

92 
76 

91 

75 

93 
72 

88 
72 

92 
71 

95 
73 

94 
76 

93 
75 

92 
74 

85 
71 

89 
66 

90 
75 

93 
74 

96 
73 

92.5 
73.0 

BRADENTON  ExP  STATION 

Mm 

93 
70 

91 
71 

93 
70 

91 
71 

91 
72 

91 

71 

93 

6  9 

92 
71 

91 
70 

90 

6  1 

90 

70 

95 
71 

91 
72 

91 
74 

90 
71 

9  0 

70 

92 
70 

90 
72 

91 
71 

92 
71 

84 
72 

69 
71 

93 
71 

94 
73 

93 
66 

93 
69 

89 

72 

88 
75 

93 
71 

69 
77 

94 
72 

91.2 
71.1 

Cl EARwATER 

MIN 

91 
73 

90 
74 

90 

74 

89 
75 

90 
76 

89 
73 

91 
74 

90 
74 

90 
74 

86 
75 

89 
7  3 

66 
75 

90 
77 

87 
76 

87 
76 

89 
75 

89 

70 

89 
76 

89 
77 

91 
78 

84 
71 

87 
72 

91 
74 

92 
76 

90 
70 

89 
69 

68 
75 

88 
72 

88 
79 

91 
7* 

90 
7* 

89.1 
76,1 

DEER  PArk 

Mm 

FELLSMERE  4  W 

MAX 

Mm 

93 
73 

96 
72 

94 

74 

95 
70 

94 
73 

96 
71 

96 
71 

94 
71 

94 
73 

92 
75 

89 
72 

94 
71 

96 
73 

97 

70 

96 
72 

97 
71 

96 
72 

97 
73 

96 
73 

97 
70 

90 
71 

93 
69 

94 
73 

94 
72 

93 
73 

90 
72 

94.3 

rtaf 

FORT  DRUM  s  NW 

MAX 
MIN 

95 
68 

87 
70 

93 
67 

95 
69 

95 
72 

91 
71 

95 
65 

93 
70 

94 
68 

92 

7  0 

89 

69 

95 
70 

96 
69 

92 
69 

9  2 
69 

93 
70 

94 

69 

95 
72 

92 
71 

90 
69 

66 
70 

94 

67 

91 
70 

92 
72 

93 
72 

90 
71 

80 
72 

91 
71 

92 
73 

93 
72 

92 
72 

92.0 
70.0 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

88 
72 

88 
72 

67 
70 

91 
69 

91 
73 

90 
72 

89 
72 

89 
72 

91 
71 

91 
7- 

90 
72 

91 

70 

93 
71 

90 
70 

85 
70 

89 
71 

92 
71 

93 
72 

90 
72 

87 
68 

87 
69 

86 
69 

69 
74 

69 
78 

89 
79 

89 
77 

62 
72 

89 
72 

92 
74 

89 
73 

89 
73 

89.3 
72.1 

INOIAN   LAKE  ESTATES 

MAX 

MIN 

93 

70 

90 
71 

91 
69 

94 
70 

95 
73 

95 
71 

93 
69 

92 
70 

93 

7  1 

92 
72 

90 
72 

93 
72 

94 
73 

91 
70 

92 
71 

93 
71 

93 
70 

92 
74 

92 
72 

92 
71 

87 
71 

92 
70 

94 
71 

94 
74 

92 
74 

90 
72 

78 
74 

90 
72 

92 
74 

92 
74 

93 
72 

91.7 
71.6 

KtSSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

9 . 

72 

90 
71 

92 
67 

95 
72 

94 
73 

91 
1 

94 
70 

94 
71 

93 
72 

91 
72 

90 
69 

93 
72 

93 
73 

90 
72 

92 
70 

90 
70 

9  3 
72 

90 
74 

86 
71 

91 
71 

89 
70 

90 
72 

95 
70 

95 
73 

93 
73 

92 
71 

85 
72 

87 
71 

92 
75 

92 
72 

9* 
71 

91.6 
71.* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

92 

9  1 

93 

94 

92 

92 

94 

8  8 

8  9 

91 

9  2 

6  7 

9  1 

92 

3L 

89 

38 

92 

8  B 

89 

>2 

93 

)  1 

89 

82 

6  B 

90 

93 

94 

90 

_7 

Mm 

74 

74 

74 

75 

72 

72 

6  7 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

74 

77 

76 

71 

72 

•2 

73 

76 

72 

74 

75 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

LAKE  PLACID  2  5W 

MAX 

93 

94 

97 

9  7 

97 

93 

0  6 

9  3 

)  3 

95 

97 

)5 

36 

95 

93 

95 

95 

93 

8  8 

94 

94 

9  5 

93 

93 

6  1 

90 

94 

9* 

94 

91 

MIN 

72 

71 

69 

72 

ro 

67 

71 

7  0 

ro 

73 

'  1 

72 

71 

7  0 

71 

71 

;  1 

72 

70 

7  1 

60 

'  1 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

70 

71 

MELBOURNE 

MAX 

3  0 

90 

89 

90 

97 

90 

89 

8  0 

91 

3  9 

0  0 

95 

1  DO 

94 

85 

91 

93 

95 

94 

90 

66 

92 

8  0 

90 

80 

38 

60 

01 

94 

91 

89 

90 

■f 

MIN 

74 

72 

^0 

71 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

75 

72 

7  2 

74 

79 

76 

73 

72 

•1 

70 

T5 

76 

77 

'a 

65 

72 

'5 

>4 

76 

73 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

92 

3  6 

q  6 

92 

94 

91 

9  2 

92 

90 

93 

9  ! 

50 

92 

0  2 

93 

9  1 

a  9 

02 

3  t 

0  2 

9  2 

9  3 

9  2 

92 

82 

8  8 

92 

91 

93 

91 

MIN 

71 

71 

67 

71 

74 

71 

7T. 

73 

72 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

7  2 

73 

'  3 

73 

71 

'  1 

71 

71 

74 

'3 

72 

72 

72 

74 

73 

71 

72 

1 

MYAKKA   RIVER    ST  PARK 

MAX 

93 

91 

90 

0  1 

93 

9  4 

0  0 

9 1 

9 1 

91 

9  1 

8  0 

0  1 

82 

9  4 

94 

92 

92 

86 

93 

91 

MIN 

69 

M 

71 

72 

71 

7  0 

70 

69 

7  2 

70 

71 

72 

70 

73 

73 

'2 

71 

7  2 

71 

72 

75 

74 

72 

71 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

90 

92 

90 

91 

89 

90 

0  1 

92 

a  o 

90 

89 

8  8 

9  0 

8  9 

88 

8  7 

90 

90 

90 

8  0 

88 

3  6 

91: 

90 

9  1 

90 

9  0 

9  0 

8  7 

90 

80 

73 

73 

T6 

75 

74 

72 

73 

72 

75 

75 

74 

76 

73 

74 

74 

75 

73 

75 

73 

73 

71 

74 

76 

75 

74 

75 

75 

78 

76 

74 

1 

PARR  I 5H 

MAX 

96 

95 

34 

93 

94 

93 

95 

95 

95 

87 

92 

04 

3  4 

9  4 

9  6 

90 

93 

94 

93 

95 

8  6 

3  1 

96 

97 

98 

9  5 

90 

90 

9  3 

95 

97 

93 

71 

72 

7  1 

73 

73 

7  3 

71 

71 

71 

71 

72 

'2 

74 

73 

72 

72 

73 

f4 

75 

73 

74 

72 

7  3 

r- 

72 

73 

75 

77 

74 

74 

74 

72 

« 

PLANT  CITY 

MAX 

95 

93 

0  3 

93 

94 

91 

04 

94 

95 

90 

90 

0  3 

93 

92 

3  4 

91 

3  1 

92 

91 

91 

88 

90 

95 

97 

94 

9  3 

8  8 

6  8 

92 

95 

94 

92 

MIN 

71 

71 

7C 

72 

73 

7  0 

70 

70 

7  0 

7  2 

73 

70 

72 

73 

7  0 

71 

72 

7* 

72 

72 

71 

72 

7  2 

74 

72 

72 

74 

74 

74 

70 

72 

71 

!» 

ST  PETERSBURG 

MAX 

94 

90 

92 

9  0 

92 

32 

0  5 

91 

92 

8  7 

90 

9  1 

9  0 

36 

89 

90 

90 

89 

9  1 

90 

83 

87 

91 

95 

92 

87 

88 

6  7 

69 

91 

90 

77 

76 

76 

78 

79 

7, 

76 

77 

76 

76 

76 

78 

79 

78 

77 

77 

79 

79 

79 

74 

76 

75 

77 

74 

'8 

76 

76 

79 

77 

77 

77 

SARASOTA 

MAX 

94 

92 

91 

91 

92 

32 

93 

93 

9  1 

89 

91 

91 

3  1 

3  2 

3  2 

89 

90 

93 

9  2 

91 

82 

0  0 

9  3 

94 

9  3 

93 

89 

86 

9  1 

92 

9  3 

91 

MIN 

71 

73 

72 

73 

75 

74 

72 

70 

71 

72 

72 

74 

74 

•4 

74 

'  i 

74 

75 

75 

78 

73 

73 

7  < 

73 

73 

73 

75 

78 

90 

74 

74 

73 

!6 

TAMPA   Wp  AIRPORT 

MAX 

0  I 

90 

J  i 

91 

9  1 

89 

8  8 

92 

8  0 

8  6 

86 

88 

89 

87 

8  3 

68 

88 

87 

68 

89 

83 

a1- 

0  0 

93 

92 

92 

68 

6  6 

69 

90 

91 

88 

MIN 

73 

73 

73 

75 

77 

75 

72 

72 

72 

7  2 

73 

74 

76 

76 

'  1 

74 

76 

77 

76 

71 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

73 

76 

74 

!' 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

91 

90 

90 

89 

91 

90 

8  0 

92 

91 

89 

86 

89 

90 

90 

38 

89 

91 

89 

3  3 

91 

90 

64 

86 

0  0 

91 

90 

9  0 

90 

86 

6  6 

90 

89 

;J 

73 

78 

74 

75 

76 

75 

73 

73 

73 

7* 

74 

75 

77 

77 

74 

74 

77 

76 

77 

75 

73 

75 

73 

76 

73 

73 

75 

71 

77 

73 

77 

74 

VENICE 

MAX 

92 

91 

90 

90 

91 

01 

91 

92 

32 

87 

90 

91 

91 

0  0 

91 

90 

01 

91 

92 

91 

83 

90 

92 

93 

95 

9* 

89 

90 

91 

90 

93 

9  0 

72 

73 

72 

74 

76 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

73 

74 

72 

73 

75 

7* 

74 

74 

78 

80 

76 

73 

73 

;J 

VERO  BEACH  faa  ap 

MAX 

89 

86 

67 

93 

94 

87 

92 

89 

90 

90 

83 

91 

92 

30 

37 

91 

92 

94 

90 

88 

87 

88 

8a 

90 

86 

87 

81 

91 

93 

88 

90 

>9 

,4 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

72 

75 

73 

76 

72 

74 

73 

72 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

70 

74 

77 

78 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

7  3 

•  ' 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

96 

92 

95 

95 

96 

06 

95 

9  1 

95 

93 

92 

93 

85 

9  3 

96 

94 

90 

94 

98 

95 

93 

MIN 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

70 

72 

70 

73 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

71 

72 

7  0 

72 

74 

74 

73 

75 

'3 

74 

73 

71 

72 

■' 

WINTER  HAVEN 

MAX 

94 

93 

92 

92 

92 

91 

96 

0  4 

92 

9  1 

90 

0  3 

94 

90 

94 

04 

0  3 

0  0 

86 

92 

86 

93 

94 

93 

94 

9  1 

8  6 

9  1 

9  2 

93 

91 

... 

MIN 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

70 

73 

72 

70 

71 

72 

74 

73 

71 

71 

70 

71 

73 

74 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

•  » 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

88 

89 

33 

93 

91 

04 

92 

92 

90 

90 

9  2 

9  3 

90 

92 

94 

91 

3  4 

04 

88 

90 

91 

9  2 

9  1 

90 

89 

8? 

9  1 

9) 

9  1 

91 

.  1 

MTN 

70 

69 

70 

71 

73 

71 

68 

71 

71 

75 

73 

60 

73 

72 

70 

70 

70 

71 

7  2 

7  0 

70 

68 

7  1 

73 

72 

'1 

73 

72 

74 

72 

71 

71 

.2 

BIG  CYPRESS  RE5 

MAX 

89 

90 

89 

92 

0  3 

92 

9  3 

91 

o  1 

89 

3  0 

92 

9  2 

92 

9  0 

92 

90 

8' 

6  0 

91 

90 

90 

.  3 

MIN 

73 

71 

73 

73 

75 

75 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

75 

75 

73 

73 

75 

78 

74 

76 

72 

75 

75 

78 

74 

74 

7* 

76 

75 

74 

73 

.9 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

89 

88 

89 

91 

92 

91 

92 

90 

90 

90 

8  8 

90 

9  1 

92 

91 

90 

9  0 

9  1 

90 

84 

a' 

91 

fj 

89 

92 

01 

9" 

89 

.6 

MIN 

71 

70 

72 

68 

74 

70 

69 

71 

68 

71 

72 

68 

70 

71 

6  9 

68 

72 

69 

72 

^8 

68 

72 

67 

67 

72 

70 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

.3 

CAPTIVA 

MAX 

51 

90 

92 

9  0 

89 

90 

93 

92 

91 

86 

88 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

0  1 

3  Q 

90 

,7 

MIN 

75 

77 

77 

77 

78 

'0 

77 

'5 

78 

74 

77 

76 

7  6 

80 

75 

77 

78 

78 

76 

75 

73 

74 

7  6 

78 

'8 

78 

79 

'9 

79 

76 

76 

76 

.9 

CLEwISTON  u  S  ENG 

MAX 

92 

94 

88 

9  0 

93 

96 

0  2 

92 

94 

96 

93 

92 

93 

04 

92 

9  1 

9  i 

92 

9  2 

9  1 

91 

.6 

MIN 

73 

73 

76 

72 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

'6 

73 

71 

71 

73 

71 

74 

72 

72 

71 

74 

76 

T7 

76 

76 

7  1 

74 

73 

74 

73 

.  3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

93 

92 

89 

94 

94 

05 

04 

31 

93 

90 

95 

34 

93 

04 

95 

95 

9  4 

0  2 

Mm 

70 

69 

70 

66 

71 

69 

7  0 

69 

73 

7  2 

70 

7  3 

70 

71 

73 

72 

70 

69 

7* 

'3 

EVERGLADES 

MAX 
MTN 

92 
73 

93 
73 

92 
74 

0  2 
74 

90 
75 

91 
75 

0  3 

73 

91 
71 

91 

73 

88 
73 

90 
74 

91 
74 

32 
'6 

91 

74 

9  0 
74 

0  1 
74 

91 
75 

92 

74 

92 
7  8 

9  0 

73 

9  1 
74 

9  3 
73 

9  1 
7* 

9  5 

74 

94 

76 

74 

74 

7  6 

76 

76 

75 

91 

'4 

.5 

.  2 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

se 

70 

so 
7* 

88 
73 

86 

88 
73 

89 

72 

0  1 

72 

89 
72 

»8 

73 

30 
8  0 

88 
77 

89 
77 

89 
74 

89 
76 

90 

72 

3  9 
7  5 

90 
77 

90 
74 

9  0 
76 

7  4 

71 

73 

78 

7*. 

75 

75 

87 
75 

8  9 
'6 

74 

9  1 
7f 

74 

«9 
74 

,4 

.2 

FORT  MYERS  wB  AP 

MAX 
MIN 

95 
73 

93 
73 

92 
73 

04 
74 

92 
77 

04 

75 

04 

72 

32 
71 

93 
72 

00 
78 

88 
75 

92 
74 

93 
75 

91 
75 

9  1 
73 

93 
74 

9  3 
75 

9  2 
76 

93 

^6 

9  0 
74 

8  6 

73 

9 1 

7  1 

9  1 
74 

74 

74 

74 

76 

78 

74 

76 

7  3 

91 
74 

.7 
.  1 

INDlANToWN 

MAX 
MIN 

92 

7C 

94 

70 

91 
66 

0  1 

7  0 

91 
73 

3  5 
70 

92 

68 

93 
70 

91 
70 

93 
72 

80 

70 

90 
66 

93 
70 

0  5 
74 

0  4 

71 

0  3 

'  1 

04 

72 

94 

73 

96 

73 

94 

62 

9  5 
71 

0  2 
6  7 

9  3 
73 

9  1 
74 

73 

72 

70 

JO 

73 

70 

92 
73 

92 
7  C 

.  3 
5 

LA  BELLE 

MAX 

MIN 

95 
71 

0  * 
72 

73 

71 

02 

7C 

69 

0  4 

72 

0  0 
73 

90 
73 

95 
71 

97 
7* 

91 
71 

91 
71 

96 

73 

95 

74 

94 
74 

3  4 

72 

92 
72 

«7 

71 

95 

70 

93 
73 

94 

73 

92 

74 

92 
74 

87 
74 

3  2 
•6 

95 
76 

93 
74 

94 

73 

93 
>2 

.  0 

,9 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

Mm 

93 
70 

93 
66 

92 
70 

06 
6« 

04 

70 

04 
6  0 

93 
68 

92 
71 

30 
73 

93 
73 

36 
*: 

93 
71 

93 
71 

34 

71 

95 

72 

95 
72 

9  I 
72 

89 
74 

90 
71 

94 

70 

93 
73 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

Mm 

94 
73 

93 
74 

89 
72 

0  0 
7  3 

93 
74 

95 

73 

93 
72 

93 
68 

88 

72 

03 
73 

90 
74 

90 
73 

33 

'3 

93 
73 

92 
71 

9C 
71 

34 

7* 

94 

73 

94 
73 

92 
71 

69 
72 

89 

70 

90 
74 

9  2 
75 

92 
'  7 

«B 
76 

69 
75 

8- 

7J 

90 
74 

92 

73 

92 
74 

91 
72 

.  1 
.9 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

9  2 

74 

92 
72 

92 
73 

92 
73 

90 
72 

91 
74 

0  3 

72 

94 
71 

04 

72 

88 

72 

87 
74 

90 
73 

90 
78 

92 
75 

91 
74 

92 
74 

92 
76 

92 
74 

92 
73 

91 
75 

91 
72 

92 
71 

92 
73 

96 
74 

93 
74 

92 
74 

68 

75 

91 
78 

92 
76 

9) 
73 

91 

73 

91 

73 

.8 

.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 

Mm 

TAMIAMI   TRL  40  Ml  BENC 
.       .  . 

MAX 

Mm 

04 

75 

95 
75 

94 
74 

os 

7  3 

94 
72 

94 
72 

94 

72 

93 
74 

90 
74 

9  1 
74 

93 
74 

95 
73 

36 
75 

9* 
7* 

93 
74 

93 
75 

95 
75 

76 

'6 

74 

73 

9  3 
'5 

77 

93 
74 

92 
71 

86 

76 

87 
75 

9  1 

77 

94 

76 

3  1 
76 

91 

77 

»» 

'4 

.0 

.4 

LOWER  EAST  COAST  Oe 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

Mm 

91 

76 

91 
75 

93 
75 

02 

74 

94 

76 

96 
75 

96 

72 

92 
76 

92 
78 

92 
70 

92 
80 

91 
77 

0  2 
'5 

93 
77 

90 
73 

93 
74 

93 
74 

92 
75 

93 
74 

96 
73 

95 
74 

92 
74 

93 
74 

92 
80 

9  1 
8  0 

91 
79 

91 
75 

84 

74 

37 

74 

93 
76 

92 
7? 

•  6 
.6 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MA( 

MAX 

Mm 

90 
PC 

88 
77 

89 
75 

32 

76 

92 
76 

32 
76 

93 
73 

91 
77 

92 
81 

92 
'8 

91 
79 

92 
79 

92 

78 

91 
74 

90 
72 

92 
»2 

92 
79 

93 
'9 

93 
76 

93 
72 

93 
75 

34 

77 

91 

77 

92 
80 

92 
8  0 

39 
'  3 

90 
'6 

19 
71 

91 

77 

.  ) 

.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

ol 

74 

92 
71 

91 

73 

0  0 
71 

93 
75 

95 
73 

03 

70 

92 
76 

93 
74 

01 
77 

91 
78 

91 

73 

32 
7) 

93 
76 

92 
72 

32 
7'. 

91 
72 

94 
74 

33 
72 

95 
73 

93 
71 

93 
'1 

9* 

71 

92 
76 

91 
8  0 

90 
78 

92 
79 

90 
75 

92 
73 

.1 
.  1 

Sm  R«[«t*qc«  Not**  Following  Station  Ind«* 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1964 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

Ht  AL  EAH 

MIN 

75 

7  4 

74 

73 

75 

70 

76 

76 

75 

85 
76 

86 
78 

87 
'5 

86 
76 

8  8 
72 

90 
72 

8  9 
74 

75 

7  6 

72 

72 

7  2 

76 

78 

79 

76 

74 

74 

78 

76 

78 

75.0 

hcmeSTEaD  Exp  STA 

MIN 

91 
•  ) 

92 
72 

-  , 

7,' 

92 
70 

91 
72 

92 

7  0 

91 
70 

92 
74 

90 
72 

92 
73 

9  1 
75 

92 

7? 

92 
7  1 

92 
72 

89 
70 

9  2 
71 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

90 
73 

91.1 
72.1 

lcx  ahat  chee 

MIN 

92 
70 

87 
67 

91 
7  1 

93 
66 

95 
71 

9  3 

6  9 

92 
68 

93 
72 

93 
71 

93 
72 

90 
73 

94 

69 

96 
71 

95 
69 

92 
69 

94 

69 

92 
68 

95 
70 

9  6 
70 

69 

90 
68 

92 
68 

72 

93 
73 

92 
72 

72 

74 

74 

72 

72 

92.0 
70.4 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MIN 

97 

re 

89 
78 

88 
77 

88 
80 

89 
B  1 

87 
77 

89 
80 

88 
78 

88 
75 

87 
76 

88 
7  9 

86 
83 

88 
80 

89 

78 

88 
79 

90 
78 

81 

78 

74 

70 

71 

75 

73 

80 

75 

85 
74 

81 

79 

78 

76 

79 

88.5 
77.5 

M | AM  I  BEACH 

MIN 

85 
79 

87 
81 

8  9 
7  7 

89 
78 

89 
74 

90 
80 

88 

76 

9  1 

80 

86 

81 

86 
75 

86 
74 

86 

83 

8  9 
79 

9  0 
78 

8  7 
78 

88 
81 

89 
84 

83 

92 

77 

90 
75 

78 

76 

80 

81 

79 

77 

74 

78 

79 

81 

81 

67.6 
78.7 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MIN 

8  9 
79 

88 
77 

Orf 
76 

91 
76 

91 
77 

91 
74 

90 
74 

89 
79 

88 

78 

87 
77 

88 
82 

89 
81 

90 
77 

92 
77 

90 
75 

9  1 
78 

9  1 
78 

91 
76 

9  3 
76 

92 
75 

76 

76 

9  1 
78 

82 

80 

77 

75 

79 

77 

79 

80 

89.7 
77.5 

MIAMI    12  SSW 

MIN 

go 
78 

89 
75 

91 
74 

88 
73 

91 

73 

91 
72 

92 
71 

91 
'8 

90 
76 

89 
76 

86 
78 

90 
a  1 

91 
73 

90 
75 

90 
70 

9  1 
74 

92 
74 

9  1 
75 

9  I 
73 

90 
72 

90 
72 

9  0 
74 

79 

90 
79 

9  1 
81 

75 

73 

75 

75 

75 

80 

90.0 
75.1 

pcmpano  Beach 

MIN 

92 
76 

90 
75 

91 
74 

92 
72 

94 
76 

92 
75 

90 
71 

90 
77 

90 
77 

91 
7  7 

90 

75 

90 
78 

91 
75 

9  1 
72 

90 
72 

90 
73 

90 
73 

91 
75 

93 
74 

92 
73 

90 
73 

9  1 
73 

9 1 
78 

93 
80 

92 
77 

78 

70 

9  3 
70 

92 
76 

76 

90 
76 

91.0 
7*. 7 

rcyal  palm  ranger  STA 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
73 

90 
71 

92 
72 

92 
72 

93 
72 

92 
70 

91 
73 

90 

72 

90 
74 

90 
75 

92 
73 

92 
72 

9  3 
74 

90 
72 

92 
71 

9  3 
72 

72 

73 

72 

9  1 
71 

71 

74 

7* 

73 

74 

73 

74 

75 

7* 

7* 

91.5 
72.7 

south  Miami  5  w 

MAX 
MIN 

89 
72 

90 
73 

90 
73 

92 
72 

91 
73 

92 
69 

90 
71 

90 
76 

89 
75 

87 
73 

89 
78 

90 
75 

90 
73 

93 
73 

90 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
74 

91 
72 

93 
71 

90 
71 

91 
72 

91 
76 

91 
75 

90 
78 

88 
75 

86 
73 

93 

76 

91 
74 

89 

74 

99 

75 

90.2 
73.5 

STUART   1  N 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 
73 

92 
83 

95 
73 

94 
71 

88 
70 

87 
73 

8  9 

75 

88 
75 

88 
7H 

87 
7  6 

88 
72 

94 

78 

94 
74 

94 
73 

89 
73 

89 
73 

91 
77 

89 
73 

88 

70 

86 
72 

91 
71 

67 
7t 

89 
78 

89 
80 

77 

75 

91 
75 

91 
76 

91 
76 

91 
77 

90,1 
7».5 

m  PALM  BCh  RADIO  wJNO 

MIN 

90 
74 

89 
75 

90 
14 

94 
76 

90 
76 

89 
73 

90 
81 

90 

80 

91 

80 

91 

80 

91 
78 

93 
78 

95 
73 

90 
74 

92 
85 

90 
76 

77 

92 
77 

92 
72 

92 
73 

91 
74 

91 
81 

91 
81 

91 

82 

88 
76 

87 
75 

91 
75 

91 
76 

91 
76 

90 
77 

90.6 
76,8 

WEST   PA{_M   BEACH   MB  AP 

MIN 

90 
76 

88 

75 

88 
75 

93 
73 

91 
76 

91 
73 

90 
72 

9  0 
76 

90 
78 

90 
76 

8  9 
77 

9  1 
74 

94 

75 

94 
74 

89 
72 

90 
73 

9  1 
74 

92 
74 

9  3 
71 

92 
72 

89 
72 

9  1 
72 

92 
76 

9 1 
76 

90 
78 

77 

75 

77 

9 1 
76 

75 

90 
76 

90,4 
74,6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

91 

82 

9C 
80 

90 
81 

92 
81 

92 

7R 

92 
B2 

9  2 
HO 

92 
8  0 

90 
80 

92 
81 

91 

82 

91 
81 

92 
81 

93 
80 

93 
77 

94 
77 

92 
82 

9  3 
78 

9  1 
83 

95 
75 

88 
80 

92 
82 

91 
80 

91 
82 

89 
78 

88 
78 

89 
81 

94 

91 

91 
79 

91 
80 

91 
81 

91.4 
80,1 

KEY   WEST   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

81 

81 

76 

82 

81 

9  0 

82 

8  0 

79 

8  9 
77 

90 
82 

89 
80 

89 
8  2 

8  9 
83 

89 
82 

82 

90 
82 

90 
82 

90 
8  2 

8  7 

77 

90 
76 

90 
80 

90 
83 

90 
83 

90 
81 

90 
78 

89 
79 

90 
82 

90 
60 

89 
•  1 

89 
91 

89.4 
80.4 

KEY  WEST 

MAX 
MIN 

92 
81 

93 
74 

92 
78 

92 
75 

91 
77 

91 
BO 

94 

94 

80 

90 
81 

90 
81 

92 
81 

9  1 
81 

92 
8  1 

92 
8  2 

91 
81 

92 
80 

92 
83 

94 

82 

94 

8  2 

92 
78 

91 
81 

92 
76 

92 
82 

92 
82 

94 
81 

91 
80 

89 
76 

87 
81 

90 
81 

91 
76 

91 
90 

91,6 
79.9 

MARATHON  SHORES 

MAX 
MIN 

92 
PC 

92 
80 

92 

76 

91 
72 

91 
76 

9  3 
7  9 

92 
80 

91 
78 

90 
76 

90 

7  7 

9  1 
76 

91 

80 

91 
79 

91 
76 

98 
79 

93 
81 

93 
8  2 

92 
77 

93 
81 

92 
76 

94 
81 

92 
73 

92 
82 

92 
82 

92 
78 

89 
75 

86 
75 

92 
80 

92 
78 

91 
60 

91 
91 

91.7 
71.3 

TAVERN  I ER 

MAX 
MIN 

9  0 
'9 

91 
77 

08 
77 

90 
76 

90 
7P 

90 
80 

9  1 
SO 

8  9 

77 

89 
77 

90 
8  0 

90 
83 

89 
83 

90 
81 

91 
82 

90 
80 

91 
8  2 

91 
81 

91 
82 

91 
76 

92 
75 

90 
79 

69 
80 

90 
82 

91 
83 

89 
74 

65 
75 

87 
76 

89 
80 

87 
79 

90 
78 

88 
79 

89.6 
79.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

1  .00  AM 
EST 

< 

o  in 

1  iOO  PM  | 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

APALACH ICOLA  WB  CITY 

5.3 

5 

2 

7 

4 

0 

0 

18 

49 

6.4 

DAYTONA  BEACH  W8  AIRPORT 

20 

5 

7.6 

40++ 

10 

28 

88 

89 

69 

80 

3 

2 

7 

3 

1 

2 

18 

7.3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.8 

23++ 

31 

27  + 

82 

81 

56 

72 

5 

7 

5 

3 

1 

0 

21 

6.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

24 

7 

8.6 

43 

NE 

28 

91 

93 

66 

80 

10 

3 

B 

2 

0 

1 

24 

53 

7.2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12 

15 

9.6 

26 

e 

76 

75 

67 

72 

5 

5 

4 

4 

0 

0 

18 

79 

5.9 

LAKE  LAND  WB  CITY 

6.0 

7 

3 

10 

1 

2 

1 

24 

54 

6.8 

MIAMI  BEACH 

13.1 

0 

3 

3 

3 

1 

1 

11 

763 

6.18 

MIAMI   WB  AIRPORT 

12 

8 

7.9 

74++ 

36 

27 

84 

85 

64 

74 

5 

11 

5 

1 

1 

1 

24 

6.6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

18 

8 

7.6 

32++ 

36 

28 

94 

96 

62 

81 

6 

0 

6 

6 

1 

1 

20 

7.2 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

35 

6.0 

32 

N 

4 

1 

5 

9 

1 

5 

0 

19 

66 

TALLAHASSEE   WB  AIRPORT 

36 

9 

6.6 

31++ 

27 

13 

92 

95 

64 

76 

1 

5 

5 

2 

5 

0 

18 

6.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

27 

6 

9.2 

35++ 

3 

8 

89 

93 

68 

77 

6 

4 

3 

6 

3 

1 

23 

57 

7.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

12 

6 

8.5 

86++ 

13 

27 

90 

91 

67 

79 

7 

6 

6 

3 

0 

1 

25 

6.5 

8  CITY  OFFICE  DATA 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  196* 


Day  of  month 


STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



11 

12 

13 

14 



IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

T  

28  29 

30 

31 

f 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 



1  INCH 

MAX 

96 

96 

96 

97 

96 

9* 

98 

98 

100 

94 

86 

89 

91 

98 

96 

98 

97 

88 

89 

96 

101 

96 

97 

99 

100 

99 

98 

at 

96 

98 

97 

95.6 

MIN 

79 

82 

77 

80 

81 

78 

79 

76 

79 

77 

78 

79 

79 

78 

79 

80 

80 

76 

79 

79 

78 

eo 

78 

81 

81 

62 

62 

76 

77 

79 

91 

79.1 

4  INCHES 

MAX 

92 

90 

92 

92 

92 

69 

90 

91 

92 

86 

63 

84 

85 

90 

90 

90 

89 

84 

64 

88 

91 

89 

50 

91 

93 

92 

90 

94 

88 

90 

92 

89.2 

MIN 

81 

83 

80 

82 

82 

81 

ao 

78 

81 

81 

80 

80 

80 

79 

80 

82 

82 

61 

80 

80 

80 

82 

60 

83 

83 

63 

84 

6  2 

80 

82 

6m 

81.2 

8  INCHES 

MAX 

89 

88 

88 

SO 

89 

87 

87 

88 

89 

67 

83 

84 

6  3 

87 

88 

89 

87 

83 

83 

86 

88 

B6 

89 

90 

92 

90 

86 

"1 

66 

88 

as 

87.2 

MIN 

82 

83 

79 

83 

83 

82 

80 

78 

81 

81 

61 

80 

81 

79 

60 

82 

62 

81 

80 

79 

79 

81 

79 

82 

82 

83 

6  3 

M 

79 

80 

6  2 

80.  ? 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE,     SOIL  TYPE i     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD  INSTRUMENTATION, 
3  POINT  FOXBORO  THERMOGRAPH. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

■3^6, 

Station 

0  0  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

TO 

31 

H  < 

NORTHWEST 

01 

MILTON   EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
17 

100 
78 

.11 
14 

104 
74 

.19 

19 
106 
79 

.21 

20 
105 
80 

.22 
31 

105 
76 

42 

103 
74 

.15 
45 
95 
74 

46 
96 
75 

\\ 
75 

91 
89 
76 

.22 
39 
94 
77 

.06 

*' 
99 
79 

.15 
23 
97 
80 

.14 
13 
97 
70 

.19 

17 
99 
74 

.13 

21 
98 
76 

.21 

27 
9' 

79 

.10 

1 1 

97 
78 

.20 
21 

102 
77 

.  1  3 

22 
96 
'4 

.42 

31 
97 
74 

.19 

32 
95 
74 

.15 
19 
99 

74 

.12 

1  ' 
102 
73 

.25 
17 

103 
79 

.22 
11 

103 
77 

.23 
19 

103 

'8 

.23 
17 

105 
78 

.27 
23 

103 
77 

.  19 

14 

106 
76 

.28 

20 
106 
79 

5.458 

796 
49.4 
76.3 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 
37 

.28 

47 

.28 

40 

.30 

20 

.16 
48 

.38 
42 

.08 
67 

.15 
49 

.08 
» 

43 

.22 
41 

.15 

24 

.14 

20 

.22 
61 

.29 

36 

.28 

35 

.  1  t 

28 

.22 
31 

.22 
37 

.08 

16 

.19 

21 

.17 

32 

.16 
34 

.20 
31 

.29 

29 

.30 
43 

.28 
35 

.35 
60 

.38 
86 

.30 
L14 

.26 
26 

7.12B 
1276 

•        •  • 

NORTH 

02 

GAINESVILLE    3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

5 

101 
71 

.19 
0 
95 
75 

5 
97 
72 

.23 

10 
97 
76 

.22 
5 
97 
75 

.29 

5 

94 

'2 

.35 

3 
97 
73 

.29 
7 
99 
71 

.23 

0 

100 
72 

.45 

10 
98 
76 

.03 

0 
82 
71 

.07 
5 
96 
73 

.11 
5 
88 
75 

.17 

5 
95 
72 

.21 

0 
98 
73 

.23 
5 
98 

72 

.14 

5 
93 
75 

.27 

: 

9: 
75 

.09 
0 
95 
73 

.12 
5 
94 
74 

.20 
0 
99 
72 

.21 
10 
95 
73 

.14 

0 
99 
72 

.23 

0 
10c 

'6 

.27 
5 

101 
75 

.21 
0 
98 
73 

.20 

10 

96 
7* 

.09 
80 
94 
72 

.24 
63 
94 

70 

.22 
5 
96 

73 

.14 

5 
96 
77 

6.22B 

260 
93.3 
73.3 

•        *  • 

NORTH  CENTRAL 

03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.14 

5 

.16 

5 

.15 

5 

.24 

15 

.24 

20 

.16 
5 

.20 
15 

.28 

20 

.21 

10 

.22 

25 

.18 

25 

.09 

20 

.17 

10 

.25 

10 

.13 

10 

.28 

5 

.  1  3 

15 

.06 

10 

.12 

10 

.13 

1  0 

.21 

20 

.26 

20 

.13 

10 

.29 
13 

.14 

3 

.19 

20 

.23 

30 

.08 
90 

.18 
40 

.22 

10 

.27 
5 

5.76 
505 

•       «  • 

SOUTH  CENTRAL 

04 

BAY  LAKE 

EVAP 

.30 

.29 

.31 

.29 

.23 

.24 

.25 

.20 

.24 

.25 

.25 

.20 

.28 

.30 

.21 

.20 

.19 

.  1 7 

.10 

.  1  3 

- 

.13 

.16 

.17 

.28 

.28 

.31 

.27 

.20 

.25 

.24 

7.15B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

6 

EVAP 

.25 

.25 

.22 

.21 

.24 

■  43 

.13 

.33 

.07 

.32 

.19 

.14 

.34 

.23 

.00 

.37 

.24 

.  34 

.33 

.  3  ) 

.25 

.22 

.12 

.14 

.22 

.12 

.00 

.49 

.13 

.29 

7.13B 

VERO   BEACH   FAA  AP 

EVAP 

.31 

.27 

.27 

.29 

•  26 

•  30 

.18 

.24 

.26 

.24 

.14 

.19 

.25 

.25 

.18 

.27 

.  26 

,24 

.32 

.  1  9 

.16 

.16 

.16 

.16 

.33 

.29 

.35 

.31 

.29 

.21 

7.56B 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

•  20 
103 
73 

•  09 
95 
71 

•  10 
94 
71 

•  19 

99 
73 

•  18 

103 
74 

.  2  1 

100 
73 

100 
71 

102 
73 

102 
72 

99 
73 

*90 

73 

*95 

72 

1 01 
72 

.25 
102 
74 

.17 
94 
71 

.44 

102 
72 

.10 
102 
74 

•  20 

96 
74 

.28 
99 

75 

•  2C 
102 
'2 

•  12 
90 
73 

.16 

93 
72 

.13 
94 
74 

.  1 1 
93 
74 

.23 
96 
75 

.13 
95 

73 

95 
73 

.  1  9 

.02 
73 

.24 

97 

72 

6.148 

97,8 

72.9 

CLEw  I  5T0N  U  5  ENG 

EVAP 

MAX 

MIN 

.19 
94 
91 

.19 
95 

S3 

•  18 

89 
81 

.22 
93 
81 

.21 
93 
82 

•  1  9 

93 

12 

.12 

92 
91 

.23 
92 
62 

.09 
96 
82 

.26 
90 
91 

.07 
86 

80 

.12 
98 
80 

.20 
87 
80 

.18 
90 
80 

.12 
90 
80 

.13 

91 
90 

.2  7 

9  2 
91 

.17 
93 
92 

.10 
93 
82 

•  22 
66 

9t 

.05 
83 
79 

.25 
84 
78 

.07 
81 
79 

.07 

at 

60 

.15 
91 
90 

.13 

90 
90 

.23 
89 

77 

78 

75 

.17 
87 
73 

.11 
62 
79 

.14 
91 
60 

4.96B 

89,3 

60,1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 

.23 

56 

.24 

52 

.22 
49 

.26 

58 

.37 

57 

.4'' 

66 

.39 
73 

.23 

102 

.34 

77 

.38 

135 

.49 

172 

.30 

107 

.36 
79 

.27 
59 

.20 
47 

.29 
92 

.27 
73 

.39 
68 

.37 
52 

.41 

90 

.12 
49 

.26 
66 

.22 
73 

.40 
74 

.29 
104 

.37 

126 

.22 

166 

.29 

157 

.36 
63 

.30 

9  0 

.40 
96 

9.70 
2610 

MOORE  HAvEN  LOCK  1 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

9 

101 
72 

.21 

21 
94 
73 

.19 

30 
90 
70 

.25 
18 
96 

70 

.25 

13 
97 
73 

.32 

17 
100 
72 

.36 

19 
98 
69 

32 
99 
69 

.14 

14 
88 
71 

.19 
9 
98 

70 

.14 

13 
91 
72 

.14 

23 
91 
72 

.22 
19 
98 
72 

.23 

22 
100 
71 

.45 
20 
98 
69 

.18 
17 

95 
72 

.24 

13 
9". 
71 

.26 

'.0  2 
73 

.28 

15 
100 
'3 

.19 

2: 

9  6 

69 

.09 
10 
91 
70 

.11 
17 
88 
69 

.13 

11 
94 
71 

.12 
15 
96 

72 

.22 
21 
99 
73 

.20 
30 
90 
71 

.26 

109 

93 
Tl 

.07 
162 
78 
69 

.27 
71 
92 

71 

.20 

2' 
97 
73 

.20 
5 
99 

72 

6.398 

931 
95,0 
71.1 

T AM  I  AM  I    T9L   40   MI  BEND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.21 
17 

104 
T5 

.16 

7 

106 
74 

.18 

3 

107 
74 

.19 
4 

1  oe 

74 

.18 

2 

103 
73 

.  14 

4 
°6 
74 

.16 

12 

1~6 

70 

.10 
10 

101 
74 

.22 
20 
99 
74 

.17 
19 

100 
73 

.11 

20 
102 
73 

8 

104 
75 

.13 

5 

110 
74 

.28 

6 

106 
76 

.  )9 

2 

102 
74 

.17 

12 
100 
74 

•  15 
6 
10! 
74 

.19 
6 

109 

75 

.13 

3 

100 

75 

.17 
5 

103 
72 

.15 
5 

104 
74 

.18 

17 
104 
74 

.19 

11 
101 
75 

2' 
104 
74 

.24 
54 

102 
75 

.20 
36 

103 
73 

.12 
46 
94 

73 

.10 
6 
99 
T3 

.14 

6 

109 
74 

.  14 

26 
101 
74 

.06 
34 

100 
74 

3,036 
438 
102.6 
73.9 

#        •  • 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.29 
43 

.It 
42 

.18 

35 

.22 

33 

.21 
35 

.  1  5 

2  9 

.24 

28 

.26 
41 

.  1  J 

35 

.34 

51 

.17 

50 

.23 
47 

.21 

30 

.22 

30 

.15 
18 

.20 

20 

.26 

30 

.29 
34 

.30 

32 

.29 
27 

.20 
27 

.14 

23 

.21 
31 

.21 
35 

.33 

79 

.31 
86 

• 

321 

.23 
63 

.  1  8 

17 

.24 
48 

7.22B 
1439 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 
• 

,47 

27 
96 
76 

.12 

66 
88 
75 

.17 

31 
69 
74 

.29 
19 
99 
73 

.19 

38 
96 

76 

.36 

11 
97 
72 

• 

54 
98 

72 

».<. 

97 
75 

.94 

52 
96 
76 

.11 

65 
95 
77 

.28 

42 
96 
76 

.28 

31 
97 

72 

.19 

25 
96 
78 

.12 

20 
93 
76 

.18 

18 
92 
74 

.25 

2  1 
H 
75 

.31 
40 

1O0 
76 

.32 
26 

102 
'4 

.14 

22 
95 
73 

.23 
18 
97 

74 

.12 
16 
91 
73 

.22 
31 
96 
73 

.23 
31 
11 
76 

.33 
37 
97 
75 

.30 
136 
95 

74 

23  > 
11 

7J 

.11 
112 
89 

73 

.26 
61 
94 
76 

.  11 
31 
92 
••• 

.29 
36 
94 
75 

7.228 

1419 

94,6 

75.0 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED   IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED.  .,,„„_  ,.„.    B1I1FB  nFVtCE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L.OUN 1 Y 

DRAINAGE  1 

LATITUDE  i 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBoLM  V  Ltl 

TEMP. 

g- 
U 

EVAP 

SPECIAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

LAKE 

a 

29  05 

50 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

APALACH1COLA   WB  CITY 

02i| 

01 

FRANKL IN 

29  44 

84  59 

13 

Mil 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

0221 

27  [ft 

81  52 

6P 

RAOIO  STATION  WAPG 

27  35 

165 

6P 

J.  WlLEY  cothran 

HABSON  PARK 

it 

27  50 

150 

', 

.'7  5ft 

125 

5P 

CITY   OF  BARTOW 

OKEECHOBEE 

7  27  23 

40 

9A 

U  S  GEOLOGICAL  SURVE  Y 

X  28  Oft 

51 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

10 

7A 

WILBUR  0.  GOOD 

obi  : 

8A 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  H«CN  GATE 

0616 

palm  BEACH 

7  26  42 

BO  4  3 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RES 

0739 

HENDRY 

5  26  19 

fll  00 

1; 

5P 

ORE N  WALLACE  D 1  SHEA 

0758 

ORANGE 

81  28  33 

81  06 

6( 

FLOOD  CONTROL  DIST. 

31 

OKALOOSA 

5   30  55 

190 

: 

MPS  MAR AL 1  NO  L  THOMPSON 

0804 

CALHOUN 

I    30  27 

bf.      7  A 

RADIO  STATION  WKMK 

PALM  BEACH 

2  2b  21 

13 

= 

GUS   P.  HAGER 

MANATEE 

5  27  29 

5P 

bP 

GULF  COAST  EXP.  STA. 

102: 

01 

LIBERTY 

1|  30  26 

U( 

: 

MISS  ELMA  SHULEA 

HERNANDO 

S  28  37 

»P 

: 

W-CENTRAL   FLA. EXP. STA. 

oj 

SUMTER 

»  28  40 

61 

MRS,    A.    H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

127] 

C3|  PALM  BEACH 

7  26  52 

BO  38 

c        corps  of  engineers 

C  Ah' AL   POINT  USDA 

1276 

05 

PALM  8EACH 

7  26  52 

BO  38 

1  SUGAR  PLANT  FLO.  STA. 

1310 

LEE 

5j  26  32 

82  11 

5( 

ALLEN  T.  WEEKS 

1356 

01 

FRANKL IN 

5  29  52 

5P 

1  MRS.  HAZEL  F.  COOK 

138H  Oi 

WASHINGTON 

'    >°  "7 

EUGENE  N  LOWE 

1432 

LEVY 

5  29  08 

1  W.  E.  DEL A  I  NO 

15« 

WASHINGTON 

3    30  47 

130 

5P 

A.  W.  0  STEEN 

Si 

PINELLAS 

5'  27  59 

2< 

6P 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

LA"  E 

8  28  29 

bP 

ED  OL 1 VEN9AUM 

HENORY 

7]  26  45 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLEW  1  SIGN  U  S  ENG 

1664 

HENDRY 

7  26  45 

20 

8A 

SAC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORTWELL   ft  NW 

1869 

HIGHLANDS 

7  27  24 

81  10 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

1976 

U   POT  NAM 

a 

29  25 

81  10 

6P 

WILLIAM  P.  PADTKE 

198* 

01 

OKALOOSA 

5 

30  46 

C            RADIO  STATION  WJSB 

2006  '1 

DIXIE 

5  Zt  38 

COUNlY   AGENTS  OFFICE 

DIXIE 

X  29  39 

BA 

,  MRS.  LUCILE  S.  WAOSWORT 

III* 

BROWARD 

2'  26  04 

■ 

MID 

FLA.    POWER  ♦  LIGHT 

2160 

01 

VOLUSIA 

2,  29  13 

9A 

:  NEWS-JUURNAL  CORP. 

2156 

83  VOLUSIA 

2,  29  11 

C     J    U.S.  WEATHER  BUREAU 

2200 

OSCEOLA 

8  28  05 

bP 

: 

CHESTER  ARNOLD 

DE    FUN  I AK  SPRINGS 

2220!  01 

WALTON 

LEONARD    S  ZEPP 

OE    LAND  J  N 

2229 

VOL US  I  A 

8  20  Oft 

Bl  17 

5P 

DE    LAND  AIR  SERVICE 

DE  SOTO  C 1 1 1   ft  Sw 

HIGHLANDS 

7'  27  25 

61  28 

CHESLEY  A.  SMPPER 

OCVlLS  GAROCN  TOwER 

2298 

HENORY 

7i  26  36 

6P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2391 

SUWANNEE 

10  30  16 

JAMES   V.  THOMAS 

2418 

MONROE 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

2  850 

COLLIER 

ft!  25  51 

bP 

6P 

J  M  DAVIDSON 

2916 

PUTNAM 

8  29  ft4 

'■ 

bP 

6P 

MRS  BRUCE  GRAY 

2921 

HENORY 

ft  26  32 

C           H.   GREGORY  ATChlEY 

FELLSMERE    ft  W 

INDIAN  RIVER 

2!  27  46 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

fERNANDINA  UEACH 

294ft 

02 

1    30  40 

LEWIS   >.  NOLAN 

Fl*HINCO  RANGER  STA 

3020 

05 

MONROE 

5.  25  09 

80  56 

b; 

8Ai  BA 

FO^T  D'UM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7|  27  35 

80  51 

5P 

C 

R.  8.  COX 

FO»T  GREEN  12  WSW 

3153 

ft 

MANATEE 

5:  27  34 

OWEN  J.  KEEN 

3163 

06 

BRO.VAR0 

2,  26  06 

8A 

B  A 

DIXIE  WATER  PLANT 

FT    LAUDERDALE   8AHA  MAR 

3168 

BROWARD 

2  26  07 

5P 

6P 

fl    LAUOERliALE    EXP  STA 

3171.  C6  BROWAPP 

2\  26  06 

1 

8A 

at 

'  U.   OF   FLA.   PLANT  LAB. 

31B6 

5  26  35 

13 

MID 

MID 

C  J 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

3207  Oft 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN   3  SSE 

01 

5  30  26 

5P 

SP 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSW 

02 

ALACHJA 

Bi  29  38 

CG        AGRONOMY  DEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FA  ft  AP 

B  29  42 

82  16 

FED.  AVIATION  AGENCY 

02 

BAKER 

9  30  15 

82  10 

G.ST.  M.  NURSERIES 

'h 

JACK  SON 

3  30  59 

C 

CHARLES  C.  LIODON.  JR. 

02 

LAFAYETTE 

10  29  58 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

ORANGE 

7i  28  23 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

DADE 

2  25  50 

£ 

b- 

3956 

02 

10 

29  50 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

3986 

HILLSBOROUGH 

5  28  09 

STATE  PARK 

MJME'T[AO  £XP  STA 

4091 

DADE 

2:  25  30 

MID 

C           SUBTROPICAL  ExP.  STA. 

INDIAN  LAkt  ESTATES 

4242 

POL* 

7   27  4B 

81  19 

115 

6P 

ALVIN  fl.  PERKINS 

1  NCI  I  AN 'OWN 

4262 

MAR  T IN 

7!  27  01 

80  28 

25 

I ND 1  AN T OWN  MARINA 

4273 

02 

LEVY 

5 

29  02 

12 

C           FLA.  POWER  COMPANY 

CITRUS 

6  28  50 

82  20 

65 

5P  SP 

4327 

ALACH'JA 

8  29  27 

60 

U.S.    GEUL.  SURVEY 

I SlEWORTh 

4332 

ORANGE 

8  28  28 

116 

bP 

CHASE    »  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

e:  30  2  5 

M  1 C 

U.S.  weaTheR.  Bureau 

I  30  17 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

HAMILTON 

1C 

30  29 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

'  E NDAL  L    2  £ 

DADE 

2  25  41 

II 

DAOE  CO.  NURSERIES 

KEY   WEST  W8  AIPPORT 

4670 

MONROE 

5  24  33 

Mil 

i 

C  J 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

KEY  WEST 

4575 

5l  2ft  33 

Bl  48 

Bt 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

4625 

OSCEOLA 

7'  28  18 

81  24 

HAROLD  L.  YOUNG 

4662 

05  HENDRY 

5  26  ftS 

It 

5F 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

LAKE   ALFRlD  EXP  STA 

4707 

28  06 

1B3 

CITRUS  EIP.  STATION 

4731 

H 

COLUMBIA 

t; 

30  12 

205 

5f 

FLA.  FOREST  SERVICE 

LAKE  HIAWASSEE 

4771 

ORANGE 

26  32 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 
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REFERENCE  NOTES 

t^^'S'TrJ^tt^^r^T  "  F'0n<"                        b"  ""'^     "*  S""'  C"n,•",,<,«"•,•  Ww,lwr  P.  O.  Bo*  1417*.  Um.er.tly  Station.  Galn..vlHe.  Florid.  ««.,. 

dimensional  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  unit!  used  In  this  bulletin  an-     I.mi»™i«r.  in  •!    „  ,,     „  ■ 

are  the  sun,.*  the  negative  departures  of  average  daii,  temperatures  from  £  £   J^^men^-tbiV  direct!.?,  en" !cT  in  C™^„:^*r,,t  *,nd  "'  " "  ""^ 

q,!fE,RVDAT1°N  T1M^,:  Jhe  ,?'aU°" 'nde"  ShOWS  *"~,'«'  «■»«  local  ""n*""  time.  Darin,  the  summer  month,  some  observers  take  .he  observation,  on  davltg*  ..vln,  »,  Uo,a  In  the  "Ex.  rem.."  table 
"Daily  Precipitation'  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  lire  (or  the  24  hours  ending  a  nme  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- too.  diameter  unless  otherwise  shown  „y  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurement,  are  taken  from  different  DO  nil 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  vanabilily  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  (able,  include  „now  und  licet  Entries  of  snow  on  around  include  -.now 
sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mil.  s  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
44     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  '     Gage  is  equipped  with  a  w  indshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  Mallon, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amount,  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  ma>  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  ir  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  thai  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  m  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  .11  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  I).  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  HlstOI £  to  «*»  SXaU-  PrtoH^ta. 
 egul/r  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docum, 


;  shown  abov 


Price:      20  cents  per  copy.  mon,h,y  and  annua,.    S2.  50  per  year.     (Yearly  subscript  mCudcs  the  Annual  Summary.  1   Cheeks  and  money  order,  ato.ld  be  made  payable  to  the  Super  nde„, 

s.    Remittance  and  correspondence  reBard,„g  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documcnls ,  Government  Printing  Offl.  e.   Wa.hlnglon.  U.  C.  20402.  
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1964 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Hurricane  Dora  —  the  second  hurricane  to 
strike  Florida  in  two  weeks  --  and  the  first 
storm  of  full  hurricane  intensity  to  cross  into 
northeast  Florida  from  the  Atlantic  since  Weather 
Bureau  records  have  been  kept  —  moved  inland 
over  St.  Augustine  about  12:1 5  a.m.,  September  10. 
The  observer  at  St.  Augustine  reported  he  was 
in  the  eye  of  the  storm  from  12:15  a.m.  until 
1:30  a.m.,  and  recorded  a  sea  level  pressure 
of  28.52  inches  at  1:00  a.m.  The  storm  cen- 
ter continued  its  rather  unique  path  by  moving 
along  an  almost  due-west  track  across  north 
Florida,  and  reached  southeastern  Alabama  on 
the  afternoon  of  the  11th.  The  storm  center  then 
took  a  sharp  turn  to  the  east,  and  crossed 
southern  Georgia  on  the  12th.  This  storm  brought 
sustained  winds  of  near  or  slightly  higher  than 
100  m.p.h.,  and  abnormally  high  tides  to  almost 
all  coastal  points  north  of  Daytona  Beach  during 
the  night  of  the  9th  and  early  morning  hours  of 
the  10th.  Highest  sustained  winds,  from  the 
southwest  and  estimated  near  125  m.p.h.,  were 
observed  at  St.  Augustine  immediately  following 
the  calm  of  the  eye  of  the  storm.  Sustained  winds 
of  82  m.p.h.  were  recorded  at  the  Jacksonville 
airport  at  7:48  p.m.  on  the  9th,  and  this  was  the 
first  time  in  Weather  Bureau  history  winds  of  full 
hurricane  force  have  ever  been  observed  in  Jack- 
sonville. Widespread  and  very  heavy  rains  fell 
over  the  interior  sections  of  north  Florida 
during  both  the  westward  and  eastward  passage 
of  the  storm  center.  The  measured  rainfall  totals 
during  the  4-day  period,  September  9  through  12, 
fell  close  to,  or  in  excess  of,  the  estimated  50-year 
4-day  storm  at  almost  all  measuring  points  in  the 
area  between  Madison  County  and  the  St.  Johns 
River,  and  from  about  Alachua  County  northward. 
Scattered  points  in  this  area  measured  4-day  totals 
in  excess  of  the  estimated  100-year  storm.  There 
was  only  one  fatality  in  Florida  directly  attribu- 
table to  this  storm  a  drowning  at  Live  Oak. 

Two  navy  personnel  died  near  Sanford  on  the  9th 
when  their  airplane  crashed  on  take-off  as  it  was 
being  removed  from  the  storm  threatened  area. 
There  were  no  tornadoes  reported  in  connection 
with  this  storm.  At  the  time  this  publication  goes 
to  print,  it  is  impracticable  to  indicate  a  realistic 
estimate  of  the  total  storm  damage.  Since  this  may 
take  several  months,  the  Weather  Bureau  will  not 
publish  a  total  damage  estimate  until  all  the  per- 
tinent data  have  been  assembled  by  the  various 
Federal  and  State  agencies  concerned.  Current 
estimates  indicate  the  total  damage  figure  will 
probably  lie  between  $200  and  $300  million.  Per- 
tinent meteorological  data,  and  a  map  showing 
the  storm  track,  are  shown  in  the  accompanying 
data  table  and  map. 

Strong  onshore  winds  of  long  duration  produced 
abnormally  high  tides  along  the  Atlantic  coast 
north  of  Cape  Kennedy.  The  highest  tides  were 
observed  in  the  St.  Augustine  area.  The  St.  Augus- 


tine observers  report  tides  estimated  at  12  feet  — 
4  feet  higher  than  any  others  known — swept  across 
Anastasia  Island  about  12:30  a.m.  on  the  10th. 
Elsewhere,  north  of  Daytona  Beach,  tides  ranged 
from  5  to  10  feet  above  normal  with  the  highest 
tides  noted  in  the  area  north  of  St.  Augustine. 
These  tides  caused  extensive  beach  erosion, 
inundated  most  beach  communities,  and  washed 
out,  or  undermined,  beach  roads  and  beach 
residences.  Several  beach  residences  north  of 
St.  Augustine  were  washed  into  the  sea.  Tides 
along  the  Gulf  Coast  between  Tampa  Bay  and 
St.  Marks  ranged  from  2  to  6  feet  above  normal 
as  gale  force  southwesterly  winds  began  affecting 
that  area  on  the  10th  and  continued  through  most 
of  the  12th.  The  tidal  flooding  on  the  Gulf  Coast 
was  aggravated  by  the  heavy  rains  which  produced 
widespread  flooding  on  most  streams  emptying 
into  the  Gulf  between  Tampa  Bay  and  St.  Marks. 
Numerous  residents  in  the  Gulf  Coast  areas  were 
forced  to  evacuate  their  homes  because  of  the 
rising  waters.  Highest  tides  reported  on  the  Gulf 
Coast  were  at  Yankeetown,  where  tides  reached  al- 
most 6  feet  above  normal. 

Wind  and  tide  damages  were  extensive  north  of  St. 
Augustine.  South  of  Daytona  Beach,  wind  and  tide 
damages  were  relatively  small.  High  winds  in 
Duval  County,  including  the  Jacksonville  metro- 
politan area,  caused  a  massive  utilities  failure. 
Structural  damages  to  buildings  were  limited  to 
the  coastal  areas  and  to  the  older  frame  buildings 
in  the  inland  areas.  Numerous  trees  were  uprooted 
throughout  the  coastal  counties,  and  these  occur- 
rences added  to  the  overall  destruction  when  they 
fell  on  buildings  or  across  utility  lines.  There 
was  considerable  flooding  along  the  St.  Johns  River 
in  Jacksonville  on  the  10th  when  sustained  strong 
southerly  winds  after  the  passage  of  the  storm 
center  drove  the  waters  of  the  river  over  the 
north  bank  in  the  area  where  the  river  turns  east 
to  the  Atlantic.  This  wind  induced  flooding  and 
forced  the  evacuation  of  a  number  of  riverfront 
residences.  Winds  diminished  as  the  storm  moved 
inland  over  North  Florida.  Because  the  storm 
center  moved  westward  across  the  area  on  the 
10th  and  then  back  eastward  across  southern 
Georgia  on  the  12th,  most  northern  interior 
points  between  Madison  County  and  the  St.  Johns 
River  remained  within  the  area  influenced  by  the 
storm  for  a  period  of  up  to  72  hours.  Relatively 
strong  and  gusty  surface  winds,  and  almost  con- 
tinuous rain,  prevailed  in  this  area  throughout 
almost  all  of  this  period. 

Heavy  rains  accompanying  this  storm  as  it  moved 
across  the  interior  of  North  Florida  produced 
substantial  rises  on  almost  all  ponds,  lakes, 
and  streams  east  of  Jefferson  County  and  north 
of  Ocala,  and  in  a  number  of  areas  along  the 
Gulf  Coast  as  far  south  as  Tampa  Bay.  Additional 
rains,  some  of  which  were  extremely  heavy,  fell 
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over  much  of  the  northern  interior  counties  again 
on  the  12th  as  the  storm  center  moved  eastward 
through  southern  Georgia.  Storm  rainfall  in  excess 
of  10  inches  fell  over  an  estimated  10,000  square 
mile  area.  The  heaviest  rains  fell  in  the  Suwannee 
and  Lafayette  County  area.  The  largest  storm  total 
reported  was  23.73  inches  at  Mayo  (Lafayette 
County);  14.62  inches  of  this  total  fell  during  the 
24-hour  period  ending  at  6:00  p.m.  on  the  12th. 
Live  Oak  (Suwannee  County)  reported  a  storm 
total  of  18.62  inches;  12.95  inches  of  which  fell 
during  the  24-hour  period  ending  at  6:00  p.m.  on 
the  12th.  These  very  heavy  rains  caused  extensive 
flooding  on  all  ponds,  lakes,  and  small  streams 
throughout  the  area.  In  addition,  many  poorly 
drained  areas  were  inundated  when  these  waters 
collected  in  low  places.  Scattered  residential 
areas  throughout  the  heavy  rain  area  became 
small  lakes,  and  many  residents  were  forced  to 
evacuate  when  the  collecting  waters  entered  their 
homes.  The  town  of  Live  Oak  was  especially  hard 
hit  by  floods;  a  large  portion  of  the  business  dis- 
trict, as  well  as  some  residential  areas,  were 
inundated  for  several  days.  Flood  waters  from 
streams,  lakes,  and  poorly  drained  collecting 
basins  closed  many  roads  throughout  the  area,  and 
where  the  waters  collected  in  low-lying,  poorly 
drained  areas;  the  roads  remained  closed  for 
several  days.  Consequently,  road  damage  was 
widespread,  and  some  communities  were  almost 
completely  isolated  by  the  flood  waters.  Heavy 
rains  in  the  Santa  Fe  River  drainage  area  pushed 


that  river  to  record-high  stages  in  almost  all 
reaches.  The  heaviest  rains  were  largely  con- 
fined to  the  eastern  portion  of  the  Suwannee  River 
watershed,  and  although  this  river  did  rise  sub- 
stantially in  all  reaches,  peak  stages  at  most 
points  were  well  below  those  of  historical  damag- 
ing floods.  Heavy  rains  also  fell  in  most  water- 
sheds emptying  into  the  Gulf  of  Mexico  between 
St.  Marks  and  Tampa  Bay,  and  flooding  along 
those  streams  forced  many  residents  from  their 
homes.  Numerous  roads  in  this  area  were  also 
temporarily  closed  by  flood  waters. 

Agriculture  on  the  north  peninsula  sustained  con- 
siderable water  damage.  Many  unharvested  crops, 
such  as  corn,  cotton,  and  peanuts,  and  especially 
those  grown  in  poorly  drained  sections,  were  under 
water  for  several  days.  Crop lossesinthose areas 
were  severe.  There  was  a  considerable  amount  of 
pastureland  flooded  throughout  the  area  making 
supplemental  feeding  of  livestock  necessary  for 
some  time  after  the  storm  passed. 

Keith  Butson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
P.  O.  Box  14376  -  University  Station 
Gainesville,  Florida  32603 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    102°  on  the  2d  at  Fountain  3  SSE 

Lowest  Temperature:      55°  on  the  25+  at  Milton  Exp  Station  and  on  the 

23d  at  Jasper  3  SE 

Greatest  Total  Precipitation:    25.16  inches  at  Mayo  5  NW 

Least  Total  Precipitation:         2.12  inches  at  Belle  Glade  Exp  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:    14.62  inches  on  the  12th  at  Mayo  5  NW 
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Fernandina  Bch. 
Mayport 

Jacksonville  Bch. 
Jacksonville  WBAS 

Jacksonville  Navy 

Jacksonville 
(Cecil  Field) 

St.  Augustine 


Daytona  Bch.  WBAS 


Marineland 
Orlando  WBAS 
Gainesville  FAA 

Lakeland  WBO 
Tampa  WBAS 
Apalachicola  WBO 

Tallahassee  WBAS 

*  Estimated 


Fastest  Lowest 

Mile  &  Date  Sea  Level  Date  Storm 

Dir.(m.p.h.)    Time    G  usts  Pressure    Time  Precip. 


100  Unk  9/2200 


82  N 


46  W 


35  N 


29.28  10/0145 


74  NNE        Unk       101  NNE    29.03  10/0130 


9/1948    85*NE    20.05    10/0314  8.67 


53  N  9/1832    81  N       28.87  10/0255 

44  NE         10/0555    71  NNW  28.91  10/0455 


125*SW  10/0130 


28.52    10/0100  7.10 


9/1424    71  W       29.04      9/2015  9.32 


60*NW  9/1700  28.80  9/Mid.  5.85 

40  WSW  9/1955  58WSW   29.41  9/1937  5.99 

40*  W  10/0700  60*W      29.08  10/0700  10.74 

27  W  9/1039  42  WSW  29.56  10/0300  1.50 

44  WSW  12/2120  52  WSW  29.56  10/0358  2.39 

39  NW  10/1416  29.44  11/0140  5.16 


10/1335    45  N       29.28    11/0230  6.11 


Remarks 

Tides  10.0  ft  above 
normal  9th  from 
11-12  p.m. 


Gusts  to  84  m.p.h. 
before  equipment 
failed. 

Tides  greater  than 
7  ft  above  normal 
at  10/0144May- 
port  Ferry  Slip 


Station  in  eye 
0015-0130  on  10th. 
Tides  12  ft.,  4  ft 
higher  than  any 
other  known  on 
Anastasia  Island 

Tides  7  ft  above 
normal  2200  on 
9th  on  U.  S. 
Coast  Guard  gage 
in  New  Smyrna  Bch. 


Arm  of  anemo- 
meter lost  during 
storm.  Wind  speeds 
estimated. 


Tides  at  Alligator 
point  2  ft  above  MLW. 

Lowest  sea  level 
pressure  ever  re- 
corded at  Talla- 
hassee. 
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1.22 

!o3 

T 

!oi 

IlT 

•  02 

1  3  041 

.27 

1  .53 

.  30 

4,15 

4.28 

2.31 

T 

.11 

12.05 

1.01 

*  04 

1.69 

2.24 

_ 

•  23 

16.79 

•  11 

3.01 

3,4Q 

,80 

* 

•  21 

1.6 

.26 

.18 

2*15 

4.09 

3.66 

■ 

* 

.10 

T 

3,62 

4.10 

2.71 

2,00 

•  03 

.10 

.02 

R 

10,31 
6.86 

.  17 

T 

.01 

1,99 

T 

7,14 

.  17 

,20 

.30 

• 

T 

*02 

2.19 

6.10 

12.34 

.23 

.06 

3.39 

3.67 

4.63 

.35 

.01 

19,69 

,46 

T 

•  39 

T 

2.37 

3. 1512.95 

.15 

T 

.20 

61 

2.54 

3.71 

2.11 

.05 

.21 

,99 

.30 

.03 

3.40 

5.6214.62 

.09 

•  05 

1.05 

130* 

1.20 

.10 

,70 

4.90 

3.40 

.50 

.  zo 

•  12 

,04 

1  1*70 

.01 

2.39 

5,51 

1.36 

•  88 

.40 

■  26 

13.63 

.40 

.04 

.17 

1.40 

4.85 

6  . 

.19 

•  06 

13  53 

3.58 

T 

4.27 

3,85 

.14 

,34 

.60 

.02 

.12 

.58 

•  03 

4*11 

.20 

.90 

1.20 

1  .00 

•  40 

.41 

17.09 

.02 

2,00 

2.02 

3,01 

4.00 

t  *  nr 

•  02 

.02 

16.04 

,60 

•  02 

1,6010.45 

.37 

a  76 

1,09 

•  7C 

1.10 

1.50 

2.69 

.47 

•  02 

I  2  1 19 

.38 

,03 

.60 

.  16 

.26 

.52 

6.04 

• 

3,83 

T 

.08 

•03 

7,02 

3,63 

•  05 

* 

11.67 

'  9  1 

1.26 

•  16 

10 

3.56 

2.66 

1  02 

1*52 

01 

.31! 

•  10 

14,53 

ills 

I  OS 

.15 

3.24 

3.82 

*7B 

2.48 

.22 

1.5lj 

•  13 

.01 

.  36 

4.13 

.09 

1  05 

.26 

•  05 

T 

1,  14 

.12 

T 

.58 

•  06 

1.76 

.  08 

•  18 

R 

11,39 

1.29 

.02 

T 

T 

T 

6.16 

2*42 

,74 

T 

T 

T 

,60 

.02 

T 

13,65 

.70 

.33 

2.00 

.07 

2.04 

3.60 

,05 

2,60 

1  .66 

.15 

•  26 

•  02 

.17 

6, 59 

.61 

.40 

■  30 

3,64 

1,04 

.43 

.04 

.05 

.06 

11,92 

.46 

,05 

,15 

.41 

.  1  3 

2,90 

4,12 

1,69 

1.01 

.07 

.651 

•  12 

T 

8,44 

,96 

■  10 

.2B 

.74 

4.18 

.04 

1,70 

.261 

.16 

a  'a! 

.23 

2.00 

2.68 

•  34 

•  11 

* 

1.34 

.11 

.07 

.57 

2.71 

1.24 

.52 

.29 

.08 

*  0  1 

12.43 

.15 

.09 

.98 

6,70 

2.23 

1,55 

•  02 

■  13 

•  25 

.  32 

.01 

14,46 

.01 

1*28 

.43 

5.78 

3.34 

i,4a 

.27 

.01 

1.B3 

•  03 

■  02 

R 

9,47 

1.75 

.03 

■  42 

T 

T 

2.73 

3.26 

,92 

.14 

T 

•  07 

.09 

.06 

T 

7,66 

T 

.01 

,45 

.35 

5.50 

.18 

.60 

.30 

T 

.021 

T 

■  21 

T 

■  06 

10,  18 

•  08 

T 

T 

1.78 

5,13 

.08 

.13 

1,40 

,64 

.92 

T 

•  02 

T 

.09 

1.13 

.  1 1 

2.30 

.70 

T 

T 

T 

.10 

5.02 

.62 

I  * 1 0 

.07 

■  66 

,62 

,55 

.22 

.19 

7,  It 

.05 

"3 

* 7  j 

.02 

1  .59 

*  1  2 

1.48 

.03 

.15 

,55 

1.20 

.06 

•  1  o 

10.32 

2.7S 

.99 

.  1  5 

3.73 

•  38 

1,65 

.05 

•  16(  .05 

•  24 

•  20 

7.63  .72 

L  ,23 

•  73 

2.10 

1,26 

.11 

•  07 

4.78 

.16 

■  8? 

.06 

1.47 

,01 

.93 

.27 

.45 

.07 

.11 

•  26 

•08 

B.02 

2,30 

1,18 

1.02 

.02 

1,47 

.06 

.09 

1.05 

.01 

.74; 

.07 

•  01 

T 

4,74 

T 

T 

T 

1.86 

T 

T 

1.90 

.07 

T 

T 

.  ^5 

T 

•  08 

,28 

3.62 

.  1  ' 

•  55 

.41 

1.561 

.21 

•  32 

•  12 

.28 

8.6! 

.07 

•  92 

2  ,05 

•  06 

.43 

•  45 

.89 

.09 

.34 

2.93 

.05 

.27]  .02 

T 

•  03 

T 

.  1  3 

•  03 

.06 

T 

5.55 

•  14 

.25 

.24 

■  50 

1.02 

•  02 

.30 

,57 

1.31 

.33 

.62 

.03 

•  06 

.16 

6.19 

.04 

.32 

.25 

.09 

.89 

•  46 

.12 

•  301  .35 

•  71 

1.09 

•  43 

.05 

.04 

.15 

.04 

•  05 

.  79 

11.17 

2  .02 

2«8i 

1.19 

2.61 

1.16 

.30  ,61 

•  10 

•  06 

.10 

6.53 

.83 

1.84 

.58 

.22 

.26 

•  03 

.  19 

.03 

•  08 

7.8*1 

3.05 

•  35 

.27 

1,76 

.35 

.90 

.26 

•  90 

R 

5.5a  .06 

1.29 

1*29 

•  09 

T 

.46 

1  .04 

.01 

.68 

T 

•  39 

.16 

x 

.05 

_ 

_ 

9.87 

.49 

*  32 

T 

.06 

4,33 

.09 

.67 

1.50 

.70 

•16  .18 

.48 

.  1  1 

,25 

.02 

1.66 

.  0  1 

•  27 

•  02 

•  01 

1.87 

.15 

.03 

•  11 

•  16 

•  42 

•  01 

•  01 

T 

.21 

.01 

.09 

.28 

5.46 

1.64 

.82 

.91 

.25 

.61 

.23 

•  24 

•  12 

•  22 

6,1! 

.07 

4  1 

1  09 

.30 

1,70 

,40 

•  92 

.25 

T 

•  25 

20 

08 

10.231 

,4! 

•  43 

*25 

4,00 

2,60 

.  10 

.11 

.25 

.83 

•  15 

•  95 

.05 

9,95 

.31 

,90 

2.57 

2.38 

1.34 

.28 

•  36 

T  T 

T  T 

T 

T 

T 

T 

.32 

T 

6. 61 

.09 

i  [it 

.80 

.12 

.06 

.05 

■  54 

,21 

.65 

.14 

•  91 

.12 

.08 

.16 

,34 

.31 

.06 

•  04 

•  09 

4.01 

1,64 

.05 

■  09 

.33 

■  33 

•  26 

.75 

.14 

.22 

T 

T 

•  26 

3.94 

.02 

.16 

.06 

.23 

.02 

.04 

1  .66 

.9a 

.11 

.14 

.08 

2.52 

.05 

.05 

•  60 

1.3C 

•  12 

.28 

,12 

7.13 

.01 

1.98 

.61 

.14 

.09 

2,46 

.09 

.06 

.14 

.61 

■42 

.44 

R 

5. as 

•  25 

.05 

1.71 

1.34 

.04 

1.18 

T 

i.n 

T 

.14 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

8.5! 

•  10 

.01 

•  15 

.27 

1.17 

.01 

•  61 

4.23 

.08 

1.43 

T 

.12 

.22 

4.7( 

•  06 

•  10 

.34 

2.09 

.51 

.45 

•  75 

.05 

•  28 

.11 

.04 

5.5! 

.39 

•  69 

.33 

•  34 

.05 

.1! 

•  86 

.32 

.32 

.02 

.79 

.08 

.65 

.08 

.07 

.23 

,13 

.03 

8.11 

.03 

1,76 

1.31 

2.16 

.10 

.01 

•  19 

.19 

1.38 

.10 

.40 

.25 

.01 

.21 

.06 

•  01 

6.0C 

.20 

,05 

1,01 

.24 

•  39 

1.15 

.01 

.06 

1.25 

1.31 

.03 

.02 

.01 

.20 

•  02 

•  OS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


O 
E— 

1  1 
 L. 

2 

 L- 

3 

4 

 L 

5 

 L 

6 

7 

 L 

8 

 L. 

9 

10  1 

U  1 

! 

12 

T 

13 

1 

T 

1 

15 

1  r 

16 

,  L 

17  1 

16 

19  1 

1 

20  | 

21 

22 

I 

23 

24 

25 

26  1 

1 

27 

28 

29  | 

30 

31 

Everglades  and  SH 

COAST  05 

BELLE  GLADE  ExP  STA 

■  08 

•  07 

.31 

.0* 

.04 

.  1 2 

.55 

.  c  1 

■  01 

.01 

•  Oft 

.  32 

.09 

BIG  CYPRESS  RES 

4.8C 

2.09 

.  82 

.  39 

.01 

.02 

.69 

•  05 

•  03 

.  -  v 

.  1 1 

.29 

.07 

CANAL   POINT  USD A 

•  61 

•  03 

,07 

.20 

.18 

.46 

.25 

•  19 

T 

..2 

.28 

•  la 

•  21 

.60 

.  10 

CAPTI VA 

6*2« 

05 

L  50 

1*08 

.04 

.30 

,87 

,02 

.01 

,92 

.02 

.38 

•01 

•  *9 

,0* 

.14 

CLEwISTON 

•23 

I 

T 

T 

•  30 

.29 

.10 

•  51 

•  22 

■  11 

,06 

CLEwISTON  u  s  eng 

•  64 

.33 

•  18 

.20 

•  05 

.41 

1*32 

•  11 

.19 

•  08 

DEVILS  GARDEN  TOwER 

4  "  76 

.21 

.43 

.  1  1 

.33 

1.85 

1.38 

.0* 

•  20 

•  09 

EVERGLADES 

6*30 

,05 

.07 

.52 

.  16 

1.50 

... 

•  09 

,07 

.53 

.03 

•  55 

1.59 

T 

.19 

.19 

•o» 

.01 

.07 

•  19 

FLAMINGO  RANGER  S^A 

.59 

T 

.06 

,60 

,72 

1.21 

•  0* 

•  03 

•  1  7 

•  10 

.02 

.12 

.08 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

.14 

.85 

,07 

2. 70 

lis 

.20 

.31 

L,4>] 

.86 

.04 

l  .94 

.12 

T 

.09 

.63 

.01 

.01 

I ND I ANTOHN 

4,97 

,10 

.23 

T 

T 

,6C 

•  90 

.15 

.93 

.10 

.40 

•  AS 

.1) 

.66 

.50 

.10 

LA  BELLE 

3.91 

•  18 

,45 

.04 

.42 

•  20 

2.  36 

.02 

.  1  1 

.03 

.08 

LAKE  TRAFFCRD 

4,91 

,85 

•  82 

: .  - ! 

.24 

.75 

1,02 

.18 

MILES  CITY  TOwER 

5.22 

•  06 

1.27 

•  30 

•  02 

■ 

T 

•  07 

' 

.02 

•  22 

.2] 

.  04 

.  30 

1.70 

T 

T 

.03 

T 

.33 

•  03 

•  91 

•  oa 

.01 

f 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3.46 

.62 

.22 

•  50 

.57 

1.52 

.01 

.02 

NAPLES  CAR  IB  GARDEN5 

*.71 

.42 

.61 

1.04 

.22 

.03 

.03 

•  >2 

.90 

■  05 

.10 

•  05 

.20 

•  94 

PUNT A  GORDA 

5,5? 

.  1  5 

.30 

1.  1C 

.15 

1  ,50 

I  ,80 

.20 

.37 

T  AM  I AM  I    TRL  40  MI  BEND 

9.13 

2,18 

,06 

•  32 

•  01 

T 

•  1 1 

•  15 

•  -  * 

.63 

•  45 

.  39 

•  03 

1.38 

.05 

.02 

.05 

.95 

.27 

1.15 

• 

.69 

.  92 

•  03 

.08 

•       •  . 

LOWER  EAST  COAST  06 

QAN I A  4  HNM 

5  ,  56 

1,00 

.92 

■  88 

•  30 

1.24 

•  10 

.08 

•  35 

.03 

•  09 

.16 

.1. 

•  05 

FORT  LAUDERDALE 

*•  .09 

.05 

•  02 

•  03 

.24 

1 .20 

.80 

.02 

•  04 

•  IT 

. 

■  20 

•  01 

. ;  1 

.15 

•  30 

•  IC 

FT   LAUDERDALE  8AMA  MAR 

6  .06 

.03 

•  3  T 

1.81 

T 

.14 

•  02 

1*58 

T 

1*01 

•  09 

1.91 

■  02 

•  30 

•  *6 

•29 

.05 

•  02 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 

T 

.03 

•  22 

1.12 

T 

.33 

T 

HIALEAH 

5 1  33 

.02 

.0". 

.03 

.02 

Ui 

..3 

•  09 

1.29 

.05 

!  T  i 

1.07 

.32 

.19 

111 

.10 

|29 

!lO 

.03 

HOMESTEAD  EXP  STA 

B.  IT 

•  39 

,66 

.03 

•  01 

•  1 1 

•  27 

,  B  l 

.52 

•  12 

■  1 9 

•  19 

* 

•  T( 

•  34 

.26 

2.TT 

•  09 

•  22 

•  20 

,09 

* 

KENDALL  2  E 

5,61 

.03 

.  15 

.93 

1,08 

•  76 

•  04 

•  ic 

2*16 

•  01 

.06 

LOXAHATCMEE 

.fc5 

*04 

•  09 

*06 

20 

MIAMI   B A VFRON T  PARK 

six! 

.26 

•  24 

T 

•  97 

•  18 

.02 

U30 

•  17 

.07 

.10 

.15 

.36 

■  60 

.01 

.26 

MIAMI  BEACh 

1.51 

.03 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

4.22 

.02 

.15 

T 

T 

T 

•  02 

T 

T 

•  08 

T 

•  56 

.05 

1.15 

.93 

T 

1.10 

.12 

.02 

.05 

T 

.13 

.06 

•  11 

.01 

T 

MIAMI    12  SSW 

5.93 

.13 

.24 

.26 

.12 

.01 

•  77 

•  03 

,40 

.30 

.05 

.18 

2.33 

.14 

.02 

•  IT 

.12 

.46 

PERRINE 

4.7] 

2.00 

•  70 

.11 

.  30 

.70 

.92 

•  10 

,28 

POMPANO  BEACH 

3.2  3 

.21 

•  05 

•  31 

•  50 

•  29 

•  38 

•  10 

•  10 

'II 

.26 

•  ' 

•  1 1 

•  03 

ROYAL  PAL^  RANGER  STA 

12,41 

.27 

.01 

,09 

2.01 

■  02 

,0* 

•  03 

.  16 

.85 

T 

.0] 

2,30 

.69 

•  19 

,64 

■  26 

•  1. 

T 

•  10 

,16 

SOUTH  MlAM]  9  m 

4,28 

.76 

.15 

.12 

.01 

.01 

.18 

.04 

.58 

.63 

•  OT 

.05 

.06 

•  01 

.02 

.21 

.05 

T 

1 

T 

.15 

. ! » 

.01 

.17 

.12 

STUART    1  N 

5,18 

.06 

•  33 

•  IE 

•  42 

. ;  a 

•  68 

•  01 

•  11 

T 

•  80 

.1. 

x  PALM  BCH  RADIO  *JNO 

10.79 

,*B 

.35 

1.10 

.03 

•  18 

.05 

T 

1 3a 

1.20 

2,49 

•  39 

.23 

.09 

1.6? 

1.03 

.11 

.02 

!20 

.80 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

11.72 

T 

T 

•  33 

1.05 

.10 

.01 

T 

.05 

.03 

.25 

.47 

1.94 

•  37 

•  64 

T 

.74 

2.02 

.61 

.OT 

.2a 

i.aa; 

.09 

.1' 

.20 

.26 

T 

•       #  • 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

3.30 

.09 

,08 

.04 

T 

.11 

.24 

•  90 

•  02 

.62 

.21 

.52 

.02 

.22 

.02 

.07 

.19 

KEY  WEST  wB  AIRPORT 

4.10 

.10 

T 

.21 

T 

T 

.12 

•  97 

.01 

.18 

.27 

•  09 

T 

1*28 

T 

.09 

T 

.12 

.10 

.01 

.22 

•  02 

KEY  WEST 

3.81 

.04 

,08 

.14 

•  09 

T 

.01 

T 

•  28 

T 

2.85 

T 

T 

.30 

.02 

.2) 

■  11 

MARATHON  SHORES 

4,26 

.95 

. :  1 

.07 

.06 

,08 

.02 

.32 

.02 

.73 

.39 

.90 

.04 

.05 

TAVERNIER 

4.52 

.32 

.10 

.12 

2.65 

.05 

,09 

•  03 

.10 

.67 

T 

■01 

.0, 

.24 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

94 

79 

91 
78 

86 

70 

8  7 
74 

90 
73 

86 
79 

77 

73 

90 
70 

75 

74 

73 

80 
69 

70 

70 

75 

82 
71 

84 
73 

66 
71 

85 
71 

84 

69 

84 

68 

65 
68 

85 
74 

85 
67 

83 
69 

86 

76 

86 
78 

77 

88 
75 

84,9 
72.9 

61 OUNT5TOWN 

MAX 
MIN 

98 
72 

98 

67 

100 
71 

9  3 

70 

9  1 
66 

70 

67 

69 

66 

67 

73 

72 

7  ^ 
65 

85 
62 

64 

67 

85 
64 

86 
66 

89 
66 

88 
67 

86 
64 

87 
63 

86 
61 

90 
65 

92 
60 

84 
61 

88 
63 

90 
67 

91 
71 

91 
68 

88.7 
66.5 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 

Mm 

96 
73 

92 
7* 

8  7 
72 

8  8 
70 

8  7 
69 

87 
68 

8  8 
71 

89 
72 

67 

75 

73 

73 

66 

67 

65 

74 

71 

66 

68 

8  5 
64 

66 

8  7 
64 

63 

82 
61 

69 

64 

85 
65 

7  5 

75 

87 
74 

85.7 
69.2 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

Mm 

94 

73 

95 
66 

93 
73 

89 
70 

9  1 
67 

88 
70 

8  9 
66 

90 
69 

69 

74 

8 1 
72 

71 

64 

63 

66 

65 

64 

68 

68 

67 

65 

8  5 
64 

62 

64 

8  5 
57 

58 

90 
69 

73 

71 

92 
70 

87.7 
67.3 

CRE5TVIEW  RADIO  WJSB 

MAX 

Mm 

9  1 
71 

96 
72 

73 

8  9 
69 

9  1 
73 

74 

72 

70 

64 

69 

64 

64 

6  5 
60 

62 

67 

64 

88 
69 

66 

90 
71 

88 
72 

88 
68 

8  9 
69 

90 
67 

87 
58 

8  8 
64 

8  9 
69 

89 
70 

90 
71 

89 
71 

91 
69 

88.8 
66.1 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

Mm 

95 
70 

97 
61 

95 
67 

9 1 
67 

9  1 
61 

82 
68 

62 

90 
65 

56 

69 

70 

66 

58 

59 

61 

62 

64 

65 

66 

62 

61 

8  5 
57 

90 
60 

67 

82 
56 

8  7 
68 

90 
64 

68 

68 

82 

65 

68.0 
63.8 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

Mm 

100 
69 

102 
64 

95 
68 

95 
65 

89 
75 

8  9 
69 

9  1 
67 

69 

65 

70 

63 

62 

61 

65 

64 

64 

64 

64 

62 

59 

65 

60 

90 
61 

68 

92 
65 

90.7 
65.1 

MAR  I  ANNA  IND  SCHOOL 

MAX 

Mm 

95 
72 

96 
68 

94 
72 

89 
70 

9  1 
62 

88 

70 

66 

68 

64 

73 

71 

70 

63 

63 

65 

65 

64 

67 

67 

67 

64 

63 

65 

70 

83 
57 

59 

70 

71 

70 

89 
69 

87,4 
66.8 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

96 
71 

97 
66 

96 
65 

92 

70 

9  1 

70 

70 

69 

68 

60 

68 

72 

69 

60 

55 

64 

67 

65 

67 

68 

90 
68 

8  7 
67 

64 

9 1 

63 

8  7 
66 

65 

58 

69 

68 

70 

90 
70 

38.2 
66,1 

MPNT ICELLO  3  H 

MAX 

Mm 

95 
73 

95 

72 

94 
70 

89 
65 

89 
70 

70 

66 

66 

68 

74 

74 

70 

68 

61 

65 

63 

61 

65 

68 

66 

65 

61 

61 

67 

61 

8  3 
61 

72 

73 

71 

91 
71 

86,8 
67,3 

NICEVILLE 

MAX 

Mm 

96 
72 

97 
65 

96 
68 

9  1 
71 

89 
71 

73 

70 

70 

66 

72 

71 

66 

65 

62 

67 

68 

67 

68 

67 

65 

68 

65 

63 

70 

59 

62 

70 

72 

86 
68 

87.7 
67.6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

Mm 

75 

72 

7* 

72 

71 

72 

70 

71 

69 

75 

73 

71 

67 

85 
66 

67 

71 

67 

87 

70 

68 

69 

67 

8  7 
66 

65 

90 
71 

85 
64 

65 

88 
71 

73 

72 

90 
71 

88.0 
69,8 

PFNSACOlA  WB  ap 

MAX 
MIN 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

75 

70 

71 

69 

69 

70 

67 

69 

68 

74 

73 

70 

65 

60 

64 

63 

62 

66 

66 

66 

64 

62 

63 

70 

62 

61 

70 

71 

70 

89 
71 

86,9 
67.4 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

Mm 

76 

93 
76 

72 

70 

70 

83 
71 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

89 
75 

80 
74 

7  7 
72 

8  7 
66 

62 

86 
66 

67 

86 
66 

94 
66 

89 
69 

89 
66 

87 
65 

88 
62 

89 
63 

90 
73 

8  9 
63 

90 
64 

92 
70 

90 
73 

71 

88 
73 

89.1 
68.9 

SANBORN  TOMER 

MAX 
MIN 

97 
73 

96 

72 

92 
70 

91 
69 

86 
67 

89 
70 

8  9 
68 

91 
67 

92 
68 

84 
76 

76 
72 

75 
71 

88 
65 

86 
61 

88 
64 

86 

66 

87 
63 

89 
66 

90 
65 

90 
65 

85 
63 

88 
61 

89 
60 

93 
65 

88 
62 

89 

62 

92 
69 

91 
74 

90 
70 

92 
69 

88.7 
67.1 

TAI  1  lUltCCC     uD  Jn 

Mm 

96 
7* 

9* 
72 

91 
73 

90 
70 

88 

70 

90 
72 

90 
68 

69 
71 

90 
70 

82 
7* 

76 
73 

74 
70 

84 
67 

84 
62 

86 
67 

86 
67 

85 
66 

88 
68 

88 
69 

88 
68 

84 
66 

8- 
63 

88 
61 

90 
68 

84 
64 

88 
66 

90 
72 

90 
73 

91 
72 

90 
73 

87  3 
69.0 

WEWAHITCHKA 

MAX 

Mm 

98 
75 

99 
71 

91 
71 

92 
69 

87 
72 

90 
78 

91 
69 

92 
68 

89 
75 

75 
72 

75 
71 

88 
65 

85 
63 

87 

62 

84 

69 

85 
65 

90 
69 

90 
68 

88 
68 

87 
66 

86 
63 

89 
63 

91 
69 

90 
64 

89 
64 

84 

70 

92 
72 

92 
71 

92 
70 

88,4 
68.7 

WOODRUFF  DAM 
•      •  • 

MAX 

Mm 

76 

72 

73 

72 

69 

71 

o9 

70 

71 

73 

74 

72 

68 

64 

64 

67 

65 

66 

68 

68 

68 

65 

65 

68 

65 

61 

65 

64 

72 

92 
72 

88,5 
68,6 

NORTH  02 

CEOAR  KEY 

MAX 

Mm 

82 

79 

7* 

74 

75 

75 

71 

73 

72 

74 

69 

71 

'2 

72 

72 

8  8 
72 

8  9 
71 

71 

'2 

70 

70 

69 

90 
72 

72 

73 

72 

71 

73 

93 
74 

88 

74 

88,5 
72,7 

CROSS  CITY  2 

MAX 

Mm 

k  e 

72 

92 
75 

9 1 
71 

8  9 
70 

8  7 
72 

69 

8  7 
68 

73 

87 
71 

8  7 
70 

87 
70 

70 

70 

63 

68 

68 

68 

85 
68 

68 

68 

69 

63 

61 

85 
65 

70 

69 

72 

73 

72 

90 
71 

86,4 
69.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 

Mm 

9  3 
M 

90 
70 

72 

71 

71 

68 

68 

75 

74 

74 

73 

ro 

64 

68 

65 

66 

67 

67 

71 

72 

66 

63 

9 1 
67 

69 

72 

72 

72 

9 1 
72 

90 
72 

86,4 
69.8 

FERNANO I NA  BEACH 

MAX 

Mm 

75 

72 

73 

73 

72 

69 

72 

78 

74 

75 

85 
78 

69 

65 

63 

81 
65 

81 
68 

8  3 
73 

71 

8  3 
71 

79 
74 

82 
64 

90 
60 

92 
70 

8  5 
69 

8  5 
74 

85 
76 

8  7 
75 

87 
74 

88 

74 

84.5 
71.3 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

Mm 

7k 

69 

71 

67 

72 

67 

67 

71 

71 

71 

69 

69 

69 

60 

85 
68 

8  5 
66 

65 

66 

66 

67 

8  1 
68 

8  4 

60 

8  9 
58 

91 
66 

9  1 
68 

70 

73 

90 
74 

90 
73 

92 
75 

87.3 
68.3 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

Mm 

73 

70 

72 

69 

71 

68 

70 

71 

73 

74 

70 

71 

65 

8  3 
61 

83 
68 

8  3 
66 

86 
66 

88 
66 

8  5 
68 

67 

80 
64 

84 

62 

88 
60 

92 
68 

85 
69 

8  5 
68 

89 
72 

90 
73 

90 
71 

92 
74 

86.3 
68.7 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

73 

68 

68 

65 

70 

66 

6  7 

70 

70 

72 

68 

70 

79 

66 

58 

86 
62 

8  5 
61 

86 
63 

63 

8  6 
64 

66 
64 

82 
68 

8  3 
59 

90 
58 

91 
67 

8  8 
65 

85 
65 

89 
71 

9C 

70 

87 
68 

91 
72 

86.6 
66.4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

Mm 

9  3 
72 

90 
71 

9 1 
70 

8  8 
67 

73 

68 

60 
70 

72 

69 

70 

61 

62 

63 

65 

64 

66 

85 
66 

61 

61 

89 
71 

8  6 
68 

67 

65 

91 
72 

91 
75 

85,8 
67,6 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

9  5 
76 

90 
72 

71 

70 

71 

69 

70 

76 

74 

75 

8  3 
77 

71 

63 

79 
62 

64 
64 

8  3 
64 

8  7 
67 

88 
67 

H  6 

69 

84 

68 

80 
66 

84 

63 

90 
62 

93 
72 

82 
6  9 

8  5 
74 

88 
75 

8  8 

73 

89 
75 

90 
76 

85.7 
70.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

Mm 

9  1 
72 

9 1 
72 

77 

74 

73 

70 

78 

78 

70 

84 
74 

67 

79 
64 

82 
72 

8  2 
72 

84 
74 

73 

84 

75 

82 
75 

79 
73 

78 
66 

86 
62 

90 
69 

80 
69 

85 
74 

86 
76 

85 
76 

86 
77 

86 
76 

84.2 
72.4 

JASPER  3  SE 

MAX 

Mm 

9  8 
72 

96 
69 

71 

64 

64 

64 

65 

72 

70 

73 

71 

72 

8  2 
62 

8  3 
60 

64 

85 
61 

85 
62 

60 

8  8 
65 

86 
65 

86 
67 

8  4 
61 

88 
55 

94 
68 

8  8 
65 

65 
65 

90 
72 

90 
72 

92 
70 

92 
70 

87.6 
66.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

Mm 

7b 

69 

71 

67 

71 

68 

68 

89 
72 

72 

73 

69 

60 

72 

8  1 

68 

83 
59 

87 
64 

86 
64 

87 
65 

89 
67 

88 
67 

88 
66 

85 
68 

84 
61 

89 
61 

92 
69 

86 
67 

87 
67 

9  1 
72 

91 
72 

92 
72 

87.4 
68.1 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

Mm 

96 
7  3 

93 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

84 

80 
71 

77 
70 

79 
70 

82 

69 

83 
60 

86 
65 

84 

63 

85 
64 

87 
67 

88 
67 

86 
66 

83 
68 

83 
62 

88 
6  1 

91 
68 

84 
65 

87 
67 

90 
73 

91 
72 

91 
71 

90 
71 

86.8 
68.1 

MADISON 

MAX 

Mm 

96 
74 

95 
72 

91 
72 

90 

6  I 

92 
70 

90 
70 

89 
66 

89 
71 

84 
70 

81 

74 

75 
70 

74 
68 

83 
67 

82 
59 

87 
63 

85 

62 

85 
62 

88 
65 

90 
66 

88 
66 

85 
65 

84 
60 

89 
63 

91 
69 

85 
62 

86 
64 

90 
72 

92 
73 

93 
71 

91 
71 

87.3 
67.5 

MAYO  S  NW 

MAX 

Mm 

95 
75 

93 
70 

90 
71 

89 
66 

91 
70 

89 
68 

90 
65 

88 
71 

85 
71 

HI 
74 

76 
69 

78 
76 

84 
64 

88 
61 

85 
65 

84 

62 

87 
61 

87 
64 

87 
69 

86 
64 

84 

65 

83 
59 

88 
68 

89 
66 

91 
65 

84 
66 

90 
67 

91 
72 

93 
71 

90 
72 

87,2 
67,6 

MELROSE 

MAX 

Mm 

92 
70 

92 
70 

88 

72 

90 
70 

90 
73 

88 

70 

88 
7  0 

88 
73 

80 
73 

88     78  78 
61      68  70 

Soo  Reference  I< 

85     81  86 
69     60  69 
otefl  Following  Slat] 

86  86 
66  66 

on  Index 

88 
67 

88 

69 

87 
69 

62 
70 

88 

64 

88 
62 

92 
67 

84 

71 

86 
71 

88 
73 

90 
73 

90 
73 

92 
73 

86.9 
69.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORI OA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  oi  Month 

• 

9 

1 

2 

3 

7 

g 

g 

10 

1 1 

12 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

6 

< 

PAL'TKl 

MAX 
MIN 

96 

77 

90 
72 

87 

72 

89 

71 

89 
73 

87 
71 

87 

71 

66 
71 

79 

72 

79 
72 

82 
73 

to 

73 

86 

71 

82 
63 

83 
69 

63 
69 

65 

67 

86 
66 

86 

70 

66 
70 

86 

71 

63 

63 

88 

65 

92 
69 

M 

65 
76 

6  7 
76 

73 

90 
73 

?o|9 

PERRY 

MAX 
MIN 

96 
75 

95 
72 

90 
71 

90 
68 

90 
71 

89 
70 

90 
68 

89 
67 

87 

70 

86 
74 

79 
71 

77 
72 

•  5 
68 

85 
62 

87 
60 

67 
66 

66 
65 

88 
66 

88 

67 

88 

67 

85 
66 

64 

62 

86 

60 

91 
71 

87 
66 

91 

72 

96 

76 

n 

6e!2 

saint  august ine 

MAX 
MIN 

93 
TO 

87 
69 

«7 

70 

88 

71 

88 
72 

87 
7* 

88 

77 

83 

77 

80 

70 

79 
71 

64 
74 

81 
75 

62 

'0 

82 
64 

86 

72 

86 

72 

86 
69 

85 
65 

65 

70 

(3 

74 

80 
76 

79 
66 

68 

63 

90 
67 

.» 

64 
74 

67 

75 

66 

73 

" 

65  0 

7 1  #  3 

STARKE 

MAX 
MIN 

as 

7* 

B7 

72 

90 
78 

86 

75 

86 

71 

87 
76 

69 

76 

83 

70 

80 
65 

75 
69 

74 
66 

77 
71 

60 

72 

82 
67 

79 
72 

81 

73 

81 

65 

85 
65 

67 

70 

87 

77 

88 

70 

68 

61 

90 
62 

86 

76 

it 

81 
70 

85 

76 

87 

79 

Vo 

66,3 

Tl.6 

5TEINHATCHEE  MCCAIN 

TO 

MAX 
MIN 

72 

76 

91 
69 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

96 
71 

89 
69 

66 

65 

76 
69 

76 
70 

76 
63 

75 
68 

79 
70 

62 

70 

85 

71 

8  6 

69 

82 
68 

8*4 

66 

•2 
66 

62 
64 

86 
66 

64 

65 

12 

63 

82 
64 

81 

65 

86 

72 

n 

64.3 
68,3 

USHER  TONER 
ft      #  ft 

MAX 
MIN 

92 
7S 

93 
71 

91 
70 

91 
69 

90 
72 

90 
70 

89 
67 

88 
69 

86 

70 

82 

70 

81 
69 

81 

70 

85 

70 

65 
64 

85 

70 

85 
69 

87 
66 

88 
68 

86 
68 

87 
68 

67 
69 

66 

62 

88 

62 

89 
67 

8  6 

86 

68 

90 
66 

91 

72 

72 

7' 

87.6 
68,9 

NORTH  CENTRAL 

03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MTN 

96 
76 

91 
69 

89 
69 

89 

71 

88 

70 

89 
65 

90 
66 

87 
71 

88 

69 

87 
68 

83 
75 

61 

72 

86 

71 

63 
66 

86 

68 

86 
66 

86 

62 

"0 
66 

*  7 

66 

68 

70 

68 

73 

86 
62 

86 
58 

91 
60 

67 
68 

92 
66 

91 
70 

90 
70 

66 

93 

70 

86.2 

67.9 

BAYPORT 

MAX 
MIN 

90 
76 

91 
72 

90 
71 

90 
71 

88 

72 

89 

70 

88 

68 

89 

70 

90 
76 

88 
76 

66 
74 

61 
75 

82 

71 

83 

67 

83 
67 

63 

70 

66 

67 

88 

'0 

89 
69 

86 

69 

90 
70 

89 

65 

83 
67 

69 
68 

67 

ro 

90 
70 

9  1 
76 

9  1 
76 

7* 

87  9 
70.8 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MIN 

91 
76 

91 
69 

88 

70 

87 
71 

86 
71 

88 

70 

89 
69 

86 

72 

85 

71 

77 
72 

79 
73 

83 

70 

89 

71 

85 
65 

85 
70 

83 
69 

86 

67 

88 
69 

86 
69 

63 
71 

86 

63 

87 
67 

90 
68 

68 

'  3 

90 
70 

89 

70 

91 

73 

7J 

70.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

Mm 

96 

72 

90 
69 

90 
70 

88 
68 

88 

69 

68 
66 

89 

65 

88 

70 

83 
73 

77 
72 

80 
72 

83 

70 

86 
71 

64 

63 

83 
66 

84 
37 

66 
66 

88 

68 

87 
66 

86 
66 

86 
66 

86 

62 

87 

62 

89 

62 

86 

68 

69 
69 

87 

72 

68 

72 

90 

86.6 
67.9 

CLERMONT  6  SSN 

MAX 
MTN 

96 
T6 

91 
72 

89 

72 

92 

72 

88 

71 

88 

70 

90 
69 

89 
7* 

80 

73 

78 
76 

81 
76 

86 
73 

86 
73 

66 
66 

66 

71 

83 
71 

67 
70 

89 

n 

66 
68 

88 

72 

87 
73 

66 

66 

89 
66 

91 
66 

i  J 
69 

93 
72 

90 
73 

91 
73 

" 

93 

68.0 

T1.2 

DAYTONA  BEACH 

MIN 

91 
76 

89 

71 

90 
73 

89 

75 

85 
76 

89 
76 

89 

77 

66 
75 

86 
74 

77 
73 

88 
75 

86 
75 

88 

'0 

86 
68 

86 

66 

66 
76 

84 

74 

87 
73 

85 
75 

85 
74 

63 
76 

82 
76 

83 
65 

65 
65 

»' 

69 

84 

72 

87 
73 

89 

75 

76 

89 

86,3 
72.9 

OAYTONA  BEACH  MB  AP 

MAX 

Mm 

92 
71 

87 

70 

87 

75 

85 

73 

86 
73 

86 
70 

87 

73 

84 

78 

80 
72 

79 
71 

63 
76 

61 
74 

86 
69 

79 
66 

81 
76 

83 
74 

85 
74 

85 
72 

8* 

69 

84 

76 

63 

73 

80 
65 

63 
64 

68 

65 

16 

86 
73 

66 
76 

66 

76 

76 

66 

66,3 

72.1 

DE  LAND  )  N 

Mm 

INVERNESS 

Mm 

89 

75 

92 
71 

87 
71 

89 
72 

68 
76 

89 
72 

90 
72 

88 
73 

6* 
74 

76 
73 

80 
71 

79 
74 

86 

72 

85 
67 

61 
71 

83 

70 

64 
69 

ie 

70 

88 

70 

87 
70 

66 
72 

83 
65 

88 
66 

91 
62 

8T 

70 

90 
71 

89 
74 

69 

75 

91 
76 

91 

66,3 
Tl.l 

LAKE  HIAWASSEE 

Mm 

96 

76 

93 

70 

96 
70 

89 

71 

92 
70 

89 
68 

90 
69 

90 
72 

88 

70 

74 
70 

80 
76 

60 
72 

66 
62 

90 
65 

84 
66 

86 

TO 

85 
68 

B  7 
70 

88 

66 

87 
66 

87 
72 

83 
66 

85 
60 

(6 

62 

89 
66 

94 
68 

90 
71 

89 

71 

93 
72 

93 

67.7 
66.8 

LISBON 

Mm 

96 
76 

91 
70 

88 

70 

90 
72 

90 
72 

90 
70 

90 
70 

68 
71 

61 

70 

78 
69 

61 
75 

63 
71 

85 

72 

83 
64 

63 
70 

84 
49 

87 
67 

86 

70 

87 
68 

68 
68 

86 
71 

86 
64 

89 
66 

91 
66 

88 

70 

90 
71 

89 

72 

90 
73 

89 

72 

91 

87.3 

70.0 

OCALA 

Mm 

93 
76 

95 
71 

92 
72 

93 
72 

90 
72 

90 
69 

91 
70 

90 
73 

84 

74 

75 
73 

80 

73 

79 
73 

87 

61 

86 
66 

86 

69 

63 
68 

89 
67 

90 
69 

88 

69 

a , 

70 

87 

71 

87 
63 

90 
64 

93 
6' 

90 

Tl 

91 
70 

69 

73 

69 

73 

91 

72 

88,6 

T0.1 

OCALA  2  NE 

Mm 

93 
7* 

96 
68 

92 
68 

92 
69 

90 
70 

91 
65 

90 
65 

69 
70 

81 

73 

76 
73 

80 
72 

78 
73 

86 

70 

86 

62 

86 
67 

86 

e>6 

90 
63 

90 
65 

90 
65 

69 
65 

68 

70 

83 
59 

89 
59 

92 
62 

88 
66 

91 
66 

90 
70 

90 
71 

93 

70 

68.3 

67.7 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
72 

92 
72 

90 
73 

91 
73 

89 
76 

89 
73 

90 
72 

88 
74 

77 
73 

82 
74 

86 
76 

61 
74 

67 

72 

83 
67 

85 

73 

86 

72 

86 
71 

88 

72 

87 
69 

88 

71 

87 

71 

85 
67 

69 
66 

91 
67 

92 

7  0 

90 
72 

69 

74 

90 
73 

91 
74 

87.7 
71.8 

SAINT  LEO 

MAX 

Mm 

96 
75 

91 
70 

91 
71 

90 
70 

90 
71 

89 
69 

91 
66 

90 
71 

90 
73 

79 
73 

82 
76 

87 
74 

86 

71 

67 
66 

86 

70 

86 

70 

68 
68 

90 
70 

89 
68 

90 
69 

89 
70 

85 

65 

88 

65 

91 
65 

97 
61 

92 
70 

91 
73 

92 
73 

91 
73 

93 

66,9 

70.3 

SANPORD  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

96 
76 

92 
73 

87 
72 

89 

72 

89 

72 

89 
70 

70 

75 

71 

80 
70 

75 

8 1 

75 

89 

73 

63 
66 

63 

72 

63 

72 

87 

71 

8  6 
71 

86 
66 

87 
68 

66 

72 

86 

66 

69 
63 

91 
65 

68 

69 

69 

72 

69 

71 

69 
76 

90 
73 

91 

67.3 

n.o 

TITUSVILLE  2  W 
ft      ft  II 

MAX 

Mm 

SOUTH  CENTRAL 

0' 

ARCADIA 

Mm 

AVON  PARK 

MAX 

Mm 

97 
75 

95 

71 

91 

70 

70 

72 

9  1 
70 

90 
70 

92 
72 

91 
72 

B3 

72 

83 
75 

80 

70 

90 
7J 

90 
70 

85 
72 

85 

72 

88 

71 

10 
72 

69 
69 

90 
72 

90 
71 

87 
68 

90 
63 

92 

93 
68 

94 

73 

91 
72 

90 
73 

93 

93 

73 

89,9 
71,1 

BARTON 

MAX 

Mm 

77 

92 
70 

9 1 
71 

90 
70 

88 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
72 

86 

76 

81 

70 

83 
76 

87 
64 

88 

72 

87 

70 

86 

70 

65 

71 

86 

70 

90 
71 

90 
69 

90 
72 

88 

72 

66 
66 

88 

65 

91 
6T 

93 
69 

91 
72 

67 

TJ 

91 

72 

93 

92 
75 

86,6 

70,6 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

92 
72 

90 
72 

90 
71 

89 

67 

66 

68 

90 
68 

89 
71 

85 
63 

73 

8  3 
76 

64 

73 

72 

70 

0  8 

71 

90 
70 

9 : 

71 

90 
69 

91 
71 

91 

70 

64 

67 

87 

66 

90 

67 

96 

70 

92 
TS 

91 
72 

90 
72 

69,0 
69.6 

CLEARNATER 

MAX 

Mm 

77 

75 

69 

85 

72 

86 
68 

88 

70 

68 
69 

85 

70 

85 

75 

79 
73 

83 
73 

86 

77 

86 

71 

86 

70 

83 
72 

66 

72 

87 
70 

89 

Tl 

86 

71 

68 

66 

89 

70 

66 

84 

66 

61 

88 

TO 

89 

70 

69 

TJ 

91 
76 

89 

90 

77 

66.3 

Tl.6 

DEER  PARK 

MAX 

Mm 

FELLSMERE  6  N 

MAX 

Mm 

90 
66 

89 

72 

86 

73 

89 

71 

96 
68 

69 

90 
69 

88 

69 

91 

9: 

69 

(9 

66 

90 

91 

FORT  DRUM  J  NH 

MAX 

Mm 

96 
71 

92 
70 

90 
69 

90 
70 

86 

71 

89 
66 

67 

66 

82 
68 

85 

73 

85 

70 

82 
70 

68 

69 

87 
68 

86 

70 

67 

71 

89 

72 

90 
TO 

89 

67 

91 

71 

89 

71 

67 
65 

90 
65 

91 
65 

92 
6T 

92 
70 

89 

70 

89 

70 

91 
70 

90 

71 

68.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

72 

71 

70 

88 

72 

88 

72 

87 
76 

87 
76 

89 

76 

86 

70 

90 
75 

89 

70 

84 
66 

87 

71 

83 

70 

83 

70 

83 
73 

85 

72 

115 
TS 

85 

72 

65 

71 

•  3 

71 

*i 

TO 

86 
68 

65 
66 

65 

87 
60 

67 

70 

86 

70 

93 

75 

67 

71 

66.4 

71.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

93 
73 

91 
72 

90 
70 

9 1 
70 

71 

68 

91 
69 

90 
72 

85 

72 

83 

72 

86 

76 

61 

70 

89 

72 

90 
69 

83 
69 

85 

71 

88 

71 

19 

70 

88 

67 

90 
72 

89 

72 

85 
66 

89 

66 

90 
66 

90 
67 

90 
71 

66 

72 

90 
72 

91 
72 

89 

72 

88.4 

70.5 

KISSIMMEE  2 

MAX 

Mm 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

93 
76 

92 
72 

90 
68 

88 

70 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

88 

70 

83 
71 

86 

72 

82 

75 

85 

72 

86 

71 

86 

67 

86 

69 

63 

69 

66 

67 

90 
55 

88 

65 

90 
66 

68 

70 

83 

66 

90 
61 

92 
62 

91 
»T 

92 

70 

68 

69 

90 

71 

90 
71 

92 

72 

66.4 

69.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l  A  It  P    ANPi    UR    f  H  V 

MAX 

94 

91 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

80 

83 

81 

84 

87 

64 

63 

82 

86 

87 

86 

87 

86 

83 

87 

91 

90 

89 

86 

88 

89 

91 

86 

7 

min 

72 

69 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

69 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

71 

68 

69 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

71 

9 

i  hf   pi  if  r  r  7 

MAX 

95 

93 

90 

92 

91 

91 

91 

92 

85 

86 

84 

8  3 

87 

87 

84 

87 

90 

91 

90 

68 

90 

87 

90 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

91 

89 

4 

Mm 

75 

70 

70 

70 

72 

68 

70 

72 

75 

74 

73 

70 

71 

72 

70 

71 

73 

73 

70 

73 

72 

67 

66 

67 

68 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

4 

UC  l  0       0  >  F 

Mfc  LOUU"NC 

MAX 

96 

88 

87 

87 

86 

87 

87 

64 

98 

83 

89 

84 

90 

89 

84 

85 

85 

83 

86 

87 

85 

81 

84 

84 

84 

65 

86 

86 

88 

88 

86 

2 

Mm 

73 

73 

72 

74 

75 

74 

77 

74 

66 

74 

78 

71 

73 

71 

72 

75 

76 

70 

72 

73 

74 

69 

72 

67 

69 

76 

75 

75 

79 

77 

73 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

94 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

90 

86 

65 

83 

83 

69 

87 

85 

89 

86 

86 

90 

88 

65 

87 

90 

92 

91 

8  7 

89 

90 

89 

98 

4 

Mm 

75 

71 

6  9 

70 

7  0 

68 

68 

69 

72 

73 

76 

73 

71 

69 

68 

69 

69 

65 

69 

70 

64 

60 

63 

65 

70 

72 

72 

72 

73 

69 

5 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

93 

92 

90 

90 

90 

89 

89 

89 

66 

86 

84 

88 

89 

62 

87 

89 

87 

89 

90 

86 

87 

89 

91 

90 

89 

90 

88 

,5 

Mm 

74 

7  I 

6  9 

68 

70 

68 

69 

70 

71 

75 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

71 

69 

67 

67 

67 

69 

70 

72 

73 

72 

70 

5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

89 

91 

90 

90 

90 

96 

88 

89 

89 

88 

95 

85 

81 

83 

63 

85 

83 

68 

88 

66 

87 

67 

86 

87 

89 

90 

89 

88 

87 

87 

87 

1 

Mm 

76 

74 

72 

71 

74 

7  3 

73 

73 

73 

74 

76 

74 

73 

72 

74 

73 

74 

74 

72 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

74 

73 

4 

PARR  I SH 

MAX 

95 

95 

92 

91 

91 

90 

92 

92 

89 

86 

84 

87 

90 

89 

87 

89 

91 

91 

91 

93 

91 

89 

92 

94 

94 

93 

93 

91 

93 

93 

90 

,9 

Mm 

74 

7  1 

71 

70 

70 

68 

68 

69 

76 

76 

76 

76 

74 

73 

71 

72 

70 

70 

69 

69 

70 

66 

65 

66 

67 

71 

72 

73 

74 

73 

71 

0 

PLANT  CITY 

MAX 

97 

94 

93 

93 

90 

9  1 

92 

92 

8  7 

82 

83 

8  7 

89 

88 

89 

66 

90 

91 

90 

92 

9  2 

68 

90 

92 

93 

93 

9  1 

91 

92 

92 

90 

3 

Mm 

75 

71 

72 

70 

70 

67 

66 

69 

73 

74 

76 

76 

72 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

67 

69 

64 

62 

64 

65 

70 

69 

72 

72 

73 

69 

8 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

91 

99 

88 

88 

98 

68 

89 

86 

83 

85 

85 

86 

87 

79 

84 

87 

87 

87 

88 

87 

84 

85 

67 

91 

89 

88 

68 

89 

90 

87 

,1 

Mm 

79 

7S 

76 

71 

75 

76 

75 

77 

77 

74 

80 

'9 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

70 

72 

73 

74 

74 

76 

77 

76 

77 

75 

0 

SARASOTA 

MAX 

92 

92 

92 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

86 

84 

86 

88 

8  9 

86 

88 

90 

91 

89 

89 

92 

87 

90 

90 

93 

94 

92 

92 

92 

91 

89 

i.9 

Mm 

74 

73 

69 

70 

70 

70 

66 

71 

77 

74 

79 

75 

76 

74 

72 

73 

70 

71 

70 

71 

70 

67 

67 

68 

68 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

6 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

90 

90 

87 

86 

87 

89 

88 

8  3 

80 

82 

85 

85 

87 

82 

85 

89 

89 

87 

89 

99 

85 

86 

88 

90 

91 

90 

92 

92 

91 

87 

,5 

Mm 

75 

74 

72 

71 

71 

69 

68 

71 

74 

75 

80 

71 

73 

70 

72 

71 

70 

71 

68 

66 

70 

65 

66 

67 

68 

70 

73 

73 

73 

75 

71 

,1 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

90 

90 

86 

83 

82 

8  3 

86 

84 

86 

83 

82 

90 

91 

89 

91 

90 

91 

65 

88 

69 

93 

93 

91 

92 

88 

2 

Mm 

76 

7*. 

72 

73 

71 

70 

69 

72 

76 

75 

73 

77 

73 

69 

72 

71 

69 

70 

70 

70 

TO 

66 

67 

66 

70 

71 

74 

73 

74 

74 

71 

6 

VENICE 

MAX 

90 

91 

90 

89 

90 

92 

92 

91 

88 

87 

85 

85 

88 

89 

84 

89 

91 

90 

90 

89 

91 

87 

68 

86 

92 

93 

92 

92 

92 

89 

89 

5 

Mm 

75 

73 

72 

71 

70 

70 

69 

71 

78 

68 

60 

73 

75 

74 

75 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

69 

68 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

3 

VERO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

92 

88 

98 

88 

87 

88 

88 

67 

82 

89 

89 

83 

87 

84 

66 

83 

65 

85 

86 

85 

86 

82 

85 

85 

66 

86 

86 

87 

86 

87 

86 

2 

Mm 

76 

74 

72 

73 

75 

70 

76 

77 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

7  3 

75 

76 

75 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

69 

78 

75 

77 

76 

75 

73 

4 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

95 

93 

89 

91 

89 

90 

89 

90 

H4 

86 

82 

82 

90 

86 

61 

85 

89 

90 

89 

90 

90 

86 

88 

91 

93 

92 

90 

89 

93 

93 

88 

9 

Mm 

74 

70 

7  1 

70 

71 

69 

68 

71 

74 

75 

76 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

68 

69 

69 

65 

63 

67 

67 

71 

73 

73 

73 

73 

70 

6 

WINTER  HAvEN 

MAX 

94 

90 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

84 

8  5 

84 

86 

89 

86 

86 

83 

87 

89 

91 

86 

92 

86 

68 

92 

92 

91 

88 

89 

91 

91 

86 

,6 

•      «  # 

Mm 

74 

70 

7  1 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

74 

75 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

68 

63 

64 

66 

73 

74 

74 

75 

74 

70 

9 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST  05 

belle  glade  Exp  sta 

MAX 

92 

92 

92 

91 

90 

86 

89 

89 

89 

86 

90 

90 

88 

85 

86 

89 

87 

67 

86 

87 

85 

68 

86 

87 

89 

90 

90 

86 

86 

69 

88 

5 

Mm 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

74 

75 

75 

71 

68 

72 

69 

68 

72 

72 

66 

71 

7  1 

68 

67 

67 

67 

69 

72 

7 1 

71 

72 

70 

0 

big  Cypress  res 

MAX 

94 

92 

9  0 

88 

88 

89 

89 

88 

90 

88 

90 

88 

85 

87 

86 

67 

88 

82 

86 

87 

89 

85 

88 

90 

89 

90 

88 

88 

87 

89 

88 

2 

Mm 

75 

75 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

75 

79 

77 

72 

73 

74 

73 

7 1 

73 

74 

69 

74 

7  I 

70 

70 

7  1 

73 

73 

73 

7J 

73 

72 

8 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

90 

93 

91 

88 

91 

92 

91 

92 

90 

89 

86 

8  1 

84 

84 

90 

86 

89 

89 

90 

90 

91 

67 

90 

90 

90 

88 

85 

90 

89 

91 

88 

9 

Mm 

70 

68 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

76 

77 

73 

71 

72 

68 

68 

69 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

70 

68 

68 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

3 

CAPTIVA 

MAX 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

91 

90 

8  7 

87 

65 

85 

85 

86 

87 

91 

91 

89 

89 

89 

87 

87 

87 

89 

92 

93 

93 

90 

69 

88 

89 

2 

Mm 

79 

76 

72 

72 

73 

75 

75 

76 

77 

74 

76 

71 

73 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

72 

72 

74 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

74 

8 

CIEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

92 

92 

9  3 

91 

89 

89 

89 

90 

9  1 

88 

91 

91 

89 

83 

88 

87 

66 

87 

68 

86 

87 

88 

84 

85 

68 

88 

91 

90 

90 

9  1 

9  8 

7 

Mm 

73 

72 

71 

73 

73 

74 

74 

77 

75 

75 

76 

71 

73 

71 

70 

71 

7  3 

76 

73 

76 

73 

74 

75 

72 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

95 

94 

9  1 

90 

89 

89 

89 

89 

88 

89 

9  1 

88 

84 

86 

90 

86 

88 

87 

88 

86 

89 

87 

87 

90 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

88 

9 

Mm 

72 

70 

73 

71 

70 

69 

69 

71 

75 

73 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

75 

72 

69 

73 

7  1 

70 

68 

70 

71 

74 

73 

75 

74 

73 

71 

5 

EVERGLADES 

MAX 

93 

92 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

88 

90 

89 

87 

87 

90 

92 

91 

B7 

90 

91 

91 

89 

90 

93 

92 

92 

90 

90 

92 

92 

90 

Mm 

75 

75 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

75 

81 

61 

75 

74 

77 

74 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

8 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MAX 

89 

89 

89 

87 

88 

98 

68 

90 

8  7 

86 

87 

87 

87 

87 

88 

86 

86 

H7 

87 

89 

87 

87 

66 

87 

86 

89 

89 

86 

88 

88 

Mm 

77 

76 

75 

74 

72 

72 

71 

74 

76 

77 

78 

8  1 

77 

60 

73 

73 

72 

74 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

7  1 

77 

74 

74 

73 

74 

74 

1 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

93 

91 

90 

90 

90 

92 

91 

90 

B9 

88 

67 

87 

85 

87 

89 

88 

90 

89 

89 

90 

91 

67 

87 

90 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

Mm 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

73 

78 

81 

74 

72 

74 

75 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

3 

INDIANTOWN 

MAX 

93 

94 

93 

92 

92 

87 

90 

90 

91 

89 

90 

86 

89 

84 

89 

69 

86 

67 

88 

88 

88 

88 

86 

69 

86 

89 

90 

68 

87 

Mm 

74 

72 

76 

70 

72 

70 

70 

72 

70 

69 

76 

6  7 

70 

72 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

7  2 

70 

72 

71 

71 

0 

LA  BELLE 

MAX 

96 

95 

92 

91 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

91 

85 

87 

88 

91 

87 

90 

88 

88 

86 

91 

86 

88 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

8  9 

Mm 

74 

73 

72 

71 

72 

70 

71 

7  1 

78 

80 

75 

75 

70 

72 

72 

7  i 

73 

73 

73 

70 

72 

72 

5 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

94 

90 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

92 

91 

87 

89 

90 

90 

90 

87 

68 

67 

91 

86 

89 

92 

90 

91 

89 

68 

91 

89 

9 

Mm 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

74 

67 

73 

69 

74 

73 

7  J 

74 

7 1 

72 

71 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

92 

92 

94 

91 

91 

92 

89 

89 

89 

68 

69 

90 

86 

83 

87 

88 

84 

86 

87 

86 

87 

87 

86 

87 

69 

87 

69 

90 

89 

92 

86 

6 

Mm 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

75 

76 

7  1 

7  1 

72 

75 

75 

73 

1 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

91 

92 

90 

89 

89 

91 

91 

92 

91 

90 

89 

96 

65 

87 

89 

92 

92 

89 

91 

91 

91 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

92 

91 

91 

90, 

7 

Mm 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

71 

76 

74 

76 

73 

70 

74 

73 

72 

74 

74 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

74 

73 

74 

73 

72 

72 

4 

PUNTA  GORDA 

MAX 

95 

94 

92 

91 

92 

89 

90 

90 

86 

66 

88 

85 

86 

87 

87 

68 

87 

89 

91 

92 

92 

69 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

Mm 

75 

73 

7  ) 

74 

73 

74 

74 

73 

80 

73 

73 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

71 

69 

69 

69 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

73, 

0 

TAMIAMI  TRL  *0  MI  BEND 

MAX 

93 

9 1 

92 

91 

90 

92 

92 

94 

90 

91 

91 

91 

65 

90 

94 

92 

93 

83 

92 

91 

94 

91 

91 

94 

93 

91 

90 

88 

89 

•      «  » 

Mm 

72 

74 

75 

75 

75 

74 

75 

73 

73 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

73 

75 

74, 

1 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 

91 

91 

91 

91 

8  8 

90 

90 

92 

91 

92 

93 

90 

67 

89 

93 

68 

66 

86 

87 

87 

89 

87 

89 

90 

88 

88 

89 

87 

88 

89, 

3 

Mm 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

78 

73 

74 

77 

78 

74 

72 

75 

73 

72 

74 

75 

74 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

76 

77 

76 

76 

74. 

6 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 

92 

92 

91 

90 

86 

86 

87 

67 

91 

90 

89 

98 

88 

86 

88 

66 

86 

89 

85 

86 

84 

87 

68 

88 

68 

86 

87 

88 

89 

88, 

1 

Mm 

79 

76 

75 

74 

74 

77 

76 

74 

74 

7b 

70 

69 

75 

75 

73 

62 

75 

78 

74 

75 

72 

72 

77 

75 

75 

75 

77 

76 

78 

75, 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

91 

92 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

94 

91 

93 

92 

90 

87 

69 

94 

89 

89 

64 

86 

67 

89 

87 

88 

90 

90 

89 

89 

87 

66 

89, 

5 

Mm 

75 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

71 

76 

77 

77 

71 

75 

73 

72 

70 

74 

75 

70 

70 

73 

72 

68 

71 

71 

71 

75 

76 

76 

76 

73. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

01 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

30 

31 

• 

E 
< 

HIAlEAH 

MAX 

87 
76 

88 
77 

84 
76 

84 

84 
76 

83 
76 

83 
76 

66 
72 

74 

88 
78 

90 
78 

98 
70 

68 

72 

83 
73 

66 
72 

88 
71 

86 
72 

82 
74 

83 

70 

84 

72 

84 

72 

86 
72 

84 
71 

94 

72 

87 

72 

82 
76 

82 
74 

84 

76 

84 
76 

85 

77 

83,2 
74.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 
72 

89 
7  1 

89 

71 

88 

72 

89 
72 

89 
71 

89 
71 

90 
71 

91 
73 

90 
72 

90 
74 

90 
77 

67 
71 

87 
72 

91 
69 

90 
69 

88 
71 

85 
72 

89 
68 

88 
70 

88 

70 

86 
71 

88 
70 

92 
69 

89 

67 

88 
71 

»  > 
12 

87 
73 

66 

73 

88 

72 

86.7 
71.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

93 
71 

92 
70 

91 

70 

89 

70 

84 

70 

88 
67 

89 
71 

90 
70 

89 
74 

92 
77 

90 
77 

87 
72 

89 
74 

91 
71 

91 
70 

87 
69 

85 

71 

67 
74 

88 

66 

65 

71 

86 

71 

86 
68 

<» 
71 

69 
68 

86 

69 

69 
68 

72 

87 
76 

88 

72 

88 

72 

66,5 
71.1 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MAX 

69 

77 

88 

77 

88 
76 

87 

75 

86 
75 

87 
7  7 

87 
73 

92 
75 

91 

y> 

90 
78 

89 
74 

88 

80 

88 
71 

87 
74 

88 
78 

86 
74 

87 

73 

65 

72 

86 
79 

85 
71 

87 
76 

85 

73 

86 
74 

86 

76 

88 
78 

87 
79 

87 
76 

65 
74 

66 
79 

85 
80 

67.3 
75.6 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 
78 

8  8 
8C 

86 
81 

85 

72 

84 

77 

94 

79 

84 
80 

92 
76 

91 
76 

89 
78 

87 
77 

88 

so 

87 

73 

86 

77 

87 
76 

84 

76 

85 
78 

84 
75 

84 

75 

84 

75 

64 

74 

63 

72 

84 

76 

)6 
78 

67 
76 

85 
79 

84 

77 

84 

76 

84 

77 

84 

74 

85.7 
76.7 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
78 

89 

79 

90 
77 

88 

77 

88 

76 

89 
77 

89 
78 

92 
75 

91 
76 

92 
78 

92 
74 

91 
79 

66 
75 

86 
75 

87 
74 

88 
74 

86 
75 

05 
75 

88 

75 

85 
74 

68 
74 

87 
74 

87 
73 

99 
75 

86 

75 

68 
78 

87 
'  • 

87 
78 

88 
60 

87 

79 

88.4 

76.2 

MIAMI    12  SSW 

MAX 

89 

76 

89 
74 

89 

73 

89 
73 

89 
73 

88 
7  3 

88 
78 

89 
73 

91 
74 

90 
77 

89 
74 

90 
76 

90 
72 

87 

73 

68 
71 

88 

70 

88 
73 

88 

75 

86 

70 

86 
72 

87 
72 

86 

73 

87 
71 

86 

71 

89 

71 

1  I 
76 

6  , 

71 

88 

74 

88 
75 

88 
79 

68.4 

73.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

91 
76 

9! 
70 

91 
7* 

89 
73 

89 
73 

90 
72 

90 
79 

88 
73 

93 
76 

94 
76 

91 
73 

89 
75 

89 
76 

91 
75 

92 
71 

69 

70 

89 
72 

63 
71 

88 

72 

87 
72 

-9 

72 

87 

70 

86 

70 

90 
73 

90 
73 

90 
77 

•8 

74 

66 

76 

87 

73 

87 
76 

89.3 
73.6 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

89 
74 

90 
7> 

92 
72 

89 
71 

89 

72 

90 
72 

90 
72 

92 
71 

90 

69 

89 
73 

90 
76 

90 
77 

66 

72 

86 
71 

92 
71 

92 
71 

91 
73 

Ob 
74 

89 
70 

69 
69 

90 
72 

89 

72 

89 
71 

92 
72 

90 
70 

90 
73 

89 
73 

68 

75 

88 

74 

69 
74 

89.6 
72.3 

SOUTH  MIAMI   5  W 

MAX 

Mm 

90 
73 

•0 

73 

89 
72 

89 
73 

88 

73 

89 
72 

90 
72 

91 
72 

91 
73 

90 
75 

90 
70 

90 
76 

67 

70 

88 
71 

91 

7. 

69 

70 

89 

72 

94 

74 

89 
69 

69 

72 

99 

70 

87 
73 

88 

70 

92 
'1 

90 
7  J 

69 
74 

89 

75 

88 

76 

87 
80 

86 

74 

89.0 
72.5 

STUART   1  N 

MAX 

Mm 

93 
76 

93 
76 

91 
73 

91 
78 

86 
74 

99 
7. 

90 
76 

91 
79 

85 
73 

90 
80 

90 
72 

84 

71 

87 

'1 

89 
73 

91 
'3 

67 

77 

87 
77 

71 

88 

79 

87 
73 

86 
73 

86 
72 

07 

re 

86 

72 

89 
79 

90 
77 

86 

79 

87 
78 

86 

73 

86.4 
74.8 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

MAX 

Mm 

91 
80 

9  1 

77 

89 

75 

88 
74 

85 
74 

88 
79 

88 
74 

89 
78 

90 
70 

93 
78 

78 

8  7 
74 

87 
74 

71 

72 

9  7 
77 

77 

77 

74 

72 

72 

72 

71 

80 

86 

70 

86 

75 

87 
75 

87,9 
74.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 
•       •  * 

MAX 

Mm 

90 
77 

90 
75 

90 
7* 

89 
75 

83 
74 

86 
73 

88 

76 

90 
74 

91 
76 

92 
78 

90 
73 

87 
75 

90 
74 

88 

72 

86 
72 

86 
72 

87 
74 

87 
'7 

86 
70 

86 
74 

73 

86 

72 

87 
73 

90 
74 

89 
74 

91 

79 

9 

79 

90 
78 

89 
77 

89 
76 

66,5 
74.7 

KEYS  0? 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 

Mm 

92 
82 

90 
78 

90 
78 

89 

77 

93 
79 

99 
78 

90 
78 

89 
81 

93 
9  1 

88 

79 

69 

80 

-8 

90 

86 
77 

89 
74 

91 
79 

90 
79 

88 

77 

89 
79 

86 
76 

67 
80 

6' 

'9 

85 

79 

87 
76 

99 

78 

87 
79 

67 
77 

9h 

8  " 

87 
79 

87 

78 

67 
76 

88.5 
78.3 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 

89 

8 1 

89 

88 
77 

88 

80 

S8 
79 

88 
78 

88 
79 

89 

88 

86 
8 1 

88 

87 
79 

87 
79 

91 

9  3 

67 

88 

99 

87 
75 

87 
78 

89 
76 

88 
78 

69 

88 

79 

90 
79 

69 
61 

8  ' 

8  0 

90 
80 

86 

77 

89 
79 

68.4 
78.7 

KEY  WEST 

MAX 

91 
80 

90 
79 

91 
79 

91 

91 

99 

89 

91 

90 

91 

90 
62 

90 
81 

9  0 
91 

92 
80 

89 
80 

9  0 
76 

91 
60 

91 

77 

6  5 
78 

89 
75 

67 
76 

87 
7  9 

90 
78 

88 
78 

89 

79 

90 
79 

91 

so 

90 
60 

91 
79 

90 
75 

86 

79 

69.8 
76,6 

MARATHON  SHORES 

MAX 

Mm 

92 
80 

91 
8C 

91 
80 

91 
78 

92 
75 

97 
77 

91 
76 

88 
74 

90 
79 

69 
60 

91 
77 

90 
78 

91 
77 

90 
78 

9  0 
73 

89 

78 

90 
78 

88 
'4 

67 
79 

67 

77 

-8 
'5 

83 
78 

87 
77 

91 
77 

90 
76 

90 

60 

89 

88 
78 

88 

77 

89 

60 

89.3 
77.4 

TAvERNIER 

MAX 

Mm 

89 

77 

88 
79 

89 
79 

88 

77 

87 

73 

97 
74 

88 

80 

90 
77 

98 
78 

87 
80 

68 
80 

88 

76 

86 
79 

86 
79 

86 
78 

88 
77 

87 
78 

87 

7» 

87 
79 

86 
75 

87 
77 

85 
75 

86 

77 

98 
70 

89 

75 

89 
61 

98 

8C 

66 

79 

87 
75 

68 

79 

87.7 
77,6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 
In 

§ 

ill 
<  -s  s 

Prevailing  l 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 i00  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

z 
a. 

0  »- 

O  V7 
-  UJ 

Z 
a 

0  t- 

0  in 

-  UJ 
r- 

Trace 

01-09 

O) 

■* 

A 

66  l-OO  I 

2  00 
and  over 

« 

0 
t- 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.6 

1 

1 

» 

1 

2 

7 

5.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

7 

11.8 

46++ 

26 

9 

87 

87 

69 

81 

2 

1 

2 

1 

2 

15 

6.8 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.9 

35++ 

24 

12 

86 

88 

62 

77 

5 

6 

2 

2 

1 

17 

6.1 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

05 

8 

12.0 

82 

N 

9 

87 

90 

61 

75 

3 

1 

0 

2 

2 

12 

56 

5.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

12 

8 

9.8 

28 

SE 

29 

78 

79 

69 

73 

5 

9 

1 

0 

22 

72 

6.6 

LAKELAND  WB  CITY 

8.6 

5 

4 

3 

3 

0 

16 

47 

6.1 

MIAMI  BEACH 

13.3 

0 

12 

6 

2 

0 

21 

6  79 

6.5« 

MIAMI   WB  AIRPORT 

08 

9 

9.0 

28++ 

24 

11 

86 

68 

64 

74 

9 

8 

* 

2 

0 

25 

6.8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

06 

9 

10.5 

40++ 

24 

9 

91 

94 

64 

80 

4 

2 

1 

2 

14 

6.4 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

04 

7.6 

29 

NW 

12+ 

2 

1 

1 

0 

8 

69 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

09 

16 

9.3 

35++ 

34 

10 

87 

92 

59 

72 

2 

1 

0 

1 

2 

7 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

06 

12 

12.6 

51++ 

24 

12 

89 

93 

63 

75 

7 

2 

0 

4 

0 

16 

30 

6.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

7 

10.3 

35++ 

24 

9 

85 

86 

67 

78 

5 

9 

3 

3 

1 

26 

7.3 

S«m  R«ti«»nc4»  Nol*n  Following  SUUoa  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  florid* 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1  INCH 

MAX 

100 

10] 

97 

101 

96 

98 

96 

96 

85 

7  8 

91 

93 

89 

94 

94 

95 

92 

94 

86 

94 

95 

96 

94 

94 

96 

95 

94 

101 

MIN 

62 

79 

81 

75 

60 

78 

79 

SO 

78 

76 

74 

73 

76 

76 

76 

77 

78 

78 

74 

72 

73 

77 

79 

78 

80 

79 

80 

81 

77.5 

4  INCHES 

MAX 

92 

92 

90 

92 

6  9 

90 

91 

88 

62 

77 

63 

85 

82 

87 

86 

87 

85 

86 

82 

84 

86 

88 

86 

85 

86 

88 

90 

90 

86.8 

MIN 

84 

82 

84 

62 

62 

81 

82 

61 

79 

76 

76 

75 

78 

77 

78 

76 

80 

80 

78 

75 

76 

78 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

79.5 

8  INCHES 

MAX 

90 

90 

88 

90 

66 

ee 

88 

87 

82 

76 

62 

82 

81 

84 

84 

B5 

84 

84 

81 

83 

65 

86 

84 

83 

85 

84 

86 

88 

84.9 

MIN 

83 

80 

82 

81 

81 

80 

80 

82 

80 

74 

73 

72 

76 

75 

76 

77 

78 

78 

77 

73 

73 

76 

78 

78 

79 

80 

81 

81 

78.0 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,     NO  p£ERCEPT  I  BL^SLOPE^OF^URFACE ,     SOIL  TYPE,     ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVER,     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION, 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

1  -  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

NORTHWEST 

01 

milton  exp  station 

EVAP 

.25 

.24 

.24 

.23 

.20 

.07 

.17 

.  17 

.11 

.21 

.11 

- 

.  39 

.15 

1  9 

•  1 1 

.  1  4 

.20 

.46 

.17 

.21 

.21 

.15 

.20 

.23 

.18 

.15 

.17 

.17 

.16 

5.83B 

MAX^ 

22 

38 

57 

23 

105 

105 

1  04 

o  1 

104 

101 

102 

1  u  0 

1  00 

96 

91 

92 

98 

95 

94 

90 

84 

9C 

91 

97 

96 

97 

95 

96 

90 

88 

95 

92 

96 

94 

95^8 

MIN 

78 

73 

73 

75 

76 

75 

71 

'3 

69 

70 

75 

74 

66 

65 

7* 

71 

68 

70 

74 

74 

71 

69 

71 

73 

59 

60 

73 

73 

73 

75 

7U3 

WOODRUFF  DAM 

E  V  AP 

'?  fc 

*  ^ 

*  tl 

19 

I  9 1 

™ 

j 

.28 

.18 

.30 

.32 

.25 

'  * 

.  30 

.23 

7.53B 

WIND 

1 3 ! 

'  46 

*  4C 

'  6C 

*  9  a 

1  2c 

101 

42 

114 

122 

'  ni 

'  99 

*46 

"  75 

In? 

'  89 

80 

8  4 

44 

2  709 

NORTH*  ' 

02 

GAINESVILLE  ]  WSW 

EVAP 

.  36 

.19 

.25 

.23 

.38 

.23 

.29 

.25 

.17 

.17 

.17 

.19 

.27 

.22 

.23 

.22 

.27 

.12 

.18 

.19 

.  17 

.32 

.22 

.15 

.23 

.23 

.2* 

6.82B 

WIND 

5 

5 

5 

6 

5 

3 

8 

18 

75 

242 

129 

60 

39 

3 

7 

1 

° 

4 

8 

2 

0 

3 

17 

79 

39 

61 

59 

43 

930 

MAX 

100 

100 

95 

98 

95 

93 

92 

90 

87 

74 

88 

90 

90 

92 

95 

94 

91 

84 

90 

94 

95 

89 

92 

93 

94 

96 

92.0 

MIN 

77 

72 

74 

7  1 

7  3 

71 

70 

72 

70 

I 

69 

63 

74 

66 

66 

68 

66 

69 

63 

66 

n 

70 

69 

7^ 

74 

7' 

75 

70.3 

ft      ft  ft 

NORTH  CENTRAL 

03 

LISBON 

EVAP 

•  18 

.  3  1 

•  00 

•  21 

.20 

.24 

•  24 

.  2  1 

.  1  5 

•  1  4 

.11 

.15 

*  1  6 

•  24 

.  1  5 

.  1  6 

*  frt 

• 

.29 

.  20 

.22 

.20 

.21 

5.31 

WIND 

5 

0 

1  5 

5 

30 

20 

20 

145 

160 

120 

8  5 

1 1  s 

15 

15 

20 

10 

10 

20 

20 

2  0 

10 

5 

15 

30 

35 

45 

35 

1050 

ft      ft  ft 

SOUTH  CENTRAL 

04 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.25 

.11 

.31 

.23 

.20 

.24 

.25 

.25 

.25 

.25 

.  16 

.13 

.07 

•  20 

.22 

.20 

.21 

.  20 

.  28 

•  27 

.  1  5 

.21 

.  1  7 

.19 

.  1  7 

•  23 

.20 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

6 

EVAP 

.  3  1 

•  3  3 

.2-. 

.19 

.32 

.17 

.20 

.32 

.31 

.11 

.15 

.35 

.12 

.18 

.13 

.32 

.27 

.  1  2 

.31 

•  24 

•  1  1 

.23 

.22 

.31 

.  1  9 

.26 

.20 

7.03B 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.  30 

.23 

.28 

.24 

.24 

.31 

.35 

.35 

.27 

.06 

.24 

.19 

.08 

.25 

21 

.18 

* 

.42 

.30 

- 

.29 

.27 

.22 

.21 

.25 

.21 

.36 

.27 

.35 

.21 

7.60B 

ft      ft  ft 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.16 

.19 

.18 

.13 

.14 

.24 

.23 

.26 

.14 

.26 

.18 

.11 

.07 

•  09 

•  14 

.15 

.  16 

.22 

.20 

.08 

.16 

.21 

.17 

.18 

.13 

.23 

.21 

.17 

.20 

5.21 

MAX 

99 

99 

102 

98 

97 

90 

95 

95 

93 

86 

91 

90 

85 

82 

87 

97 

89 

91 

92 

91 

83 

94 

93 

94 

96 

95 

94 

93 

90 

93 

92.6 

MIN 

72 

71 

70 

70 

70 

68 

67 

69 

70 

71 

73 

71 

72 

72 

70 

69 

71 

72 

68 

71 

71 

68 

69 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

70,0 

ClEwISTON  U  S  ENG 

EVAP 

.18 

.12 

.28 

.12 

.16 

.08 

.30 

.27 

.25 

.19 

.09 

.25 

.03 

.03 

.09 

.12 

.15 

.20 

.22 

.25 

.20 

.29 

.24 

.19 

.19 

.16 

.20 

.22 

.13 

.17 

5,37 

MAX 

93 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

88 

91 

S3 

86 

87 

92 

80 

82 

84 

87 

88 

88 

91 

88 

90 

B7 

88 

89 

90 

92 

85 

89 

87 

68.6 

MIN 

81 

82 

82 

80 

80 

80 

60 

80 

'8 

77 

79 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

78 

79 

78 

80 

78 

77 

77 

79 

78 

80 

79 

78 

79 

78.6 

Flamingo  ranger  sta 

EVAP 

.41 

.42 

.26 

.23 

.08 

.48 

.37 

.  30 

.29 

.26 

.43 

.28 

.19 

.23 

.31 

.19 

.29 

.21 

.20 

WIND 

MAX 

MIN 

82 

85 

84 

52 

45 

56 

71 

64 

122 

271 

149 

197 

215 

168 

60 

58 

54 

57 

62 

51 

58 

65 

72 

49 

32 

80 

72 

1  1  1 

96 

106 

2744 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.22 

.23 

.25 

.18 

.22 

.19 

.28 

.23 

.31 

.20 

.25 

.29 

.10 

.18 

.19 

.23 

.24 

.28 

.28 

.22 

.25 

.23 

.18 

.24 

.24 

.29 

.22 

.23 

6,846 

WIND 

14 

12 

21 

15 

26 

15 

51 

66 

90 

156 

122 

91 

103 

44 

11 

18 

90 

64 

50 

83 

63 

'3 

50 

30 

29 

45 

60 

49 

46 

"I 

1590 

MAX 

97 

99 

101 

95 

96 

97 

92 

92 

89 

82 

85 

88 

80 

82 

83 

86 

90 

94 

92 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

92 

89 

92 

92 

94 

91.0 

MIN 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

69,9 

TAM1AMI   TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

■  44 

.11 

.14 

.19 

.14 

.14 

.22 

.  15 

.18 

.25 

.10 

.10 

.07 

.05 

.22 

.09 

.32 

.04 

.12 

.24 

.08 

.39 

.20 

.30 

.13 

.18 

.21 

.20 

68 

.17 

.17 

5.34 

WIND 

9 

8 

14 

13 

12 

21 

41 

5 

15 

17 

15 

6 

1 

3 

12 

17 

23 

12 

26 

17 

16 

15 

9 

9 

40 

45 

63 

31 

593 

MAX 

102 

98 

101 

101 

102 

102 

100 

104 

100 

101 

104 

11 

93 

92 

103 

105 

103 

87 

102 

101 

102 

100 

101 

104 

103 

101 

98 

96 

98 

97 

99.9 

MIN 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

73 

7* 

72 

73 

73 

72 

72 

T* 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

72,8 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.22 

.22 

.26 

.17 

.18 

.13 

.  32 

.28 

.30 

.28 

.23 

.17 

.19 

.18 

.19 

.25 

.26 

.24 

.19 

.18 

.23 

.22 

.15 

.20 

.31 

.09 

.22 

.22 

.23 

6,55 

WIND 

35 

26 

26 

35 

36 

24 

80 

50 

78 

155 

107 

33 

81 

83 

39 

25 

40 

45 

64 

63 

38 

64 

47 

29 

30 

39 

61 

112 

84 

54 

1663 

HIALEAH 

EVAP 

.25 

.26 

.26 

.10 

.42 

.11 

.  32 

.38 

.24 

.29 

.26 

.18 

.22 

.10 

.12 

.25 

.19 

.32 

.22 

.15 

.25 

.19 

.18 

.11 

.10 

.30 

.16 

.28 

.23 

6.66B 

WIND 

45 

34 

28 

5 

55 

30 

68 

65 

67 

1  32 

104 

44 

73 

65 

27 

21 

35 

42 

48 

28 

82 

18 

35 

19 

26 

99 

97 

» 

113 

1556 

MAX 

94 

98 

95 

95 

94 

94 

94 

92 

95 

90 

92 

92 

92 

82 

86 

96 

94 

93 

62 

90 

86 

94 

90 

87 

91 

87 

92 

90 

89 

92 

91.3 

MIN 

7S 

76 

75 

76 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

74 

74 

71 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

73.5 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

WU1T  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  I 

LONGITUDE 

z 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

| 

5 

£ 

Elf 

h 

ALEXANDER  SPRINGS 

oo  7e 

:  ■ 

LAKE 

29  03 

ALEXANDER-  SP&S.  ASSN. 

APALACHICOLA  KB  CITY 

0211 

FRANKL IN 

a*  39 

i: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0221 

DE  SOTO 

27  1* 

70 

RAO 10  STATION  wAPG 

0' 

HIGHLANDS 

27  35 

81  30 

161 

Si 

J.  WILEY  COTHRAN 

BAB SON  PARK 

0  3  90 

- 

POLK 

27  50 

81  31 

BARTOW 

06 

POLK 

12! 

CITY  OF  BARTOW 

BAS1NGER 

04 

OKEECHOBEE 

40 

u  S  GEOLOGICAL  Survey 

BAT  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

28  0* 

82  30 

91 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

BAT PORT 

0335 

HERNANDO 

28  32 

82  39 

10 

T  A 

WILOuR  0.  GOOD 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

0611 

PALM  BEACH 

16 

PA 

8A 

EVERGLADES  EXP.  STA. 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  CYPRESS  RES 

DTM 

HENDRY 

5P 

OREN  WALLACE  DIShER 

8ITNL0 

075B 

ORANGE 

28  S3 

6! 

FLOOD  CONTROL  OIST. 

6LACKMAN  I  SE 

0763 

oi 

CALHOUN* 

30  55 

86  37 

MRS  MARALINC  L  iHOMPSOd 

BLOUNT ST OWN 

oeo* 

01 

83  03 

7A 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

26  21 

ii 

c 

GUS  P.  HAGER 

BRADENTON  E«P  STATION 

094C 

MANATEE 

10 

5P 

BRISTOL 

LIBERTY 

160 

MISS   ELMA  SHULER 

&ROOKSVILLE  CHIN  MILL 

HERNANDO 

: 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

75 

MRS.  A.  H.  NELSON 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USDA 

127< 

PALM  BEACH 

■A 

sugar  plant  Fld.  sta. 

CAPTIVA     ^  ^ 

131C 

LEE 

! 

ji 

SP 

ALLEN  T.  WEEKS 

oi 

29  52 

8*  *0 

SP 

MRS.  MAiEL  F.  COOK 

CARYVILLE 

01 

WASHINGTON 

30  *7 

85  69 

70 

7J 

Eugene  n  LOWE 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

W.    E ■  OELAJNO 

CMIPLEV  3  E 

1S4* 

WASHINGTON 

13< 

A.  W.  0  STEEN 

CLEARWATER 

PINELLAS 

20 

CLEARWATER  FIRE  DEPT. 

CLERMONT  6  SSW 

LAKE 

28  29 

123 

EO  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

HENDRY 

18 

GERVIN  N.  PIT2EN 

CLEWISTON  U  S  ENG 

US* 

09 

HENDRY 

20 

it 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORNwELL  *  NW 

HIGHLANDS 

40 

ii 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

29  25 

3B 

WILLIAM  R.  RADTKE 

CRESTvlEW  RADIO  WJSB 

198* 

01 

30  *6 

86  35 

9P 

c 

RADIO  STATION  WJSB 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

83  07 

4! 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  CITY  2 

02 

OlxiE 

52 

MRS.  LUCILE  S.  WAOSwORT 

DAN I  A   *  WNW 

BROWARD 

7 

«U 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

AY TONA  BEACH 

VOLUSIA 

news-jouRnal  corp. 

DAYTONA  BE»Cm  WB  Ap 

2151 

VOLUSIA 

31 

Mil 

C  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DEER  PARK 

OSCEOLA 

c 

CHESTER  ARNOLD 

DE  f UN  I AK  SPRINGS 

WALTON 

86  07 

230 

LEONARD  S  2EPP 

DE  LAND  ]  % 

VOLUSIA 

6f 

SP 

OE   LANO   AIR  SERVICE 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2291 

26  36 

81  08 

20 

6P 

a 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DOWL1NG  PARK 

2391 

02 

SUWANNEE 

It 

30  16 

83  15 

c 

james  v.  Thomas 

DRY  TORTUGAS 

'I 

6P 

NATIONAL    PARK  SERVICE 

LAKE 

ALBERT  SAV01E 

EVERGLADE! 

COLLIER 

J  M  DAVlOSON 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

81  32 

5 

MRS  BRUCE  GRAY 

FELDA 

HENDRY 

26  32 

18 

3 

c 

H.  &HEGORY  ATCHLET 

FELLSMERE  *  W 

INDIAN  RIVER 

28 

SP 

OKEELANTA  SUG.  REF.INC. 

FERNANOINA  BEACH 

30 

ii 

LEWIS  Ka  NOLAN 

FLAMINGO  RANGER  STA 

MONROE 

3  BA 

NATIONAL   PARK  SVC. 

FORT  DRUM  9  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

27  35 

80  51 

60  5P 

!5 

R.  B.  COX 

FORT  GREEN  12  wsw 

3153 

MANATEE 

27  3* 

82  08 

120 

12 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

13 

i: 

Si 

DIXIE   WATER  PLANT 

FT  LAUDERDALE  BAMA  MAR 

BROWARD 

7 

BAH | A-MAR    YACHT  HARBOR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

BROWARO 

BA 

SA 

U.   OF   FLA.   PLAN I  LAB. 

FORT  MYERS  W6  AP 

LEE 

HID 

"IL 

•\  J 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

it 

MIC 

HICI 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S5E 

BAY 

g 

30  26 

1*0 

■  p 

CO 

WJHG-TV  TRANSMITTER 

GAINESVILLE    3  WSW 

ALACHUA 

»p 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  FLA. 

GAINESVILLE    FAA  AP 

ALACHUA 

6 

13( 

-  1 

Hl[( 

FED.    AVIATION  AGENCY 

GLEN  ST  MAP Y  NURSERIES 

3670 

03 

BAKER 

i 

30  \i 

82  10 

1*0 

4P 

G.ST.   M.  NURSERIES 

GRACEVILLE 

353  B 

oi 

85  30 

160 

c 

CHARLES  C.  L IDOON ■  JR. 

GRADY 

LAFAYETTE 

** 

30 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

ORANGE 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

HI ALE AM 

DADE 

8  8A 

K 

•f 

MIAMI    WATER  PLANT 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

75 

5P 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

82  14 

STATE  PARK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

MID 

MIC 

c 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

115 

6P 

ALVlN  R.  PERKINS 

INCIANTOWN 

MARTIN 

25 
12 

7A 

INOIANTOWN  MARINA 

INGLIS 

4273 

92 

LEVY 

! 

29  02 

82  *1 

c 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

42B9 

03 

3 

28  50 

82  20 

65 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

ALACHUA 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

ISLEwORTH 

ORANGE 

115 

CHASE    ♦  COMPANY 

JACKSONVILLE   WB  AP 

DUVAL 

2* 

Hit 

C  J 

U.S.  we  at me R  Bureau 

JACKSONVILLE  BEACH 

30  17 

81  2* 

10 

s 

FIRE  OEPARTMENT 

JASPER  3  SE 

HAMILTON 

82  35 

1*0 

FLA.  FOREST  SERVICE 

KENDALL  2  E 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Office,  P.  O.  Box  14376,  University  Station,  Gainesville,  Florida  32603, 

or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  th.-  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes" table, 
"Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

Sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station,    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

W      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Florida  felt  the  effects  of  two  tropical  storms 
this  month.  Both  storms,  HILDA  and  ISBELL, 
attained  full  hurricane  intensity  before  reaching 
the  U.  S.  mainland,  but  only  ISBELL  brought 
hurricane-force  winds  to  the  State.  The  accom- 
panying map  shows  the  path  each  storm  followed 
through  the  State.  HILDA  is  one  of  the  very  few 
tropical  storms  on  record  to  reach  Florida  after 
passing  through  a  neighboring  State. 

HILDA,  OCTOBER  4  and  5;  Hurricane  HILDA 
moved  northward  out  of  the  Gulf  of  Mexico  and 
across  the  Louisiana  coast  some  100  miles  west 
of  New  Orleans  late  on  the  3d.  The  storm  then 
took  a  sharp  turn  to  the  east  soon  after  entering 
Louisiana,  and  followed  a  course  which  brought 
the  decaying  storm  center  into  Florida  some 
30  miles  northwest  of  Pensacola  late  on  the  4th. 
The  poorly  organized  storm  continued  to  diminish 
in  intensity  as  it  drifted  eastward.  The  center 
crossed  into  the  Atlantic  Ocean  north  of  Jackson- 
ville late  on  the  5th.  The  continuous  over  land 
movement  eastward  from  Louisiana  greatly  re- 
duced the  storm  intensity  before  it  reached 
Florida;  consequently,  storm  effects  in  Florida 
were  relatively  minor.  There  were  no  deaths  or 
injuries  in  Florida  directly  attributable  to  the 
storm.  One  person  drowned  near  Pensacola  on 
the  4th  while  surfboarding  in  the  Gulf  of  Mexico. 

Winds  associated  with  HILDA  were  strongest 
in  the  western  counties.  Winds  in  gusts  and  squalls 
reached  as  high  as  50  m.p.h.  inland  and  up  to 
60  m.p.h.  along  the  coast  in  the  Pensacola  area. 
Highest  sustained  winds  in  the  Pensacola  area 
were  under  50  m.p.h.  Winds  diminished  rapidly 
as  the  storm  area  drifted  eastward  and  the 
strongest  winds  in  the  Tallahassee  area  were 
generally  under  30  m.p.h.  Wind  caused  damages 
in  Florida  were  minor  in  all  areas.  Damages 
were  limited  to  scattered  uprooted  trees  and 
numerous  broken  tree  limbs.  Reported  storm 
tides  were  less  than  2  feet  above  normal  and  only 
minor  tidal  flooding  occurred.  Tidal  damages 
to  piers,  boats,  and  docking  facilities  were  minor. 
Storm  rainfall  in  the  area  west  of  Tallahassee 
reached  as  high  as  6  to  8  inches  in  some  local- 
ities and  these  rains  did  cause  some  local 
flooding  problems. 

ISBELL  OCTOBER  14;  Hurricane  ISBELL  de- 
veloped from  a  tropical  depression  first  noted  in 
the  western  Caribbean  on  October  7.  The  storm 
reached  hurricane  intensity  as  it  neared  the  ex- 
treme western  portion  of  Cuba  on  the  13th,  then 
moved  in  a  general  northeasterly  course  which 
took  it  between  Key  West  and  Dry  Tortugas, 
and  brought  it  to  near  Everglades  City  around 
4:00  p.m.  on  the  14th.  The  storm  center  continued 
a  rapid  northeastward  movement  across  the 
southern  peninsula  and  exited  Florida  into  the 
Atlantic  in  the  Jupiter- Juno  Beach  area  around 
9:30  p.m.  on  the  14th.  This  represents  a  forward 
speed  averaging  20  m.p.h.  across  Florida.  Total 
damages  in  Florida  have  been  estimated  to  not 
exceed  $10  million,  a  sizeable  portion  of  which 


was  caused  by  tornadoes.  There  were  two  fatali- 
ties directly  attributable  to  the  storm;  these  oc- 
curred when  a  shrimp  boat  was  lost  near  Mar- 
quesas Keys.  One  other  person  died  of  a  heart 
attack  in  the  Palm  Beach  area  while  putting 
up  storm  shutters.  There  were  no  fatalities 
caused  by  tornadoes;  however,  as  many  as  50 
persons  were  injured,  apparently  none  serious- 
ly, by  the  tornadoes. 

The  storm  center  passed  some  30  miles  northwest 
of  Key  West  where  the  fastest  mile  of  wind  was 
73  m.p.h.  from  the  south  and  the  lowest  barometer 
was  29.49  inches.  The  storm  center  passed  some 
47  miles  northwest  of  Miami  where  the  peak  wind 
gust  reached  63  m.p.h.;  the  lowest  pressure  in 
Miami  was  29.54  inches.  ISBELL  passed  about 
12  miles  northwest  of  the  West  Palm  Beach 
Airport  where  the  highest  sustained  wind  was 
south-southeast  at  74  m.p.h.  at  8:20  p.m.,  and 
the  peak  gust  reached  87  m.p.h.  The  lowest 
barometer  at  West  Palm  Beach  was  29.05  inches 
at  8:51  p.m.  Highest  sustained  winds  in  Florida 
were  near  90  m.p.h.  in  a  small  area  near  the 
storm  center  along  both  coasts  with  the  lowest 
pressures  in  Florida  at  Juno  Beach,  28.88  inches, 
and  at  Jupiter,  28.95  inches.  Storm  winds  di- 
minished rapidly  with  distance  from  the  center 
and  the  duration  of  strong  winds  at  any  one 
point  was  short  due  to  the  small  storm  size  and 
its  rapid  forward  speed. 

At  least  9,  and  possibly  as  many  as  12,  tornadoes 
occurred  in  the  southern  and  eastern  counties 
between  Coral  Gables  and  Eau  Gallie  during 
the  late  afternoon  and  early  evening  of  the  1 4th. 
These  tornadoes  caused  considerable  property 
damage  when  they  occurred  in  populated  areas. 

Tidal  damages  were  of  a  minor  nature  on  both 
coasts  and  were  limited  to  the  smaller  piers, 
boats,  and  docking  facilities  near  the  storm  center. 
Tides  along  the  south  side  of  Key  West  inundated 
beaches  and  beach  roads  and  destroyed  several 
small  piers  along  the  beaches. 

Vegetable  crops  in  the  Everglades  agricultural 
areas  over  which  the  storm  center  passed  sus- 
tained considerable  damage  from  the  strong 
winds  and  local  intense  rains. 

The  relatively  light  total  property  damage  in 
Florida  can  be  attributed  to  the  facts  winds 
were  not  of  hurricane  force  over  a  very  large 
area,  intense  rainfall  affected  a  relatively  small 
area  and,  therefore,  caused  only  limited  flooding 
problems,  and  the  storm  duration  at  any  one  place 
was  quite  short.  In  many  ways,  ISBELL  was  a 
typical  mid-October  hurricane,  forming  quite 
slowly  in  the  western  Caribbean  and  then  moving 
in  a  general  northeasterly  course  before  be- 
coming extratropical  near  latitude  35°  North. 
Keith  Butson 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
P.  O.  Box  14376  -  University  Station 
Gainesville,  Florida  32603 

28  - 


TROPICAL  STORMS 


S3  94  •  )  II  •>  tm.tr  •  M  WT.  «-u  tO 


-  129  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
OCTOBER  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

o 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

"a 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

Tout 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

9 

1 

s 

8  i 

}  \ 

s  * 

hi 

•      •  » 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

74.7 

59.  1 

66,9 

_ 

4.3 

88 

2 

46 

21 

43 

0 

0 

0 

0 

10.21 

7.77 

5.96 

3 

•  0 

0 

4 

3 

3 

QLOLNTSTOwN 

75.9 

52,2 

64,1 

5.1 

91 

2 

35 

21 

102 

2 

0 

0 

0 

15.86 

13,34 

7,50 

4 

.0 

0 

6 

5 

3 

CARRABELLE   1  NNW 

77.2 

54.5 

65.9 

88 

2 

36 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

6,87 

2.85 

14 

.0 

0 

6 

4 

2 

CHIPLEY   3  E 

77.6 

52,6 

65.1 

91 

38 

21 

73 

1 

0 

0 

0 

6.61 

2.30 

3 

.0 

0 

6 

5 

3 

CRESTVIEw  RADIO  WJ5B 

76.  b 

53,6 

65.1 

90 

2 

40 

21 

57 

1 

0 

0 

0 

5.10 

1.93 

4 

.0 

0 

6 

5 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

76,4 

47,5 

62,0 

- 

8.1 

90 

} 

32 

21 

144 

1 

0 

1 

0 

8.99 

6,54 

3.47 

4 

.0 

0 

6 

4 

4 

FOUNTAIN  3  SSE 

78. 7M 

M 

M 

92 

30 

21 

I 

0 

1 

0 

10.45 

.0 

0 

MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 

75.9 

53,3 

64,6 

4.4 

87 

I 

37 

21 

82 

0 

0 

0 

0 

8.08 

6.00 

3.01 

3 

•  0 

0 

6 

5 

4 

MILTON  EXP  STATION 

77.0 

51.3 

64.2 

87 

35 

20 

91 

0 

0 

0 

0 

6.62 

1.70 

2 

.0 

0 

6 

4 

4 

MONTICELLO   3  W 

76.0 

52.8 

64,4 

5.0 

90 

2 

34 

21 

sa 

1 

0 

0 

0 

5.43 

2.87 

3.68 

15 

,0 

0 

6 

2 

2 

NICEVILLE 

75. 7M 

51, 7M 

63, 7M 

91 

33 

21 

105 

1 

0 

0 

0 

4.14 

1.21 

2.12 

3 

.0 

0 

3 

3 

2 

PANAMA  CITY  2 

76. 9M 

56, 1M 

66.  5M 

- 

4.5 

90 

2  * 

40 

21 

52 

2 

0 

0 

0 

10.60 

7.90 

3.94 

14 

.0 

0 

4 

4 

4 

PENSACOLA  WB  AP 

OUINCY  EXP  STATION 

76,8 

53,9 

65.4 

3.9 

89 

, 

37 

21 

61 

0 

0 

0 

0 

10,25 

7.73 

3,  18 

14 

.0 

o 

4 

4 

4 

Saint  marks  6  se 

78.9 

54,6 

66,8 

90 

38 

21 

53 

1 

0 

0 

0 

3,67 

1.50 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

SANeoRN  TOWER 

79.1 

52,9 

66,0 

92 

i 

36 

21 

53 

2 

0 

0 

0 

7,48 

3.12 

4  • 

.0 

0 

6 

5 

3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

76.3 

52.8 

64,6 

- 

5,0 

90 

i 

32 

21 

88 

1 

0 

1 

0 

10,48 

8.05 

5.47 

14 

.0 

0 

5 

4 

3 

WEWAHITCHkA 

75.9 

55.8 

65,9 

91 

2> 

40 

21 

61 

2 

0 

0 

0 

21.10 

7,78 

3 

.0 

0 

5 

5 

5 

WOODRUFF  DAM 

75.5 

54,7 

65,1 

92 

1 

39 

21 

78 

2 

0 

0 

0 

12,67 

4,45 

15 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

65.  1 

_ 

4.5 

9.15 

6.55 

.0 

•       «  * 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

SO.  1 

61.2 

70.7 

m 

3,8 

90 

1 

45 

21 

12 

1 

0 

0 

0 

,65 

.  2.42 

.45 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROSS  CITY  2 

77.7 

57.0 

67.4 

89 

4« 

37 

21 

45 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.81 

15 

•  0 

0 

4 

o 

FEDERAL  POINT 

78.8 

61.1 

70.0 

94 

3 

44 

22 

17 

3 

0 

0 

0 

2,06 

-  3.43 

.93 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

FERNANDINA  BEACH 

75.3 

60.2 

67.8 

- 

4.2 

91 

4 

42 

21 

36 

1 

0 

0 

0 

5,87 

.87 

2,62 

15 

•  0 

0 

5 

2 

2 

GAINESVILLE  3  WSW 

79,3 

58.5 

68.9 

3,2 

91 

2 

37 

21 

26 

2 

0 

0 

0 

2.15 

-  2.08 

.57 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

GAINESVILLE  FAA  AP 

77.9 

56.8 

67,4 

90 

4 

37 

21 

42 

1 

0 

0 

0 

1.73 

.44 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

77.9 

55,3 

66.6 

3,3 

90 

4ft 

35 

21 

46 

2 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.22 

•  82 

14 

.0 

0 

5 

1 

o 

HIGH  SPRINGS 

77. 1M 

57, 7M 

67, <,M 

90 

1 

36 

21 

40 

1 

0 

0 

0 

1.99 

1.28 

15 

.0 

0 

3 

2 

l 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

76.9 

58.5 

67,7 

3.3 

91 

2 

42 

21 

39 

4 

0 

0 

0 

5.09 

-  ,07 

1.54 

14 

•  0 

0 

g 

4 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

75.8 

61,6 

68,7 

92 

4 

45 

21 

24 

1 

0 

0 

0 

3,03 

1,00 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

JASPER  3  SE 

77.3 

54,5 

65,9 

93 

1 

35 

21 

62 

2 

0 

0 

0 

3,66 

.97 

15 

.0 

0 

6 

4 

0 

LAKE  CITY  2  E 

78.4 

56.5 

67,5 

3.0 

92 

2 

38 

21 

32 

2 

0 

0 

0 

2,39 

-  1.21 

.70 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

LIVE  OAK  2  E5E 

77.6 

55.4 

66.5 

89 

2ft 

35 

21 

46 

0 

0 

0 

0 

2,39 

•  93 

4 

.0 

0 

5 

3 

0 

MAD  I  SON 

76.2 

54,9 

65.6 

4,6 

92 

2 

41 

21 

66 

2 

0 

0 

0 

5,07 

2, IB 

2.97 

14 

.0 

0 

4 

3 

2 

MAYC  5  NW 

77.5 

55,7 

66.6 

91 

2 

34 

21 

48 

Z 

0 

0 

0 

2,37 

1.32 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

MELROSE 

79,9 

60,1 

70,0 

92 

3 

45 

21 

1 1 

3 

0 

0 

0 

2,00 

.71 

3 

•  0 

0 

5 

2 

0 

PALATKA 

78,8 

61,0 

69.9 

3,3 

92 

3ft 

43 

21 

18 

3 

0 

0 

0 

1,83 

-  3.09 

.82 

14 

.0 

0 

3 

2 

o 

PERRY 

78.4 

54,8 

66.6 

91 

2, 

36 

21 

51 

2 

0 

0 

0 

4,06 

1.95 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

78.4 

61,8 

70.1 

2.7 

92 

4 

42 

21 

22 

1 

0 

0 

0 

3,10 

-  3,1,1, 

1,71 

14 

•  0 

0 

6 

I 

1 

STARKE 

ETC  1  llUSTfurc     u     /"  A  T  M  IB 

3  I  t  I  NHH  I  S.H  1 1    MV.LAIN  IK 

76.2 

59,5 

67,9 

87 

4 

43 

22 

44 

0 

0 

0 

0 

2,13 

1,03 

4 

.0 

0 

2 

2 

2 

USHER  TOWER 

78.6 

57,1 

67,9 

90 

4ft 

38 

21 

35 

2 

0 

0 

0 

1.76 

,81 

15 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

68.0 

3.6 

2,70 

'  1.70 

.  0 

•  ft 

NORTH  CENTRAL  03 

Alexander  springs 

81.4 

59.2 

70.3 

94 

4 

39 

21 

24 

4 

0 

0 

0 

•  91 

.54 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

BAYPOR  T 

60.3 

61,7 

71.0 

91 

3, 

42 

22ft 

22 

2 

0 

0 

0 

1.39 

.35 

1 

.0 

0 

6 

0 

o 

BROCKSVlLlE  CHIN  HILL 

80. 9M 

61.7M 

71.3M 

2.6 

91 

3. 

45 

21 

11 

4 

0 

0 

0 

1,46 

-  1.87 

,63 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

81.1 

59.7 

70.4 

91 

4 

38 

21 

19 

3 

0 

0 

0 

•  93 

•  25 

14 

.  0 

0 

o 

0 

CLERMONT  6  SSW 

81.4 

63.  1 

72.3 

2.5 

92 

2ft 

46 

21 

7 

4 

0 

0 

0 

1,22 

-  1.B9 

.51 

1 

,0 

0 

5 

1 

0 

DAYTONA  BEACH 

79.2 

64.7 

72.0 

89 

4ft 

49 

21 

11 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1.23 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

DAYTONA  beach  WB  AP 

R 

77.6 

63,2 

70.4 

3.0 

4 

46 

22 

18 

0 

0 

0 

0 

3.54 

1.26 

15 

•  0 

6 

3 

I 

DE  LANO  3  N 

82,8 

61.3 

72.1 

m 

1.1 

93 

4 

46 

22ft 

6 

3 

0 

0 

0 

2.60 

-  2,33 

.  75 

1 

•  0 

0 

A 

3 

0 

INVERNESS 

80.2 

62,  1 

71.2 

_ 

2.1 

92 

3 

48 

23* 

9 

3 

0 

0 

0 

1.59 

_   J, 87 

.49 

14 

•  0 

o 

o 

LAKE  HIAWASSEE 

82.3 

61.5 

71.9 

95 

4 

45 

21 

18 

5 

0 

0 

0 

.80 

.31 

14 

•  0 

o 

o 

0 

L  I  5PON 

80.9 

60,8 

70,9 

91 

1 

42 

21 

16 

3 

0 

0 

0 

IclO 

.50 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

OCALA 

81,9 

61,1 

71  5 

3 

21 

4 

o 

0 

o 

1.10 

.47 

15 

.  0 

0 

4 

0 

0 

OCALA  2  NE 

81. 3M 

57, 1M 

69. 2M 

93 

3 

34 

21 

29 

4 

o 

0 

0 

.52 

.0 

0 

0 

o 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

81.2 

63,7 

72,5 

1.5 

92 

3ft 

50 

21 

7 

3 

0 

0 

0 

-  2.32 

.38 

14 

.0 

0 

7 

0 

SAINT  LEO 

81.8 

61,6 

71.7 

2.4 

93 

2 

45 

21 

12 

4 

0 

0 

0 

1.21 

-  1.96 

.40 

2 

•  0 

0 

5 

0 

Q 

SANFORD  ExP  STATION 

81.7 

64,9 

73.3 

1.1 

92 

3» 

50 

22 

4 

3 

0 

0 

0 

1.14 

-  3.34 

.74 

14 
8 

.0 

0 

3 

1 

0 

TITUSVILLE   2  W 

81.6 

64.7 

73,2 

1,6 

92 

4 

49 

21 

6 

4 

0 

0 

0 

6,98 

.80 

3,34 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

71.5 

2,5 

1,83 

•  2,44 

.0 

SOL TH  CENTRAL  04 

ARCADIA 

AVON  PARK 

83. 3M 

63. 7M 

73, 5M 

2.4 

94 

3 

48 

21 

3 

6 

0 

0 

0 

.61 

-  3.56 

.19 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

BARTOW 

82.6 

63.9 

73.3 

1.5 

94 

3. 

46 

21 

5 

4 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.21 

.96 

4 

•  0 

0 

4 

2 

0 

BRADENTON  ExP  STATION 

81.5 

62.9 

72.2 

2.6 

91 

2 

48 

21 

7 

3 

0 

0 

0 

•  85 

-  2.67 

,31 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

'CLEARWATER 

80.0 

63.3 

71.7 

90 

3 

47 

21 

11 

1 

0 

0 

0 

2,68 

.90 

1 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DEER  PARK 

FELLSMERE  *  W 

83,  8M 

63.8M 

73.  8M 

1.8 

92 

5 

44 

21 

10 

* 

0 

0 

0 

6.22 

-  1,30 

2.54 

11 

•  0 

0 

9 

S 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


FLORIDA 
OCTOBER  196* 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

i 

< 

.1 

|z 

I  B 
o£ 

Highest 

» 

a 

» 

s 

• 

Q 

No.  ol  D.yi 

| 

Mix. 

van. 

t 

a 

\\ 

si 

si 

0  A 

82.7 

63.2 

73.0 

91 

4 

47 

21 

2 

3 

Q 

0 

0 

81.2 

65.3 

73.3 

-  3,4 

9  1 

4 

5 1 

21 

2 

I 

0 

0 

0 

83.3 

64,0 

73,7 

92 

16. 

49 

21 

1 

4 

0 

0 

0 

81.5 

61,3 

71.4 

-  3.0 

90 

4. 

43 

21 

11 

t» 

0 

0 

0 

79.6 

62,7 

71.2 

.  3.3 

91 

3 

47 

21 

15 

2 

0 

0 

0 

83.1 

65.1 

74.  1 

93 

4 

53 

2  1 

1 

4 

0 

0 

0 

79.7 

62. 5M 

71, 1M 

93 

4 

SO 

24. 

7 

2 

0 

0 

0 

32.8 

61.5 

72,2 

-  2.2 

92 

3 

41 

21 

8 

<. 

0 

0 

0 

81.  2M 

61. 3« 

71, 3M 

90 

3» 

43 

21 

21 

2 

0 

0 

0 

80.9 

66.4 

73,7 

88 

19* 

50 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

84.1 

62.7 

73,4 

91 

2* 

4  3 

21 

5 

3 

0 

0 

0 

83.7 

61,5 

72.6 

-  1.4 

93 

3 

40 

21 

7 

4 

0 

0 

0 

79.6 

66,5 

73.1 

-  3.2 

89 

1 

53 

21 

4 

0 

0 

0 

0 

8  3.8 

64,1 

74.0 

93 

3 

46 

21 

4 

3 

0 

0 

0 

80.6 

61.1 

70,9 

-  3,8 

89 

3. 

40 

21 

22 

n 

0 

0 

0 

80.3 

63.2 

71.8 

-  3,1 

90 

5. 

46 

21 

19 

0 

0 

0 

82,8 

65,4 

74.1 

9  0 

1 

48 

21 

2 

1 

0 

0 

0 

80,4 

67,6 

74.0 

90 

4 

52 

21 

2 

1 

0 

0 

0 

82,3 

62,9 

72.6 

93 

3 

45 

21 

5 

4 

3 

0 

0 

83.0 

64.0 

73.5 

93 

4 

48 

22. 

3 

4 

0 

0 

0 

72.6 

-  2.3 

82.2 

64,8 

73.5 

-  1,7 

90 

5. 

31 

21 

2 

2 

0 

0 

0 

79. 5M 

65. 4M 

72. 5M 

90 

4 

50 

21 

1 

0 

0 

0 

84.3 

65.9 

75,1 

93 

4 

58 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

80,  6M 

69.0M 

74. 8M 

87 

3. 

57 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

75,2 

95 

5 

56 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

82.9 

6S.1 

74.0 

92 

4 

49 

21 

3 

2 

0 

0 

0 

8  3  ,  4M 

6  7  ,  4M 

75. 4M 

-  2.9 

90 

3 

54 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

68,8M 

75. 9M 

86 

26* 

58 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

82 '  9M 

74.5 

-  1.6 

9 1 

3. 

52 

2 1 

0 

3 

0 

0 

0 

8  2  8 

65,3 

74.1 

69 

6. 

32 

22. 

1 

0 

0 

0 

0 

84.1 

64,9 

74.5 

94 

4* 

48 

21 

2 

3 

0 

0 

0 

6  5  •  4M 

74. 9M 

93 

4 

49 

22 

1 

4 

0 

0 

0 

82.3 

65,7 

74.0 

-  2.1 

92 

5. 

51 

21 

3 

5 

0 

0 

0 

84.2 

66,7 

75.5 

92 

3 

SO 

21 

1 

3 

0 

0 

0 

84,9 

68,7 

76.8 

92 

5 

57 

21 

0 

- 

0 

0 

0 

74.  7 

-  2.1 

84.S 

69.2 

76.9 

-  1.0 

90 

6 

56 

22 

0 

1 

0 

0 

0 

83.2 

70.1 

76.7 

90 

1 

58 

2 1 

1 

0 

0 

0 

75,9 

89 

9. 

56 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

80.6 

68,2 

74.4 

87 

6 

36 

21 

0 

0 

0 

83.3 

66.9 

75,1 

-  1.2 

90 

5 

57 

21. 

0 

1 

0 

0 

0 

8  3.4 

66  4 

74.9 

91 

6. 

55 

21 

0 

J 

0 

0 

0 

82.4 

70.0 

76.2 

89 

1 5 

0 

0 

0 

0 

0 

81.5 

71.7 

76,6 

-  1.8 

87 

15 

59 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

83.1 

70,7 

76.9 

-  .9 

89 

5 

39 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

83.2 

68.5 

75,9 

-  1.3 

90 

3 

57 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

83.8 

66,3 

76.1 

5. 

37 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

84.5 

67,9 

76,2 

89 

9» 

57 

22. 

0 

0 

0 

0 

0 

83.5 

67,8 

75,7 

90 

5 

36 

21 

0 

Q 

83.1 

69,0 

76,1 

90 

5 

53 

21 

0 

1 

0 

0 

0 

83.2 

69.8 

76,5 

-  1,7 

92 

3 

38 

21 

0 

3 

0 

0 

0 

76,0 

•  1,4 

80.6 

73.2 

76.9 

88 

1 

65 

21 

c 

0 

0 

0 

0 

82.9 

73.6 

78,3 

-  .7 

89 

5. 

64 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

83. 4M 

74.  1M 

78.  8M 

90 

5. 

66 

20 

0 

3 

0 

0 

0 

82.2 

72.0 

77.1 

9C 

5 

63 

21. 

0 

1 

0 

c 

0 

82.9 

71.9 

77.4 

88 

5* 

62 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

77,7 

-  1.5 

i! 


FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

K I SS IMMEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKELAND  wB  CITY 
LAKE   PLACID  2  SW 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIvER  ST  PARK 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR  1 SH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERC  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA  2  N 

WINTER  HAVEN 

DIVISION 


EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

belle  glade  Exp  sta 
big  cypress  res 
canal  point  usda 

CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 

la  belle 

miles  city  tower 
moore  haven  lock  1 
naples  car  i b  gardens 
punta  gorda 

tamiami  trl  40  m i  bend 
division 


LOWER  EAST  COAST 


06 


FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIAlEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI    12  SSW 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP  R 
DIVISION 


KEYS 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERN  I ER 


DIVISION 


2.64 
9.96 
.78 

1.83 

1.07 
1.68 
3.65 
1.23 
1.77 

3.22 
2.29 

.72 
1.45 

.59 

2,86 
1.27 
,86 


.83 
2.46 


9.62 
10.26 
6.63 
2.98 
3.74 

3.70 
5.63 
5.20 
1.38 
12.14 

.87 
5.34 
2.74 
2.03 


6.48 
5.23 


13.31 
11.76 
12.67 
8.95 
12.11 

9.83 
10.56 
7.88 
9.77 
6,84 

15,90 
6.03 
7.49 
11.81 
15.23 

10.68 


6.W 
5.19 
3.59 
10.61 
11.22 

7.76 


1.36 
1.86 

2.41 


2.50 
2.40 


.08 
-  2.00 


-  1,68 


1.13 
2.71 

3.19 
1.64 


.86 


1.17 
1.36 
1.39 


7.27 
2.49 


.63 
.28 


1.03 


.81 

3.23 
.25 

.75 


1.46 
.57 
.65 

.73 

.90 

.18 
.55 
.16 

1.10 
.52 
.40 

4,26 
.84 

.17 


5,09 
4.00 
3.10 
1.27 
1.05 

1.03 
3.  19 
2.21 
.40 
4.15 

.24 
2.80 
.67 
,76 


3.34 


6.10  12 
4.90  12 
12 

21 


3.81 
3.40 
3.30 

2.67 
1.82 
1.80 
3.30 
3.16 

3.11 
1,86 
2.21 
3.78 
7.00 


1.69 
1.84 

3.00 
3.10 
6.14 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBER  1964 


Day  of  Month 


NORTHWEST  0 

apalachicola  wb  CITY 
blountstown 

C  ARR AbELLE    1  NNW 

carvvilue 
chjpley  3  e 

crestview  radio  wjsb 
de  fun  i ak  springs 
fountain  3  sse 
mapi  anna  ind  school 
milton  exp  station 

MONT  I  CELLO  3  ta 
MCEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  wB  AP 
QUINCV  Exp  STATION 

SAINT    MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  wB  AP 
wEl*  AH  I  TCHK  A 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEOAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERN AND  I N A  BEACH 

GAINESVILLE   3  *Sw 
GAINESVILLE   FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  l«B  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MAC  I  SON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL 


03 


ALEXANDER  SPRINGS 

BAyPORT 

BITHLO 

BROOKSv  I  LLE  CHIN  HILL 
BuSHNELL   I  E 

CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  MB  Ap 
DE  LAND  3  N 

Eva 

hart  lake 
inverness 
]  slemorth 
lake  hiawassee 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  Nt 
ORLANDO  wS  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  w 

SOUTH  CENTRAL  0* 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 
BA5INGER 

BAY  LAKE 

BRADENTON  ExP  STATION 
CLEARwATER 
COPNWELL  4  Nw 
DEER  PARK 

OE  SOTO  CITY  4  Sw 
FELLSMERE   4  N 
FORT  ORUM  5  NW 
FORT  GREEN   12  MSN 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR   ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
K I SSImmEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  Sw 
LONGBOAT  KEY 
MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  5T  PARK 

NITTA*    1  S 

OKEECHOBEt  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FA A  AP 
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.75 

42 

■  13 

T 

T 

.10 

7 

,60 

,60 

,64 

T20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  |  e  |  9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

everglades  and  sw 

coast  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

9,62 

.35 

.05 

•  *9 

.59 

•  09 

,43 

•  04 

.71 

.01 

3,09 

81G  CYPRESS  RES 

10.26 

.09 

.58 

.02 

.91 

.21 

1.30 

.10 

6.00 

.21 

T 

CANAL  POINT  U5DA 

6,63 

.  15 

T 

.75 

T 

T 

.10 

T 

.90 

.20 

■  10 

3.10 

.02 

CAPT I VA 

.03 

•  87 

*  14 

.63 

1.27 

.19 

T 

.02 

CLEwI STON 

4.38 

'*7 

T 

•  12 

•  01 

T 

T 

T 

.01 

•  63 

.12 

.76 

.09 

T 

CLEwI STON  U  $  ENG 

3.74 

,73 

.10 

.09 

.58 

.11 

1.03 

.08 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

3,70 

,62 

.22 

•  04 

.32 

.36 

.05 

.75 

.06 

.03 

EvERGLAOES 

5,63 

.26 

•  03 

•  *9 

.03 

3.19 

.03 

FLAMINGO  RANGER  STA 

5.20 

,48 

|04 

!z2 

.19 

.23 

•  09 

,07 

,86 

.03 

FORT  "YERS  *B  AP  R 

•  16 

* 

.30 

T 

T 

,10 

.*o 

.25 

7 

.01 

I 

IND I antomn 

12,14 

3,01 

,48 

•  16 

6.13 

LA  BELLE 

.87 

•  15 

.16 

.15 

U* 

LAKE  TRAFFORD 

3,55 

.75 

.'0 

.75 

.ao 

miles  city  tower 

5,34 

.08 

•  37 

.*5 

T 

T 

.23 

.56 

2.80 

.02 

,01 

moore  haven  lock  1 

,07 

•  15 

.29 

•  46 

,12 

.01 

.40 

.01 

•  01 

.30 

.03 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

2.05 

.05 

,08 

•  13 

.  1  * 

76 

PUNTA  GORDA 

T  AM  I  AM  I    TRL  40  MI  BEND 

6,48 

.03 

•  04 

.58 

.17 

.05 

>«36 

.07 

• 

LOwER  EAST  COAJT  06 

DAN1A  4  wNw 

9,20 

.  15 

.1* 

,07 

.66 

2.00 

•  53 

2.15 

FORT  LAUDERDALE 

13,31 

.30 

•  ID 

.  1  1 

.02 

,60 

.20 

.01 

6.10 

.12 

1.93 

FT   LAUDERDALE  B AHA  MAR 

11.76 

.12 

,07 

•  03 

.11 

.04 

4,90 

1,06 

.36 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

■  22 

•  °7 

•  25 

•  03 

•  56 

05 

5,81 

.90 

.16 

1.97 

HI ALE AH 

.20 

.33 

.21 

.  1  > 

,0* 

.17 

1.66 

,22 

1.77 

HOMESTEAD  EXP  STA 

12.11 

.05 

,T6 

T 

.20 

.03 

•  06 

T 

1.67 

,73 

T 

2,01 

T 

.01 

KENDALL  2  E 

9.12 

,  39 

.23 

•  50 

•  02 

•  02 

•  32 

1,72 

LOXAHATCHEE 

9,85 

.03 

.13 

»*2 

2,29 

1,05 

2,17 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

10,56 

.03 

.80 

,18 

.*8 

.01 

.  3^ 

.01 

l.«4 

1.62 

.12 

,63 

.85 

MIAMI  BEACH 

7.88 

,01 

.04 

.63 

,03 

1  ,62 

,65 

•  10 

,  ao 

MIAMI   w8  AJRPORT  R 

9,77 

.03 

.28 

.01 

T 

.07 

T 

,23 

T 

T 

•  *3 

2.72 

.01 

1,67 

.03 

MIAMI    12  SSW 

6.64 

.26 

.02 

,25 

•  03 

•  01 

.61 

.10 

•  31 

1.77 

T 

PERRINE 

7,96 

,50 

,52 

,70 

.♦9 

.2' 

.10 

.12 

1*55 

.15 

POMPANO  BEACH 

15.90 

.40 

,41 

.  >5 

•*o 

.04 

.03 

•  26 

3.11 

•5° 

1.11 

1,79 

ROYAL  PALm  RANGER  STA 

6,03 

.16 

.29 

,52 

T 

•  23 

,30 

.15 

T 

•  11 

T 

.06 

,81 

.13 

T 

SOUTH  M I AM  I    ■)  M 

7.49 

.18 

.52 

.02 

.09 

.09 

T 

.03 

T 

1.49 

.12 

T 

1.9B 

.06 

STUART   1  N 

11, 81 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

15,23 

1 22 

J** 

T 

!io 

T 

7,00 

!»• 

!o6 

KEYS  0? 

DRY  TORTUGAS 

6,17 

.23 

.04 

,16 

.31 

.17 

•  13 

•  02 

•  76 

.  i» 

1.02 

1.69 

,03 

KEY  WEST   WB  AIRPORT 

5,19 

.06 

,02 

.16 

,22 

.01 

.02 

•  01 

•  02 

.22 

.26 

1.19 

I 

KEY  WEST 

5.59 

T 

,n 

.18 

■  02 

•  02 

•  01 

,11 

T 

1.65 

T 

MARATHON  SHORES 

10,61 

.87 

,06 

.36 

.01 

•  13 

2,69 

.68 

1,13 

.66 

TAv*ERNlER 

11.22 

.  14 

•  17 

,47 

.09 

,66 

.  76 

19    20  i  21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


,01 
.26 

1.00 


.39  .20 
.23  .26 
.67 


•  07 


1.3S  1,21 

.23  9.10 

1.37  1.75 

.27  2.3a 

.33  9.60 


.02  ,89 

,20  .06 

.29  1.10 

.19  .09 

.07  .08 


,20  9,90  ,86  .06 

.09     .99  9,10  .09 

2.67  .99 

7       1,09  1,19  .06 

.09   1,09  ,29  1.80 


,09     .16  9.90 


.67 


.06   1.99  1,86 


.99     .62  1.96 

.96  9.00 

,62     ,70  9,10 

.90  2.68  6,16 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    95°  on  the  4th  at  Lake  Hiawassee  and  on  the  5th 

at  Clewiston  U  S  Eng 

Lowest  Temperature:     30°  on  the  21st  at  Fountain  3  SSE 

Greatest  Total  Precipitation:  21.10  inches  at  Wewahitchka 
Least  Total  Precipitation:  o . 08  inch  at  De  Soto  City  4  SW 
Greatest  One-Day  Precipitation:    7.78  inches  on  the  3d  at  Wewahitchka 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CI TY 

MAX 

87 

88 

81 

81 

77 

68 

68 

72 

76 

77 

75 

76 

72 

64 

63 

70 

79 

82 

82 

64 

67 

72 

77 

71 

73 

72 

76 

75 

76 

79 

77 

74. 

7 

MIN 

74 

79 

73 

74 

56 

53 

50 

51 

56 

57 

57 

61 

64 

60 

59 

57 

61 

39 

56 

49 

46 

54 

57 

56 

53 

56 

63 

61 

61 

58 

58 

59 

\ 

BL0UNT5T0WN 

MAX 

90 

91 

86 

77 

84 

63 

6« 

68 

73 

76 

76 

76 

80 

72 

63 

61 

73 

81 

84 

70 

64 

73 

78 

81 

72 

75 

76 

81 

82 

81 

81 

75. 

9 

MIN 

72 

72 

73 

61 

*7 

44 

42 

48 

48 

50 

51 

55 

59 

57 

55 

55 

49 

49 

43 

35 

42 

42 

49 

43 

45 

51 

58 

53 

50 

50 

2 

CARRA8ELLE   1  NNW 

MAX 

87 

38 

82 

ni 

81 

68 

69 

76 

79 

76 

78 

80 

77 

65 

69 

T2 

82 

84 

82 

71 

68 

74 

79 

76 

74 

77 

77 

79 

80 

80 

80 

'7. 

2 

MIN 

72 

74 

75 

73 

55 

50 

48 

44 

52 

49 

53 

58 

62 

60 

62 

56 

53 

52 

53 

41 

36 

42 

45 

48 

48 

52 

63 

55 

56 

52 

50 

ChlPLEY  3  E 

MAX 

91 

88 

79 

15 

82 

68 

78 

79 

75 

74 

78 

81 

76 

72 

62 

72 

10 

83 

80 

66 

72 

78 

80 

77 

73 

76 

79 

82 

80 

81 

80 

77. 

6 

MIN 

70 

73 

72 

73 

54 

48 

44 

40 

46 

50 

46 

55 

58 

57 

54 

55 

54 

52 

56 

43 

38 

43 

45 

47 

45 

46 

59 

57 

51 

49 

50 

CRESTVIEW  RADIO  WjSB 

MAX 

89 

90 

85 

73 

72 

65 

67 

71 

75 

78 

81 

80 

72 

69 

75 

80 

81 

79 

71 

74 

69 

78 

80 

79 

76 

75 

80 

76 

75 

80 

76 

76, 

5 

MIN 

70 

73 

68 

64 

53 

45 

44 

47 

50 

49 

53 

54 

59 

54 

58 

60 

61 

52 

61 

54 

40 

47 

50 

50 

50 

50 

49 

47 

48 

51 

50 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

90 

85 

76 

86 

80 

67 

68 

71 

76 

73 

74 

80 

7* 

69 

64 

74 

81 

84 

74 

64 

7* 

76 

79 

74 

73 

77 

81 

81 

79 

ao 

81 

76 

4 

67 

70 

70 

69 

51 

45 

39 

35 

38 

45 

38 

48 

56 

56 

53 

54 

54 

42 

53 

35 

32 

36 

39 

36 

34 

39 

55 

50 

47 

45 

43 

5 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

92 

88 

76 

84 

71 

78 

76 

76 

82 

77 

74 

82 

85 

76 

68 

68 

80 

83 

76 

75 

79 

as 

82 

78 

7 

MIN 

69 

72 

73 

45 

36 

46 

50 

56 

55 

55 

52 

*» 

48 

40 

30 

40 

68 

44 

44 

45 

45 

MAR  I  ANNA  I  NO  SCHOOL 

MAX 

87 

lb 

77 

83 

80 

66 

68 

71 

75 

7* 

73 

79 

75 

70 

62 

72 

10 

84 

80 

66 

72 

78 

79 

73 

72 

75 

78 

80 

79 

80 

79 

75, 

9 

70 

72 

72 

73 

54 

47 

44 

43 

49 

51 

50 

55 

58 

58 

55 

55 

54 

54 

57 

42 

37 

43 

48 

47 

45 

47 

59 

57 

54 

51 

51 

5  3 

3 

HILTON  EXP  STATION 

MAX 

87 

64 

78 

83 

76 

67 

69 

72 

77 

75 

76 

78 

78 

71 

64 

74 

81 

84 

82 

66 

74 

79 

80 

77 

75 

79 

80 

81 

76 

82 

83 

77 

0 

MIN 

68 

69 

74 

74 

51 

45 

40 

39 

41 

49 

43 

53 

61 

57 

52 

53 

52 

48 

56 

33 

36 

42 

46 

47 

46 

47 

58 

58 

53 

49 

49 

MONTICElLO  3  W 

MAX 

89 

90 

88 

82 

78 

73 

67 

68 

74 

77 

77 

7* 

80 

73 

63 

65 

68 

79 

83 

78 

63 

71 

77 

ao 

72 

73 

77 

80 

80 

78 

79 

76 

0 

72 

71 

72 

73 

61 

50 

44 

41 

50 

48 

51 

55 

58 

60 

52 

55 

37 

53 

51 

46 

34 

41 

44 

48 

42 

48 

54 

54 

33 

50 

50 

52 

NICEVILLE 

MAX 

91 

88 

85 

85 

71 

70 

69 

72 

T6 

74 

75 

80 

74 

62 

63 

68 

80 

82 

72 

65 

70 

75 

78 

80 

71 

78 

79 

79 

80 

80 

75 

7 

MIN 

70 

73 

73 

53 

47 

43 

41 

40 

51 

49 

57 

60 

58 

54 

54 

53 

48 

58 

40 

33 

40 

46 

47 

45 

51 

57 

59 

33 

49 

49 

5  \ 

7 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

90 

90 

79 

85 

81 

68 

69 

73 

77 

76 

81 

74 

69 

66 

71 

79 

82 

72 

65 

71 

75 

81 

75 

75 

79 

82 

82 

81 

80 

80 

76 

9 

72 

73 

73 

74 

56 

51 

47 

45 

52 

53 

58 

62 

60 

56 

56 

58 

56 

57 

46 

40 

47 

49 

50 

49 

54 

61 

62 

56 

55 

55 

56 

\ 

PENSACOlA  WB  ap 

MAX 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

88 

78 

79 

78 

67 

73 

74 

77 

76 

75 

79 

77 

69 

62 

70 

79 

84 

75 

67 

71 

78 

81 

77 

78 

77 

80 

81 

81 

81 

79 

76 

8 

71 

71 

71 

7  3 

55 

49 

45 

43 

51 

52 

50 

53 

58 

58 

57 

55 

56 

35 

55 

44 

37 

43 

47 

30 

45 

50 

59 

56 

56 

55 

51 

53 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

9C 

88 

84 

80 

77 

71 

72 

79 

81 

80 

78 

83 

80 

70 

68 

71 

85 

83 

84 

74 

63 

77 

•  3 

76 

78 

78 

84 

62 

83 

82 

83 

78 

9 

MIN 

72 

73 

72 

73 

58 

50 

43 

43 

50 

52 

53 

56 

61 

54 

57 

56 

55 

57 

55 

44 

38 

40 

41 

51 

48 

54 

62 

61 

38 

54 

51 

54 

6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

92 

90 

82 

80 

77 

70 

71 

78 

80 

80 

79 

84 

77 

68 

63 

73 

84 

84 

63 

67 

75 

80 

84 

77 

76 

80 

85 

64 

83 

83 

82 

79 

1 

MIN 

70 

72 

73 

73 

55 

50 

44 

42 

50 

48 

50 

51 

61 

59 

57 

55 

53 

52 

50 

45 

36 

42 

44 

48 

45 

50 

59 

54 

33 

50 

49 

52 

9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

90 

89 

81 

79 

78 

68 

69 

73 

77 

76 

75 

81 

72 

65 

65 

71 

81 

84 

79 

64 

70 

74 

80 

73 

73 

76 

81 

80 

79 

81 

80 

76 

3 

MIN 

74 

74 

73 

73 

56 

48 

45 

43 

52 

49 

55 

57 

61 

38 

57 

56 

57 

47 

46 

36 

32 

39 

39 

51 

43 

53 

63 

56 

32 

4a 

45 

52 

8 

WEWAHITCHKA 

MAX 

a  i 

91 

79 

80 

67 

75 

73 

72 

75 

76 

81 

72 

66 

70 

81 

84 

75 

65 

73 

7  3 

80 

75 

74 

77 

70 

70 

80 

80 

75 

9 

71 

72 

73 

73 

55 

50 

46 

46 

51 

59 

53 

55 

62 

60 

52 

55 

63 

39 

56 

45 

40 

45 

45 

49 

50 

53 

56 

64 

63 

55 

55 

55 

Q 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

92 

91 

86 

79 

84 

69 

66 

69 

73 

75 

75 

75 

ai 

73 

63 

62 

72 

77 

82 

70 

62 

72 

77 

78 

73 

71 

77 

80 

80 

78 

78 

75 

5 

*      *  * 

73 

73 

72 

73 

60 

52 

50 

47 

43 

54 

54 

54 

55 

58 

58 

57 

56 

57 

56 

SO 

39 

61 

45 

49 

47 

47 

53 

59 

sa 

53 

52 

5<, 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

90 

87 

86 

84 

82 

67 

77 

72 

82 

83 

84 

85 

80 

79 

71 

73 

77 

79 

81 

71 

74 

75 

78 

81 

82 

85 

86 

84 

83 

78 

86 

80 

1 

76 

76 

77 

74 

66 

54 

53 

56 

62 

58 

59 

65 

63 

64 

66 

63 

66 

62 

61 

56 

45 

52 

55 

56 

56 

60 

63 

61 

62 

59 

52 

6  1 

2 

CROSS  CITY  2 

MAX 

81 

89 

89 

8g 

88 

75 

66 

70 

75 

78 

76 

77 

80 

75 

76 

66 

74 

77 

81 

80 

65 

67 

75 

79 

75 

76 

78 

85 

85 

85 

77 

77 

,7 

72 

74 

73 

73 

73 

54 

50 

51 

55 

51 

56 

58 

60 

62 

62 

59 

60 

56 

53 

52 

37 

40 

45 

52 

53 

57 

59 

60 

60 

51 

50 

o 

FEDERAL  POINT 

MAX 

88 

92 

94 

91 

83 

68 

67 

75 

77 

79 

80 

82 

76 

74 

74 

74 

75 

•  2 

86 

68 

72 

75 

82 

76 

76 

82 

81 

78 

79 

78 

79 

78 

a 

72 

72 

71 

75 

67 

57 

58 

60 

62 

61 

61 

64 

67 

68 

66 

59 

58 

58 

55 

56 

68 

44 

48 

59 

57 

61 

62 

64 

65 

57 

62 

6  1 

j 

FERNANDlNA  BEACH 

MAX 

87 

85 

86 

91 

87 

65 

67 

69 

75 

70 

72 

75 

72 

70 

72 

64 

eo 

82 

86 

77 

68 

76 

ao 

70 

70 

72 

75 

,  72 

75 

73 

72 

75 

3 

75 

75 

73 

77 

64 

55 

54 

57 

61 

53 

64 

60 

68 

66 

63 

58 

55 

SB 

54 

55 

62 

44 

47 

61 

60 

62 

65 

64 

65 

55 

56 

60 

2 

GAINESVILLE  3  HSW 

MAX 

89 

91 

89 

90 

87 

67 

72 

71 

79 

80 

77 

81 

77 

76 

70 

71 

81 

83 

64 

81 

72 

77 

81 

79 

76 

80 

81 

79 

79 

78 

79 

79 

3 

MIN 

7* 

74 

73 

7* 

67 

52 

54 

56 

62 

64 

57 

60 

65 

63 

66 

58 

57 

55 

53 

54 

37 

40 

44 

54 

55 

60 

64 

63 

62 

52 

53 

5  8 

5 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

89 

89 

89 

90 

78 

65 

70 

71 

79 

30 

77 

80 

75 

75 

70 

72 

82 

64 

85 

68 

70 

76 

81 

74 

75 

78 

80 

77 

80 

78 

78 

77 

9 

72 

74 

72 

74 

55 

52 

54 

55 

59 

53 

56 

59 

64 

66 

60 

58 

37 

56 

54 

41 

37 

41 

46 

52 

53 

59 

62 

62 

55 

51 

32 

5  6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

99 

90 

89 

90 

89 

66 

71 

75 

78 

80 

76 

60 

75 

67 

67 

65 

to 

83 

83 

77 

71 

77 

82 

74 

75 

76 

79 

76 

79 

77 

78 

77 

9 

70 

72 

70 

72 

66 

51 

50 

54 

60 

50 

54 

54 

60 

61 

63 

57 

53 

53 

51 

53 

35 

*0 

43 

50 

47 

55 

56 

58 

60 

49 

47 

3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

90 

89 

88 

87 

66 

66 

72 

76 

76 

76 

60 

75 

72 

71 

67 

73 

85 

82 

70 

7* 

79 

77 

77 

79 

78 

77 

79 

77 

1 

73 

74 

72 

71 

65 

62 

55 

50 

61 

58 

57 

55 

64 

62 

55 

58 

38 

67 

53 

36 

41 

45 

53 

54 

52 

61 

52 

51 

7 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

90 

91 

90 

90 

8^ 

66 

68 

72 

77 

77 

76 

78 

74 

72 

70 

65 

80 

64 

85 

67 

69 

76 

81 

71 

72 

75 

78 

77 

77 

76 

75 

76 

9 

MIN 

75 

73 

75 

'8 

55 

54 

5  I 

56 

60 

54 

59 

58 

65 

65 

62 

59 

57 

58 

57 

46 

42 

66 

50 

54 

52 

58 

61 

62 

38 

55 

55 

5  6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

ft 

89 

86 

92 

85 

66 

67 

73 

75 

75 

75 

79 

75 

71 

73 

74 

80 

78 

84 

71 

66 

72 

76 

71 

71 

74 

76 

72 

73 

73 

73 

75 

8 

MIN 

T 1 

74 

74 

76 

62 

57 

56 

57 

61 

57 

68 

67 

68 

69 

63 

5e 

56 

58 

55 

55 

45 

48 

52 

64 

64 

66 

60 

65 

66 

56 

54 

JASPER  3  SE 

MAX 

93 

91 

87 

86 

77 

66 

68 

76 

79 

79 

74 

78 

74 

66 

65 

64 

81 

84 

84 

77 

70 

77 

81 

77 

73 

72 

80 

81 

79 

78 

79 

77 

3 

MIN 

72 

72 

71 

73 

58 

53 

4  7 

48 

58 

49 

52 

55 

59 

60 

60 

56 

54 

53 

51 

49 

35 

41 

44 

51 

42 

53 

59 

57 

59 

50 

47 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

92 

89 

88 

7*5 

73 

70 

76 

79 

79 

76 

82 

74 

67 

66 

65 

81 

64 

85 

76 

71 

77 

82 

75 

76 

79 

62 

80 

80 

79 

60 

78 

4 

MIN 

72 

73 

71 

73 

60 

52 

49 

51 

61 

53 

55 

55 

63 

60 

61 

56 

56 

56 

53 

52 

38 

42 

48 

52 

50 

55 

59 

58 

61 

54 

52 

56 

5 

LtVE  OAK  2  ESE 

MAX 

89 

89 

87 

86 

77 

66 

69 

77 

79 

79 

75 

79 

7* 

66 

65 

64 

81 

84 

84 

77 

71 

77 

82 

77 

75 

78 

62 

80 

79 

78 

79 

77 

6 

MIN 

7  2 

73 

72 

72 

56 

53 

48 

49 

59 

51 

54 

56 

60 

60 

60 

56 

56 

54 

51 

49 

35 

61 

43 

52 

50 

54 

59 

58 

58 

52 

51 

55 

4 

MADISON 

MAX 

9  0 

92 

87 

83 

76 

68 

68 

75 

78 

77 

73 

60 

72 

64 

64 

64 

79 

82 

83 

64 

69 

73 

81 

72 

74 

75 

81 

80 

79 

79 

79 

76 

,2 

MIN 

72 

72 

72 

72 

55 

51 

45 

46 

56 

52 

51 

55 

58 

59 

57 

56 

55 

54 

55 

44 

41 

47 

50 

51 

45 

52 

58 

56 

57 

54 

33 

54 

,9 

MAYO   5  NW 

MAX 

9  0 

91 

88 

86 

80 

68 

69 

77 

78 

78 

76 

79 

71 

66 

65 

65 

81 

83 

64 

72 

72 

76 

ai 

76 

75 

78 

80 

80 

ao 

78 

80 

77 

.5 

MIN 

'2 

73 

72 

73 

56 

52 

46 

59 

57 

49 

54 

56 

62 

61 

60 

57 

62 

64 

52 

48 

34 

40 

44 

54 

51 

53 

51 

57 

58 

51 

49 

55 

7 

MELROSE 

MAX 

9U 

88 

92 

90 

82 

68 

7! 

71 

81 

83 

78 

61 

76 

74 

74 

74 

82 

85 

66 

74 

77 

82 

85 

78 

75 

80 

81 

80 

60 

60 

78 

79 

9 

MIN 

73 

73 

72 

7  3 

68 

53 

55 

57 

62 

63 

59 

60 

65 

64 

66 

58 

56 

57 

57 

56 

45 

46 

50 

55 

56 

59 

63 

63 

64 

57 

58 

60 

,1 

See  Reference  NoIob  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

• 

< 

PALATKA 

MAX 
MIN 

67 
73 

92 
75 

92 
75 

90 
77 

83 

72 

72 
54 

64 
58 

74 
58 

80 
61 

70 
60 

76 
39 

81 

65 

80 

67 

73 
68 

81 

73 
38 

62 

92 

69 

75 

70 

76 

60 

49 

76 
36 

75 
56 

90 

62 

79 

62 

76 
62 

79 
64 

76 

95 

79 
34 

61  0 

PERRY 

MAX 

MIN 

41 
70 

91 
73 

■9 

72 

85 

73 

80 
57 

69 
52 

70 
64 

72 
47 

79 
56 

79 
51 

75 

so 

81 

57 

77 
60 

66 
60 

66 
58 

66 
36 

82 

36 

84 

5  5 

63 

31 

76 
47 

72 
36 

77 
40 

62 
43 

'8 

52 

76 

90 

77 
95 

6  2 

f, ' 

62 
98 

60 
36 

62 

32 

61 

76.4 
54,6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

•  7 
73 

89 
72 

88 
73 

92 
75 

84 

70 

71 
58 

67 
55 

75 
60 

76 
62 

77 
59 

81 
67 

82 

75 
66 

73 
68 

80 

65 

72 
60 

81 
36 

90 
68 

85 
55 

74 

55 

68 

42 

75 
43 

60 
46 

74 

63 

74 
65 

62 

65 

60 

68 

75 
61 

73 
66 

74 
54 

61 
54 

78.4 
61  8 

STARKE 

MAX 
MIN 

STEINHATCHEE  MCCAIN 

TR 

MAX 
MIN 

as 

84 

93 

87 

7 1 

72 
52 

7  I 
52 

72 

46 

72 
58 

72 
69 

75 
67 

79 
69 

80 
69 

80 
66 

72 
66 

69 
66 

71 
62 

76 
6  2 

•  0 

61 

81 

60 

70 
51 

69 
49 

66 

43 

75 
45 

76 
46 

74 
50 

73 
54 

76 
95 

76 
55 

79 
62 

62 
63 

92 

63 

76.2 

59.3 

usher  tower 
•     •  • 

MAX 

89 
71 

89 
72 

90 
72 

90 
72 

82 
62 

65 

71 
49 

72 
51 

76 
6  1 

78 
53 

79 
56 

82 
60 

78 
64 

75 
62 

71 

64 

71 
38 

79 
36 

8  3 
59 

82 
54 

75 
54 

TO 
38 

75 

42 

80 
42 

76 

33 

77 
53 

80 
56 

92 

60 

77 
60 

60 

60 

79 
32 

81 

30 

76.6 
37.1 

NORTH  CENTRAL 

03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
71 

93 
70 

9* 

69 

88 

72 

73 
55 

71 
54 

75 
61 

80 
63 

62 
58 

85 
62 

84 

65 

63 

66 

77 
70 

98 

70 

74 
59 

81 
36 

•  1 

5  7 

94 

52 

79 
54 

69 

99 

75 
40 

60 

43 

79 
50 

76 

60 

81 

62 

83 

96 

83 

57 

78 

65 

60 

52 

92 

5  8 

81.4 
34.2 

BAVPORT 

MAX 
MIN 

91 
7* 

88 
74 

91 
75 

•  9 

75 

69 

73 

76 

56 

70 
57 

78 

59 

72 
59 

72 
62 

81 
61 

89 
63 

84 
65 

66 

67 

84 

71 

79 
66 

74 

67 

74 
65 

79 
61 

78 
57 

69 
42 

71 
42 

74 
47 

79 
56 

61 

57 

81 
62 

94 

6  2 

84 

61 

83 
64 

62 
96 

74 
57 

60.3 
61.7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
71 

91 
73 

90 
74 

82 
69 

69 
55 

75 
56 

71 
»9 

80 
63 

60 
61 

8) 
61 

82 
65 

83 
65 

60 
68 

81 
69 

91 
62 

79 
61 

84 

59 

62 

61 

80 
91 

71 
45 

76 
52 

79 
55 

79 
96 

83 

62 

62 

63 

81 
62 

80 
66 

79 
56 

83 
58 

60,4 
61,7 

BL'SHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

88 
71 

90 
71 

90 
73 

91 
74 

85 
70 

76 
55 

75 
55 

72 
58 

81 

62 

80 
56 

64 

61 

83 

61 

85 
61 

80 
69 

94 

70 

79 
62 

79 
36 

93 

60 

63 
54 

73 
33 

71 
36 

73 
42 

79 
46 

8C 
52 

79 
56 

83 

62 

82 

60 

61 

60 

81 
64 

79 
60 

92 

96 

61.1 
54.7 

CLERMONT  6  SSW 

MAX 
MIN 

92 
73 

92 
73 

91 
74 

91 
76 

82 

70 

70 
59 

73 
57 

73 
62 

83 
64 

90 

61 

85 
65 

52 
68 

83 

69 

62 

70 

85 

70 

74 
64 

79 
61 

84 

63 

64 

59 

74 

35 

74 
46 

77 
30 

61 

92 

8  2 

56 

77 
61 

63 

69 

62 

6* 

82 
65 

61 

66 

81 

37 

83 

61 

81.4 

63.  1 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
75 

89 
74 

8  8 

77 

89 
76 

88 

76 

82 
61 

74 

57 

75 
63 

76 
67 

77 
64 

82 
69 

79 
64 

90 
74 

79 

72 

95 

70 

74 
61 

71 
99 

94 

60 

80 
62 

74 
36 

69 
•  V 

70 
30 

76 
34 

72 
69 

76 

91 

60 

69 

80 
69 

62 
69 

80 

70 

78 

62 

73 
68 

74.2 
64,7 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
74 

88 

73 

88 
7* 

89 

75 

85 
62 

66 

61 

70 
59 

76 
68 

75 
65 

76 
61 

60 
65 

79 

70 

80 

70 

74 

71 

85 

64 

73 
60 

79 
39 

77 
59 

81 
54 

66 
34 

66 
49 

71 
46 

77 
32 

78 

39 

79 
67 

79 
64 

80 
68 

60 
66 

77 
62 

74 
99 

7T 
64 

77.6 
63.2 

OE  LAND  3  N 

MAX 
MIN 

89 
73 

92 
72 

91 
72 

93 
73 

•  5 

72 

73 
59 

73 
59 

79 
63 

85 

65 

81 
61 

83 
64 

82 

61 

83 
66 

77 
70 

98 

70 

76 
39 

84 

99 

16 

61 

88 

53 

81 
55 

76 

46 

80 
46 

84 
48 

62 
54 

83 

97 

82 
60 

82 
64 

83 
60 

82 
61 

62 
99 

62 
88 

62.8 

61,3 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

89 
7* 

91 

73 

92 
7* 

90 
74 

84 

70 

74 

57 

72 
59 

71 
59 

eo 

65 

79 
63 

81 

62 

79 
66 

93 

67 

76 
69 

80 

70 

74 
63 

82 
64 

84 

60 

85 

57 

80 
56 

70 

48 

78 
46 

79 
46 

78 

37 

78 
96 

60 
63 

79 
6  4 

79 
62 

78 

65 

76 
99 

8  1 
65 

60.2 
62.1 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 

70 

»4 
72 

95 
76 

94 
75 

85 

60 

66 
56 

73 
58 

74 

63 

94 

60 

83 

62 

86 
66 

84 
66 

85 

70 

81 

71 

87 
62 

76 
60 

80 

61 

64 

54 

66 
37 

39 
45 

74 
46 

76 
90 

•  1 

32 

81 

52 

76 
63 

84 

61 

63 

62 

83 

66 

79 
96 

60 
61 

62.3 
61,3 

LISBON 

MAX 
MIN 

91 
72 

88 
74 

90 
74 

90 
77 

83 
68 

69 
56 

71 
55 

76 
58 

82 
61 

81 
58 

64 

60 

83 

66 

84 

66 

79 
69 

86 

71 

74 
60 

60 
59 

83 
59 

83 

57 

72 
35 

73 
42 

77 
43 

60 
46 

•  0 

55 

79 

57 

82 

62 

83 

63 

62 

62 

80 
65 

60 
93 

82 

37 

80.4 
60.8 

OCALA 

MAX 
MIN 

90 
73 

93 
74 

9* 

74 

93 
76 

83 
68 

69 
55 

76 
57 

73 
60 

93 
63 

87 
60 

83 
60 

84 

63 

83 
66 

77 
67 

90 
69 

74 
38 

62 
59 

95 
59 

65 

58 

81 
36 

72 
46 

79 
55 

63 
49 

81 

56 

79 
56 

61 
61 

64 

62 

84 

61 

60 
64 

61 

90 

92 
34 

81,4 
61,1 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
70 

92 
73 

93 
71 

91 
74 

80 
66 

67 
54 

72 
55 

71 
58 

81 

62 

•  1 

36 

83 

56 

85 

60 

82 
63 

82 
66 

75 
36 

64 

54 

85 

52 

72 
55 

73 
34 

77 
36 

83 

40 

60 

51 

79 
93 

64 

39 

84 

97 

63 
59 

62 
61 

61 
46 

83 

52 

81.3 
57.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

86 
74 

92 
72 

92 

74 

90 
75 

84 
64 

67 
60 

76 
59 

76 
64 

93 

66 

61 
65 

84 

65 

el 

71 

64 
68 

90 

71 

88 

67 

76 
63 

60 

61 

64 

61 

65 

99 

71 
53 

73 
30 

77 
33 

61 

95 

81 

57 

78 

63 

82 

67 

82 
96 

81 
66 

76 

62 

79 
60 

92 
64 

61.2 
63.7 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

91 
72 

72 

9  2 
74 

90 
74 

8 1 
67 

69 
56 

56 

60 

83 
64 

61 

62 

67 

67 

69 

68 

64 

60 

61 

58 

S3 

45 

49 

54 

8  2 

56 

56 

61 

62 

61 

66 

37 

54 

81,6 

61,6 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 

92 

92 

90 

65 

60 

74 
60 

76 

8  2 
67 

80 
65 

86 

63 

90 
7 1 

83 

70 

78 

70 

89 

76 

7 1 

82 

60 

91 
60 

85 
39 

79 
97 

72 
93 

76 
30 

60 
94 

10 

8  9 

62 
66 

82 
65 

8  2 
65 

62 

76 

76 

61 

61 
63 

61  7 
64,9 

TITUSvlLLE  2  W 
•       •  • 

MAX 

91 

75 

91 

73 

91 
73 

92 
76 

86 
75 

61 
62 

74 
64 

76 
64 

78 

6  6 

60 

63 

83 

67 

81 

72 

64 

73 

81 
69 

88 

72 

82 

62 

81 

60 

84 

60 

65 

37 

77 
97 

71 
49 

74 
33 

77 
53 

60 

56 

79 
62 

83 

66 

82 

68 

81 

69 

76 

67 

77 
39 

74 
65 

61,6 
64,7 

SOUTH  CENTRAL 

0* 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

92 
72 

» 

9* 

75 

92 
62 

86 

75 

75 
61 

76 
60 

81 
64 

83 
63 

64 

65 

62 
66 

91 

70 

80 

70 

82 

72 

90 

73 

83 
36 

65 

56 

89 

56 

90 
97 

74 

97 

75 
46 

60 

36 

62 
36 

60 

76 
42 

83 
69 

85 
64 

60 
66 

61 

67 

62 

61 

63.3 
63.7 

BARTOW 

MAX 
MIN 

92 
73 

94 

9* 

76 

91 
75 

66 

74 

76 
59 

74 
56 

74 

62 

93 

63 

82 

63 

83 

66 

81 
68 

69 

71 

86 

71 

87 

72 

77 
64 

81 

61 

85 
63 

94 

59 

60 
56 

'4 
46 

78 

31 

60 
54 

61 

59 

76 

61 

62 
64 

94 

69 

62 
66 

60 

67 

60 
36 

93 

61 

62.6 
63.4 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

90 
72 

•  1 

90 
72 

89 

74 

82 
71 

71 
60 

76 
60 

80 

62 

62 
65 

60 

62 

84 
66 

82 

65 

78 
69 

67 

70 

85 

72 

73 
66 

76 

61 

79 
65 

79 

95 

66 

37 

74 

48 

76 
49 

SO 

32 

84 

5  ' 

79 
39 

65 

60 

85 
42 

63 
64 

64 

65 

62 

37 

64 

60 

61.3 
62.4 

CLEARWATER 

MAX 

89 

74 

87 

73 

90 

7 ; 

87 
76 

86 
71 

72 
58 

74 
59 

75 
60 

78 
64 

78 

62 

84 

61 

83 
69 

76 

70 

67 

71 

«5 

59 

74 
67 

79 
66 

'8 
69 

79 
60 

72 
36 

69 
47 

74 

30 

76 
33 

•0 

»9 

60 

99 

64 

39 

84 

69 

93 

63 

79 
65 

77 
36 

81 
98 

60,0 
63.9 

DEER  PARK 

MAX 

FELLSMERE  *  W 

MAX 

91 
72 

88 
76 

91 

71 

90 
70 

92 
72 

99 

62 

81 
64 

86 

66 

97 

66 

83 

62 

84 

60 

92 

62 

83 

66 

66 

73 

99 

'2 

69 

62 

60 

61 

80 

5C 

73 
43 

75 
44 

79 

92 

62 

57 

•  2 

5  9 

94 

65 

64 

66 

•  C 

66 

60 

71 

74 
67 

61 

62 

92 

62 

63,6 
63,6 

FORT  0RU«  5  NW 

MAX 

Mm 

89 

90 

90 
71 

91 

86 

70 

78 

6  1 

81 

61 

86 
66 

94 

65 

82 
62 

60 
62 

82 

69 

62 
69 

85 

72 

89 

71 

90 

60 

81 
56 

94 

59 

84 

57 

73 
36 

78 

47 

60 

52 

62 

37 

»- 

59 

76 
62 

62 
64 

93 

62 

77 
67 

61 
69 

62 

42 

92 

61 

•  2.' 
63,2 

FORT  PIERCE 

MAX 

86 

86 

8  8 

91 

69 

74 
8  4 

82 
65 

84 

66 

90 

67 

79 
67 

76 
69 

82 
73 

63 

73 

85 

72 

96 
64 

76 
62 

61 

60 

ai 
39 

84 

59 

73 
35 

73 
51 

78 
56 

60 
39 

61 

61 

76 
63 

60 
63 

90 

72 

76 
67 

76 
66 

74 
64 

79 
69 

61.2 
63.3 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

89 
71 

91 
72 

92 
7  3 

91 
75 

89 
76 

77 
60 

75 
60 

80 
64 

91 
62 

84 

62 

63 

63 

82 
69 

62 
69 

86 

72 

89 

73 

92 

60 

62 

60 

15 

59 

65 

62 

76 
39 

79 

49 

76 

33 

61 

36 

12 

99 

79 
61 

63 

64 

84 

64 

61 
65 

91 

»7 

60 

60 

•  ) 

62 

63.1 

64,0 

K I SSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

90 
Tl 

90 
72 

90 
73 

90 
74 

83 

72 

75 
56 

74 

55 

76 
60 

93 

60 

61 

59 

62 
64 

91 
66 

60 
66 

83 
68 

94 

n  1 

90 

62 

76 

60 

•  4 

61  | 

65 

35 

74 
94 

73  1 
43  1 

77 
47 

79 

30 

1  : 

»»  1 

90 

59 

66 

64 

»' 

41 

62 
63 

60 
64 

60 
34 

83 

99 

61.3 
61.1 

Sm  R«f«r*mc«  Hot—  FoDowiog  Sutton  ln4«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

fie 

90 

91 

88 

81 

65 

74 

73 

81 

79 

81 

60 

80 

84 

85 

75 

7« 

84 

63 

70 

71 

75 

78 

80 

76 

81 

81 

80 

78 

77 

80 

79  | 

6 

M1N 

7* 

73 

75 

75 

62 

57 

56 

60 

63 

6  3 

64 

69 

70 

70 

64 

6  1 

61 

60 

6  2 

50 

*7 

5 

58 

60 

65 

65 

66 

62 

60 

61 

62. 

7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

91 

90 

92 

93 

84 

75 

78 

83 

62 

80 

61 

63 

82 

86 

88 

80 

82 

87 

87 

76 

77 

80 

83 

84 

74 

as 

86 

76 

81 

86 

85 

8  3  • 

1 

MIN 

73 

74 

75 

76 

74 

62 

62 

64 

67 

64 

68 

70 

71 

72 

7  3 

6  5 

62 

58 

59 

63 

50 

5  1 

53 

60 

6  3 

63 

65 

68 

67 

60 

65 

65. 

1 

MELBOURNE 

MAX 

86 

85 

89 

93 

91 

80 

78 

81 

79 

80 

76 

76 

60 

80 

78 

78 

73 

83 

83 

71 

73 

76 

78 

77 

77 

79 

79 

78 

77 

77 

77 

79  • 

Mm 

73 

74 

74 

71 

65 

63 

55 

55 

67 

60 

65 

71 

70 

73 

67 

50 

61 

58 

59 

55 

55 

55 

55 

50 

5  1 

55 

73 

70 

62. 

5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

91 

92 

91 

87 

78 

76 

77 

83 

83 

84 

82 

80 

87 

90 

81 

82 

85 

84 

78 

74 

77 

81 

82 

76 

84 

85 

82 

80 

80 

84 

82 , 

8 

MIN 

72 

72 

74 

7*. 

73 

58 

5  7 

61 

60 

6  I 

64 

66 

6  B 

70 

71 

60 

57 

* 

H 

56 

4  1 

50 

52 

56 

59 

61 

6 1 

6  3 

65 

S 

60 

61 . 

5 

MVAKKA   RIVER   5T  PARK 

MAX 

90 

89 

9  0 

89 

61 

67 

75 

82 

63 

61 

83 

78 

85 

86 

82 

69 

74 

78 

10 

82 

83 

82 

80 

81 

80 

8  1  , 

2 

MIN 

72 

72 

7  1 

73 

60 

5  9 

60 

62 

6  3 

65 

7  0 

70 

71 

56 

56 

43 

44 

52 

5* 

59 

63 

62 

65 

55 

55 

61. 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

87 

86 

85 

88 

86 

66 

72 

80 

67 

80 

78 

80 

61 

83 

84 

64 

76 

60 

86 

83 

72 

75 

77 

80 

82 

72 

81 

81 

75 

78 

79 

60 , 

9 

MIN 

73 

74 

74 

'6 

80 

6  7 

60 

6  7 

70 

68 

67 

70 

7  2 

73 

75 

67 

64 

61 

62 

62 

33 

56 

57 

6  1 

65 

65 

66 

70 

67 

50 

64 

66, 

4 

PARR  I SH 

MAX 

91 

91 

69 

90 

67 

76 

78 

80 

66 

85 

85 

85 

82 

68 

87 

78 

61 

84 

84 

80 

77 

82 

84 

85 

82 

85 

85 

83 

85 

84 

67 

8  4 , 

MIN 

71 

73 

73 

74 

74 

60 

59 

62 

65 

6  1 

66 

69 

70 

72 

70 

66 

64 

60 

56 

58 

49 

52 

52 

58 

62 

62 

64 

65 

56 

59 

62, 

7 

plant  city 

MAX 

91 

92 

93 

91 

86 

77 

78 

76 

86 

83 

86 

86 

62 

88 

87 

77 

81 

85 

85 

80 

78 

60 

82 

6<> 

78 

84 

85 

84 

83 

81 

86 

8  3 

MIN 

70 

72 

74 

75 

73 

58 

58 

60 

64 

59 

65 

66 

68 

70 

72 

62 

57 

58 

56 

53 

40 

47 

50 

55 

58 

62 

62 

6  2 

65 

54 

58 

61 

5 

5T  PETERSBURG 

MAX 

89 

ee 

88 

8H 

81 

75 

76 

r« 

81 

76 

80 

82 

76 

84 

83 

75 

79 

81 

80 

68 

71 

76 

78 

79 

77 

81 

82 

79 

80 

78 

82 

79 

6 

MIN 

76 

77 

77 

77 

75 

60 

60 

63 

66 

67 

68 

72 

71 

72 

73 

68 

67 

65 

6  3 

60 

93 

56 

58 

63 

62 

66 

67 

68 

68 

62 

63 

66 

5 

SARASOTA 

MAX 

92 

90 

93 

89 

85 

76 

79 

83 

85 

82 

84 

87 

60 

69 

85 

77 

60 

82 

62 

85 

75 

66 

82 

83 

80 

86 

85 

85 

83 

82 

85 

83 

8 

MIN 

7  1 

73 

74 

75 

74 

60 

60 

62 

65 

62 

66 

69 

70 

7  1 

71 

70 

68 

67 

5  8 

6 1 

46 

5  1 

" 

56 

59 

6  1 

63 

66 

66 

50 

60 

64 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

88 

89 

88 

80 

65 

77 

73 

82 

78 

83 

84 

80 

87 

83 

74 

79 

•  2 

81 

69 

74 

76 

60 

01 

79 

83 

84 

83 

82 

80 

84 

80 

MIN 

72 

73 

74 

76 

6l 

57 

5  7 

59 

64 

6  1 

65 

66 

7  0 

70 

67 

66 

63 

59 

59 

45 

40 

48 

50 

54 

58 

61 

64 

65 

58 

53 

56 

61 

1 

TARPON   5PGS  SEWAGE  PL 

MAX 

90 

90 

90 

90 

90 

80 

67 

73 

73 

75 

79 

65 

85 

82 

88 

83 

74 

79 

78 

79 

66 

69 

74 

76 

81 

81 

84 

87 

83 

80 

77 

8  0 

MIN 

73 

73 

74 

76 

72 

5  7 

59 

60 

64 

' 

64 

67 

70 

72 

67 

68 

51 

5 

62 

62 

65 

58 

63 

2 

VENICE 

MAX 

90 

89 

89 

88 

89 

77 

76 

86 

84 

82 

82 

85 

78 

67 

86 

78 

80 

81 

80 

75 

77 

80 

82 

83 

81 

85 

85 

82 

83 

82 

85 

82 

8 

MIN 

72 

74 

75 

75 

74 

62 

59 

63 

66 

65 

67 

69 

Tl 

72 

72 

68 

70 

70 

59 

65 

46 

54 

56 

58 

61 

63 

65 

67 

66 

60 

61 

65 

4 

VERO  BEaCh  faa  Ap 

MAX 

85 

85 

87 

90 

86 

74 

90 

82 

80 

79 

79 

80 

82 

64 

87 

80 

80 

83 

64 

74 

73 

75 

78 

60 

76 

79 

81 

77 

77 

77 

76 

MIN 

75 

74 

77 

77 

70 

66 

66 

69 

69 

67 

74 

7* 

74 

76 

68 

63 

61 

61 

62 

58 

52 

59 

62 

62 

66 

69 

72 

70 

70 

65 

67 

67 

6 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

91 

92 

93 

89 

82 

76 

7* 

79 

83 

82 

82 

82 

80 

85 

90 

78 

81 

85 

85 

78 

75 

78 

80 

82 

75 

82 

84 

81 

80 

82 

84 

MIN 

7 1 

7  1 

74 

'5 

60 

58 

6 1 

63 

66 

70 

60 

58 

58 

57 

60 

63 

65 

66 

61 

62 

9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

91 

91 

92 

93 

82 

75 

74 

75 

84 

84 

79 

82 

79 

84 

88 

76 

83 

86 

67 

81 

77 

80 

82 

84 

88 

84 

82 

82 

81 

82 

86 

6  3 

0 

•       *  • 

MIN 

74 

7  3 

74 

7  3 

73 

56 

5  7 

62 

63 

6  3 

71 

67 

70 

71 

72 

6  1 

62 

57 

5  5 

57 

48 

48 

58 

60 

66 

66 

65 

66 

67 

60 

67 

64 

0 

everglades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GlADE  EXP  STA 

MAX 

90 

88 

88 

89 

90 

89 

76 

81 

86 

79 

78 

83 

82 

85 

84 

86 

79 

80 

82 

82 

74 

77 

79 

82 

62 

80 

83 

83 

73 

79 

80 

82 

MIN 

70 

71 

72 

72 

72 

65 

65 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

'2 

70 

64 

63 

57 

56 

59 

51 

55 

59 

98 

58 

61 

61 

69 

67 

65 

65 

64 

6 

Big  cypress  res 

MAX 

86 

85 

89 

90 

89 

77 

79 

86 

80 

75 

79 

76 

81 

80 

82 

78 

77 

79 

60 

77 

72 

73 

T8 

79 

78 

79 

77 

72 

76 

75 

79 

MIN 

72 

7  3 

73 

75 

75 

64 

6  3 

6* 

69 

6  7 

66 

66 

69 

7  1 

68 

65 

65 

62 

6  3 

36 

50 

5  7 

6  1 

63 

63 

64 

63 

65 

65 

64 

65 

4 

canal  point  usda 

MAX 

90 

90 

88 

93 

90 

80 

83 

87 

87 

86 

86 

85 

85 

85 

87 

85 

84 

85 

84 

75 

79 

80 

80 

80 

65 

84 

84 

83 

79 

82 

63 

84 

MIN 

70 

6  9 

68 

7  0 

68 

65 

62 

6  5 

70 

70 

6  8 

68 

6  9 

7 1 

69 

69 

63 

64 

67 

58 

6  0 

63 

63 

6  3 

6  3 

63 

63 

63 

67 

69 

65 

9 

CAPT I VA 

MAX 

87 

87 

87 

86 

33 

78 

74 

81 

82 

76 

82 

81 

80 

83 

77 

79 

80 

79 

75 

75 

77 

80 

80 

82 

83 

82 

79 

80 

80 

62 

MIN 

75 

78 

75 

79 

7 

66 

63 

66 

68 

72 

75 

74 

7  1 

71 

71 

64 

66 

57 

6  1 

6  3 

65 

6  5 

66 

69 

7  1 

69 

67 

67 

69 

'o 

clewiston  u  s  eng 

MAX 

9  1 

92 

90 

92 

95 

88 

75 

81 

84 

76 

82 

81 

82 

84 

87 

87 

79 

83 

84 

83 

73 

75 

76 

78 

80 

78 

82 

83 

73 

78 

78 

82 

MIN 

74 

72 

7  3 

73 

7  3 

64 

6  5 

6  3 

66 

70 

7  1 

75 

74 

75 

74 

64 

70 

63 

6  1 

61 

58 

60 

65 

65 

6  7 

69 

70 

7  2 

68 

67 

67 

68 

'o 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

R9 

89 

91 

92 

88 

77 

80 

67 

83 

79 

83 

83 

84 

86 

87 

80 

86 

85 

85 

74 

75 

78 

61 

82 

81 

84 

83 

75 

81 

80 

83 

62 

,  9 

MIN 

1 1 

7  3 

?  4 

73 

64 

6  3 

6  2 

69 

6  8 

69 

70 

7  1 

74 

74 

61 

62 

56 

62 

49 

5  b 

58 

60 

61 

63 

65 

69 

67 

62 

64 

65 

,1 

everglade  s 

MAX 

9  9 

69 

90 

89 

87 

80 

81 

85 

65 

60 

86 

84 

87 

81 

84 

82 

81 

84 

83 

83 

78 

80 

82 

83 

84 

85 

82 

76 

80 

81 

8  3 

MIN 

7  3 

75 

7  4 

7  5 

75 

66 

6  1 

6  5 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

73 

71 

68 

64 

64 

62 

54 

58 

60 

63 

62 

65 

68 

70 

66 

64 

67 

'4 

Cl    AUI  t  f,,*      O&UI'.f  D  ttl 

r  L«" INUU   KANytH    b  I  » 

MAX 

B5 

86 

86 

86 

86 

82 

82 

81 

82 

79 

81 

82 

82 

79 

•  4 

85 

86 

83 

61 

81 

81 

83 

82 

MIN 

" 

78 

76 

8  1 

74 

7  1 

' 

72 

7  1 

68 

62 

6  3 

64 

58 

62 

6* 

65 

69 

67 

70 

7  0 

70 

66 

67 

68 

8 

Cf.aJ    vvcDt,    Uifi  AO 
rUHl    l*i  T  t  K  ■>    WD  «K 

MAX 

89 

91 

91 

90 

86 

75 

77 

84 

83 

79 

84 

85 

85 

86 

64 

79 

80 

82 

62 

74 

77 

80 

82 

84 

83 

84 

84 

80 

83 

63 

85 

MIN 

74 

75 

77 

7  2 

63 

62 

64 

67 

70 

70 

72 

75 

7  1 

69 

65 

6  1 

6  1 

55 

52 

5  7 

59 

62 

62 

63 

66 

7  0 

68 

6 1 

6  1 

66 

'l 

i nd i an  Town 

MAX 

89 

89 

68 

89 

89 

89 

79 

82 

87 

60 

78 

83 

83 

85 

85 

87 

78 

81 

63 

84 

76 

77 

78 

87 

81 

77 

81 

83 

81 

80 

79 

MIN 

' 

74 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

7 

74 

70 

67 

62 

62 

60 

62 

52 

52 

62 

62 

65 

63 

63 

63 

57 

66 

65 

|3 

la  belle 

MAX 

91 

89 

94 

94 

89 

77 

80 

85 

84 

80 

84 

85 

85 

87 

88 

82 

86 

86 

85 

77 

78 

80 

83 

83 

81 

84 

83 

76 

8* 

82 

84 

8  4 

■  1 

MIN 

70 

73 

75 

76 

75 

6  3 

60 

6  1 

64 

6  3 

69 

71 

71 

74 

74 

63 

65 

60 

56 

57 

*8 

55 

53 

60 

6  1 

63 

64 

69 

67 

69 

62 

64 

,9 

miles  City  tower 

MAX 

92 

89 

92 

93 

90 

79 

88 

85 

79 

84 

81 

66 

87 

92 

■  2 

84 

86 

77 

79 

82 

83 

63 

85 

82 

81 

81 

83 

MIN 

72 

71 

74 

75 

74 

63 

60 

70 

69 

69 

71 

72 

69 

66 

64 

57 

58 

58 

49 

39 

62 

60 

65 

65 

68 

61 

65 

65 

|4 

■•  f  -  Q  V      u  .',     ci      1  rr.  t 

HLUHt    IflVtN    LUtrv  1 

MAX 

92 

92 

90 

92 

92 

87 

72 

86 

86 

80 

78 

81 

82 

84 

88 

86 

78 

81 

84 

84 

73 

74 

76 

79 

80 

77 

82 

61 

74 

79 

79 

82 

6  3 

MIN 

73 

72 

73 

73 

74 

63 

63 

6  1 

64 

66 

69 

72 

72 

74 

74 

64 

61 

61 

61 

59 

91 

55 

59 

59 

63 

65 

68 

71 

68 

62 

64 

65 

,7 

NAPLES  CARIB  GARDENS 

MAX 

«e 

91 

92 

90 

89 

80 

81 

84 

86 

62 

84 

82 

89 

84 

85 

82 

81 

82 

81 

79 

76 

81 

85 

85 

86 

88 

64 

80 

83 

83 

85 

84 

,2 

MIN 

7  2 

74 

75 

76 

75 

63 

60 

61 

68 

69 

69 

70 

72 

75 

75 

71 

72 

68 

58 

60 

50 

57 

60 

62 

62 

64 

67 

69 

68 

62 

63 

66 

,  7 

PLNTA  GORDA 

MIN 

TAHIAMI   TRL  40  M]  BEND 

90 

88 

90 

91 

92 

65 

85 

87 

88 

63 

87 

80 

85 

82 

88 

83 

84 

85 

67 

83 

79 

81 

83 

63 

85 

85 

82 

79 

83 

82 

88 

84 

,  9 

MIN 

7  5 

75 

74 

76 

7  3 

70 

6  5 

68 

7  1 

72 

70 

71 

74 

75 

74 

66 

65 

62 

63 

64 

57 

62 

65 

66 

65 

69 

72 

69 

69 

66 

66 

68 

,7 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

ne 

87 

88 

88 

89 

90 

85 

67 

86 

65 

84 

80 

85 

85 

68 

84 

84 

84 

85 

80 

79 

80 

84 

84 

88 

88 

82 

79 

76 

80 

84 

.5 

MIN 

73 

74 

74 

'9 

76 

69 

68 

67 

67 

73 

73 

72 

74 

78 

75 

67 

70 

61 

63 

64 

57 

56 

66 

65 

64 

68 

75 

74 

70 

67 

67 

69 

,2 

FT  LAUOERDALE  baha  mar 

MAX 

9C 

88 

86 

a  7 

88 

85 

84 

86 

86 

84 

82 

84 

86 

84 

88 

83 

84 

85 

66 

81 

77 

78 

79 

80 

84 

82 

80 

79 

77 

75 

78 

63 

.2 

MIN 

75 

79 

74 

81 

76 

70 

68 

68 

73 

73 

73 

67 

66 

76 

75 

69 

67 

65 

66 

66 

58 

66 

72 

65 

72 

64 

74 

70 

69 

68 

68 

70 

.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

89 

88 

86 

88 

89 

69 

84 

86 

89 

66 

66 

82 

80 

85 

85 

86 

84 

82 

84 

85 

81 

78 

80 

80 

80 

83 

84 

83 

79 

79 

79 

63 

.8 

MIN 

73 

75 

72 

78 

74 

69 

67 

67 

67 

71 

72 

71 

7* 

76 

75 

66 

64 

58 

61 

62 

56 

6l 

65 

63 

60 

60 

74 

73 

69 

67 

68 

68 

,0 

Seo  Referenco  Notes  Following  Station  Index 


F  LOR  I  DA 
OCTOBER  1964 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

f 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

a 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HIALEAH 

MAX 

87 

81 

6  3 

60 

8  0 

9  2 

80 

8  2 

6  1 

79 

'  9 

62 

78 

73 

78 

74 

76 

60 

60 

79 

77 

77 

76 

8: 

6 

MIN 

72 

77 

74 

79 

77 

69 

66 

66 

66 

66 

70 

72 

70 

74 

74 

69 

66 

62 

6k 

63 

36 

6„ 

6  6 

63 

60 

63 

74 

72 

69 

64 

67 

66 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

87 

7 

90 

82 

8  2 

86 

9  3 

86 

8  i 

8  1 

63 

8  6 

61 

7  B 

80 

9  1 

62 

8  3 

64 

62 

78 

76 

80 

62 

a  ) 

3 

MIN 

70 

72 

7* 

74 

72 

70 

66 

69 

69 

70 

72 

72 

73 

7k 

68 

65 

62 

38 

37 

60 

37 

68 

43 

42 

61 

63 

72 

69 

66 

66 

67 

66 

9 

LOXAHATCHEE 

MAX 

91 

87 

8  2 

82 

82 

8  k 

77 

77 

79 

62 

62 

82 

83 

62 

77 

77 

79 

60 

83 

4 

MIN 

1  1 

70 

72 

76 

7k 

66 

6? 

65 

69 

70 

67 

66 

'8 

75 

74 

6k 

64 

60 

57 

61 

35 

36 

62 

58 

68 

62 

71 

67 

67 

66 

67 

66 

4 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 

MAX 

87 

87 

82 

61 

9  9 

9  3 

Bk 

60 

1  6 

7  9 

79 

60 

9  1 

81 

80 

79 

76 

76 

60 

62 

4 

MIN 

77 

72 

80 

rg 

72 

68 

65 

66 

71 

73 

71 

69 

r* 

75 

70 

71 

66 

63 

67 

66 

36 

65 

70 

72 

72 

75 

73 

69 

ti 

66 

66 

70 

0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

8  1 

61 

8  2 

67 

9k 

63 

63 

8  5 

84 

73 

76 

7  8 

77 

74 

79 

79 

78 

77 

77 

79 

61 

3 

MIN 

"■8 

73 

79 

8  1 

76 

70 

68 

69 

73 

74 

71 

70 

76 

75 

71 

71 

70 

66 

69 

63 

39 

67 

74 

74 

7» 

74 

73 

71 

71 

67 

70 

71 

7 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

83 

8  5 

67 

02 

8  1 

62 

8  3 

8  0 

76 

8  0 

•  C 

62 

9  2 

64 

82 

79 

79 

79 

61 

83 

1 

min 

77 

75 

79 

81 

■■6 

71 

68 

70 

7* 

'3 

73 

72 

'9 

76 

72 

69 

67 

64 

67 

64 

39 

63 

66 

66 

65 

71 

74 

70 

70 

66 

69 

70 

7 

MIAMI    12  SSM 

MAX 

8  8 

8  3 

65 

85 

8  3 

85 

64 

97 

8  2 

9  1 

8  3 

83 

60 

7  8 

16 

■0 

9  1 

9  2 

83 

10 

79 

79 

60 

83 

2 

MIN 

77 

73 

79 

ec 

77 

69 

6  7 

67 

69 

71 

71 

72 

!» 

73 

74 

65 

64 

39 

62 

61 

37 

99 

66 

43 

60 

66 

73 

73 

70 

66 

67 

66 

3 

POMPANO  BEACH 

MAX 

87 

6  9 

89 

85 

62 

65 

8 1 

8  5 

83 

9  3 

8  i 

9  k 

8  7 

8  k 

79 

80 

8  3 

•  3 

85 

83 

62 

10 

79 

80 

62 

83 

9 

MIN 

7* 

73 

73 

75 

75 

66 

67 

67 

67 

71 

71 

70 

'  i 

72 

72 

65 

64 

60 

62 

60 

37 

62 

66 

T2 

62 

73 

73 

71 

66 

66 

67 

68 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

9  3 

8  3 

8  5 

9  2 

B  3 

6  3 

9  5 

8  3 

79 

79 

60 

62 

66 

3 

MIN 

7  1 

73 

75 

78 

72 

71 

67 

69 

71 

71 

72 

72 

12 

75 

73 

6k 

64 

61 

61 

61 

57 

57 

6> 

63 

61 

63 

71 

69 

70 

67 

66 

67 

9 

SOUTH  MIAMI  5  w 

MAX 

90 

81 

8  3 

8  7 

8  5 

86 

80 

9 

8  5 

62 

83 

8  k 

9  1 

9  1 

8  1 

1 3 

8  3 

6  3 

62 

62 

82 

63 

» 

MIN 

72 

71 

78 

78 

7* 

70 

66 

68 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

74 

66 

64 

37 

59 

60 

36 

61 

6k 

42 

60 

66 

72 

68 

70 

66 

67 

67 

8 

STUART   1  N 

MAX 

86 

86 

88 

89 

90 

79 

i» 

88 

66 

82 

79 

83 

85 

8- 

66 

63 

85 

66 

87 

60 

76 

79 

82 

61 

93 

81 

62 

76 

77 

78 

63 

63 

I 

MIN 

70 

6  3 

63 

33 

6  0 

70 

6  5 

69 

0 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP 

MAX 

68 

88 

90 

90 

92 

6 1 

8  3 

9  5 

8  1 

8  1 

63 

8  2 

8  3 

60 

93 

,2 

•      •  • 

MIN 

76 

75 

79 

78 

7". 

69 

6B 

68 

72 

72 

72 

75 

78 

76 

69 

66 

63 

42 

62 

62 

36 

6k 

47 

72 

6k 

74 

75 

69 

70 

68 

66 

69 

9 

KEYS  OT 

ORY  TORTUOAS 

MAX 

8  8 

8  5 

67 

86 

8  7 

8 1 

60 

83 

93 

8  0 

8  3 

8  1 

78 

73 

76 

78 

78 

78 

79 

78 

77 

76 

76 

•0 

,6 

Mm 

76 

78 

75 

78 

77 

76 

73 

73 

72 

72 

72 

76 

75 

72 

76 

75 

73 

74 

70 

69 

65 

71 

7  2 

74 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

73 

,2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

68 

89 

89 

89 

6 1 

83 

86 

8* 

82 

82 

81 

60 

78 

6  1 

91 

g  3 

8  3 

86 

79 

79 

78 

78 

82 

.9 

Mm 

'6 

79 

81 

81 

77 

75 

73 

73 

76 

77 

75 

75 

'6 

7k 

73 

7k 

73 

71 

71 

71 

64 

70 

72 

72 

7  1 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

73 

•  6 

KEY  WEST 

MAX 

90 

89 

89 

90 

90 

89 

82 

81 

83 

65 

6* 

83 

85 

•  5 

82 

92 

92 

83 

63 

76 

79 

81 

82 

82 

63 

79 

90 

61 

79 

83 

.  k 

Mm 

77 

80 

78 

80 

6  0 

76 

7J 

7* 

7* 

76 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

73 

72 

74 

66 

67 

71 

73 

73 

74 

75 

72 

6  9 

71 

72 

7k 

,1 

MARATHON  SHORES 

MAX 

88 

88 

69 

89 

90 

81 

77 

81 

S3 

97 

•  3 

62 

86 

91 

85 

82 

•  1 

81 

91 

79 

76 

79 

79 

61 

8  2 

84 

78 

92 

76 

77 

79 

42 

,2 

Mm 

73 

79 

75 

78 

79 

73 

70 

72 

76 

76 

73 

7* 

76 

76 

73 

73 

71 

70 

69 

63 

43 

67 

69 

72 

71 

72 

70 

69 

67 

70 

71 

72 

,0 

TAVERNIER 

MAX 

81 

87 

88 

88 

98 

8! 

80 

85 

66 

•  5 

62 

82 

95 

62 

64 

82 

63 

42 

81 

43 

74 

91 

90 

62 

83 

82 

61 

93 

'8 

76 

79 

82 

.  9 

Mm 

81 

79 

78 

81 

80 

7* 

69 

71 

73 

7» 

73 

74 

75 

75 

75 

7k 

72 

67 

65 

67 

62 

65 

69 

49 

70 

71 

70 

70 

69 

66 

69 

71 

,9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  dayi  with  precipi 

tatioo 

Station 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average  | 

Fasteat 
mile 

Direction 
ol 

Idstenl  mile 

s 
i 

»! 
e  o 

Si 

1,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

I 

Q.  t- 
4/1 
O  Ul 

o 

7,00  PM 
EST 

8 

4 

H 

01-09 

10-49 

50-99 

1  00-1  99 

A 

M  3 

-  •  s 

t  3  s 

£  8.2 

1 

I 
5 
> 
< 

M  3 

APALACHI COLA  WB  CITY 

 1 

8.9 

2 

2 

1 

0 

1 

2 

6  1 

62 

3.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

36 

11 

11.9 

29++ 

26 

17+ 

88 

90 

68 

82 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

6.2 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

10.8 

24++ 

04 

14 

86 

87 

60 

77 

5 

5 

0 

0 

0 

13 

6.1 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

36 

13 

11.0 

38 

S 

5 

85 

88 

57 

74 

4 

4 

2 

2 

0 

16 

48 

5.8 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

03 

8 

14.0 

73 

s 

14 

79 

80 

71 

75 

2 

7 

* 

2 

2 

0 

17 

53 

6.0 

LAKELAND  WE  CITY 

9.2 

_ 

- 

3 

7 

1 

1 

0 

0 

12 

55 

5.7 

MIAMI  BEACH 

14.7 

0 

6 

2 

3 

0 

17 

55« 

6.4 

MIAMI   WB  AIRPORT 

06 

7 

10.7 

37++ 

17 

14 

83 

87 

65 

76 

4 

8 

1 

1 

2 

20 

6.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

36 

10 

11.2 

32++ 

14 

2 

86 

88 

58 

74 

4 

3 

0 

0 

0 

14 

5.7 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

35 

8.5 

44 

NW 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

72 

TALLAHASSEE  W8  AIRPORT 

36 

12 

9.6 

27++ 

20 

4 

86 

91 

54 

74 

2 

2 

1 

1 

2 

3.7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

03 

10 

13.7 

28++ 

31 

15 

87 

89 

6 

3 

1 

1 

0 

15 

54 

3.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

11 

12.1 

74++ 

16 

14 

81 

86 

64 

76 

2 

2 

1 

2 

3 

13 

6.9 

1 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1964 


Day  of  month 


STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GAINESVILLE  3  WSW 

■  

1  INCH 

MAX 

97 

98 

9* 

92 

83 

77 

84 

76 

87 

87 

83 

88 

80 

80 

78 

78 

82 

85 

85 

82 

79 

79 

81 

80 

79 

80 

83 

82 

84 

82 

82 

83.5 

MI  N 

81 

82 

80 

81 

72 

69 

67 

68 

71 

69 

70 

71 

74 

71 

72 

69 

66 

66 

67 

69 

62 

62 

63 

66 

66 

70 

69 

71 

72 

68 

68 

70.1 

4  INCHES 

MAX 

88 

88 

86 

86 

81 

73 

76 

74 

78 

78 

76 

78 

75 

75 

73 

72 

74 

75 

76 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

76.0 

MIN 

81 

82 

81 

80 

73 

70 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

68 

66 

65 

65 

66 

59 

60 

62 

65 

65 

68 

68 

69 

70 

67 

68 

69.3 

6  INCHES 

MAX 

K 

87 

86 

84 

80 

74 

74 

71 

77 

77 

74 

77 

74 

73 

72 

72 

72 

75 

75 

73 

70 

70 

72 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

75.1 

MIN 

81 

80 

80 

74 

70 

68 

68 

70 

69 

69 

70 

72 

72 

72 

68 

66 

66 

66 

67 

62 

61 

62 

65 

65 

68 

68 

69 

70 

67 

67 

69.5 

MAX  AND  MIN  ARE  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
SLOPE  OF  GROUND i     NO  PERCEPTIBLE  SLOPE  OF  SURFACE i     SOIL  TYPE i 
3  POINT  F0XBOR0  THERMOGRAPH . 


ARREDONDA  FINE  SAND.     GROUND  COVERi     BAHIAGRASS  SOD.  INSTRUMENTATION. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

™  u  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



30 

31 

H  < 

■      •  ft 

NORTHWEST 

01 

MILTON  E»P  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

37 
90 
72 

.25 
23 
89 
7» 

9 
94 
T3 

139 
95 
71 

174 
81 
34 

.19 
81 
76 
48 

.14 
45 
78 
47 

.11 
15 
80 
50 

.13 
17 
84 

52 

.11 

38 
82 
30 

.14 

35 
83 
31 

.16 

28 
83 
37 

.07 
38 
82 
64 

.04 

31 
74 
61 

.02 
88 
67 
56 

.14 
36 

37 

.11 
26 
85 

61 

.13 
12 

61 

.24 
64 

62 

.14 
31 

43 

.09 
21 

46 

.13 
12 

32 

.15 
12 

55 

.16 

2 

ft? 
82 

49 

.09 

2 

52 

.10 

3 

51 

.14 

B  1 

61 

.11 
8 

62 

.12 
4 

8i 

60 

.11 

0 
85 

55 

.10 
3 
86 

54 

4.00B 
1124 
82.5 
56.S 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

■19 

.29 

.05 
169 

113 

.21 
217 

.37 
159 

.27 
1 16 

.17 
5  2 

.18 

.13 

.32 
107 

.20 
105 

.09 

143 

.03 

•  11 
103 

.21 
107 

.15 

.20 
168 

.24 
90 

.12 
18 

.11 

.16 
42 

'•« 

.17 

.12 

.21 

.20 

,11 

.13 

5.44B 
2723 

ft      •  • 

NORTH 

02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.21 
48 
91 
74 

.18 

47 
92 
74 

.18 
49 

92 
73 

.26 
70 
91 
74 

.21 

112 
88 
73 

.11 
102 
72 
54 

.19 
74 
78 

« 

.12 
60 
76 
55 

.17 
56 
83 
61 

.15 
31 
84 
59 

.16 
73 
81 
37 

.20 
87 
84 
59 

.13 
80 
82 
64 

.02 
82 
75 
65 

.04 
69 
73 
66 

.14 
HI 
72 
38 

.21 
108 
79 
56 

.19 
42 

•  4 

37 

.13 
33 
83 
38 

.19 
10 
11 
55 

.14 
33 
74 
42 

.14 
14 
77 
46 

.13 
25 
11 

50 

.13 
55 
80 
55 

,16 
74 
77 
33 

.11 
84 
80 
59 

.18 

70 
83 
62 

.16 
80 
80 
61 

.18 

73 
81 
62 

.14 
32 
80 
36 

.17 
61 
80 
56 

4,92 
2045 
61,1 
59.5 

•      *  • 

NORTH  CENTRAL 

OJ 

LISBON 

WIND 

.16 
25 

.16 
35 

.13 
40 

.22 
35 

.20 
83 

.09 

.07 
25 

.03 
>' 

.11 

20 

.15 

10 

.14 
30 

.18 
40 

.06 
10 

.06 
25 

.10 
33 

.23 
93 

.22 
TO 

.13 
33 

.16 
10 

.21 
40 

.14 

10 

.10 
10 

.13 
10 

.14 
20 

.10 
13 

.15 

30 

.13 
30 

.15 
25 

.12 
20 

.16 
10 

.14 

20 

4,29 
935 

ft     ft  » 

SOUTH  CENTRAL 

0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.20 

.24 

.21 

.21 

.15 

.12 

.19 

.04 

.17 

.18 

.19 

.18 

.01 

.18 

.19 

.19 

.17 

.20 

.19 

.23 

.16 

.16 

.18 

.16 

.14 

• 

.16 

.13 

.20 

.18 

3.29B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

EVAP 

•  13 

•  22 

.26 

1  j 

.  34 

.11 

.12 

2  i 

1  1 

•  1 1 

0 1 

10 

.22 

•  03 

4,36 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.26 

.16 

.07 

.22 

.13 

.29 

,09 

.14 

.12 

.13 

.17 

.13 

.14 

.12 

.19 

.22 

.25 

.23 

.11 

.16 

.30 

.11 

.22 

.22 

.10 

.20 

.23 

.10 

.12 

5.44B 

•      •  • 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST 

05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
38 
92 
70 

.11 
36 
93 

70 

.08 
10 
87 

70 

.14 

39 
92 
70 

.23 
73 

93 
70 

.18 
81 

91 
66 

.14 

102 
83 
64 

.17 
103 
87 
64 

.11 
20 
91 
66 

.10 
30 
84 
67 

.06 
36 
78 
67 

.12 
87 
84 
69 

.07 
43 
80 
69 

.09 
40 
86 

70 

185 
84 

72 

.20 
92 
89 
62 

.16 
68 

82 
62 

.19 
61 
S3 

64 

.17 
31 
86 
61 

.14 
17 
•  8 

61 

.16 
93 
77 
48 

.15 
68 
79 
31 

.15 
78 
79 
57 

.17 

67 

S3 

56 

.17 
52 
84 
57 

.08 
40 
82 
31 

.21 
77 
■  3 
61 

.13 
116 
79 
62 

.06 
71 

70 
66 

.10 
81 
80 
63 

.13 
84 
80 
64 

4.34B 
2075 
84.2 
63,8 

CLEwISTON  U  S  ENG 

EVAP 

MAX 

MIN 

.18 
88 
78 

.13 
89 
71 

.11 
■  4 
71 

.10 
95 
71 

.09 
87 
79 

.25 
86 

" 

w 

*5 

.14 
79 
67 

.09 
89 
69 

.17 
81 
75 

.19 
84 
73 

.03 
79 
74 

.10 
80 

.06 
82 

.06 
78 
76 

.12 
83 
71 

.23 
77 
61 

.20 
83 
69 

.12 

71 

70 

.15 
79 

70 

.30 
71 
60 

.05 
71 
36 

.16 
74 
64 

.17 
85 
63 

.10 
■  4 
61 

.10 
71 
64 

.15 
71 
71 

.10 
82 
71 

.00 
71 
71 

.15 
75 
69 

.16 

73 
66 

4.13 
8U,6 
70,3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

ft 

94 

.35 
138 

.47 
126 

» 

131 

.48 

176 

.25 
55 

.11 
72 

.07 
• 

.24 
• 

.16 
* 

.24 
• 

.08 
299 

.13 
63 

ft 

417 

.33 
134 

.20 
73 

.23 
17 

.11 
10 

.18 
41 

.23 
149 

.22 
71 

.19 
101 

.24 

104 

.19 
■  3 

.23 
■  9 

.16 

115 

,66 
114 

.43 

107 

88 

54 

7.  228 
3030 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

.16 

7 

94 
72 

.15 
10 
92 
71 

.11 
5 
94 
71 

.12 
5 
93 
72 

.22 
25 
93 
71 

.26 
33 
86 
64 

.11 
74 
73 
59 

.17 
98 
80 
59 

.14 

42 
S6 
60 

.14 
35 
83 
65 

.10 
83 
73 
64 

.09 
87 
80 
65 

.13 
81 
83 
68 

.08 
39 
82 
68 

.06 
63 
85 
70 

.19 
68 
86 
61 

.12 
37 
77 
60 

.19 
45 
82 
36 

.16 
It 
83 
36 

.17 
8 
14 
59 

.19 
102 
71 
35 

.21 
100 
65 
43 

.18 
94 
75 
52 

.20 
98 
81 
55 

.18 
TO 
82 
39 

.08 
67 
77 
60 

.11 
67 
13 
62 

.11 
89 
81 
63 

.00 
48 
71 
63 

.14 
103 
77 
31 

.  15 
94 
80 
58 

4.56 
1835 
81.7 
62,1 

TAM1AMI   TRL  40  MI 

BE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 

18 
98 

72 

.09 
23 
93 
71 

.11 
23 
98 

72 

.26 

20 
100 
73 

.01 
9 

100 
72 

.12 
0 
98 
70 

.15 
1 
96 
67 

.11 
3 

100 
68 

.08 

4 

96 
70 

.12 
3 
92 

71 

.16 
21 
90 
70 

.07 
39 
86 

70 

.04 
20 
87 
72 

96 
88 

72 

.13 
17 
96 
72 

.16 
18 
91 
63 

.10 
6 
89 
65 

.12 
3 
93 
60 

.10 
1 
84 
6* 

.13 
2 
93 
63 

.30 
29 
87 
67 

.08 
21 
91 
59 

.14 
21 
91 
62 

.23 
28 
90 
63 

.06 
23 
92 
61 

.04 
41 
92 
64 

.13 
12 
87 
61 

.12 
52 
80 
71 

.27 
32 
17 
67 

.09 
12 
90 
64 

.11 
13 
93 
65 

3.92B 

681 
91.9 
67,3 

LOWER  EAST  COAST 

06 

FT  LAUDERDALE  EXP 

ST 

EVAP 
WIND 

.20 

40 

.16 
43 

.14 
45 

.21 
42 

.23 
33 

.11 
30 

.19 
43 

.13 
17 

.13 

11 

.16 
34 

.19 
90 

• 

.04 
102 

.13 
44 

143 

.27 
62 

.21 
86 

.17 
26 

.17 
li 

.13 
14 

.24 
•  6 

.18 

60 

.18 
39 

.19 
76 

.22 
88 

.17 
44 

.21 
111 

.17 
148 

63 

.21 
48 

.10 
47 

5.36B 
1789 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
Ml 
89 
T2 

.17 
74 
92 
74 

.21 
37 
89 
73 

.18 
39 
91 
73 

.26 

73 
92 
7S 

.13 
47 
93 
71 

.23 
34 
90 
67 

.12 
46 
84 
67 

.18 

10 

91 
68 

.11 
32 
91 
72 

.16 
37 
85 

72 

.11 
23 
86 

72 

.13 
109 
75 
72 

.14 
55 
85 
75 

.40 
46 
83 

73 

.29 
106 
87 
73 

.18 
74 
84 
63 

.19 
52 
85 
42 

.20 
31 
85 
61 

.21 
29 
87 
65 

.22 
48 
85 
55 

.21 
69 
71 
35 

.29 
80 
80 
62 

.13 
59 
77 
67 

.22 
119 
80 
62 

.11 
111 
83 
62 

.16 
39 
•  2 

70 

.13 
168 
•  1 

70 

73 
76 
69 

.11 
38 
Si 
66 

.10 
40 

5.72B 
1929 
84,9 
68.3 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

?,c^C=2!^5  ^R.C.N  GSTE  6  "  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


z  9. 

g   P  COUNTY 


Alexander  springs 
apalach1cola  ms  city 
ARCADIA 
Avon  park 
ba8s0n  park 

BAR  TOM 


BAT  LAKE 
BAT PORT 

BELLE  GLAOE  ExP  STA 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE 
BIG  CYPRESS  RES 
BIT*LO 

flLACKNAN  1  SE 

blountstomn 
boca  Raton 

braoenton  e»p  station 

BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

CANAL  POINT  GATE  5 
CANAL  POINT  USOA 

CAPRA8ELLE    1  NNW 

CEDAR  «t ' 
CHIPlEt  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  SSW 
CLFmISTON 

CLEM  I STON  U  S  ENG 
CORNMELL   *  NM 
CRESCENT  CITY 
CRESTVIEM  RAOIO  MJSB 
CROSS  CITT 
,  CROSS  CITT  2 

DOATTONA  BEACH 
OATTONA  BEACH  MS  AP 
DEER  PARK 

DE  FuN  t  AK  SPRINGS 
OE  LAND  3  N 
DE  SOTO  CITT  ft  SW 
DEVILS  GARDEN  TOMER 
,  OOWLING  PARK 
ORT  TORTUGAS 

I  Eva 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FEL3A 

FELLSHERE  ft  W 
FERNANDINA  beach 
flamingo  ranger  sta 

FORT  DRUM  5  Nw 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUOERDALE 

FT  LAUDERDALE   BAHA  MAR 

FT    LAUDERDALE   ElP  STA 

FORT  MTERS  MB  AP 

FORT  PIERCE 


00  TO  0 
0211  0 
0228  0 


'  0520  0 

0939  0 

0611  0 

0616  0 

0739  0 

0T38  0 

07fc5  0 
0  9  0* 


FOUNTAIN  3  SSE 
!  GAINESVILLE 

GAINESVILLE  FAA 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 
1  GRACE V  I LLE 

GRADY 

MART  LAKE 

M I  ALE AM 

HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RvR  ST  Pk 

HOMESTEAD  EXP  STA 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

INDIANTOWN 

INGL1S 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2 

I SLEWORTm 
,  JACKSONVILLE  MB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
1  JASPER  3  SE 

KENOALL  2  E 

KEY   WEST  MB  AIRPORT 

KEY  MEST 

KISSIMHEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSEE 
PLAKELANO  MB  CITY 
LAKE  PLACIO  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 
LAMONT   6  MNW 
L IGNUMV I TAE  KEY 
L I S80N 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LTNNE   *  SE 


MELBOURNE 
MELROSE 

MIAMI    8ATFR0NT  PARK 

■m  I  Am i  BEACH 

MIA^l  MB  AIRPORT 

MIAMI  MB  CITY 

MIAMI  12  SSM 

MILES  CITY  TOMER 
MILTON  E»P  STATION 
MONT  I  CELLO  1  M 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER   ST  PARK 
NAPLES  CAR  I B  GAROENS 
N ICEVl LLE 
NITTAM  1  S 

NORTH  NEM  RVfl   CANAL  1 

NORTH  NEW  RVR   CANAL  2 

OCALA 

OCALA  2  NE 

OKEECHOBEE  hRCN  GATE  I 
ORANGE  CITT 
■ORLANDO  MB  AIRPORT 
OPT  ON*  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA 

Panama  city  2 

PARR | SH 
PENNSUCO  9  NM 
PENSACOLA  MB  AP 
PERRINE 
PERRT 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

PUNTA  gorda 

OU1NCY  EIP  STATION 


09  AO 


i  06 


936 


137  0 


LAKE 

DE  SOTO 
HIGHLANDS 
POLK 
POLK 

OKEECHOBEE 
HILLSBOROUGH 
HERNANDO 
PALM  BEACH 

PALM  BEACH 

ORANGE 

OKALOOSA 

CALHOUN 

PALM  BEACH 

MANATEE 

LIBERTY 

HERNANDO 

SUMTER 


LEE 

WASHINGTON 
LEVY 

WASHINGTON 

PINELLAS 

LAKE 

hENORy 

mENORy 
highlands 

okaloosa 

DIXIE 
DIXIE 
BROmaRD 


COLLIER 
HENORY 
INDIAN  RIVER 


MONROE 
OKEECHOBEE 
MANATEE 
06  BROWARD 
06  BROWARD 
1  Til  06!  BROWARD 


1861 
20T  0 


6ftB5 
658ft 
66)8 
669T 
6753 
6828 
6861 


LEE 
ST  LUCIE 


BAKER 

JACK  SON 

LAFAYETTE 

ORANGE 

DADE 

ALACHUA 

HILLSBOROUGH 

DADE 

MARTIN 

LEVY 

CITRUS 


DADE 

MONROE 
OSCEOLA 
HENDRY 

POLK 

COL UMBI A 

ORANGE 

POLK 

HIGHLANDS 


JEFFERSON 
MONROE 
LAKE 
SUWANNEE 

PALM  BEACH 
MAR  1 ON 
MADISON 
MONROE 

FLAGLER 

LAFAYETTE 

BREVARD 

DADE 
DADE 
DADE 
DAOE 
DADE 

COLLIER 
SANTA  ROSA 
JEFFERSON 
GLAOE S 

SARASOTA 
COLLIER 
OKALOOSA 
OSCEOLA 
PALM  BEACH 

PALM  BEACH 
MAR  I  ON 

OKEECHOBEE 
VOLUSIA 
ORANGE 
GLADES 

MAKULLA 
BAY 

MANATEE 
DADE 

ESCAMBIA 
DADE 

HILLSBOROUGH 
BROWARD 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


si  92 

81  30 
81  31 


80  J8 

80  43 

81  00 
81  Ob 
86  37 
89  03 
80  09 


95  IT 
•  1  13 
83  1ft 


81  47 
86  30 

81  00 
80  *5 

80  32 

82  08 
•  2  OT 

80  68 

81  18 

it  IS 
81  38 
8ft  23 


8T  12 
60  21 
83  36 
82  06 
80  09 
80  >T 
82  03 
8ft  35 


8ft  ftO 

89  49 
63  02 

85  29 

82  ft? 
81  *T 
80  55 

80  99 
Bl  10 

81  30 

86  35 

83  OT 
83  OT 

80  12 

81  02  I 
■  1  03  I 

80  9ft 

86  OT  j 

81  IT 
81  28 

81  08 
83  15 

82  52 
81  49  J 
81  23  , 
81  32  i 
81  26 

BO  41  | 
81  26 
80  96 
80  91  I 
62  OB  , 


50  80  IT 

50  82  36 

09  82  1* 

30  80  )0 

48  I  81  19 

01  ,  80  28 

02  \  82  41  | 
50  82  20 
27  82  08 
20  81  33 
25  81  39 
17  I  81  24 
29  82  59 


61  46 

81  24  | 
81  26 


81  28 
81  97 
81  23 

81  29  I 
83  95 
80  42  i 


2  5        82  39 


J  * 
f  6P 
P  <P 


108  "13  »!0 


«f  *P 


A    8A     8 AC 


3 


8A     8  A 

oi  Mia 

0  MIO 


STATION 

2 
p 
g 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  j 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVER 

ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 

■ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ROYAL  RALM  RANGER  STA 

TT« 

M 

SO  IT 

RAO  10  STAT  ION  WAPG 

SAINT  AUGUST  I NE 

TBU 

o: 

ST  JOHNS 

29  51 

81  20 

19 

J.   WILEY  COTHRAN 

SAINT  LtO 

PASCO 

I  '0 

ST  LUCIE  NEm  LOCK  1 

MART  IN 

SO  IS 

Saint  marks  *  SE 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

;j 

SANBORN  TOwER 

* 

SAHFORO  ExP  STATION 

SEMINOLE 

SARASOTA 

SARASOTA 

ID 

SHADY  OAKS   FISH  CAMP 

40 

OREN  WALLACE  DISHER 

SOUTH  MIAMI    9  W 

:* 

DADE 

29  61 

SO  21 

*! 

FLOOO  CONTROL  01ST. 

STARKE 

192  ' 

OJ 

BRADFORD 

29  96 

81  04 

4* 

MRS  MARALINO  L  THOMPSON 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

TAYLOR 

! 

MARTIN 

GUS  P.  HAGE" 

TALLAHASSEE  MB  AP 

LEON 

T  AM 1  AM I  CANAL 

DADE 

TAM|AM|    TRL  40  MI  BENO 

DAOE 

HILLSBOROUGH 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

| 

SUGAR  PLANT  FLD.  STa. 

TITUSVILLE  2  M 

0) 

BREVARD 

28  37 

SO  90 

40 

ALLEN   Ta  WEEKS 

USHER  TOWER 

■I» 

02 

LEVY 

29  29 

82  49 

>» 

MRS.   HAIEL   F.  COOK 

EUGENE  N  LOME 

GLADES 

M.    E.  DELAINO 

VERNON 

MASHINGTON 

A.  M.  0  STEEN 

VERO  BEACH  FAA  AP 

INDIAN  R|VE* 

CLEARMATER  FIRE  OEPT. 

WAUCHULA  2  N 

HAROEE 

W  PALM  BCH  RADIO  WJNO 

PALM  BEACH 

GERVIN  N.  PI T I £N 

iwEST  Palm  beach  we  ap 

01 

PALM  BEACH 

2ft  41 

SO  04 

19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

mEwAhj  TChKa 

30  09 

•5  11 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

MINTfR  HAVEN 

Oft 

POLK 

28  01 

81  49 

1*1 

WILLI  AM  H.  RAOTKE 

FmOOORUFF  0AM  »■",- 

01 

GAOSOEN 

30  *3 

8»  91 

10' 

RADIO  STATION  MJSB 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CLOSED  STATIONS 

MRS.  LUCILE  S.  WADSmORT 

FLA.  POWER  *  LIGHT 

W  Palm  BCH  RADIO  MJNO 

9921 

0* 

PALM  BEACH 

NEMS-JOuRNAL  CORP. 

U.S.  mEATm£R  bureau 

CHESTER  ARNOLD 

LEONARO  S  ZEPP 

DE  LAND  AIR  SERVICE 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

fla.  FOREST  SERVICE 

Owen  J.  REVELS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

ALBERT  SAVOIE 

MRS  BRUCE  GRAY 

h.  GREGORY  ATChlEY 

okeelanta  sug.  ref.inc. 

LEWIS  K.  NOLAN 

NATIONAL   PARK  SVC 

Omen  j.  KEEN 

DIXIE  water  plant 

BAM I A -MAR  YACHT  HARBOR 

u.  of  Fla.  plant  lab. 

U.S.  wEATmER  BUREAU 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

WJMG-TV  TRANSMITTER 

AGRONOMY  OEPT  U.OF  Fla. 

FED.  AVIATION  AGENCY 

G.ST.  M.  NURSERIES 

CHARLES  C.  L 10 DON ■  JR. 

ST*  REGIS  PAPER  CO. 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

miami  mater  plant 

LOUIS  T.  CLOUTIER 

state  PARK 

SUBTROPICAL  EXP.  STA. 

ALVIN  R.  PERKINS 

INDIANTOWN  MARINA 

FLA.    POWER  COMPANY 

CITT  OF  INVERNESS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

Chase  ♦  company 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

FIRE  DEPARTMENT 

Fla.  FOREST  SERVICE 

DAOE  CO.  NURSERIES 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  ELECTRIC  SYSTEM 

hAROLO  L.  YOUNG 

ALICO  LAND  DEVELOP.  CO. 

CITRUS  EIP.  STATION 

FLA.  FOREST  SERVICE 

SUBTROP  FRUIT  FLO.  STA. 

U.S.  MEATKER  bureau 

COLE  DANLEY.  JR. 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

TUNGSTON  PLANTATION 

DR.  E .  C.  LUNSFORO 

OKLAWAHA  WATER  AuTh, 

RADIO  STATION  WNER 

G.  W.  HERRINGShAw 

OTIS  A.  'ORT 

T.  C.  MERCHANT 

CHARLES  G.   MIL  THAN •  Jt. 

FLA.   1M0.  SCM.  FOR  BOYS 

MARINE  SfUOlO  INC. 

ROBERT  La  ANNIN 

CITY  OF  MELBOURNE 

DR.  CECIL  R.  HOOK 

ALEXANDER  M.  ALCOTT 

LIFE  GUA«0  PATROL 

U.S.  ME  A I HER  BUREAU 

U.  S.  ME  A  THE  R  BUREAU 

U.S. PLANT    |  NTRODCTN  STA, 

fla.  FOREST  SERVICE 

FLORIDA  EIP  STATION 

BIG  BENO  ■■  -  '  -  LAB. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE  CORP. 

STATE  PARK  SERVICE 

CARIBBEAN  GARDENS 

JACKSON  GUARD  FOR.  STA. 

MRS.  ANN  IE  Ma  STEVENS 

U.S.  GEOL.  SURVEY 

C*S  FLA  FLOOD  CON 

CITY  OF  OCALA 

airmat  OBSERVER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LESLIE  J.  OYER 

U.S.  MEATHCR  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  PALATAA 

EMORY  M  RICHARDSON 

GEORGE  C.  COOK 

HOWARD  0.  GUTHRIE 

U  S  GEOLOGICAL  SURvEv 

U.  S«  VEAThEA  BUREAU 

SOUTH  DAOE  UTIL.  INC. 

FLA.  FOREST  SERVICE 

STATE  FARMERS  MARKET 

COUPS  OF  ENGINEERS 

RADIO  STATION  MCCF 

N.    FLA.   UPi  STATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  d 


C! 


A.   61  ATE  PRISON 
TIONAL   PARK  IVC. 
TY  OF   ST.  AW4U9I1NI 
0.   AUSTIN  VtLTCN 
ORPS  OF  CMGINECR1 
a"  •  MILDLIFI  SVC. 
?Y  Of  ST.  PfT|a>«uta 
6.  FONfsT  6CRVICC 

NTRAL  FLA.  IIP.  STA. 
TY  OF  SARASOTA 

PWARO  A.   D* I  SKILL 
AMU  EL   B.  HCATON 
AOI0   STATION  MP It 

LOA10A  FOREST  SERVICE 

AOIO  STATION  MS Tu 
.    MtATMfR  BU«EAU 

.  «ol.  survey 
ional  Rank  svc. 

.    Ml A IMC  •  BUREAU 
V  OF    tARPON  SPRIN4. 


A     SA  6A£ 


.  EUGENE  LOWE 
lk  B.  ROOF 
.  FMEST  SERVICE 

C.   RATMOND  WATSON 
VAN   I.  OXER 

NfMAv  B.  ELLIOTT 

FID.  AVIATION  AGINC Y 
I  VON  8.  TILYOU 

CLOSED  10/1/44 
U.S.  MtATMfR  BUREAU 

ROCCRT  M.  JONES 
RADIO  STATION  MSIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
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REFERENCE  NOTES 


Addltiunal  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,   P.O.Box  14376,   University  Station,   Gainesville,  Florida 

32603,  or  to  any  Weather  Bureau  ofiice  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes" table, 
"Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  ui  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
delayed        A  and  <  <  )H  H  l  x  "i  n  <n>     ill  be  carried  onlj  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. -12/10/64-950 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chi.f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 


NOVEMBER  1964 
Volume  68      No.  11 


ASHEVILLE:  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
NOVEMBER  1964 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Si 
< 

Departure 
From  Norma) 

Highest 

Date 

Lowest 

o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  DayB 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

I 

s  «- 

l.  'i 

,. . 

" 

.°  1 

Total 

72  •  2m 

'6.9 

6*.6M 

3.3 

80 

17 

38 

30 

79 

2.16 

* 

.40 

1.15 

2* 

.0 

0 

3 

2 

1 

74.  3 

*9  .  3 

61.8 

3,2 

85 

16 

33 

22 

135 

2,92 

.02 

1.2* 

20 

.0 

0 

* 

3 

I 

73.  6 

51.9 

62  8 

83 

1 7 

40 

26 

94 

0 

0 

0 

0 

2  ,  66 

.60 

2*. 

.0 

0 

* 

3 

0 

73.7 

50.8 

85 

1* 

32 

22 

136 

0 

0 

1 

0 

4.21 

1.06 

2* 

.0 

0 

5 

5 

1 

73.2 

*9.3 

61  3 

81 

6 

30 

22 

134 

0 

0 

1 

0 

3.66 

.0 

0 

72,8 

*5.6 

59.2 

-  .3 

8* 

15 

31 

22 

188 

0 

2 

4,17 

•  S3 

1.59 

23 

.0 

0 

3 

* 

1 

75  ,0M 

48  .  9M 

62. 0M 

65 

15* 

32 

22 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

72.9 

50.5 

61  7 

2.5 

8* 

1* 

32 

22 

141 

0 

0 

1 

0 

3.74 

.47 

.91 

20 

.0 

0 

3 

* 

0 

73.6 

*9.  * 

6 1 .  5 

63 

2* 

30 

144 

0 

0 

I 

0 

3.76 

1.** 

29 

.0 

0 

6 

* 

1 

73,3 

50,1 

61.7 

2*4 

6* 

19 

37 

26 

123 

0 

0 

0 

0 

2  ,40 

•  12 

.91 

19 

.0 

0 

0 

73.  9M 

*9,7M 

61.  SM 

8* 

1* 

33 

22 

133 

0 

0 

0 

0 

4  .  04 

•  73 

1.72 

2* 

.0 

0 

I 

72,8 

53.9 

63.* 

2.6 

81 

13. 

33 

22 

109 

0 

0 

0 

0 

3,78 

.46 

1.31 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

71.4 

53.1 

62.3 

61 

* 

31 

30 

142 

0 

1 

0 

4,19 

.93 

1.69 

2* 

.0 

0 

3 

* 

1 

73.2 

50,8 

62  0 

2.5 

62 

17. 

33 

22 

122 

0 

0 

0 

2,38 

- 

•  09 

.92 

2* 

.0 

0 

3 

3 

0 

73,3M 

52.0M 

63. 7M 

83 

17* 

40 

26* 

89 

0 

0 

^ 

0 

3.44 

1  .50 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

76,6 

50,5 

83 

17. 

37 

26 

85 

0 

0 

0 

0 

3,14 

1.31 

2* 

.0 

0 

6 

3 

1 

73.8 

60  6 

I  4 
* 

63 

17* 

34 

30 

151 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1  »43 

1.70 

20 

.0 

0 

3 

3 

2 

74.6 

silo 

63  8 

86 

15 

37 

22 

95 

jj 

4,03 

2,90 

2* 

.0 

0 

3 

2 

1 

72.9 

50.8 

6 1  9 

63 

13 

33 

2  3 

139 

0 

0 

2,18 

1.12 

20 

.0 

0 

* 

2 

1 

62.2 

- 

2.8 

A  .  39 

•  47 

.0 

7  ■!  *  5M 

67.6M 

2  0 

86 

16* 

49 

26 

29 

Q 

- 

0 

n 

1.10 

•  28 

.  50 

2* 

.0 

0 

* 

1 

0 

53*3M 

64,  4M 

90 

17* 

41 

26 

60 

2 

1  ,  94 

.39 

29 

.0 

0 

6 

2 

0 

76  6 

58  3 

67,3 

83 

20* 

22* 

32 

0 

0 

0 

0 

6,31 

4,49 

3.56 

1 

.0 

0 

2 

2 

73.3 

36.2 

64  9 

1.7 

83 

16. 

*2 

27 

63 

0 

0 

0 

0 

4,34 

2.60 

2.30 

1 

.0 

0 

I 

3 

1 

76  .5 

66  ,  0 

83 

42 

26 

*9 

0 

0 

2  .  *0 

.65 

.63 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

6*. 5 

84 

1 3 

Tim 

30 

69 

0 

0 

2.76 

1.06 

1 

.0 

0 

1 

1 

74)9 

52!* 

63.7 

2.8 

6* 

20 

37 

27 

8* 

0 

0 

0 

0 

2,30 

.31 

l.*7 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

75.4m 

3*.7M 

63  1M 

62 

18. 

»i 

2  y 

96 

0 

0 

0 

1.86 

1.00 

26 

.0 

0 

1 

1 

74.3 

55.* 

3.2 

8* 

20 

39 

30 

66 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.6* 

1.93 

I 

.0 

0 

1 

1 

73.2 

57.0 

63  1 

85 

20 

*3 

26 

9* 

0 

0 

0 

0 

6.25 

3.3* 

1 

.0 

0 

J 

* 

1 

74.8 

52.  5* 

63  7M 

83 

17. 

36 

26 

71 

0 

0 

0 

0 

1,68 

,67 

20 

.0 

0 

2 

0 

75.7 

53.9 

6*. 8 

1.* 

8* 

1* 

*0 

26 

63 

0 

0 

0 

0 

2.06 

.01 

.68 

29 

.0 

0 

: 

1 

0 

75.2 

32.8 

6**0 

8* 

1* 

*B 

26 

79 

0 

0 

0 

0 

2**3 

1  •  1 1 

20 

.0 

0 

2 

1 

73.3 

32  1 

62.7 

2  j 

1 7* 

22 

0 

Q 

2,03 

.17 

•  87 

29 

.0 

0 

2 

0 

74  .  6 

51.8 

63.2 

6  3 

18* 

39 

26 

90 

0 

0 

0 

0 

2,61 

1*19 

20 

.  0 

0 

4 

3 

1 

77,0 

S7.Z 

67.1 

86 

13 

** 

26 

36 

Q 

0 

3.17 

l.*0 

1 

.0 

0 

J 

3 

1 

77.1 

58.* 

67.8 

3.0 

86 

20. 

*6 

26 

28 

j? 

0 

0 

*.91 

3.1* 

2.65 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

75  7 

52  1 

63.9 

84 

26 

75 

2.33 

.86 

26 

.0 

0 

* 

3 

0 

75,9 

57.0 

66.5 

2  3 

6  5 

20 

43 

27. 

36 

0 

9.51 

7.03 

3.30 

1 

.0 

0 

8 

* 

2 

77.3 

M 

M 

83 

13 

*i 

2( 

0 

0 

0 

2.33 

.73 

28 

.0 

0 

T 

2 

0 

76.9 

S3.* 

63.2 

88 

16. 

*3 

27 

*9 

Q 

0 

0 

2.7* 

1.01 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

63.1 

2  3 

3.26 

1,31 

.0 

78.3 

56.3 

67.3 

67 

20 

*0 

27 

28 

0 

0 

0 

0 

3,6* 

2.1* 

28 

.0 

0 

* 

2 

1 

38  * 

68.2 

66 

16 

30 

28. 

19 

0 

0 

0 

0 

.  36 

.17 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

78!8M 

58.  7M 

68  .  8M 

2.* 

86 

13 

*9 

26 

20 

0 

0 

0 

0 

.30 

1.9* 

.20 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

78.1 

56.1 

67  1 

69 

13 

♦  1 

2  7 

26 

0 

0 

0 

0 

.69 

.90 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

79.0 

60.5 

69.6 

2.7 

85 

13 

*9 

2j 

12 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.31 

.96 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

78.0 

60.0 

69.0 

86 

21 

90 

26 

9 

0 

0 

0 

0 

3,*9 

1.79 

2* 

.0 

0 

3 

3 

3 

76.8 

38.9 

67.9 

2.6 

83 

20 

** 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

3.13 

.60 

1.30 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

81.6 

37.2 

69.* 

*.  1 

r~ 

1 3 

*3 

27 

16 

0 

0 

0 

0 

1.2* 

• 

•  61 

.56 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

38.7 

66.9 

3.9 

8* 

28. 

*7 

27 

16 

0 

0 

.  36 

1.10 

.28 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

80.9 

37  8 

69.* 

87 

19. 

*3 

27 

19 

0 

0 

0 

0 

•  *7 

.33 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

79.3 

37.8 

68.6 

83 

20. 

*3 

27 

20 

0 

0 

.39 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

38.9 

69.0 

87 

L3 

*8 

27 

17 

0 

0 

0 

0 

,86 

.38 

29 

•  0 

0 

3 

0 

0 

79.7 

55.7 

67.7 

88 

1*. 

*1 

27 

30 

0 

0 

0 

0 

.79 

.*2 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

79.* 

61,5 

70.5 

*.6 

83 

20. 

*6 

30 

1* 

0 

0 

0 

.*3 

> 

1.12 

.35 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.7 

58.5 

69.6 

3.2 

87 

13 

*9 

10 

0 

0 

0 

0 

,28 

1  .46 

.23 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.1 

60.0 

70,  1 

3.3 

87 

20 

*9 

27 

10 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.71 

•  *9 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

66  8 

2.6 

1.29 

.56 

.0 

81.  9 

58.2 

69.9 

2.0 

87 

19 

♦8 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

2.76 

1.27 

1.13 

28 

.0 

0 

2 

2 

82.8 

60.6 

71.7 

2.7 

87 

18. 

*9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

.77 

.91 

.39 

29 

.0 

0 

1 

0 

80.2 

60,9 

70.6 

S.3 

63 

15. 

*9 

27 

* 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.68 

.69 

29 

.0 

0 

1 

0 

80.7 

60.0 

70.* 

2.6 

89 

13. 

*9 

27 

2 

0 

0 

0 

0 

.67 

1.12 

.36 

29 

•  0 

0 

0 

0 

78.9 

60,* 

69.7 

86 

1* 

32 

27 

3 

0 

0 

0 

0 

.91 

.61 

21 

.0 

0 

1 

0 

82.7M 

39. 9M 

71. 3M 

2.3 

86  | 

20 

92 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

.33 

1.90 

.2* 

2* 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTHWEST  0 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BL0UNTST0WN  2  NW 
CARPABELLE  1  NNW 
CHIPLEY  3  E 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

BE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAS  I  ANNA  IN0  school 
MILTON  EXP  STATION 
MONT ICELLO  3  w 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  WB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 

SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAHtTCHKA 
W00CRUFF  0AM 

DIVISION 


NORTH  02 

CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 
GAINESVILLE  3  WSW 

GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE  wB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 
MADISON 
MAYO  S  NW 

MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAIf-'T  AUGUSTINE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL 


03 


ALEXANDER  SPRINGS 
BAYPORT 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  SSW 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BFACH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
INVERNESS 
LAKF  HIAWASSEE 

LISBON 
OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SA IKT  LEO 

SANFORD  ExP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 


SOLTH  CENTRAL 


0* 


ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

8RADENT0N  ExP  STATION 
CLEARWATER 

DEER  PARK 
FELL  SMERE  *  W 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  144  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


Continued   NOVEMBER  196* 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow.  S1..I 

No.  ol  Day* 

Station 

•I 

■  § 

J 

a 

Max. 

Mln. 

.1 

>• 

,3 

i 

1 

J 

2  S 
il 

01  | 

5  □ 

<s 

8 
> 
< 

h 

s 

0) 

2 

a 

• 

| 

a 

S 

1 

•*i 

> 1 

it  3 

•i 

»I 

t,l 

3 

0 

h 

I 
j 

1 
Q 

p 
¥, 

i 

8 

8 

8 

FORT  DRUM  5  NW 

FORT  PIERCE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

K 1 SS I MmEE  2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

81.0 
T9.2 
81.3 

58.3 
62.0 
59,7 

69.7 
70.6 
70.5 

■  2 

85 
88 
86 

28. 

20 
20 

*» 

*9 

so 

30 
30 
2T 

6 
3 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

.32 
,*7 
.8* 

■ 

2.28 

,16 

,*a 

29 
1* 
29 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

2 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

LAKELAND  MB  CITY 
LAKE  PL*CID  2  SW 
MELBOURNE 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

R 

78. 5 
61.8 
78.1 
81.6 
80. 6M 

60.7 
60.2 
59. 5M 
57.0 
56.  9M 

69.6 
71.0 
68.  8M 
69.3 
68. BM 

2.7 
2.1 

86 
87 
85 
87 
8* 

28 
1  5 

20 
IS 

16. 

*2 
51 
»8 
»3 
*9 

30 

17 

30. 

27 

10 

17 
0 
19 
10 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.3* 
•  *9 
2.38 

1.1* 

1.10 

1.25 
,»6 

.30 
•  19 
.63 
.80 
1.10 

25 
29 
28 
2o 
26 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

» 

2 

1 

0 
0 
3 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

PARRI5H 

PLANT  CITY 

SARASOTA 

79.8 
83.2 
82.3 
78.2 
82.2 

62.7 
59.7 
58.6 
6*,1 
60,1 

T1.3 
71.5 
70.5 
71,2 
71.2 

3.9 
2,3 

as 

88 
87 
•  3 
89 

16 

28. 

29. 

15. 

1*. 

52 
*8 
*5 

57 

50 

11 
10 
27 
22 
2T 

0 
1 
8 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.3* 

.71 
.32 
,87 
,28 

■ 

1.33 
.79 

.21 
,35 
,26 
.87 
.22 

29 
2' 
25 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

c 
1 

0 

1 

c 

0 
0 
0 
0 
0 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERC  BEACH  FAA  AP 
WAUCHULA   2  N 

R 

78.* 
78.9 
80.8 
78.* 
81.2 

56.9 
59.8 
61.3 
63,  1 
59.9 

67.7 
69.* 
71.1 
70.8 
70.6 

.9 
2.5 

86 
87 
67 
8* 
87 

15. 

15 

15 

20 

28. 

*1 

50 
52 
*o 

♦a 

30 
27 
2T 
30 

to 

2* 

9 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

o  o  o  ©  o 

.38 
.19 
.5* 
1,8* 
.86 

1.08 
l.*7 

.17 
.11 
.*2 
1.10 
.33 

21 
25 
21 
26 
28 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
1 

3 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

WINTER  HAVEN 

81.1 

60.2 

70.7 

86 

IS 

so 

2T 

1 

0 

0 

0 

0 

l.*7 

1.02 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

70.3 

2.* 

.86 

.91 

.0 

*       *  * 

EvFRGLADES  and  SW 
COAST  05 

belle  glade  exp  sta 
big  Cypress  res 
canal  point  usda 

CAPT I VA 

CLEWISTON  U  S  ENG 

80.1 
7a .  sm 
81.2 
78.9 
80.1 

60.2 
61, OM 
60.3 
66,2 
6*. 9 

70.2 
69, 9M 
70.8 
72.6 
72.5 

1.* 

86 
83 
88 
83 

90 

21. 
20 
20 
15. 

22 

51 
55 
»2 
62 
57 

10 
10 

1* 

27. 
1* 

« 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

,82 
,97 
,*9 
.09 
.37 

- 

1.66 

.*3 

.16 
.08 
.13 

29 
22 

i 
* 

i 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
0 
2 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
TNDIANTOWN 

R 

81.9 
82.9 
81.5 
82.2 
82.1 

60.0 
63.8 
66,7 
62,  1 
61.5 

71.0 
73.* 
7*.l 
72.2 
71.8 

1,2 
3,0 

88 

87 

a* 

87 
88 

20 
21* 
23. 
1 5 
6 

»1 

56 
60 
5 1 
5* 

19. 

1 0 

ia 

10 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

- 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 

c 
0 

.82 

1  •  *  I 

2.60 
22 
.70 

- 

.09 
.98 

.33 
1.01 
.63 
,12 
.36 

28 
2  9 
2* 
25 
* 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

2 

8 

1 
1 

0 

I 

I 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CARIB  GARDENS 
PUNTA  GORDA 

82.  5M 
82. 7M 
80.5 
83.9 

59. OM 
59. 5M 
62.7 
62.1 

70. 8M 
71. 1M 
71.6 
73.0 

2,5 

87 
88 
86 
89 

20 
20 
29. 
1* 

*6 

50 
52 

56 

10 
10 
1 0 

ia 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,»3 
.90 
65 
.6* 

- 

.80 
.68 

•  3* 
.69 
44 
.31 

29 
28 
29 
29 

.  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

2 
2 
2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

TAMI AM  I   TRL  *0  MI  BEND 

83.5 

67.0 

75.3 

87 

21. 

62 

19. 

0 

0 

0 

0 

0 

.79 

.27 

1* 

•  0 

2 

0 

DIVISION 

72.0 

1.7 

- 

.7* 

.0 

•       *  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 
FT  I  AUDERDALE  EXP  STA 
HIA|  EAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.6 
82.0 
81.9 
80.7 
81.9 

65.6 
69.* 
63,6 
66.0 
62.1 

73. 6 
75.7 
72.8 
73.* 
72.0 

1.0 
1.3 

86 
87 
85 
8* 

85 

21 

16 

29. 

30 

21. 

59 
62 
55 
60 
55 

11. 
10 
10 
i 
19. 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

3.8* 

3.27 
3.63 
1.93 

.66 
.33 

2.13 
•  6T 
2.16 
1.21 
.86 

23 
23 
23 
30 
» 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

i 

2 

1 
1 

2 
2 

1 

0 

1 
I 

0 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

R 

81.0 
80.5 
79.1 
80.8 
81.3 

61.0 
70.8 
71.2 
69.0 
66.3 

71.0 
75.7 
75.J 
7*. 9 
73.8 

1.* 
2.5 
2.2 

87 
85 
82 
83 

a* 

20 

20 

18 

28. 

21 

52 

60 
5« 
S9 

10 

30* 

30 

18 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 

0 

2.8* 
.  99 
.80 
3.00 
2.95 

1.73 
.17 
,0* 

1.31 
,32 
.29 
l.*2 
1.91 

n 

23 

V 

26 

.0 
.0 
.0 

■  0 

0 
0 
0 

0 

' 

1 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

1 

I 

POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   5  W 
STUART   1  N 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

82.8 
82.7 
81.7 
81.1 
80.5 

66.0 
6*. 6 
63.6 
65.2 
6*. 9 

7*.* 
73.7 
72.7 
73.2 
72.7 

.2 

87 
89 
85 
S6 

as 

21 

21. 

29. 

19. 

20 

ST 
59 
96 
58 
96 

10 

19. 

19. 

27. 

90 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 

0 

c 

2.06 
2.16 
2.37 
2.38 
3.76 

2.90 

.59 
1.06 

.81 
l.*7 
».51 

2* 

25 
22 

1 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

; 

3 

1 
1 
1 

2 

0 

1 

0 

1 
1 

DIVISION 

73.7 

1.7 

2.62 

.22 

.0 

•       •  • 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVFRNIER 

DIVISION 

78.7 
81.5 
81. 6M 
81.0 
80.5 

72.3 
72.5 
72. 5M 
71.7 
70.9 

75.5 
77.0 
77. 1M 
76.* 
75.7 

76.3 

2.9 
1.8 

8* 
88 

as 
a* 

83 

20. 

21 

29. 

20 

21. 

70 
69 

70 

6a 

66 

30. 
50. 
30. 
11. 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 
c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

c 

0 
0 
0 
0 

.95 
1.09 

.51 
1.33 

2.00 

1.18 

1.71 
2.30 

1.25 

.72 
.51 
,18 
.53 

1.06 

25 
22 
1* 
2. 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
I 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


FLORIDA 
NOVEMBER  1964 


10        11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


16     17  18 


23  I  24 


NORTHWEST  0 

APAIACHICOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOwN  2  Nw 
CARHABELLE   I  NNW 
CARYV ILLE 
CHIPLEY   3  E 

CRESTVlEw  RADIO  WJSB 
DE  FUN  t  AK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  SSE 
MAR  I  ANNA    INO  SCHOOL 
MILTON  ExP  STATION 

mONTICELLO  3  W 
NlCEV ILLE 
PANAMA  CI  TV  2 
PEN5AC0L A  wB  AP 
QUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOMER 
TALLAHASSEE  wft  AP 
wEwAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 


2.02 
2.6b 
3.7* 


3.44 
3.U 
3.87 
t..03 


.01      .68  .06/ 


.08  1.70 
1.12 


NORTH  02 

CEDAR  *EY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANO I N A  BEACH 

GAINESVILLE  3  W$w 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  wNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  S  NW 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST INE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


3.20  1.32 


.30 
,56 
.02 

fc.3l   3. SB  1.07 

4.34  2.30  ,10 

2.40     .16  .63 

2.76  1.06  T 

2.30  1,47  ,06 
1.86  .42 

2*40  .82 

3,33  1.93  .07 

6,25  3.34  ,65 

1.6«     .03  ,02 

2.04  .26  .01 
2.43  .02 

2.03 

2,61  .02 
3,17  1.40  ,05 
4,91  2.65  ,83 
2,31 

9,51  5.30  I, 47 

2.35  .10 


.19 

•  03 


.14 
*31 


1.11 

.60 
1.19 


.02     .19     ,28  .20 


.25     .08     ,60  ,41 


.13     ,06  .02 


NORTH  CENTRAL 


03 


ALEXANDER  SPRINGS 

BAYPORT 

BITHLO 

BR00K5V ILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 

CLERMONT  6  SSW 
OAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  MB  AP 
DE  LAND  3  N 
EVA 

HART  LAKE 
INVERNE5S 
I 5LEW0RTH 
LAKE  H I AwASSEE 
LISBON 

OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  wB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 


3.64     .39  ,24 


1.22 

5.45  1,59 

3.13  1.30 

1.24  ,56 


,79     ,26  ,01 


,06     ,18  1.T51 


SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BABSON  PARK 
BARTOW 
BASINGER 


.28     ,02  1.09 


BAY  LAKE 

BRAOENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 
CORNWELL  4  NW 
DEER  PARK 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
FELLSMERE  4  w 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  PVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
K I SSIhmEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  PLACID  2  Sw 

LONGBOAT  KEY 

MELBOURNE 

MOUNTAIN  LAKE 

MYAKK A  RIVER  ST  PARK 

NITTAW   1  5 

OKEECHOSEE  HRCN  GATE  6 
PARRISH 
PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 

SARASOTA 

TAMPA  wB  AIRPORT 
TARPON  5PGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 


1.03 
.35 
.32 

1.5* 
.47 


.38 
•  1« 
.54 
1.84 


.04  .02 
T 

.04 
.05  .03 


.01  ,09 


•oa| 
.09 


.30 
.19 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued   movcmbck  im* 


Station 

0 

Day  of  Month 

H 

1 

1 

2 

3 

4 

*  1 

5  J 

6 

7  J  8   |  9 

10 

1  1 J  j 

12 

13  | 

15 

16  1  17  1  18 

19  20 

21 

22 

23 

-t 

25 

26 

27 

28  T 

29 

SO 

31 

EVERGLAOEs'anO  SW 
COAST  0! 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
6!G  CYPRESS  RES 
CANAL  POINT  USOA 
CAPTIVA 
CLEW  I  ST ON 

.82 
.97 
.»' 

■  04 

■  21 

.0* 
.16 

,06 

T 

•  01 
.12 

•  03 

•  23 

•  06 

•  09 
.01 

.03 

T 
T 

•  06 

.01 

T  .03 

!•{ 

•  09 

7 

T 

T 

.19 

T 

.09 
7 

1*9 
.01 

CLFWISTON  u  S  ENG 

OEvtLS  GARDEN  TOWER 

EVERGLADES 

FLAMINGO  RANGER  STA 

FORT  MYERS  MB  AP  R 

.3' 
.82 
l.Al 
2.60 
.22 

.13 
.06 

.09 

•  OS 

.03 
■  03 

.02 

.03 
.03 
.10 

.02 

•oi  ■°' 

.03 

T 

.29 

.09 
.17 
.99 

T 

.04 

,41 

T 

.26 

.19 
.90 
.11 

.66 

.99 

.11 
.01 

1.01 
.21 
.06 

I ND I ANTOWN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAFFORD 
MILES  CITY  TOWER 
MOORE  MAvEN  LOCK  I 

■  TO 

■  A3 
.79. 
.90 
•  6! 

T 

.09 

T 

.03 

.36 

■  13 
.02 

.03 
.04 

.02 

T 

t 

.01 

.11 

T 

,ov 

T 

.01 

T 

.16 

t 

.29 
.09 

7 

.10 

T 

.90 
.69 

.66 

... 

• 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 
PUN  T A  GORDA 

TAM I  AM  I   TRL  40  MI  BEND 

.74 

.05 

.2' 

.02 

.03 

.04 

.06 

.29 

.01 

.06 

LOWER  EAST  COAST  06 

DAN  I A  4  WNW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

M1ALEAM 

6.13 
3.84 
1.66 
3,27 
3.63 

.22 

.13 
.61 

.01 
.02 

.03 
.02 

.09 
•  02 

T 

.02 

.0] 

.02 
.04 

.36 
.22 
.26 
.20 
•  18 

.18 

T 

.04 
.05 

.04 
•  09 

T 

2.76 
.06 
.13 
.06 
.69 

.09 
2.19 

i!u 

.  1 1 

.11 
.  H 
.09 

•  20 

.06 

T 

.10 

.02 
.90 

•  09 

.02 

•  17 
.09 
.11 
.09 

.10 

.11 

.•6 

1.21 

HOMESTEAD  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAMATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

1.99 
3.19 
2.8* 
,94 

.60 

.61 

T 

T 

.01 
.16 

.09 
.01 

.06 

.06 
.09 

•  .10 
.04 

•  04 

.01 
.03 

.01 
.20 

.07 

1.31 
.26 

.26 

"06 

.86 

.19 
.29 

T 

•  09 

.44 

.09 
.17 

;.io 

.'6 

MIAMI    WB    AIRPORT  R 
MIAMI   12  SSW 
PERRINE 
POMPANO  BEACH 

3.00 
2.5! 
1.59 
2.06 

.03 

T 

T 

.03 
.01 

•  29 
.05 

.04 

T 

.01 

.13 
T 

T 

.28 

.26 
•  03 

T 

•  02 
.02 

T 

.02 
.09 

.30 

.91 
.04 

'32 
1.10 

.98 

.27 
1.06 

T 

1.91 
.01 

7 
T 

.29 

1.42 

.99 
.94 

.02 

.40 

•  01 

T 

SOUTH  MIAMI   5  w 
STUART  I  N 

WEST  PALM  BEACH  wB  AP  fl 

2.3' 
2.39 
5.76 

T 

1.47 
.06 

T 

•  06 
T 

T 

•  IT 

•  09 

.08 
.06 

.08 

.06 

.03 

T 

.31 
,06 
•  06 

.01 
•  01 

T 

.08 

.81 

.06 
6.31 

.10 

.26 

T 

.02 

.18 

.99 
.01 
.19 

T 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAvERNIER 

.95 
l.OR 

.51 
1.33 
2.00 

T 

•  0» 

.01 

T 

T 

.26 
.18 
.06 

.03 

T 
T 

.05 

01 

.03 
.01 
•  08 

.07 

.31 
.13 

.25 

.02 

T 

T 

.09 

.20 
T 

•91 
,;o 

.71 
.01 
.04 
.19 
.09 

..2 
1.C6 

T 

.29 

.22 
.14 

T 

T 

TEMPERATURE 

AND 

PRECIPITATION 

EXTREMES 

Highest  Temperature:     90°  on  the  22d  at  Clewiston  U  S  Eng  and  on  the 

17+    at  Cross  City  2 

Lowest  Temperature:       30°  on  the  22d  at  Crestview  Radio  WJSB  and 

Milton  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     9.51  inches  at  Saint  Augustine 

Least  Total  Precipitation:     0.09  inch  at  Captiva  and 

Hillsborough  Rvr  St  Pk 
Greatest  One-Day  Precipitation:   5.30  inches  on  the  1st  at 

Saint  Augustine 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

APALACH1C0LA  wb  CITY 

MAX 

76 

78 

70 

75 

76 

78 

77 

75 

63 

65 

66 

60 

72.; 

MIN 

57 

56 

61 

64 

60 

56 

56 

63 

56 

55 

54 

61 

68 

66 

65 

66 

64 

63 

70 

51 

46 

42 

49 

54 

51 

50 

48 

56 

60 

38 

56. < 

BIOUNTSTOWN  2  NW 

MAX 

80 

76 

78 

78 

79 

80 

?5 

80 

82 

80 

83 

8  0 

80 

60 

6 1 

57 

54 

66 

60 

7 1 

68 

71 

74.: 

MIN 

S3 

51 

57 

58 

55 

45 

43 

46 

46 

43 

45 

50 

58 

65 

62 

60 

54 

52 

56 

53 

40 

35 

41 

45 

48 

37 

44 

44 

46 

47 

49.: 

CARRABELLE  1  NNW 

MAX 

79 

79 

78 

74 

77 

75 

72 

8  3 

80 

78 

74 

67 

62 

66 

6 1 

68 

66 

71 

72 

72 

64 

73. < 

MIN 

S2 

51 

57 

59 

54 

47 

47 

47 

48 

45 

47 

47 

S7 

57 

60 

63 

60 

58 

65 

57 

44 

41 

48 

54 

57 

40 

46 

47 

56 

47 

51. < 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

76 

78 

77 

78 

80 

85 

81 

80 

78 

75 

57 

58 

55 

55 

63 

69 

72 

67 

73." 

MIN 

51 

48 

57 

56 

54 

47 

45 

57 

45 

43 

45 

55 

69 

66 

65 

61 

55 

59 

63 

49 

38 

32 

43 

44 

50 

38 

43 

49 

54 

43 

50. f 

CRFSTVIEW  RADIO  WjSB 

MAX 

80 

79 

80 

78 

76 

76 

75 

78 

76 

76 

60 

55 

55 

55 

60 

68 

70 

71 

75 

73.; 

MIN 

50 

51 

50 

49 

54 

56 

50 

53 

49 

47 

51 

64 

f6 

59 

55 

59 

55 

50 

58 

46 

40 

30 

38 

40 

50 

43 

46 

40 

49 

43 

49.: 

DE  FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

79 

7  8 

7? 

77 

75 

83 

79 

82 

78 

79 

73 

60 

56 

50 

55 

62 

70 

73 

60 

72.  f 

Mm 

»4 

39 

4  3 

50 

52 

41 

41 

56 

41 

37 

39 

50 

65 

56 

51 

55 

49 

55 

52 

45 

34 

31 

41 

43 

48 

32 

38 

52 

45 

40 

45. < 

FOUNTAIN  3  SSE 

MAX 

78 

82 

76 

83 

80 

SB 

52 

7J 

65 

75. C 

MIN 

53 

58 

56 

42 

39 

56 

4t 

38 

46 

66 

65 

59 

61 

50 

52 

38 

32 

46 

33 

43 

56 

44 

48. < 

MAR  1  ANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

78 

78 

80 

75 

82 

79 

80 

7J 

61 

5 1 

56 

61 

70 

67 

64 

72.' 

MDJ 

50 

SO 

55 

54 

54 

49 

46 

59 

48 

45 

45 

52 

»7 

66 

61 

61 

56 

59 

60 

50 

38 

32 

44 

43 

50 

36 

42 

48 

55 

41 

50.' 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

8  3 

8  3 

80 

80 

80 

7J 

7* 

77 

80 

79 

78 

74 

58 

55 

5 1 

57 

60 

70 

?5 

70 

69 

73. < 

MIN 

49 

46 

50 

55 

55 

46 

48 

47 

48 

43 

46 

49 

64 

65 

61 

58 

60 

60 

60 

42 

37 

30 

40 

43 

48 

35 

45 

58 

56 

39 

49.' 

MONTICELLO  3  W 

MAX 

79 

7 1 

78 

74 

75 

78 

80 

75 

76 

81 

8 1 

80 

78 

64 

58 

58 

67 

62 

68 

71 

73. 

Mm 

50 

54 

55 

60 

47 

45 

47 

53 

48 

43 

43 

48 

54 

64 

59 

60 

54 

56 

52 

52 

44 

38 

36 

45 

51 

37 

45 

49 

60 

50 

50. 

N1CEVILLE 

MAX 

79 

79 

72 

56 

70 

70 

73." 

MDJ 

69 

49 

52 

60 

57 

48 

45 

45 

49 

42 

41 

49 

63 

67 

63 

62 

57 

59 

57 

47 

33 

34 

44 

35 

41 

43 

49.' 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

76 

74 

76 

79 

81 

77 

77 

79 

74 

61 

58 

54 

62 

67 

70 

59 

72. 

MIN 

56 

54 

57 

60 

59 

51 

90 

50 

52 

47 

51 

63 

68 

67 

63 

63 

58 

60 

67 

51 

41 

35 

46 

47 

51 

44 

48 

53 

57 

48 

53.' 

PFNSACOlA  WB  AP 

MAX 

77 

7  3 

75 

74 

74 

7  3 

79 

77 

78 

76 

80 

76 

77 

79 

65 

59 

54 

49 

67 

60 

66 

69 

52 

71.' 

MIN 

58 

54 

57 

61 

58 

54 

S3 

52 

62 

50 

53 

58 

66 

66 

64 

63 

63 

63 

65 

41 

38 

33 

42 

49 

44 

42 

50 

59 

52 

31 

53. 

OUINCV  FXP  STATION 

MAX 

78 

79 

75 

74 

75 

77 

80 

79 

82 

79 

79 

82 

6 1 

77 

73 

59 

55 

58 

64 

65 

68 

73.. 

MIN 

53 

51 

56 

60 

54 

51 

46 

51 

51 

44 

45 

50 

64 

63 

50 

62 

56 

58 

59 

53 

40 

35 

44 

46 

53 

36 

45 

46 

57 

46 

50. 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

80 

76 

79 

7  9 

78 

76 

76 

74 

7  7 

75 

82 

82 

83 

6 1 

79 

77 

70 

68 

60 

60 

63 

70 

70 

70 

75. 

Mm 

55 

52 

58 

56 

53 

50 

49 

48 

45 

47 

48 

55 

64 

59 

60 

62 

60 

59 

57 

57 

45 

40 

52 

50 

40 

47 

45 

52 

42 

52. ( 

SANBORN  TOWER 

MAX 

82 

76 

82 

8  2 

8 1 

78 

78 

78 

79 

8  0 

78 

85 

63 

77 

74 

64 

62 

7J 

73 

75 

70 

76. ( 

Mm 

50 

50 

54 

56 

52 

45 

45 

58 

46 

43 

46 

49 

60 

61 

58 

60 

58 

55 

54 

56 

39 

39 

45 

54 

55 

37 

46 

45 

55 

45 

50. 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

75 

75 

79 

79 

8  3 

8  3 

6 1 

79 

73 

65 

59 

63 

66 

68 

56 

73. 

Mm 

52 

52 

54 

58 

48 

41 

40 

48 

43 

38 

41 

46 

60 

60 

53 

58 

52 

50 

50 

50 

43 

39 

48 

50 

38 

36 

41 

42 

56 

34 

47.' 

WFWAHITCHKA 

MAX 

77 

78 

77 

77 

80 

80 

82 

75 

75 

76 

80 

83 

60 

85 

86 

79 

80 

78 

76 

74 

64 

60 

58 

60 

68 

72 

73 

71 

73 

62 

74. 

Mm 

55 

52 

58 

60 

57 

50 

48 

60 

51 

52 

46 

54 

67 

66 

6  1 

65 

64 

56 

54 

54 

43 

37 

46 

40 

48 

43 

49 

50 

59 

44 

53. 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

78 

7  3 

73 

75 

83 

57 

70 

72. 

•      •  • 

Mm 

54 

55 

55 

60 

56 

48 

46 

48 

49 

47 

47 

48 

59 

65 

62 

62 

56 

59 

59 

55 

45 

37 

33 

44 

47 

38 

39 

40 

58 

48 

50. 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

MAX 

78 

76 

75 

76 

78 

76 

85 

85 

79 

68 

75. 

Mm 

59 

57 

64 

60 

59 

58 

59 

55 

60 

64 

66 

64 

65 

66 

64 

67 

55 

52 

50 

54 

62 

64 

49 

50 

60 

63 

57 

59.' 

CROSS  CITY  2 

MAX 

80 

70 

7  ^ 

79 

78 

76 

7  5 

72 

78 

80 

77 

79 

81 

65 

75 

72 

75. 

Mm 

57 

56 

sa 

62 

57 

57 

52 

51 

46 

47 

49 

62 

56 

56 

59 

59 

56 

51 

59 

51 

48 

49 

53 

59 

41 

45 

50 

59 

52 

53. 

FEDERAL  POINT 

MAX 

7 1 

75 

6  8 

76 

8  0 

79 

61 

80 

7  3 

75 

80 

8  2 

85 

80 

83 

65 

81 

65 

62 

75 

69 

76. 

Mm 

61 

62 

64 

65 

63 

58 

55 

55 

55 

56 

57 

61 

62 

61 

66 

62 

60 

62 

60 

63 

47 

47 

58 

64 

64 

48 

48 

52 

61 

52 

58. 

FERNANDlNA  BEACH 

MAX 

69 

67 

6  6 

69 

79 

76 

7b 

7j 

75 

80 

72 

66 

67 

73. 

Mm 

57 

60 

64 

64 

63 

52 

50 

54 

51 

51 

49 

58 

58 

59 

67 

65 

59 

60 

f  7 

66 

51 

46 

54 

62 

64 

43 

42 

52 

59 

48 

56. 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

76 

68 

78 

82 

81 

8 1 

75 

76 

79 

8  1 

8 1 

69 

76. 

Mm 

61 

58 

63 

65 

59 

56 

50 

50 

49 

48 

49 

58 

57 

56 

64 

59 

56 

57 

56 

63 

50 

48 

51 

61 

65 

42 

43 

55 

61 

51 

55.' 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

67 

77 

8 1 

75 

80 

80 

6 1 

7 1 

69 

67 

75. 

Mm 

58 

SB 

6  J 

60 

58 

55 

50 

50 

49 

47 

48 

58 

57 

57 

60 

se 

56 

59 

54 

61 

50 

48 

51 

61 

49 

40 

43 

50 

60 

38 

53. 

Gl  EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

7  i 

67 

6  9 

80 

79 

79 

75 

78 

66 

74. 

Mm 

57 

57 

6? 

62 

53 

51 

45 

50 

46 

45 

46 

53 

55 

55 

63 

60 

55 

56 

55 

66 

49 

45 

46 

57 

61 

38 

37 

45 

58 

47 

52. 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

74 

73 

70 

79 

78 

76 

60 

75.' 

Mm 

60 

57 

63 

64 

57 

56 

50 

49 

48 

50 

60 

56 

57 

60 

57 

59 

56 

68 

51 

49 

52 

60 

42 

41 

53 

52 

51 

54. 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

66 

70 

69 

7  J 

76 

8  0 

77 

?5 

74 

74 

79 

6 1 

67 

65 

67 

74. 

Mm 

59 

62 

64 

62 

56 

54 

51 

55 

62 

49 

49 

58 

62 

60 

66 

62 

61 

62 

60 

60 

51 

47 

50 

62 

51 

44 

43 

52 

58 

39 

55.' 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

69 

7  1 

68 

70 

72 

74 

74 

7  5 

70 

70 

75 

83 

67 

73.. 

Mm 

58 

62 

6k 

65 

61 

56 

54 

56 

54 

54 

51 

60 

60 

61 

66 

63 

61 

61 

57 

64 

47 

47 

59 

63 

62 

45 

46 

55 

59 

48 

57. ( 

JASPER  3  SE 

MAX 

79 

73 

78 

78 

79 

8  1 

79 

74 

7  ? 

74 

79 

81 

78 

72 

70 

72 

68 

74. 

Mm 

46 

55 

60 

61 

50 

47 

45 

54 

41 

53 

52 

56 

61 

61 

?5 

55 

56 

60 

48 

47 

56 

57 

36 

48 

52. 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

71 

70 

73 

78 

8  1 

8  1 

79 

76 

76 

79 

80 

82 

8  2 

8  1 

66 

75. 

Mm 

57 

56 

63 

62 

55 

54 

48 

52 

60 

45 

50 

56 

56 

58 

64 

59 

60 

56 

55 

63 

50 

45 

47 

55 

63 

40 

44 

44 

60 

50 

53. 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

74 

72 

7  7 

78 

80 

8  0 

79 

77 

74 

75 

78 

81 

84 

80 

82 

8  3 

6  2 

80 

68 

64 

68 

70 

68 

75. 

Mm 

57 

56 

61 

61 

52 

48 

48 

51 

46 

44 

46 

55 

55 

58 

64 

62 

S7 

55 

54 

60 

49 

43 

45 

54 

62 

38 

41 

52 

60 

50 

52. 

MAO  I  SON 

MAX 

69 

75 

78 

79 

78 

79 

78 

75 

73 

74 

76 

81 

76 

83 

75 

82 

83 

82 

78 

73 

65 

60 

60 

64 

67 

66 

66 

69 

70 

63 

73. 

Mm 

54 

53 

57 

52 

51 

52 

51 

57 

49 

48 

52 

57 

59 

63 

62 

62 

59 

59 

58 

56 

46 

39 

45 

53 

46 

41 

46 

51 

43 

41 

52. 

MAYO   5  NW 

MAX 

71 

75 

77 

77 

79 

79 

79 

79 

74 

74 

78 

82 

78 

63 

79 

62 

82 

83 

78 

75 

67 

62 

63 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

65 

74.1 

Mm 

55 

55 

60 

62 

49 

46 

53 

49 

46 

44 

44 

52 

15 

56 

58 

63 

56 

55 

53 

60 

49 

42 

47 

56 

56 

39 

46 

47 

56 

46 

51. 

MFLROSE 

MAX 

71 

68 

68 

77 

84 

84 

84 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

84 

80 

60 

84 

84 

82 

82 

72 

64 

70 

75 

76 

68 

72 

82 

69 

64 

77. ( 

Mm 

60 

59 

63 

65 

60 

58 

55 

54 

55 

53 

55 

69 

60 

62 

65 

61 

58 

59 

57 

62 

48 

47 

52 

61 

64 

44 

49 

55 

61 

54 

57.. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Dayol  Month 

• 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

4 
< 

PALATKA 

MAX 
MIN 

74 
62 

74 
61 

69 
65 

77 
66 

80 
62 

79 
58 

80 
54 

79 
54 

76 
54 

75 
52 

80 
54 

82 

63 

86 
63 

80 
62 

80 
65 

81 

62 

85 

60 

64 

62 

92 

61 

86 

65 

75 
50 

46 

72 
36 

76 
65 

70 
46 

72 
47 

81 

55 

72 
60 

70 
53 

77.1 
56.4 

PFRRY 

MAX 
MIN 

77 
56 

76 
52 

80 
57 

78 
62 

80 
49 

14 
47 

78 
47 

77 
53 

75 
45 

76 
4) 

80 
46 

82 
52 

77 
97 

94 

59 

81 
60 

81 
62 

63 
56 

82 
94 

76 
53 

75 
59 

68 
46 

l\ 

64 
46 

11 

70 
61 

70 
38 

70 
45 

70 
49 

72 
60 

69 
51 

T3.7 
92. 1 

saint  Augustine 

MAX 
MIN 

70 
60 

73 
63 

68 
65 

73 
64 

77 
62 

77 
57 

78 

52 

79 
55 

75 
53 

72 
32 

78 
52 

80 
52 

83 
62 

79 
59 

79 
69 

79 
59 

84 

60 

83 
60 

60 
59 

85 
63 

70 
46 

it 

72 
59 

11 

77 
65 

78 
43 

70 
43 

77 
53 

70 
60 

69 
51 

79.9 
57.0 

STARKE 

MAX 

MIN 

STF1NHATCHEE  MCCAIN 

TH 

MAX 
MIN 

79 

65 

78 

79 
65 

81 
66 

81 

79 
59 

80 

62 

80 

79 

80 

92 

80 
66 

91 
64 

83 
66 

82 
66 

81 

81 
65 

78 

60 

76 

6  J 

74 

72 

68 

70 

71 

71 
41 

78 

50 

7J 
52 

72 
91 

65 

'T.S 

usher  tower 

.  .  . 

MAX 

Mm 

72 
58 

75 
56 

72 
62 

79 
65 

81 
58 

79 
52 

81 
49 

76 
51 

75 
48 

76 
46 

80 
90 

80 
96 

84 

39 

84 

5*. 

88 

92 

88 

99 

8C 
39 

81 
56 

78 
54 

60 
54 

76 
51 

64 
46 

73 
53 

78 
60 

72 
61 

70 
49 

71 
43 

70 
32 

70 
93 

73 
32 

76.9 
93.4 

NORTH  CENTRAL 

03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
63 

75 
61 

72 
64 

82 
66 

81 
65 

80 
55 

81 
52 

82 
49 

75 
52 

78 

47 

79 
49 

91 

99 

15 

96 

!k 

59 

84 

60 

91 

62 

92 

80 
57 

82 
55 

87 

62 

79 
54 

62 
54 

80 

60 

76 
66 

69 
47 

73 
40 

SI 

11 

70 
55 

76.3 
56.3 

BAvPORT 

MAX 

Mm 

83 
61 

78 
60 

68 

62 

73 
63 

83 
64 

83 
60 

73 
55 

77 
56 

79 
57 

79 
51 

76 

52 

91 
62 

82 
60 

92 

60 

89 

69 

65 

83 
98 

78 
60 

78 

59 

60 

60 
99 

67 
54 

66 
94 

78 
59 

u 

74 
51 

72 
50 

11 

So 

11 

78.0 
96.4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

Mm 

79 

62 

67 
57 

69 
63 

81 
66 

82 
63 

83 
57 

83 
56 

62 
56 

78 
52 

62 

59 

82 
62 

86 

61 

62 

92 

60 

62 
63 

82 
55 

65 
66 

82 
96 

63 
33 

77 
56 

81 
64 

11 

72 
49 

73 
30 

11 

11 

11 

78.8 
58.7 

BL,SHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

78 
61 

71 
58 

70 
62 

82 
66 

81 
63 

80 
55 

79 
51 

82 
48 

75 
49 

77 
49 

79 
50 

60 
61 

69 
99 

93 
55 

83 
62 

41 

92 
51 

80 
96 

81 
55 

83 
63 

60 
99 

62 
53 

78 
55 

79 
64 

11 

70 
46 

73 
41 

11 

11 

76.1 
56.1 

Clermont  6  ssw 

MAX 

Mm 

80 
63 

79 
61 

73 
65 

82 
67 

83 
64 

82 

59 

83 
59 

80 
56 

77 
57 

77 
55 

79 
59 

SO 
61 

89 

63 

94 
61 

84 

66 

63 

92 
59 

81 
61 

81 
59 

84 

66 

77 
60 

64 

56 

81 

62 

60 
65 

11 

70 
53 

73 
49 

i\ 

l\ 

79.0 
60.5 

DAvTONA  BEACH 

MAX 

Mm 

76 
60 

78 
60 

77 
68 

79 
69 

77 
64 

78 
65 

76 
58 

82 
55 

79 
64 

74 
62 

75 
54 

77 
60 

13 

64 

93 
63 

82 
98 

6? 

8G 
54 

79 
54 

79 
99 

8  0 
54 

86 

99 

76 
60 

77 
69 

u 

70 
50 

79 
32 

u 

59 

s 

78.0 
60.0 

DAVTONA  BEACH  wB  AP 

MAX 

Mm 

74 

62 

76 
67 

74 
67 

79 
66 

78 
64 

77 
57 

77 
54 

79 
56 

73 
56 

73 
55 

77 
96 

80 
63 

82 

60 

79 
58 

81 
64 

91 
57 

61 

60 

81 
98 

95 
65 

73 

56 

66 

60 

78 
67 

75 

»» 

11 

68 
49 

72 
46 

11 

11 

11 

76.6 
58.9 

OF  LAND  3  N 

MAX 

Mm 

82 
57 

82 
57 

78 
65 

82 
67 

81 
59 

85 
56 

85 
54 

83 
53 

80 
54 

60 
52 

83 
54 

94 

60 

88 

60 

86 

56 

96 
64 

So 

86 

55 

86 

59 

84 

57 

89 
95 

82 

96 

66 
55 

79 
63 

77 
63 

Is 

74 
50 

75 
43 

n 

11 

11 

81.6 
57.2 

INVERNESS 

MAX 

Mm 

80 
64 

69 
59 

72 
63 

79 
65 

82 
62 

80 
60 

83 
53 

83 
53 

76 
55 

75 
52 

81 
56 

92 
62 

84 
60 

14 
60 

S3 
64 

n 

14 
56 

83 
97 

84 

57 

84 

67 

79 
99 

60 
52 

77 
55 

79 
64 

Vi 

78 
51 

7? 
47 

li 

11 

It 

79.0 
56.7 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 

Mm 

83 
61 

77 
59 

76 
64 

75 
66 

83 
63 

81 
56 

83 
54 

84 
52 

84 
58 

77 
51 

81 
55 

81 
94 

84 
81 

87 
56 

87 
63 

So 

83 
5  J 

84 
63 

64 

53 

85 
65 

63 
61 

70 
93 

69 
34 

63 

65 

11 

62 
51 

72 
43 

li 

It 

61 

80.9 
57.8 

LISBON 

MAX 

Mm 

77 
61 

73 
60 

72 
53 

83 
66 

81 
64 

82 
57 

82 
55 

80 
52 

77 
53 

78 

50 

80 
53 

80 

60 

69 

60 

85 
97 

99 
69 

" 

64 

56 

63 

60 

63 

60 

85 
67 

60 
56 

62 
53 

79 
98 

80 
65 

SS 

71 
48 

75 
45 

11 

IS 

11 

79.3 
57.8 

OCALA 

MAX 

Mm 

77 
63 

70 
60 

70 
64 

81 
66 

63 
64 

83 
59 

83 
55 

81 
55 

77 
53 

78 
51 

81 
55 

S3 
62 

87 
63 

85 

60 

84 
66 

Si 

82 
58 

62 
60 

82 
59 

86 
66 

60 
55 

63 
90 

60 
94 

80 
64 

li 

69 
49 

77 
46 

li 

11 

56 

79.0 
58.9 

OCALA  2  NE 

MAX 

Mm 

77 
61 

70 
59 

69 
63 

83 
66 

85 

62 

81 
54 

85 
57 

81 
47 

77 
47 

80 
47 

83 
47 

84 

97 

88 
96 

88 
93 

86 
63 

Is 

84 
52 

83 
36 

84 
58 

87 
66 

75 
54 

61 
49 

80 
94 

61 
64 

l\ 

70 
51 

T» 
41 

It 

11 

79.7 
39.7 

ORLANDO  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

78 
63 

79 
63 

76 
66 

81 
67 

81 
64 

82 
63 

82 
64 

82 
60 

77 
60 

79 
57 

80 
62 

83 
62 

84 
67 

85 
63 

83 
68 

63 
61 

62 
62 

83 

61 

85 
68 

71 
62 

69 
97 

60 
63 

61 

67 

73 
53 

76 
46 

11 

79.4 
61.5 

SAINT  LFO 

MAX 

Mm 

81 
62 

70 
59 

72 
63 

94 
65 

84 

63 

84 
56 

84 
55 

83 
*.<j 

78 
56 

80 
51 

86 
57 

83 

61 

87 
62 

86 
6  1 

86 

60 

: 

85 
58 

85 

84 

85 

75 

67 

81 

83 

79 

74 

76 

66 

79 

» 

60.7 
58.5 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

76 
66 

80 
62 

77 
66 

82 
68 

79 
65 

81 
59 

82 
57 

83 
54 

76 
56 

77 
53 

80 
60 

82 
61 

95 
63 

|4 

58 

89 

66 

l 

63 
56 

85 
58 

83 
55 

67 
66 

60 
61 

66 
56 

79 
64 

63 

67 

IS 

73 
32 

76 
45 

K 

80.1 

TITUSvIl  LE  2  M 

MAX 

Mm 

SOUTH  CENTRAL 

04 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

81 
61 

76 
59 

77 
60 

85 
65 

83 
63 

84 
55 

82 
50 

85 
53 

81 

59 

60 
48 

82 
56 

83 
93 

83 
96 

8* 

57 

87 
60 

64 
63 

86 
90 

9  5 
55 

64 

52 

62 
63 

76 
64 

76 
62 

80 
62 

Ss 

80 
67 

79 
60 

78 

50 

64 
38 

75 
64 

76 
61 

81.5 
56.2 

AVON  PARK 

MAX 

Mm 

85 
65 

75 
58 

76 
60 

83 
66 

83 
64 

84 
58 

85 
59 

85 
56 

60 
57 

61 
49 

62 
59 

87 
60 

87 
60 

87 
63 

87 
65 

63 
65 

89 

96 

87 
58 

65 
54 

65 
66 

'<> 
67 

79 
62 

83 

62 

It 

83 
69 

78 

57 

79 
53 

66 

60 

69 

63 

77 
60 

62.6 

60.6 

BARTOb, 

MAX 

Mm 

78 
64 

74 
61 

73 
64 

83 
67 

83 
64 

83 
58 

82 
58 

82 
58 

78 

59 

80 
54 

80 
55 

83 
56 

89 
69 

13 
62 

85 
64 

81 
65 

|] 
96 

84 
63 

84 

57 

62 

67 

60 
65 

70 
98 

62 
62 

11 

80 
66 

75 
56 

75 
49 

84 

59 

77 
65 

77 
61 

80.2 
60.9 

BRADENToN  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

81 
62 

73 
62 

72 
65 

86 
66 

86 
66 

81 
57 

84 
54 

82 
53 

78 
58 

80 
50 

84 
58 

84 
58 

86 
62 

89 
36 

69 
65 

64 
65 

60 
96 

60 
58 

60 
56 

83 
66 

73 
65 

75 
36 

95 
59 

68 

79 
66 

75 
56 

77 
49 

84 

60 

77 
61 

73 
62 

80.7 
60,0 

Cl  FARtaATER 

MAX 

Mm 

79 
61 

71 
61 

72 
62 

82 
62 

84 
61 

79 
61 

81 
55 

83 
56 

77 
58 

80 
54 

81 

60 

79 
62 

84 

62 

86 
63 

65 

65 

63 

65 

78 
96 

78 
59 

61 
59 

93 

70 

75 
61 

70 
55 

92 

60 

66 

77 
67 

74 
56 

72 
52 

82 

61 

76 
62 

71 
58 

76.9 
60.4 

Deer  park 

MAX 

Mm 

fellsmerE  *  w 

MAX 

Mm 

82 
66 

82 
64 

81 
59 

82 
67 

82 
61 

84 
58 

83 

57 

84 

57 

80 
60 

82 
54 

79 
57 

84 
59 

64 
57 

93 
58 

84 
61 

80 
63 

84 
96 

64 

60 

95 
59 

62 

65 

65 

61 

66 

81 

57 

80 
52 

92.7 
59.9 

FCRT  DRUM  5  Nw 

MAX 

Mm 

82 
62 

70 
57 

79 
58 

84 
64 

83 
61 

83 
56 

82 
58 

82 

55 

82 
54 

82 
90 

82 
56 

82 
60 

85 
59 

79 
58 

«2 
59 

83 
60 

83 
94 

92 
56 

61 
59 

It 

60 
62 

80 
63 

62 
61 

11 

76 
60 

60 

50 

85 
98 

11 

91.0 
69.3 

FORT  PIERCE 

MAX 

Mm 

80 
60 

72 
58 

79 
60 

80 
66 

80 
64 

79 
61 

80 
59 

79 
59 

77 
59 

78 
56 

78 
62 

81 
61 

62 
62 

79 
69 

62 
70 

80 
63 

90 
59 

93 

60 

93 
61 

11 

76 
64 

77 
62 

60 

72 

74 
99 

77 
57 

80 

70 

79.2 
62.0 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

MAX 

Mm 

83 
62 

78 
60 

78 
60 

82 
66 

83 

62 

81 

63 

82 
58 

83 
55 

81 
58 

80 
57 

80 
59 

83 
57 

64 
56 

83 
59 

85 
62 

81 
62 

92 

99 

92 

55 

84 

56 

T! 

62 

76 

61 

83 

63 

79 
36 

74 

50 

99 
96 

91.3 
99.7 

KIS5IMMEE  2 

MAX 

Mm 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

Mm 

S«»  fUIusac*  N Following  Sutloa  Indtu 
-  149 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

LAKELANO  WB  CITY 

MAX 

MiN 

79 

70 

72 

80 

80 
63 

85 
60 

83 
6 1 

82 
61 

76 
59 

77 
56 

79 
61 

81 
62 

85 
67 

82 
64 

81 
65 

79 
64 

62 

85 

60 

82 

62 

64 

67 

69 
59 

64 
56 

79 

62 

81 

64 

80 
61 

73 
58 

72 
51 

86 
60 

74 
64 

72 
42 

78.3 
60.7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

Mm 

83 

72 

73 
6  3 

84 

85 
63 

84 
55 

84 
53 

84 

56 

80 
57 

82 
53 

82 
53 

85 
59 

86 
59 

83 
64 

87 
65 

83 

64 

85 

65 
56 

84 
33 

64 
66 

78 
63 

79 
63 

82 

65 

66 
65 

80 
68 

79 
61 

78 
53 

85 
61 

76 
62 

77 
63 

81. 8 

60.2 

MFLBOURNE 

MAX 
MDJ 

78 

75 

78 

7B 

78 

77 

77 

80 

82 
61 

75 
48 

82 
57 

79 
59 

80 
58 

81 
61 

81 
66 

7* 
60 

80 

61 
58 

84 
59 

85 
64 

73 
64 

76 
71 

79 
63 

77 
64 

61 
65 

69 
53 

72 
51 

81 
59 

7* 
63 

73 
46 

76.1 
39.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

82 

75 

75 

S3 

83 

84 
53 

82 

54 

86 
5 1 

80 
55 

80 
45 

81 
52 

85 
54 

87 
40 

86 
58 

85 

63 

82 
61 

30 

84 
58 

83 
31 

82 
65 

81 

63 

71 
52 

81 

60 

85 

60 

84 

67 

80 
51 

76 
43 

86 
55 

78 

60 

73 
61 

81.6 
57.0 

MYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

MTU 

83 

71 

72 

8| 

S3 
55 

82 
36 

83 
53 

78 
49 

80 
52 

81 

55 

83 
57 

84 
59 

64 
64 

81 

82 
52 

82 
52 

82 
54 

83 

60 

83 

60 

82 
64 

79 
39 

76 
33 

73 
53 

62 
39 

80.6 
56.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

Mm 

80 

81 

73 

77 

82 

80 
62 

81 

60 

82 

79 
60 

78 
54 

80 
52 

79 
63 

80 
63 

78 
68 

64 

65 

85 
64 

81 

60 

80 
61 

78 
62 

78 
70 

81 
66 

60 
65 

79 
65 

81 
66 

81 
68 

76 
63 

78 
58 

80 
60 

82 

67 

79 
64 

79.8 
62.7 

PARR  I SH 

MAX 

Mm 

84 

80 

73 

86 

85 

85 

S3 

56 

86 
54 

82 
55 

82 
48 

84 
39 

85 
56 

86 

62 

87 
59 

88 
65 

65 
63 

85 

85 

59 

64 

56 

84 
65 

81 

65 

73 
59 

84 
60 

86 

66 

82 

67 

79 
57 

79 
49 

86 

61 

83 

62 

76 
64 

83.2 
59.7 

Pi  ANT  CITY 

MAX 

Mm 

81 

79 

60 

73 

84 

85 

b2 

85 
56 

84 

56 

84 

52 

81 
53 

81 
46 

83 
55 

83 
60 

86 
63 

66 

60 

87 
64 

66 

64 

85 

52 

85 

60 

84 

55 

85 
65 

81 

62 

72 
56 

84 

60 

84 
63 

83 
66 

76 
52 

75 
45 

63 

58 

87 
62 

75 
60 

82.3 
38.6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

Mm 

78 

70 
65 

72 

81 

80 

79 
63 

81 
59 

79 

76 

b2 

79 
60 

81 
65 

81 

66 

83 
68 

83 
65 

83 
68 

81 

70 

60 
63 

81 
64 

79 
63 

80 
71 

78 

61 

69 
57 

80 
62 

80 
67 

80 
68 

72 
62 

72 
58 

79 
65 

76 
66 

72 
64 

78.2 
64.1 

SARASOTA 

MAX 

Mm 

89 

85 
6 1 

81 

6  2 

86 

85 
62 

83 
38 

84 
57 

83 
55 

78 
57 

82 
52 

84 
59 

84 
57 

85 
62 

89 
60 

88 
65 

84 
64 

82 
58 

62 
57 

63 
65 

78 
66 

75 
60 

84 
61 

85 
65 

79 
67 

78 
58 

73 
50 

84 

61 

77 
62 

76 
61 

82.2 
60.1 

TAMPA  WR  AIRPORT 

MAX 

Mm 

80 
6 1 

69 
59 

72 

60 

82 
66 

83 
61 

80 
56 

80 
52 

80 
52 

78 
52 

79 
49 

SI 
56 

81 
56 

62 
59 

86 
59 

86 
64 

83 

62 

79 
56 

79 
55 

81 
67 

68 
58 

69 

55 

82 
59 

81 
65 

78 
59 

73 
30 

73 
46 

81 

58 

76 
39 

71 
41 

76.4 
36.9 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

MAX 

Mm 

83 
6  3 

72 
6 1 

71 
64 

84 

66 

83 
62 

79 
38 

80 
53 

80 
54 

74 
60 

74 
53 

82 
59 

80 
61 

82 
60 

86 
61 

87 
63 

83 
65 

78 
58 

82 
58 

83 

69 

80 
58 

69 
55 

81 
60 

60 
66 

76 
67 

71 
33 

75 
50 

81 

60 

82 

60 

70 
60 

76.9 
59.8 

MAX 

Mm 

83 
63 

78 
61 

74 
64 

84 
64 

84 

63 

80 
59 

81 
59 

81 
58 

80 

60 

81 
54 

83 
59 

85 
59 

83 
41 

86 

61 

87 
64 

83 

64 

78 

58 

78 
59 

80 
58 

82 
67 

77 
67 

77 
60 

84 

62 

65 
66 

79 
67 

76 
62 

77 
52 

82 

62 

80 
64 

75 
63 

80.8 
61.3 

VFRO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

Mm 

79 
64 

74 
61 

78 
63 

81 
68 

80 
65 

78 

63 

79 
61 

79 
60 

73 
60 

77 
57 

79 
62 

81 
61 

80 

60 

80 
66 

81 
72 

78 

62 

80 
60 

79 
61 

83 
64 

84 
67 

75 
67 

77 
72 

79 
73 

80 
67 

77 
68 

72 
57 

75 
55 

81 
61 

76 
66 

74 
49 

78.4 
63.1 

WAUCHULA  2  N 

MAX 

Mm 

81 
63 

75 
60 

73 
64 

83 
63 

82 
63 

85 
55 

83 
58 

85 
54 

79 
58 

80 
48 

81 
55 

84 

55 

85 

61 

83 

60 

87 

63 

63 
63 

64 

52 

85 

61 

85 
52 

83 

66 

80 
67 

75 
61 

82 
62 

83 

66 

81 

71 

76 
57 

77 
51 

87 
56 

73 
65 

70 
64 

81.2 
39.9 

WINTER  HAVEN 
#      ■  • 

MAX 

Mm 

80 
64 

79 

60 

74 
64 

83 
67 

84 

64 

83 
57 

84 
55 

85 
54 

84 
34 

81 
31 

82 
60 

81 

65 

85 
64 

85 
66 

66 
66 

84 

61 

85 

53 

84 
58 

85 
64 

64 

63 

80 
59 

71 
58 

75 
36 

83 

62 

62 
66 

76 
53 

77 
50 

77 
60 

78 
65 

77 
62 

61.1 
60.2 

EVERGLADES  AND  SW 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

81 
65 

81 
58 

69 
59 

76 
67 

82 
60 

82 
57 

79 
54 

80 
60 

80 
58 

77 
51 

80 
54 

80 
57 

82 
65 

86 

65 

80 

60 

84 
65 

81 
55 

80 
57 

61 
54 

83 
60 

86 

63 

83 
63 

78 
66 

81 

62 

64 

64 

71 
64 

72 
34 

81 
59 

81 

65 

61 
62 

80.1 
60.2 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 

Mm 

79 
65 

74 

59 

71 
60 

79 
63 

79 

63 

78 
60 

78 

59 

80 
58 

76 
59 

78 
55 

79 
56 

81 
59 

80 
60 

80 
65 

80 
63 

61 

63 

79 
59 

81 
58 

79 
59 

63 

62 

80 

62 

80 
64 

81 
64 

74 
65 

73 
63 

76 
56 

62 

63 

80 
65 

79 
61 

78.8 
61.0 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

Mm 

83 
66 

73 
64 

74 

61 

83 
68 

82 
65 

82 
60 

81 
55 

81 
54 

81 
55 

81 
57 

80 
58 

83 

59 

82 
56 

63 

38 

83 
38 

83 
36 

78 
57 

80 
58 

64 

52 

88 
39 

65 
62 

79 
66 

83 
69 

86 

63 

78 
64 

60 

60 

60 

60 

83 
63 

78 
58 

73 
65 

81.2 
60.3 

CAPTIVA 

MAX 

Mm 

79 
66 

73 
64 

73 
65 

79 
68 

81 

6t 

79 
65 

SO 
64 

81 
65 

76 
65 

76 
62 

82 
63 

S3 
64 

82 
65 

83 

69 

83 
69 

82 
69 

78 
65 

78 
65 

79 
64 

80 
71 

75 
71 

77 
65 

81 
67 

82 
66 

76 
70 

73 
66 

79 
62 

82 
68 

79 
68 

74 
66 

76.9 

66.2 

CLEWtSToN  u  S  ENG 

MAX 

Mm 

79 
68 

80 
61 

61 
62 

76 
67 

81 
69 

81 
65 

79 
59 

80 
60 

79 

62 

77 
60 

77 
63 

76 
63 

14 

63 

81 
69 

82 
70 

84 

70 

80 
66 

80 

60 

61 
57 

65 
63 

69 
65 

90 
68 

79 
66 

84 
68 

81 
65 

77 
66 

76 
66 

77 
66 

78 
69 

81 

66 

60.1 
64.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

Mm 

84 
65 

76 
59 

76 

62 

83 
66 

83 

62 

82 
59 

81 
55 

83 
56 

80 
36 

79 
52 

81 

52 

84 
51 

83 
56 

83 
62 

86 

63 

83 
63 

62 
57 

80 
56 

83 

51 

68 

59 

83 
62 

78 
63 

81 

70 

86 
65 

78 

62 

81 

65 

80 
57 

86 
65 

84 

66 

77 
62 

81.9 
60.0 

everglades 

MAX 

Mm 

82 
63 

75 

60 

77 
62 

83 
65 

84 
63 

84 
62 

82 
62 

84 
62 

82 
62 

80 
56 

84 

60 

85 
62 

63 
62 

87 
67 

85 
67 

85 
68 

84 

62 

63 

60 

83 
61 

85 

67 

87 

67 

63 
66 

84 
69 

86 

67 

78 

69 

61 

66 

82 
60 

85 

67 

84 

67 

77 
64 

62.9 
63.6 

Fl  AMINGO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

83 
69 

79 
64 

77 
63 

82 
65 

83 
65 

82 
64 

80 
64 

82 
63 

80 
68 

81 

63 

81 

62 

82 
64 

82 
63 

84 

69 

83 
67 

63 

70 

83 
66 

80 

60 

80 
72 

82 
75 

84 
69 

S3 
70 

84 

70 

62 
67 

80 
72 

80 
69 

80 
66 

82 
69 

81 
69 

79 
64 

61.5 
66.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

Mm 

83 
65 

71 
62 

76 
64 

84 
64 

84 

63 

84 
60 

S3 
38 

82 
61 

80 
59 

81 
34 

83 
62 

84 
61 

84 
61 

85 

67 

87 
63 

83 

66 

83 

60 

83 
57 

84 

57 

83 
67 

83 
66 

82 
65 

84 

66 

63 
66 

79 
68 

80 
62 

82 
57 

84 
63 

63 

66 

78 

51 

82.2 
62.1 

INDIANTOWN 

MAX 

Mm 

82 
65 

83 
62 

81 
63 

77 
62 

83 
64 

88 
60 

83 

56 

82 
56 

82 
57 

80 
34 

SO 

61 

82 
61 

82 
59 

85 
65 

64 
65 

82 

62 

83 
58 

83 

65 

84 

56 

83 

57 

87 

62 

83 
68 

78 
70 

80 
66 

85 

63 

76 
62 

78 
58 

79 
6 1 

65 

63 

83 

63 

62.1 
61.5 

la  BELLE 

MAX 

Mm 

80 
58 

77 
62 

85 
63 

83 
62 

82 
34 

83 
53 

84 
55 

81 
54 

81 
46 

82 
58 

81 
56 

86 
38 

84 

85 

82 

63 

54 

65 

53 

81 
52 

87 
6 1 

66 

62 

83 
65 

65 

64 

80 

63 

81 
63 

80 

55 

63 

83 

65 

77 
63 

82.5 
59.0 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

Mm 

67 

83 

75 

81 

S3 

83 

81 

55 

84 

81 

SO 

82 

84 

84 

85 

85 
65 

84 

92 

63 

83 

86 

85 

"° 

69 

86 

81 

81 

66 

66 

78 

62 

82.7 
59.5 

Mf  adC    utiirii    i  r\ru  \ 
""VJUHC    H*»VErM  1 

Mm 

81 
65 

82 

61 

69 
61 

73 
63 

SO 
65 

81 
63 

81 
63 

80 
60 

81 

57 

78 

52 

78 
56 

79 
60 

82 
62 

82 
67 

81 

70 

63 
68 

80 

60 

62 
39 

83 

37 

84 

60 

66 

67 

81 

64 

79 
66 

62 
66 

64 

65 

77 
65 

79 
62 

78 
63 

66 

67 

80 
64 

80.5 
62.7 

NAPLES  CAR1B  GARDENS 

MAX 

83 
64 

79 
61 

76 
62 

82 
63 

85 
62 

86 
39 

84 

58 

88 
59 

82 
39 

83 
58 

85 

58 

S3 
38 

84 
59 

89 

64 

88 
64 

86 
67 

84 

62 

81 

56 

83 
59 

84 

65 

87 
64 

86 
65 

87 
67 

66 

67 

81 
66 

82 

65 

83 

59 

87 
64 

62 
65 

80 

83.9 

PUNTA  GORDA 

MAX 

Mm 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 
•      •  • 

MAX 

Mm 

84 
69 

80 
63 

82 

83 

83 

83 
67 

82 
67 

84 

84 
63 

81 

62 

82 

64 

85 

85 

63 
71 

70 

85 

64 

84 

67 

87 

83 

63 

70 

79 

SI 

82 

86 

86 

81 
67 

83.5 
67.0 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

Mm 

81 
67 

82 
63 

75 
62 

78 
65 

81 
69 

82 
65 

82 
63 

84 
65 

82 
64 

82 
59 

81 
59 

82 
61 

83 
64 

84 

65 

84 

75 

63 

72 

81 
64 

62 

62 

85 

60 

62 
61 

66 
68 

85 

72 

79 
70 

61 

69 

83 
69 

77 
69 

80 
65 

60 
66 

79 
66 

63 
66 

61.6 
65.6 

FT   LAUDERDALE  BAHA  MAR 

MAX 
MIN 

83 
68 

78 
64 

78 
64 

■  2 
68 

«2 

71 

82 
73 

81 

71 

82 
68 

81 

67 

81 
62 

83 
67 

66 

75 

83 
76 

82 

71 

84 

78 

87 

74 

81 

66 

84 

66 

82 
68 

64 

72 

86 
71 

79 
73 

61 

63 

83 

71 

78 

73 

78 
69 

79 
67 

83 

69 

65 

69 

79 

67 

82.0 
69.4 

FT  I AUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

82 
62 

83 
61 

74 
60 

80 
66 

82 
72 

81 
60 

82 
62 

82 
61 

83 
60 

82 
53 

80 
56 

62 
60 

83 
63 

84 
69 

82 
73 

83 
68 

82 
59 

83 
39 

64 

39 

82 
64 

65 
66 

85 

70 

80 

70 

82 
66 

84 
66 

77 
67 

80 
64 

80 
62 

85 

66 

84 
64 

81.9 
63.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

ol  Month 

\ 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

» 

30 

31 

H  T  AL  EAH 

MAX 

60 

82 

74 

79 

80 

79 

78 

76 

82 

8  3 

8  3 

62 

62 

8  1 

61 

82 

8  0 

61 

8 : 

•  2 

63 

76 

80 

60 

69 

60 

,7 

Mm 

6T 

6* 

63 

67 

60 

62 

66 

62 

66 

61 

62 

63 

64 

69 

73 

71 

6) 

61 

61 

66 

66 

73  71 

66 

71 

72 

68 

67 

•0 

66 

66 

.0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

82 

7? 

78 

8 1 

82 

8 1 

6 1 

82 

6 1 

62 

8  3 

62 

62 

8  ) 

63 

62 

85 

65 

83  83 

•  3 

78 

60 

62 

66 

6. 

61 

,4 

Mm 

6T 

63 

61 

63 

60 

58 

60 

60 

61 

38 

57 

51 

56 

63 

69 

63 

38 

35 

55 

63 

63 

70  69 

63 

63 

66 

64 

66 

69 

36 

42 

.1 

lpxahatchee 

MAX 

83 

?J 

77 

82 

81 

8 1 

8 1 

80 

8  1 

83 

8  1 

8  3 

82 

63 

8  7 

63 

•  4 

77 

77 

79 

63 

84 

61 

.0 

Mm 

66 

62 

59 

62 

63 

58 

36 

55 

58 

32 

56 

58 

6C 

64 

70 

61 

55 

37 

54 

60 

61 

69  70 

43 

64 

63 

61 

64 

66 

43 

61 

.0 

MIAMI    BA Y FRONT  PARK 

MAX 

80 

79 

81 

80 

80 

60 

79 

83 

80 

8  1 

8  1 

8  1 

81 

6 1 

7  9 

60 

62 

8  9 

82 

(1 

1  9 

76 

79 

63 

8  1 

60 

.9 

Mm 

6T 

6* 

6* 

66 

73 

72 

67 

66 

67 

65 

72 

75 

76 

73 

74 

75 

70 

66 

74 

77 

72 

71  73 

76 

71 

69 

69 

74 

71 

66 

70 

6 

mtami  beach 

MAX 

80 

78 

80 

79 

78 

76 

8  0 

7  V 

90 

79 

82 

79 

8  1 

80 

81  79 

79 

1  6 

77 

76 

60 

61 

7» 

,1 

Mm 

70 

65 

63 

69 

74 

7» 

71 

70 

69 

66 

71 

75 

74 

74 

75 

75 

69 

68 

74 

76 

73 

73  74 

76 

72 

70 

71 

74 

'0 

60 

71 

,2 

MIAMI    WR   A I RPORT 

MAX 

82 

76 

79 

82 

82 

6 1 

60 

61 

ai 

80 

61 

8  2 

82 

81 

sc 

6 1 

61 

8  3 

83 

61  61 

62 

7  8 

80 

AC 

•  3 

80 

•  0 

a 

Mm 

69 

67 

66 

70 

7* 

67 

68 

68 

67 

63 

65 

68 

68 

72 

75 

74 

66 

65 

66 

73 

71 

73  7J 

73 

72 

69 

67 

74 

69 

36 

69 

0 

MIAMI     17    C  tU 
"111"!      it     3  }N 

81 

82 

81 

80 

8  1 

9  1 

8  2 

62 

62 

8  3 

80 

8  1 

8  2 

64 

83  63 

62 

82 

77 

60 

61 

62 

81 

,9 

Mm 

67 

63 

60 

6! 

69 

62 

6* 

62 

63 

60 

60 

65 

64 

70 

73 

73 

63 

39 

62 

73 

67 

73  72 

74 

75 

69 

63 

63 

69 

63 

66 

3 

63 

84 

64 

8  * 

64 

65 

86 

87 

79  64 

83 

8  1 

61 

8  1 

69 

85 

•  2 

6 

Mm 

62 

62 

62 

67 

67 

62 

66 

65 

63 

57 

60 

64 

73 

73 

73 

62 

62 

60 

63 

63 

72  72 

70 

72 

67 

65 

73 

68 

H 

66 

,0 

nnuti     Dai  m   d  a  ki  r.  F  d  (ta 

82 

83 

82 

8  4 

83 

63 

62 

8  5 

63 

63  64 

•  4 

7  9 

6 1 

6  1 

84 

6  3 

82 

,7 

Mm 

68 

6* 

63 

66 

68 

60 

63 

62 

65 

59 

61 

62 

60 

68 

65 

66 

61 

60 

59 

68 

65 

69  70 

63 

69 

66 

64 

46 

69 

u 

64 

,6 

(ai  iTU    Milyl     *>  u 

81 

8  4 

83 

8  3 

62 

61 

84 

63 

80 

63 

62 

7  8 

80 

6  1 

63 

66 

11 

,7 

Mm 

66 

99 

66 

6* 

60 

63 

61 

61 

56 

59 

58 

57 

69 

71 

67 

62 

37 

56 

65 

66 

70 

71 

45 

69 

66 

64 

67 

69 

62 

63 

.6 

STUART  1  N 

89 

79 

8  0 

82 

12 

84 

86 

66 

8  4 

64 

81 

79 

62 

7  9 

61 

6fc 

76 

61 

.1 

Mm 

67 

63 

71 

70 

6* 

61 

61 

60 

56 

62 

62 

65 

70 

71 

6" 

62 

64 

69 

66 

66 

73 

66 

72 

64 

5H 

62 

66 

63 

69 

2 

WEST  PALH  BEACH  WB  AP 

MAX 

82 

81 

80 

61 

81 

•  0 

61 

81 

83 

83 

82 

82 

62 

8  0 

62 

61 

85 

83 

77 

81 

62 

77 

76 

79 

83 

82 

80 

9 

67 

62 

60 

69 

70 

62 

60 

60 

62 

38 

60 

63 

68 

72 

74 

69 

60 

60 

51 

6  7 

70 

72 

66 

63 

63 

36 

64 

,9 

KFYS  0? 

OPY  TORTUGAS 

MAX 

76 

7  e 

8  0 

80 

79 

79 

79  80 

80 

74 

71 

7 

Mm 

72 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

71 

'3 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

73 

75  73 

73 

73 

70 

72 

74 

72 

70 

72 

,9 

KEY  NEST  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

8  3 

82 

8  1 

8  1 

6  3 

83 

81 

81  62 

80 

61 

,9 

Mm 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

71 

69 

71 

73 

72 

74 

74 

72 

71 

74 

77 

76 

72  73 

75 

75 

n 

73 

74 

73 

69 

72 

3 

KEY  WEST 

MAX 

78 

79 

77 

78 

8 1 

82 

6 1 

78 

76 

8  4 

82 

85 

5l 

63  64 

?4 

82 

'i 

64 

61 

6 

Mm 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

73 

73 

71 

70 

71 

72 

70 

75 

73 

73 

71 

74 

74 

73  74 

76 

7. 

74 

70 

72 

9 

marathon  shores 

MAX 

77 

76 

7* 

78 

80 

80 

81 

79 

80 

76 

81 

83 

83 

8) 

62 

83 

82 

83 

86 

63 

83  83 

62 

76 

82 

62 

78 

81 

0 

Mm 

72 

70 

70 

68 

72 

72 

69 

73 

7* 

7" 

66 

71 

70 

73 

73 

73 

71 

72 

73 

74 

73  75 

73 

73 

72 

71 

69 

71 

7 

TAvERNtER 

MAX 

81 

79 

77 

80 

81 

80 

60 

81 

79 

60 

60 

81 

82 

81 

61 

•  1 

90 

•  1 

83 

63 

62  81 

61 

80 

77 

82 

60 

60 

9 

Mm 

70 

67 

66 

69 

73 

70 

69 

69 

71 

68 

67 

74 

73 

69 

72 

74 

69 

73 

75 

73 

73  73 

76 

72 

70 

70 

66 

70 

9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p  h 

Relative   humidity  average* 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

! 

i 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

« 

s  • 

£  e 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

EAS1 
1  AM 

ERN  STA 
7  AM 

NDARD  1 
1  PM 

I  ME 
7  PM 

Tree* 

.01-09 

5 

A 

66  —OS 

1  OO-l 99 

1 

N  3 

1 

t- 

Is  i 
111 

Hi 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.7 

4 

1 

1 

0 

10 

33 

3.8 

OAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

36 

7 

8.3 

25++ 

36 

3 

90 

92 

65 

83 

6 

2 

1 

0 

14 

3.2 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7.8 

2  3++ 

03 

22+ 

88 

91 

55 

73 

3 

0 

0 

0 

7 

3.7 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

36 

9 

9.2 

37 

NW 

30 

88 

91 

60 

76 

0 

0 

1 

0 

12 

31 

9.6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

05 

11 

12.0 

26 

N 

30 

84 

85 

73 

79 

3 

1 

0 

0 

11 

60 

9.9 

LAKELAND  WB  CITY 

6.9 

5 

1 

0 

0 

0 

6 

63 

5.3 

MIAMI  BEACH 

12.6 

0 

0 

0 

0 

4 

69* 

5.6* 

MIAMI  WB  AIRPORT 

08 

10 

8.5 

25++ 

08 

4 

83 

87 

62 

74 

8 

1 

1 

0 

19 

6.1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

36 

9 

8.5 

25++ 

23 

25 

88 

92 

57 

71 

8 

0 

0 

0 

11 

5.5 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

36 

7.7 

37 

NW 

30 

2 

3 

0 

1 

12 

68 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

36 

9 

7.9 

30++ 

36 

30 

88 

91 

58 

78 

3 

1 

2 

0 

10 

4.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

36 

10 

10.8 

30++ 

32 

30 

90 

92 

58 

77 

5 

0 

0 

: 

9 

47 

9.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

12 

8.7 

32++ 

08 

15 

86 

89 

66 

78 

3 

1 

0 

12 

6.7 

0     CITY  OFFICE  DATA 


Sm  R*tfac*  NotM  fouawtag  Sutton  ladn 
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EVAPORATION  AND  WIND  FLORIDA 

NOVEMBER  196* 


Station 

Day  Ol  Month 

3  -  » 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*     *  • 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

4 
99 
52 

.20 

S3 
94 

7 
82 
St 

e 

83 
62 

9 
S3 
60 

3 
81 
55 

0 
74 
62 

2 
78 
63 

2 
79 
96 

2 
78 
93 

6 
77 
94 

6 
79 
37 

6 
84 
68 

9 
83 
70 

7 
SO 
69 

0 
61 
64 

0 

84 
47 

2 
83 
6T 

20 
78 
64 

61 
79 
50 

30 
61 
35 

94 
57 
31 

2 
64 
44 

21 
55 
46 

9 
39 
33 

1 

71 
63 

45 
81 

50 

4 
62 

60 

2 
84 
60 

56 
76 
46 

373 

76.8 
55.6 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
65 

.19 
ITS 

.12 
29 

.28 
90 

.20 
74 

.13 
34 

.11 
20 

.12 
23 

.11 
94 

.12 
28 

.09 
23 

.07 

22 

.10 
23 

.06 

12 

.10 
38 

•  09 
98 

.07 

11 

.19 

15 

• 

20 

ft 

66 

.22 
143 

.16 
161 

.19 
138 

ft 

113 

ft 

94 

.12 
65 

.04 
16 

.17 

33 

41 

.13 
65 

3.43B 
1693 

ft      «  ft 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
92 
79 
60 

.11 
105 
72 

.04 
70 
69 

.10 
90 
BO 

.12 
47 
82 
60 

.12 

17 
95 

.15 
29 
82 

.10 
26 
79 

.11 

33 
77 

.10 

30 
79 

.12 
23 
79 

.11 
22 
79 
63 

.09 

23 
78 

.11 
26 
82 

.11 
48 
82 

•  12 
41 
83 
62 

.19 
32 
82 
6C 

.10 
21 
90 

.15 

55 

to 

61 

.11 
81 
IC 

.11 
98 
72 

.09 
53 
61 

.06 
95 
66 

.05 

62 

76 

.15 
76 
79 
66 

.12 
42 
73 
48 

.09 

23 
72 

.09 
30 
74 

.09 

30 
71 

.19 
85 

71 

3.22 
1461 
76.6 
56.0 

ft      •  • 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 
WIND 

.15 

40 

.04 

4S 

.04 

20 

.09 

29 

.13 

20 

.08 

10 

.17 

19 

.12 
19 

.13 

20 

.10 

10 

.09 

10 

.11 
IS 

.11 

10 

.16 

29 

.11 

10 

.14 

20 

.13 
19 

.11 
15 

.1* 

30 

.11 
40 

.10 
20 

.08 
50 

.05 
35 

.07 

15 

.10 

40 

.12 
20 

.08 

15 

.03 
20 

.06 

to 

.20 
55 

3.19 
670 

ft      ft  « 

SOUTH  CENTRAL  0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.IT 

.IS 

.09 

.09 

.09 

.21 

.13 

.12 

.13 

.18 

.12 

.11 

.11 

.18 

.13 

.11 

.15 

.13 

.13 

.14 

.10 

.11 

.2* 

.17 

.06 

.07 

.09 

.10 

.10 

3.93B 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE 

EVAP 

.21 

.15 

.11 

.09 

.12 

•  :2 

.12 

.11 

.12 

.11 

.21 

.11 

.11 

.11 

.11 

.11 

.12 

.11 

.21 

.12 

.14 

.11 

.11 

.11 

.11 

.13 

.09 

.11 

.10 

.11 

3.76 

VERO  BEACH  FAA  Ap 

EVAP 

.IT 

.31 

.09 

.19 

.06 

.21 

.13 

.1* 

.13 

.16 

.13 

.12 

.08 

.12 

.09 

.19 

.20 

.05 

.11 

.19 

.11 

.13 

.It 

.17 

.07 

.06 

.09 

.12 

.17 

.32 

4.32 

*      ft  • 

EVERGLADES  AND  Sw 
COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

MAX 

MIN 

.09 
T9 

.16 
S4 

62 

.12 
66 

.09 
74 

.06 
S3 

62 

.16 
92 
*9 

.13 
82 

.12 
89 

62 

.10 
86 
60 

.20 
SO 

.08 
82 

.11 
82 

.10 
80 

.12 
82 

60 

.OS 
78 
61 

.19 
82 
54 

.13 
84 

.13 
84 
62 

.11 
84 
62 

.17 
82 

.09 
84 

.07 
80 

.07 
74 

.09 

82 

.12 
82 

.02 
72 
64 

.13 
78 

.06 

78 

.10 
84 

.12 
64 
66 

3.28 
80.8 
60.9 

CLEWISTON  u  s  eng 

EVAP 

MAX 

MIN 

.08 
72 
65 

.11 
78 
TO 

.08 
70 
68 

•  05 
72 
69 

.02 
77 
70 

.05 
78 
70 

.19 
78 

70 

.21 
79 
70 

.10 
76 
70 

.13 
76 
67 

.11 
79 
62 

.09 
76 
70 

.12 
78 
70 

.11 

79 
71 

.09 
77 
72 

.10 

64 

72 

.10 
79 
69 

.10 
T9 
TO 

.19 
II 

77 
63 

.10 
77 
72 

.10 
84 

71 

.15 
76 
70 

.05 
78 
71 

.07 
78 
71 

.03 
79 
70 

.10 
76 
69 

.12 
79 
66 

.17 
73 
70 

.02 
78 
72 

3.05 
76,9 
69.1 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 
WIND 

MIN 

93 
95 

73 

SS 

79 
69 

40 
SO 
47 

.19 
81 
S3 
68 

.19 
77 
86 
6B 

.22 
73 
95 
66 

.13 
46 
82 
67 

.17 
47 
84 
47 

.11 
32 
84 

70 

.09 
32 
85 
65 

.17 
93 
BS 

62 

.33 
39 
86 
67 

.21 
97 
88 

66 

.19 
86 
84 
72 

.23 
90 
81 
70 

;7 

66 

69 

.36 
52 
86 
68 

.26 
37 
96 
52 

.12 
100 
86 
68 

.19 
139 
60 
74 

.29 
67 
89 
79 

.16 
71 
66 

72 

.17 
106 
86 

71 

.09 
59 
88 
71 

.20 
143 
86 

76 

.12 
48 
84 

72 

.04 
46 
62 

70 

.10 
44 
69 

70 

.12 
41 
68 

73 

.11 
35 
64 

70 

4.96B 
1975 
84.8 
68.9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
92 
9  2 
61 

.It 
47 
92 
60 

.03 
26 

60 

.06 
55 

60 

.19 

61 

62 

.18 

31 

60 

.19 
19 

98 

.12 
14 
80 
60 

.14 

12 

97 

.19 
46 

93 

.12 
36 

54 

.14 
13 

97 

.10 
10 

61 

.12 
28 

62 

.12 

.40 
64 

.18 
45 
84 
64 

.17 
43 
62 
58 

.12 
11 
8  1 
56 

.11 
4 
SO 
97 

.10 
23 

63 

.12 

It 
60 

.18 
100 
63 
61 

.13 
127 
79 
64 

.12 
37 
79 
64 

.08 
6 
81 
64 

.03 
30 
72 
66 

.11 
24 
y2 
38 

.10 
38 

58 

.10 
19 
81 
64 

.13 

42 

80 

63 

3.75 
1133 
79.7 
60.4 

TAMIAM1  TRL  40  MI  BE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

92 
69 

"'s 

90 
64 

.09 

91 
66 

*30 
88 
68 

*46 

90 
64 

.11 
13 
92 
64 

°21 
88 
44 

*12 
90 
62 

6 
92 
64 

*20 
90 
60 

.14 
26 
90 
61 

.12 
29 
88 

6* 

.10 
39 
92 
62 

.16 
55 
90 
68 

.16 
77 
87 
67 

•  11 
96 
90 
64 

.11 
22 
92 
64 

'lO 
92 
62 

1, 
.12 

23 
88 
62 

*21 
69 
64 

.07 
23 
91 
68 

.13 
45 
90 
68 

.13 
97 
88 
68 

*37 

90 
68 

*°8 
87 
67 

.04 
8 
86 
66 

10 
•  10 

26 

87 
64 

.10 
39 
90 
67 

1  ft 
.10 

17 
93 
62 

.05 
7 
99 

66 

3.26 
816 
89.7 
64.9 

ft      •  • 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  ST 

EVAP 
WIND 

.09 
33 

.11 
16 

.01 

17 

.11 
39 

.19 

93 

.19 

49 

.16 

27 

.17 
32 

.11 
18 

.16 

27 

.12 
26 

.14 

24 

.13 
24 

.13 
29 

.04 

90 

.30 
69 

.13 
92 

.13 
18 

.12 
12 

.12 
33 

.12 
35 

.13 
42 

123 

.13 

60 

.13 
21 

.01 

20 

.12 
24 

.08 
49 

.12 
24 

.11 

12 

U50B 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.10 
40 
S2 
67 

.17 
22 
91 
66 

.13 
SO 
82 

64 

.12 
22 
84 
64 

.17 
98 
82 

66 

70 
91 
64 

.19 
33 
84 

69 

.16 
34 
84 
63 

.13 
11 
80 
63 

.10 
13 
83 

60 

.13 
73 
82 

60 

.13 
31 
82 
63 

.14 
28 
82 
69 

.10 
41 
77 
66 

.19 
111 
83 
71 

.29 
108 
84 
68 

.14 
90 

to 

64 

.10 
20 
93 
63 

.19 
19 
83 
62 

.11 
39 
91 
65 

.13 
61 
65 
68 

.12 
94 
63 
72 

.22 
106 
61 
6, 

.1* 

70 
81 
68 

.16 
48 
63 
68 

.07 
26 
78 
72 

ft 

19 
62 
69 

.16 

56 
78 
64 

.11 
18 
63 
68 

.14 

14 
90 
66 

4.10B 
1359 
82.2 
65.6 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


See  reterence  notes  tollowi  ng  Station  Index. 
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DRAINAGE  CODE 


PALACHICOLA    2-ATLANTIC    3-CHOCTAWHATCHEE   *-  EVERGLADES   i-CULF   6-OCHl-OCKONEE    I  -  OK  EEC  HOB  EE    8-ST    JOHNS   9-ST.  MARY  lO-SUWANNEK 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  P.O.Box  14376,  University  Station,  Gainesville,  Florida 

32603,   or  to  any  Heather  Bureau  office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes" table, 

"Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING  - 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station,    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  thiB  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     JYearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 
DECEMBER  196* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimn  m 

Average 

« i 

P 
if 

Q  lit 

Highest 

S 
a 

Dale 

DegTee  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

„  • 

8  9 

ri 

li 

#       •  * 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  MB  CITY 

R 

4*.  1 

50,5 

57,3 

1.3 

73 

3 

30 

* 

23S 

0 

. 

6.14 

3.16 

3.09 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

BL0UNT5T0WN  2  NW 

66*8 

42,5 

54,  7 

1,4 

81 

27 

27 

327 

0 

0 

9 

0 

4.  34 

»7C 

1.26 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

CARRABELLE   1  NNW 

66.0 

49.3 

58.7 

73 

23 

3C 

15 

207 

0 

0 

3 

0 

10.99 

2.80 

4 

.0 

0 

10 

6 

5 

CHIPLEY  3  E 

67. S 

46.2 

56.9 

80 

26 

26 

276 

0 

] 

c 

5.31 

1.36 

4 

.0 

0 

9 

5 

1 

CRESTVIEW  RADIO  WJ5B 

66.3 

45.3 

55.8 

77 

12 

23 

280 

' 

® 

9,78 

4,60 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

oe  fun i  ak  springs 

66.2 

43.3 

54.8 

.3 

78 

17 

22 

16. 

331 

0 

0 

8 

0 

8.09 

3.44 

6.40 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

FOUNTAIN   3  SSE 

69.  1M 

48.8M 

59.0M 

80 

26 

23 

224 

0 

0 

0 

3.69 

1,18 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

MARIANNA  ind  SCHOOL 

67.5 

46,4 

57,0 

2.6 

80 

26 

25 

1 

2*8 

0 

0 

6 

0 

4,46 

.39 

1.31 

.0 

0 

8 

4 

2 

WILTON  EXP  STATION 

66.9 

44,7 

55.6 

79 

4 

24 

J 

315 

5.72 

3.81 

2  5 

.0 

0 

7 

3 

1 

MONTICELLO  3  W 

65.9 

45,5 

55.  7 

1.6 

78 

31 

26 

* 

312 

0 

0 

9 

0 

11,35 

6.20 

5.40 

4 

.0 

0 

NICEVILLE 

63. 7M 

43,  1M 

53.4M 

77 

18. 

25 

} 

368 

0 

0 

7 

0 

3,19 

-  1.10 

2.  30 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

PANAMA  CITY  2 

65.5 

48.3 

56,9 

1*3 

75 

28 

264 

■3 

1 

3,98 

-  .16 

1.03 

.0 

0 

6 

4 

1 

PENSACOLA  MB  AP 

64.3 

46.7 

55.6 

1*3 

78 

4 

27 

I 

304 

0 

3.27 

1.05 

3.26 

25 

.0 

0 

5 

2 

2 

OLINCY  EXP  STATION 

66.6 

47.2 

56,9 

2.7 

77 

31. 

26 

J 

265 

•? 

13.79 

10.07 

9.27 

4 

.0 

0 

6 

5 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

M 

M 

M 

27 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 

0 

0 

0 

1,55 

.  3  3 

.67 

19 

•  0 

0 

0 

78.1 

58.* 

68  , 

3 

86 

18 

** 

1 

18 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.80 

19 

.0 

0 

0 

U  T  A  U  9     BIVCDAUT     D  A  D  1/ 

77.6 

68.5 

73, 

8* 

J 

*9 

1 

* 

0 

0 

0 

0 

2,*2 

.95 

5 

•  0 

0 

o 

utaut    H  F  a  r u 
W  1       J    O  t  **  Ln 

76.1 

66.1 

72, 

J 

1.6 

as 

18 

*9 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

2.29 

.51 

1.20 

5 

•  0 

0 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

77.9 

66.5 

72. 

2 

*.l 

8  3 

5. 

*9 

1 

* 

o 

o 

o 

6.2* 

- 

.57 

5 

.0 

0 

2 

MIAMI    12  SSW 

78.2 

63.3 

70. 

8 

3.1 

83 

6- 

*9 

1 

3 

o 

o 

0 

c 

*.as 

3 

.  22 

2.06 

5 

.0 

0 

3 

PCMPANO  BEACH 

79.8 

6*. 5 

72. 

2 

8! 

5 

»7 

1 

5 

0 

o 

o 

o 

2,62 

1.23 

19 

•  0 

0 

J 

RCYAL  PALM  RANGER  STA 

79,5 

61.3 

70. 

* 

8* 

4 

*8 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

2,22 

1  .** 

27 

,0 

0 

SCUTH  MIAMI   5  W 

78.* 

62,7 

70, 

6 

6* 

3 

*6 

1 

4 

0 

c 

0 

0 

*,68 

1.73 

28 

•  0 

0 

STUART   1  N 

77,6 

61.7 

69. 

7 

8  3 

18 

42 

1 

17 

0 

0 

0 

c 

2.51 

.82 

2.33 

3 

•  0 

0 

1 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

R 

77.3 

63.* 

70. 

* 

2.2 

83 

3, 

47 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

3,39 

1.63 

5 

.0 

0 

1 

DIVISION 

70. 

9 

2.7 

3.33 

1 

.20 

•  0 

«       *  • 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

76.9 

69.6 

73. 

3 

8* 

5 

59 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2.63 

1 

.90 

1,69 

1 

•  0 

0 

3 

1 

1 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

78.2 

69.5 

73. 

9 

3.3 

S3 

* 

61 

I 

0 

0 

c 

0 

0 

3.39 

2.61 

16 

,0 

I 

7 

1 

1 

KEY  WEST 

79. OM 

68. 8M 

73. 

9" 

86 

6 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1 

.*7 

2.06 

17 

,0 

T 

1 

1 

MARATHON  SHORES 

79.3 

68.6 

7*. 

0 

86 

5. 

5* 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.53 

.19 

8 

.0 

0 

2 

c 

0 

TAvERNlER 

78.1 

68.2 

73. 

2 

86 

23 

5* 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

1,03 

,33 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

73. 

7 

2.3 

2.20 

.31 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  159  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1  1 

12  3 

4 

5 

6 

*      •  • 

NCRTHwEST  01 

apalaChICOLA  wB  City 

6  1* 

,TJ 

3,09 

BLOUNTSTOwN   2  Nw 

<.!3* 

1.10 

1.26 

CARRAflELLE   1  NNW 

10,91 

2  .  80 

1.03 

CARYVtLLE 

1.01 

.51 

.03 

CMIPlEy  3  E 

1  .  36 

.46 

.01 

CRESTVTEw  R  AO  1 0  W  J58 

*>  »  TP 

DE  FUN  t  AK  SPRINGS 

8.0! 

.0 

*44 

.  13 

FOUNTAIN   3  SSE 

3.61 

1,18 

.28 

.01 

MARIANNA    (NO  SCHOOL 

4.4e 

1.31 

.24 

MILTON  ExP  STATION 

5.72 

.03 

.52 

MONT  I  CELLO  3  W 

11.3! 

5.40 

2.90 

.20 

N I CEV 1 1  LE 

3.i<; 

.oe 

3.98 

.61 

1.0  3 

■  38 

PENSACOLA  ho  AP 

.02 

T 

QUINCY  ExP  STATION 

13.  7* 

T 

9.27 

.23 

T 

SAINT   MARKS  6  SE 

• 

- 

SANBORN 

11.26 

T 

8.10 

1.05 

TALLAHASSEE  WB  AP 

12.65  5.0* 

.25 

WEW AH  I TCHK  A 

14,68 

2.04 

03 

WOODRUFF  DAM 

6.13 

2.24 

1  *06 

,03 

*       *  * 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

4.60 

.10 

2  80 

CRESCENT  CITY 

4.71 

.03 

26 

2*35 

05 

* 

CROSS  CITY  2 

6.44 

*40 

3*00 

FEDERAL  POINT 

3.66 

.02 

1.12 

U02 

.02 

fernanoina  beach 

3.90 

1.96 

.43 

.10 

GAINESVILLE    3  W5W 

6.5T 

• 

GAtNESWLLF  FA  A  AP 

6,04 

.47 

1*09 

1.18 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

9,10 

1.20 

H I GH  SPH I NGS 

10,79 

,88 

2.46 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

5.16 

T 

,28 

1.87 

•  05 

JACKSONVILLE  wB  AP 

R 

4,85 

I  •** 

79 

■  35 

JACKSONVILLE  BEACH 

2.6C 

•?! 

,80 

.45 

T 

JASPER  3  SE 

2.00 

.95 

LAKE  CITY  2  E 

10,00 

1.61 

1.41 

LIVE  OAK  2  ESE 

6.18 

.07 

2.26 

1.14 

t 

7,66 

1.01 

4.17 

.46 

.01 

MAYO  5  NW 

7.21 

.02  2.72 

MELROSE 

*  *80 

2*10 

PALATKA 

4*1 1 

PERRY 

5. is 

2  *  30 

1  *46 

SAINT  AUGUST I NE 

3.90 

.68 

1.22 

.03 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

* .  . 

* 

* 

USHER  TOWER 

9.84 

* 

* 

* 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

6.22 

3.05 

1  70 

BAVPORT 

4.79 

T 

•  01 

* 

8ITHL0 

■  98 

BROO^SVlLLE  CH(N  HILL 

3.92 

.21 

2I45 

•  04 

5.35 

.03 

.70 

2.40 

CLERMONT  6  S5W 

3.09 

.27 

•  37 

2 . 04 

DAYTONA  BEACH 

3.83 

• 

DAYTONA  BEACH  MB  AP 

R 

2,52 

.04 

*76 

1*10 

DE  LAND  3  N 

3.14 

120 

1.90 

T 

EVA 

2.60 

•  22 

.07 

1.73 

HART  LAKE 

.90 

.66 

INVERNESS 

4.24 

T  .69 

I Sl  EwOath 

1  ,47 

!l9 

!97 

lake  HIAwASSEE 

1.71 

* 

1,40 

3.60 

• 

1  .96 

OCAL* 

5.36 

1.02 

39 

1  60 

OCALA  2  NE 

5.60 

.65 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

a 

!es 

"79 

SAINT  LEO 

3.74 

.16 

2.70 

SANFORD  EXP  STATION 

2.53 

•  16 

1.69 

TITUSV1LLE  2  W 

SOUTH  CENTRAL  04 

.98 

.0* 

avon  park 

1.06 

.03 

&3 

11 

BAB  SON  PARK 

.93 

c  ft  r  V'  rr  n 

2.6* 

.02 

•  05 

2*.  6  3 

BAS I NGF R 

•  »7 

.06 

•  47 

3.46 

BRADENTON  EXP  STATION 

2.031 

1  2n 

CLEARWATER 

5.02 

CORNWELL  *  NW 

il.SO 

.41 

1.87 

•  10 

DEER  Park 

Dt    SOTO  CITY  o  SW 

2.22 

FELL5HERE  -  W 

1.93 

FORT  DRUM  5  NW 

1.01 

.03 

"  90 

T 

FORT  GREEN    12  W$W 

1.15 

Is5 

FORT  PIERCE 

1.64 

.03 

.95 

.54 

HILLSBOROUGH  rvr  St  pk 

*.57 

•  07 

.72 

2,50 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

.55 

KIS5IMMEE  2 

1.69 

1.12 

LAKE  'LfRED  EXP  STA 

1,76 

■  93 

1.27 

LAKELAND  WB  CITY 

9 

2.05 

.32 

1.36 

lake  placid  2  sw 

2.41 

.41 

LONGBOAT  KEY 

3.78 

T 

2.62 

MELBOURNE 

1.90 

1  .39 

•  31 

MOUNTAIN  LAKE 

2.65 

.35 

2.04 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

1.55 

.55 

NITTAW   1  S 

.30 

.18 

T 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

1.41 

.42 

.65 

PARR ISM 

:.J1 

1.56 

PLANT  CITY 

2.80 

.02 

.44 

1.70 

ST  PETERSBURG 

1.39 

.45 

SARASOTA 

1.36 

T 

.35 

TAMPA  W9  AIRPORT 

a 

3.19 

T  T 

2.02 

TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 

3.66 

2.81 

VENICE 

2.05 

.36 

VERO  BEACH  FA A  AP 

2.43 

1.58 

.46 

WAUCHULA  2  N 

1.16 

.23 

.22 

WINTER  HAVEN 

2.12 

.11 

.17 

1.43 

Day  of  Month 


10      11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


30  31 


■  73 
.90 
2.55 


.42     .03  .40 


4.60 

6.40  .63 

.28  .21 

.39  .32 

3.11  .12 


.10    .01  1.26 


1.21 

1.13  3.00 

.75  2.26 

.12  4.16 

.45  6.46 

T  2.32 

.01  1.63 


1.01 
.61 
1.64 


.02     .01  .16 


DAILY  PRECIPITATION 


BELLE  0L40E  EXP  STA 
til  CYPRESS  PCS 
CANAL  POINT  USD* 
CAPTIVA 
CLENISTON 

CLENISTON  U  S  ENG 
DEVILS  GARDEN  TONES 
EVERGLADES 
FLAMINGO  PANGER  STA 
PORT  NVERS  MB  Ap 

INDIANTOMN 
LA  BELLE 
LAKE  TRAPPORD 
MILES  CITT  TOMER 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES  CARIB  GARDENS 
PUNTA  GOROA 

T AM  I AMI   TPL  40  Ml  BEND 


LONER  EAST  COAST  OA 

DAN  I A  A  MNM 

PORT  LAUDERDALE 

PT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  E»P  STA 

MlALEAM 

HOMESTEAO  EXP  STA 

KENDALL  I  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   6AYPR0NT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  MB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSM 

PCRRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   S  M 
STUART  1  N 

.EST  PALM  BEACH  MB  AP 


KEYS 

DRY  T0RTU6AS 

Kev  NEST  MB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVBPNIER 


;  .n 

.  T« 
».97 
1.14 
1.21 

.42 

1 


Day  of  Month 


4.24 
4.t>| 
].<S 
2.42 


2.  AS 
9.99 
9.  H 


.40  1.4S 

T  .02 
•  OS 


.79  1.40 
.ST 

2.T5   1.99  .02 

•  OS  .oil 

•OT     .01  T 
.90 


.01  ,0T 
.02 
.29  ,09 


1.44 

.ill 

■  17 


1.91 
2.9S 
1.69 


1 

y 

13  M 

15 

IE 

16 

1? 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  24 

25 

„  I 
26 

27 

28  i  29  j  30  1  31 

.19 

.OS 

.91 

.09 

T 

T 

.  18 

T 

.02 

.11 

.01 

.02 

.01 

.10 

.02 

T 

.09 

T 

■  02 

.97 

.10 

.02 

.67 

.09 

.01 

.09 

.09 

*9T 

•  2T 

.02 

•  04 

■  09 

•  Oil 

.01 

T 

T 

T 

1.04 

.14 

.  .  | 

.94 

•  «)5 

.62 

T  T 

T 

•  5J 

.01 

>0> 

.01 

.41 

.09 

■  IS 

.53 

.04 

.06 

•  H 

.99 

.02 

.09 

.01 

.55 

.09 

.60 

.40 

.54 

.09 

.01 

.07 

•  09 

.09 

1.01 

T 

.41 

.02 

.29 

T 

.62 

.92 

•  21 

.09 

.04 

!a2 

!»9 

.12 

.03 

.07 

.92 

.44 

.97 

•04  .09 

•  09 

.01 

.09 

1  .OB 

T 

.22 

T" 

.01 

T 

.01 

T 

.67 

.9* 

.04 

.06 

l.4| 

.99 

.49 

.60 

.42 

.20 

■  49 

•  11 

T 

T 

.22 

.99 

.10 

.  19 

.09 

T 

•  02 

T 

T 

.'-1 

1.79 

T 

T 

T 

.  :  « 

.14 

.1) 

1.11 

T 

.04 

.09 

1.26 

1.99 

•09 

1.10 

.29 

1.29 

.02 

. ;  i 

.04 

.40 

.22 

.09 

.10 

.01 

.22 

.01 

1.44 

.04 

T 

T 

T 

T  T 

.02 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

1.79 

.01 

.02 

,11 

T 

.20 

.06 

.46 

.91 

T 

.** 

T 

T 

.0. 

.09 

.20 

.09 

T 

.01 

.1, 

T 

.12 

T 

T 

2.61 

.IB 

.19 

.16 

T 

.02 

.10 

T 

.10 

.01 

2.06 

.10 

.IT 

.05 

r 

.11 

.02 

T 

T 

.01 

.'!• 

.'.9 

.0* 

•  04 

.22 

.06 

.06 

.26 

.99 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:      90°   ON  THE  6TH  AT  CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

LOWEST  TEMPERATURE,        22°  ON  16+  AT  DE  FUN  I AK  SPRINGS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       14.68  INCHES  AT  WEWAHI TCHKA 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       0.30  INCH  AT  NITTAW  1  S 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     9.27  INCHES  ON  THE  4TH  AT 

QUINCY  EXPERIMENTAL  STATION 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      #  • 

NORTHWF  ST  01 

APALACHlCOLA   WB   Ct  TV 

MAX 

50 

55 

57 

58 

63 

69 

68 

70 

59 

59 

62 

69 

65 

55 

66 

62 

61 

72 

70 

70 

72 

70 

64 

63 

67 

64 

.1 

MIN 

30 

38 

63 

45 

40 

34 

40 

40 

50 

38 

*2 

59 

47 

40 

41 

39 

46 

43 

52 

57 

56 

61 

63 

64 

66 

53 

47 

31 

54 

54 

50 

.5 

91  nUNTSTOWN   2  NW 

MAX 

67 

6  5 

60 

5  3 

6  0 

63 

69 

73 

■68 

7H 

58 

58 

65 

78 

60 

65 

73 

60 

6 1 

7  3 

70 

80 

8  1 

78 

65 

75 

78 

66 

.8 

MIN 

27 

28 

34 

55 

56 

35 

29 

30 

30 

32 

32 

58 

58 

50 

28 

28 

34 

57 

37 

40 

37 

54 

53 

59 

55 

60 

45 

40 

40 

47 

48 

42 

.5 

CARRABEl  IF    1  NNW 

MAX 

70 

68 

56 

60 

6  1 

65 

7  \ 

70 

69 

66 

65 

69 

71 

65 

66 

68 

69 

60 

75 

74 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

68 

.0 

MIN 

44 

44 

51 

64 

62 

60 

32 

36 

31 

44 

48 

62 

61 

56 

10 

39 

57 

54 

56 

47 

41 

37 

56 

58 

64 

66 

62 

41 

56 

45 

45 

49 

.3 

CHTPLEY  3  E 

MAX 

7J 

68 

56 

54 

59 

6  3 

69 

75 

72 

69 

67 

38 

66 

76 

73 

50 

67 

59 

62 

75 

78 

76 

80 

68 

62 

76 

77 

67 

.3 

Mm 

26 

30 

48 

64 

50 

36 

29 

26 

31 

45 

60 

60 

62 

43 

28 

29 

S3 

41 

33 

47 

50 

34 

56 

66 

64 

65 

52 

39 

41 

47 

55 

46 

.2 

CPFSTVIFw  RADIO  WJSB 

MAX 

75 

70 

5  i 

49 

55 

59 

70 

76 

77 

70 

70 

66 

68 

69 

60 

59 

69 

68 

60 

65 

70 

69 

69 

60 

70 

73 

74 

74 

66 

.3 

Mm 

32 

34 

39 

50 

39 

30 

23 

33 

4  0 

56 

56 

57 

57 

55 

40 

47 

46 

39 

40 

50 

31 

49 

48 

49 

46 

48 

48 

30 

49 

52 

52 

45 

.3 

DE   FUN  I AK  SPRINGS 

MAX 

50 

66 

70 

49 

55 

60 

62 

65 

73 

70 

70 

60 

58 

67 

76 

69 

46 

63 

56 

60 

75 

75 

74 

75 

66 

63 

71 

77 

77 

66 

.2 

Mm 

23 

23 

44 

62 

45 

35 

25 

22 

25 

43 

61 

56 

59 

40 

23 

22 

52 

37 

31 

45 

48 

53 

56 

65 

63 

62 

51 

38 

35 

44 

99 

43 

,3 

FOUNTAIN  3  S5E 

MAX 

?2 

6  7 

56 

53 

73 

70 

71 

65 

60 

62 

76 

50 

73 

6  1 

68 

76 

79 

78 

80 

74 

66 

72 

78 

69 

.1 

Mm 

25 

64 

52 

37 

26 

70 

63 

62 

45 

36 

28 

43 

34 

49 

53 

50 

53 

67 

68 

72 

55 

36 

39 

45 

48 

.8 

HARTANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

?2 

66 

5  3 

53 

60 

6  1 

66 

74 

70 

69 

65 

65 

61 

76 

69 

69 

69 

60 

61 

78 

77 

75 

60 

6  7 

63 

70 

78 

77 

67 

.5 

Mm 

25 

32 

48 

64 

50 

36 

28 

32 

31 

45 

60 

60 

60 

44 

33 

31 

54 

41 

33 

48 

50 

53 

56 

54 

66 

65 

53 

39 

44 

48 

5* 

46 

,4 

MILTON  FXP  STATION 

MAX 

52 

65 

75 

79 

73 

48 

54 

60 

62 

64 

70 

71 

68 

57 

59 

62 

76 

71 

51 

56 

60 

65 

75 

75 

76 

77 

75 

64 

71 

73 

78 

66 

.5 

Mm 

24 

30 

43 

65 

46 

34 

26 

25 

31 

49 

60 

57 

48 

37 

27 

28 

46 

34 

30 

47 

49 

55 

58 

63 

66 

69 

45 

38 

41 

56 

99 

44 

.7 

MONTICEl LO    3  W 

MAX 

55 

50 

S  9 

76 

72 

6  8 

46 

54 

59 

63 

67 

76 

71 

70 

57 

36 

68 

74 

62 

54 

73 

58 

62 

74 

75 

76 

75 

70 

69 

72 

78 

65 

.9 

Mm 

26 

28 

32 

57 

68 

40 

32 

32 

30 

32 

52 

56 

62 

52 

30 

32 

33 

58 

34 

35 

54 

52 

51 

60 

67 

66 

64 

42 

42 

44 

4* 

45 

.5 

NICFVILI  E 

MAX 

56 

49 

6  3 

73 

77 

50 

50 

5  8 

60 

63 

69 

68 

70 

57 

58 

60 

77 

5j 

53 

64 

62 

66 

74 

74 

72 

76 

62 

63 

69 

6  8 

63 

.7 

Mm 

25 

28 

39 

54 

36 

28 

27 

30 

34 

53 

57 

58 

41 

27 

28 

40 

39 

33 

37 

51 

50 

55 

64 

64 

69 

50 

39 

39 

46 

92 

43 

.1 

PANAMA   C I  TV  2 

MAX 

50 

64 

73 

70 

67 

50 

53 

59 

64 

67 

73 

68 

72 

57 

59 

67 

73 

63 

50 

68 

64 

61 

74 

72 

72 

75 

70 

64 

71 

68 

73 

65 

.5 

Mm 

28 

35 

54 

63 

42 

3' 

31 

35 

34 

49 

61 

63 

55 

43 

30 

39 

59 

44 

36 

46 

54 

55 

56 

64 

66 

67 

58 

40 

46 

51 

5* 

48 

.3 

PFNSACOlA   UB  AP 

MAX 

63 

7  5 

78 

55 

54 

57 

5  9 

66 

73 

69 

68 

57 

59 

6 1 

76 

6  1 

51 

59 

62 

66 

74 

74 

74 

77 

62 

63 

63 

70 

7  3 

64 

,5 

Mm 

27 

39 

61 

53 

38 

32 

29 

31 

36 

51 

60 

58 

52 

38 

34 

40 

51 

35 

34 

49 

52 

56 

61 

67 

64 

56 

42 

40 

47 

59 

55 

46 

.7 

OUINCY   FXP  STATION 

MAX 

59 

65 

55 

52 

60 

6  2 

65 

72 

70 

67 

63 

59 

64 

75 

72 

53 

72 

6  3 

6 1 

75 

73 

7  3 

66 

.6 

Mm 

26 

28 

!  1 

64 

55 

37 

29 

32 

Jl 

44 

56 

64 

52 

46 

34 

34 

55 

46 

35 

50 

52 

52 

55 

65 

67 

66 

57 

41 

43 

46 

48 

47 

,2 

SAINT   MARKS   6  5E 

MAX 

67 

68 

68 

68 

7J 

Mm 

27 

30 

45 

65 

3  1 

51 

54 

30 

SANBORN  TOWFR 

MAX 

55 

64 

74 

72 

65 

60 

57 

62 

68 

69 

75 

69 

66 

64 

62 

66 

77 

69 

55 

74 

68 

62 

79 

75 

75 

76 

70 

73 

72 

78 

79 

68 

.8 

Mm 

26 

30 

48 

51 

59 

39 

30 

33 

31 

42 

56 

60 

62 

50 

30 

32 

53 

53 

36 

46 

56 

54 

56 

63 

64 

68 

63 

40 

41 

45 

45 

47 

.3 

TALLAHASSEE   WB  AP 

51 

60 

71 

71 

68 

50 

55 

59 

64 

68 

73 

69 

66 

58 

59 

66 

74 

65 

53 

74 

57 

62 

78 

75 

73 

74 

68 

68 

70 

76 

77 

66 

t  3 

Mm 

27 

26 

48 

64 

43 

37 

31 

30 

27 

46 

57 

62 

57 

34 

27 

27 

97 

43 

36 

51 

54 

53 

57 

66 

66 

65 

48 

38 

37 

40 

41 

45 

!i 

WFWAHI TCHKA 

MAX 

70 

70 

70 

68 

50 

52 

62 

67 

74 

74 

72 

74 

58 

60 

68 

78 

64 

58 

75 

65 

74 

76 

80 

82 

82 

82 

68 

72 

78 

69 

.8 

Mm 

45 

62 

60 

36 

32 

36 

44 

44 

50 

58 

63 

54 

38 

35 

36 

55 

39 

39 

52 

54 

54 

64 

67 

72 

62 

46 

48 

50 

48 

49 

.6 

WO00RUFF  DAM 

MAX 

57 

49 

62 

76 

68 

58 

50 

50 

58 

62 

67 

74 

67 

65 

55 

57 

62 

77 

53 

S3 

7  1 

58 

63 

76 

79 

75 

80 

62 

62 

69 

74 

64 

.2 

.        .  . 

Mm 

30 

29 

34 

58 

57 

39 

32 

32 

32 

33 

52 

59 

59 

so 

41 

33 

36 

52 

36 

36 

52 

51 

53 

54 

55 

55 

56 

42 

42 

43 

49 

44 

.6 

NORTH  02 

CFDAR  KFY 

MAX 

58 

65 

6  9 

68 

68 

6  7 

61 

63 

64 

70 

75 

7  i 

70 

61 

72 

73 

71 

7  1 

70 

66 

65 

68 

70 

70 

6  6 

73 

73 

68 

.2 

Mm 

31 

39 

57 

63 

63 

44 

37 

40 

41 

51 

51 

62 

57 

50 

43 

60 

58 

49 

33 

52 

58 

61 

63 

64 

57 

60 

34 

32 

.6 

cross  City  2 

MAX 

72 

50 

69 

77 

76 

74 

52 

57 

59 

64 

74 

80 

73 

76 

57 

39 

7J 

72 

7 1 

72 

70 

77 

78 

72 

75 

69 

.6 

Mm 

29 

30 

39 

61 

64 

41 

34 

33 

31 

39 

53 

56 

57 

54 

31 

33 

45 

60 

41 

43 

54 

52 

64 

68 

62 

51 

45 

47 

44 

46 

.9 

FEDERAL  POINT 

MAX 

53 

69 

8  1 

8 1 

75 

70 

60 

38 

64 

73 

78 

8  1 

82 

72 

60 

7 1 

79 

76 

70 

66 

6  3 

60 

76 

78 

80 

82 

74 

69 

61 

75 

75 

71 

.4 

Mm 

35 

42 

5  B 

65 

63 

4  7 

40 

45 

41 

51 

56 

56 

61 

54 

41 

46 

55 

58 

53 

52 

55 

50 

50 

59 

33 

65 

63 

33 

49 

52 

50 

32 

.2 

FFONANDtNA  BEACH 

MAX 

52 

69 

7  3 

78 

7  3 

7  \ 

56 

57 

60 

69 

76 

7  8 

8 1 

69 

9  7 

70 

76 

69 

56 

66 

65 

58 

74 

78 

77 

76 

7j 

69 

62 

67 

72 

68 

,5 

Mm 

32 

38 

61 

64 

63 

42 

37 

38 

33 

45 

60 

60 

60 

51 

37 

46 

56 

57 

49 

51 

52 

48 

45 

60 

58 

62 

63 

47 

52 

50 

47 

50 

.5 

GAINESVILLE  3  NSW 

MAX 

57 

7  J 

8  1 

82 

75 

7  i 

60 

61 

65 

73 

62 

7J 

T5 

70 

63 

80 

76 

72 

5 

Mm 

30 

37 

60 

66 

64 

43 

34 

39 

33 

52 

57 

59 

60 

56 

36 

42 

59 

61 

46 

49 

55 

53 

51 

63 

56 

66 

64 

34 

46 

47 

45 

51 

,1 

GAINESVILLE  FAA  AP 

MAX 

5  1 

7  ] 

80 

80 

76 

5  7 

59 

59 

63 

74 

78 

8 1 

59 

7J 

80 

75 

62 

62 

70 

72 

77 

75 

70 

7 

Mm 

30 

35 

60 

65 

56 

38 

35 

36 

33 

50 

54 

56 

59 

39 

34 

41 

59 

51 

46 

49 

54 

31 

51 

60 

55 

66 

60 

48 

46 

47 

46 

48 

7 

G!  EN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

50 

70 

79 

79 

75 

72 

60 

59 

64 

72 

77 

7  5 

80 

68 

60 

79 

74 

60 

68 

6  7 

64 

72 

80 

79 

75 

71 

75 

74 

70 

6 

Mm 

27 

29 

55 

63 

63 

41 

33 

35 

30 

42 

50 

56 

56 

32 

30 

33 

50 

58 

37 

48 

53 

50 

47 

61 

56 

60 

62 

46 

45 

46 

44 

47 

1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

53 

67 

7  (3 

79 

73 

6  8 

57 

59 

5  7 

73 

78 

80 

59 

80 

74 

?4 

75 

69 

7 

Mm 

29 

39 

61 

65 

64 

41 

35 

35 

33 

5* 

55 

60 

61 

55 

35 

40 

59 

60 

42 

53 

53 

53 

63 

64 

60 

52 

46 

45 

46 

50 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

48 

68 

79 

78 

74 

55 

59 

59 

6  1 

73 

77 

76 

8 1 

67 

59 

70 

76 

68 

62 

79 

71 

74 

73 

69 

2 

Mm 

30 

36 

64 

64 

55. 

41 

37 

38 

34 

47 

58 

61 

61 

44 

35 

40 

56 

51 

46 

51 

51 

50 

51 

63 

62 

63 

59 

48 

45 

50 

47 

49 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

49 

69 

7  3 

80 

74 

70 

57 

55 

6  0 

70 

72 

78 

62 

56 

70 

67 

55 

74 

78 

8 1 

72 

62 

61 

66 

6 

Mm 

33 

45 

61 

64 

62 

43 

37 

41 

38 

56 

61 

58 

53 

51 

39 

46 

57 

57 

53 

52 

51 

49 

47 

60 

53 

39 

62 

50 

49 

51 

48 

31 

2 

JASPER  3  SE 

MAX 

67 

73 

7} 

66 

56 

63 

77 

80 

69 

6 

Mm 

27 

27 

54 

64 

63 

40 

31 

34 

29 

41 

51 

51 

59 

52 

29 

31 

53 

55 

35 

48 

54 

54 

50 

63 

64 

64 

62 

44 

56 

42 

54 

47 

8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

52 

68 

7  q 

76 

7<> 

60 

65 

73 

78 

79 

79 

7J 

65 

80 

70 

7 

Mm 

27 

32 

59 

64 

64 

42 

33 

33 

31 

46 

53 

6  0 

60 

54 

31 

37 

39 

58 

37 

49 

54 

50 

54 

63 

61 

66 

62 

49 

49 

44 

47 

49 

4 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

50 

67 

7g 

75 

73 

64 

57 

58 

54 

72 

77 

75 

78 

67 

60 

72 

77 

69 

59 

71 

66 

73 

78 

80 

76 

73 

71 

76 

76 

69 

9 

Mm 

27 

32 

S3 

62 

63 

41 

32 

35 

31 

43 

33 

62 

60 

53 

31 

35 

36 

58 

32 

49 

55 

51 

53 

63 

59 

64 

6! 

46 

47 

43 

46 

48 

3 

MADISON 

MAX 

48 

60 

76 

70 

69 

51 

55 

55 

62 

68 

77 

69 

74 

66 

58 

68 

73 

62 

55 

70 

62 

62 

71 

76 

76 

75 

72 

67 

66 

72 

75 

66 

5 

Mm 

27 

31 

50 

62 

50 

39 

31 

36 

35 

45 

54 

61 

60 

44 

33 

35 

55 

49 

35 

49 

52 

50 

53 

62 

60 

67 

62 

43 

48 

43 

50 

47 

5 

MAYO   5  NW 

MAX 

49 

65 

78 

73 

71 

56 

55 

59 

62 

71 

79 

72 

76 

67 

60 

71 

77 

67 

58 

71 

65 

67 

72 

77 

77 

75 

73 

69 

69 

75 

76 

68 

8 

Mm 

27 

27 

50 

62 

56 

35 

32 

31 

29 

44 

53 

61 

57 

51 

29 

31 

53 

56 

38 

51 

55 

53 

54 

63 

64 

62 

63 

43 

43 

43 

44 

47 

1 

MFLR05E 

MAX 

54 

70 

80 

80 

70 

64 

65 

66 

65 

74 

81 

80 

84 

74 

64 

70 

60 

80 

70 

69 

6  5 

62 

77 

82 

82 

82 

70 

73 

66 

60 

79 

72 

9 

Mm 

32 

39 

59 

66 

64 

51 

39 

41 

40 

51 

56 

57 

60 

55 

40 

40 

57 

60 

49 

49 

57 

51 

50 

62 

55 

65 

63 

53 

30 

47 

30 

51 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORID*. 
OECtMMB  196» 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

PAl ATKA 

MAX 

53 

70 

79 

80 

75 

70 

62 

61 

65 

MIN 

33 

39 

61 

66 

62 

43 

38 

39 

PFRRY 

MAX 

S2 

62 

79 

73 

71 

63 

38 

59 

64 

MIN 

28 

30 

49 

62 

62 

41 

3 1 

35 

29 

SAINT  AnGUSTINE 

MAX 

52 

70 

79 

80 

75 

72 

58 

58 

63 

MIN 

33 

38 

60 

65 

63 

47 

39 

42 

35 

MAX 

MIN 

58 

68 

77 

75 

74 

55 

59 

61 

Mm 

28 

30 

36 

62 

64 

42 

34 

34 

29 

usher  tower 

MAX 

53 

71 

78 

78 

72 

74 

60 

61 

65 

Mm 

30 

35 

57 

61 

57 

43 

34 

34 

32 

•     •  • 

WORTH  CENTRAL 

03 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

59 

74 

81 

81 

75 

71 

60 

62 

65 

Mm 

34 

38 

38 

67 

64 

3 1 

3  9 

38 

33 

BAYPORT 

MAX 

71 

59 

75 

79 

81 

T5 

59 

61 

66 

Mm 

34 

34 

47 

65 

65 

* 

38 

38 

40 

bbooksvillE  Chin  hill 

MAX 

65 

74 

80 

84 

82 

72 

63 

63 

66 

Mm 

33 

40 

59 

65 

64 

49 

36 

41 

*' 

Bl  SHNELI    2  E 

MAX 

59 

72 

79 

83 

79 

72 

62 

62 

67 

Mm 

32 

36 

6  1 

66 

63 

49 

37 

39 

3  3 

CIERMONT  6  SSW 

MAX 

58 

73 

80 

82 

72 

70 

62 

63 

68 

Mm 

38 

43 

60 

69 

65 

'* 

42 

45 

43 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

63 

70 

80 

78 

83 

63 

60 

62 

62 

Mm 

36 

42 

52 

68 

65 

35 

40 

42 

44 

DAYTONA    BEACH   MB  AP 

MAX 

55 

69 

81 

83 

72 

68 

59 

60 

64 

Mm 

37 

42 

64 

67 

60 

43 

41 

43 

* 

DF   LAND   3  N 

MAX 

59 

73 

82 

83 

76 

71 

63 

63 

66 

Mm 

36 

39 

60 

67 

63 

40 

44 

39 

INVERNESS 

MAX 

64 

73 

78 

84 

79 

73 

70 

62 

65 

Mm 

35 

4  1 

58 

65 

63 

48 

39 

44 

39 

LAKE  HIAWASSEE 

MAX 

T» 

59 

75 

81 

79 

71 

63 

65 

66 

Mm 

35 

41 

47 

62 

64 

" 

41 

44 

40 

LISBON 

MAX 

57 

72 

30 

82 

75 

73 

64 

64 

68 

Mm 

33 

33 

6 1 

66 

63 

30 

38 

39 

57 

Of  ALA 

MAX 

58 

72 

80 

82 

81 

73 

71 

68 

65 

Mm 

34 

39 

63 

66 

64 

42 

39 

39 

OCALA  2  NF 

MAX 

57 

73 

82 

81 

76 

70 

63 

68 

Mm 

32 

35 

60 

66 

64 

33 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

MAX 

59 

72 

80 

79 

71 

68 

64 

65 

70 

Mm 

38 

44 

60 

68 

67 

46 

43 

47 

SAINT  LFO 

MAX 

59 

75 

82 

86 

75 

72 

65 

67 

70 

Mm 

3* 

40 

63 

68 

64 

50 

40 

41 

42 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

62 

73 

82 

82 

74 

72 

63 

65 

69 

Mm 

38 

45 

60 

60 

65 

55 

45 

47 

47 

TITUSVIl  LE  2  w 

MAX 

Mm 

#       •  # 

SOUTH  CENTRAL 

0* 

ARCADIA 

MAX 

68 

72 

81 

86 

82 

74 

72 

69 

71 

Mm 

36 

42 

60 

68 

68 

42 

50 

AVON  PARK 

MAX 

63 

76 

82 

84 

76 

70 

70 

69 

72 

Mm 

40 

46 

62 

68 

66 

60 

45 

30 

BARTOW 

MAX 

74 

74 

84 

84 

77 

71 

63 

65 

69 

MIN 

36 

40 

63 

69 

65 

41 

47 

BBADENTON  EXP  STATION 

MAX 

62 

73 

84 

83 

73 

67 

64 

68 

67 

Mm 

45 

63 

71 

67 

44 

49 

4  g 

Cl  EARV.ATER 

MAX 

59 

72 

81 

81 

77 

70 

60 

66 

69 

Mm 

4 1 

65 

40 

44 

DFFR  PARK 

MAX 

Mm 

FELLSMERE  *  W 

MAX 

80 

78 

79 

80 

80 

81 

70 

71 

'3 

Mm 

36 

39 

42 

44 

46 

63 

42 

45 

FORT  DRUM  5  Ntt 

MAX 

65 

74 

82 

84 

78 

71 

71 

72 

74 

Mm 

38 

43 

64 

65 

64 

6  1 

44 

50 

50 

FORT  PIFRCE 

MAX 

66 

75 

82 

83 

83 

70 

71 

70 

73 

Mm 

67 

67 

50 

55 

INDIAN   1  AKE  ESTATFS 

MAX 

TO 

•0 

81 

84 

75 

75 

68 

68 

72 

Mm 

39 

44 

51 

68 

64 

58 

43 

49 

47 

K 1 SS IMMEE  2 

MAX 

86 

84 

82 

83 

73 

65 

70 

MIN 

36 

45 

42 

46 

41 

LAKE  ALFRED  Exp  STA 

MAX 

60 

75 

80 

83 

75 

69 

66 

66 

70 

Mm 

35 

43 

62 

68 

64 

33 

42 

45 

44 

Day  ol  Month 


11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2.5 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

79 

80 

•  2 

72 

60 

78 

77 

68 

61 

76 

79 

'9 

60 

72 

69 

70 

74 

7S 

57 

58 

60 

53 

38 

57 

60 

52 

10 

51 

39 

37 

65 

63 

34 

50 

31 

49 

80 

75 

77 

67 

60 

s: 

73 

68 

\\ 

73 

60 

70 

73 

78 

76 

73 

72 

74 

76 

77 

33 

62 

36 

32 

26 

32 

55 

31 

52 

51 

64 

65 

69 

63 

43 

44 

43 

44 

76 

82 

82 

69 

57 

75 

76 

78 

61 

70 

69 

64 

66 

72 

60 

55 

60 

33 

39 

43 

56 

60 

55 

SO 

55 

5: 

50 

39 

62 

63 

63 

32 

45 

49 

45 

73 

71 

71 

60 

66 

6  1 

6: 

72 

74 

76 

76 

70 

71 

73 

74 

55 

58 

38 

34 

26 

30 

60 

62 

41 

42 

32 

31 

53 

61 

61 

66 

70 

SI 

40 

44 

43 

80 

75 

80 

70 

60 

73 

78 

80 

61 

71 

70 

62 

6  3 

76 

■8 

79 

77 

74 

76 

75 

76 

57 

64 

56 

34 

31 

37 

39 

36 

40 

49 

52 

53 

32 

52 

60 

73 

35 

34 

47 

51 

47 

80 

8  1 

80 

62 

78 

74 

78 

8* 

64 

74 

74 

73 

75 

49 

56 

61 

37 

41 

36 

37 

62 

59 

I] 

\\ 

57 

46 

33 

51 

60 

66 

36 

35 

43 

78 

6  8 

7  D 

7  3 

62 

63 

65 

76 

75 

61 

61 

63 

62 

39 

39 

47 

62 

35 

H 

l\ 

89 

34 

33 

6: 

63 

65 

56 

50 

51 

53 

80 

75 

79 

8  I 

61 

76 

72 

76 

76 

59 

62 

62 

57 

39 

44 

61 

64 

55 

57 

56 

31 

56 

38 

67 

64 

S7 

52 

37 

8 1 

60 

76 

80 

85 

82 

70 

69 

74 

73 

58 

59 

60 

37 

38 

39 

60 

39 

l\ 

52 

l\ 

49 

54 

8>. 

66 

63 

54 

33 

46 

80 

80 

71 

61 

78 

H 

78 

76 

80 

79 

73 

67 

73 

73 

60 

59 

60 

57 

44 

46 

38 

62 

59 

55 

56 

31 

-36 

55 

66 

63 

39 

36 

35 

75 

84 

78 

68 

" 

78 

78 

84 

62 

74 

67 

73 

76 

66 

62 

63 

62 

47 

62 

67 

61 

36 

J* 

83 

53 

56 

33 

64 

56 

38 

56 

60 

33 

61 

82 

70 

60 

76 

75 

78 

61 

81 

71 

68 

70 

72 

72 

62 

58 

61 

31 

45 

46 

63 

62 

62 

53 

56 

J] 

52 

56 

86 

68 

6] 

32 

50 

32 

88 

80 

82 

82 

75 

62 

79 

76 

60 

79 

77 

75 

72 

74 

73 

55 

56 

57 

56 

44 

43 

33 

63 

39 

51 

36 

52 

49 

55 

57 

56 

55 

36 

49 

47 

30 

8 1 

84 

8  3 

78 

62 

80 

74 

79 

62 

82 

74 

7 1 

73 

76 

59 

60 

62 

53 

39 

l\ 

61 

62 

36 

,4* 

l\ 

32 

59 

56 

56 

64 

36 

l\ 

53 

32 

76 

8 1 

82 

6 1 

70 

60 

78 

8  0 

63 

6  1 

77 

73 

55 

54 

55 

56 

42 

4j 

48 

59 

39 

52 

53 

56 

49 

52 

49 

56 

63 

57 

I, 

33 

31 

78 

60 

60 

75 

62 

77 

5*7 

76 

79 

8  0 

6 1 

71 

70 

76 

77 

35 

56 

39 

56 

39 

4J1 

39 

61 

53 

t  3 

51 

57 

56 

66 

64 

36 

48 

34 

31 

79 

6 1 

82 

76 

60 

7  5 

69 

75 

73 

73 

75 

66 

73 

61 

61 

64 

57 

39 

48 

60 

64 

35 

51 

36 

56 

31 

59 

37 

66 

64 

89 

49 

32 

SI 

81 

62 

64 

74 

62 

79 

80 

l\ 

76 

82 

8* 

84 

72 

76 

56 

57 

60 

54 

35 

37 

59 

60 

49 

5? 

30 

59 

53 

63 

64 

37 

32 

80 

80 

60 

69 

64 

60 

60 

69 

t\ 

77 

78 

8  1 

60 

72 

72 

75 

77 

39 

60 

59 

54 

46 

61 

62 

62 

30 

56 

55 

65 

64 

35 

36 

37 

81 

82 

83 

73 

62 

76 

62 

76 

73 

78 

78 

77 

82 

64 

61 

74 

73 

77 

77 

60 

6C 

60 

36 

41 

60 

61 

56 

52 

37 

39 

67 

63 

37 

32 

34 

78 

81 

83 

71 

63 

80 

79 

72 

70 

78 

79 

81 

81 

76 

69 

73 

77 

52 

56 

56 

36 

45 

11 

51 

57 

60 

11 

It 

34 

51 

56 

34 

63 

64 

M 

372 

55 

55 

81 

83 

83 

79 

68 

76 

82 

79 

76 

8  0 

81 

7  2 

7  9 

81 

85 

64 

68 

60 

50 

57 

58 

55 

45 

46 

57 

39 

63 

54 

52 

H 

46 

50 

SO 

66 

64 

34 

32 

46 

33 

83 

63 

84 

84 

67 

7  7 

8  I 

79 

84 

60 

60 

7  3 

81 

82 

6S 

61 

39 

60 

60 

46 

50 

60 

62 

61 

56 

36 

58 

49 

53 

36 

66 

64 

35 

35 

56 

37 

80 

81 

61 

76 

64 

'5 

62 

79 

76 

79 

78 

'5 

77 

60 

82 

80 

77 

70 

77 

76 

76 

60 

61 

60 

S  8 

44 

47 

6  D 

62 

60 

55 

56 

60 

53 

34 

36 

67 

66 

56 

30 

54 

SI 

84 

83 

80 

76 

66 

76 

83 

78 

77 

76 

78 

'2 

70 

79 

61 

83 

69 

74 

60 

74 

74 

60 

60 

59 

56 

46 

46 

62 

60 

59 

53 

54 

60 

32 

54 

60 

33 

67 

56 

65 

50 

36 

81 

83 

79 

74 

61 

1  3 

82 

76 

78 

6  ' 

72 

62 

63 

59 

42 

47 

62 

60 

56 

55 

55 

59 

34 

60 

6  1 

66 

63 

37 

54 

53 

SS 

79 

79 

60 

79 

76 

79 

61 

80 

72 

60 

79 

80 

6 1 

7  -t 

'5 

60 

■  2 

60 

61 

62 

60 

48 

48 

59 

61 

64 

»6 

59 

60 

61 

37 

6  0 

63 

64 

46 

49 

32 

78 

80 

8  1 

60 

70 

75 

81 

80 

79 

60 

60 

?< 

7| 

63 

57 

62 

59 

48 

44 

37 

»7 

56 

57 

53 

59 

35 

43 

35 

63 

63 

54 

53 

$4 

33 

78 

78 

79 

62 

69 

74 

78 

6 1 

a  ( 

60 

11 

77 

77 

62 

60 

53 

65 

67 

62 

68 

61 

36 

32 

49 

30 

S7 

63 

62 

57 

57 

61 

66 

81 

62 

83 

76 

68 

76 

61 

60 

1  8 

78 

60 

£4 

77 

73 

79 

73 

78 

37 

58 

56 

56 

47 

45 

J7 

»» 

54 

34 

60 

48 

33 

34 

56 

64 

31 

34 

81 

64 

81 

80 

64 

11 

82 

.1 

66 

•  1 

72 

82 

66 

61 

77 

52 

82 

58 

53 

40 

36 

52 

30 

32 

80 

61 

80 

76 

64 

76 

60 

80 

80 

•0 

73 

76 

60 

61 

76 

73 

76 

76 

58 

57 

56 

37 

44 

44 

39 

59 

52 

52 

56 

31 

37 

56 

47 

62 

35 

56  | 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued   


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKELAND   WB  CITY 

MAX 

57 

72 

80 

83 

70 

68 

64 

63 

69 

75 

79 

80 

82 

72 

61 

73 

79 

78 

71 

80 

82 

63 

77 

79 

82 

79 

69 

68 

75 

7* 

76 

73 

.5 

MIN 

36 

43 

63 

67 

64 

4  6 

4  1 

45 

46 

57 

61 

62 

62 

52 

42 

47 

61 

59 

59 

58 

59 

56 

52 

57 

60 

67 

6  3 

58 

54 

54 

57 

55 

,  1 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

65 

75 

85 

86 

82 

72 

71 

70 

73 

78 

80 

a  1 

81 

ai 

70 

76 

61 

8  2 

75 

80 

80 

71 

79 

80 

82 

79 

76 

72 

78 

78 

79 

77 

,4 

MIN 

40 

45 

63 

68 

67 

60 

45 

51 

51 

60 

6  1 

58 

58 

56 

48 

48 

64 

58 

60 

53 

52 

59 

50 

51 

55 

65 

64 

57 

54 

50 

56 

55 

,  7 

MFL80URNE 

MAX 

60 

73 

12 

85 

75 

68 

65 

66 

70 

75 

77 

78 

76 

79 

65 

74 

76 

91 

75 

76 

7* 

65 

77 

79 

82 

80 

75 

72 

74 

73 

73 

74 

.2 

MIN 

35 

46 

6<- 

65 

63 

5  1 

4  3 

46 

48 

65 

67 

64 

6 1 

57 

48 

62 

63 

65 

60 

6  1 

60 

49 

48 

52 

55 

63 

61 

56 

5* 

36 

55 

56 

.3 

MruNTAIN  LAKE 

MAX 

66 

75 

82 

82 

78 

70 

67 

67 

70 

76 

79 

81 

82 

79 

64 

74 

79 

81 

75 

78 

79 

77 

78 

79 

63 

81 

76 

71 

76 

75 

76 

76 

.0 

MIN 

36 

41 

61 

61 

63 

55 

40 

45 

44 

55 

59 

56 

56 

57 

43 

43 

56 

57 

53 

52 

5  1 

58 

49 

52 

57 

66 

65 

54 

47 

55 

52 

52 

,  9 

MYSKKA   P  I  VER    ST  PARK 

MAX 

75 

84 

66 

67 

68 

78 

82 

60 

78 

67 

T5 

62 

78 

78 

79 

69 

71 

80 

70 

78 

76 

MIN 

35 

40 

40 

48 

52 

57 

59 

57 

43 

42 

52 

62 

61 

52 

52 

48 

50 

52 

50 

51 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

74 

65 

73 

74 

78 

78 

75 

71 

70 

73 

78 

76 

80 

78 

77 

69 

74 

76 

80 

75 

78 

80 

71 

72 

75 

72 

74 

73 

73 

78 

77 

74 

t7 

MIN 

41 

41 

47 

66 

66 

65 

47 

50 

5  3 

5  7 

62 

6  1 

62 

6  1 

52 

5  1 

58 

62 

64 

59 

59 

59 

51 

51 

57 

65 

69 

57 

57 

56 

56 

56 

.9 

PARRISH 

MAX 

67 

73 

0  3 

85 

83 

72 

68 

70 

69 

79 

83 

94 

83 

82 

68 

75 

83 

80 

78 

82 

83 

76 

75 

82 

83 

85 

79 

71 

81 

79 

80 

78 

.  1 

MIN 

35 

4? 

63 

69 

66 

56 

39 

47 

45 

6  1 

6  1 

61 

60 

60 

43 

45 

61 

6  1 

59 

54 

54 

59 

51 

56 

57 

67 

63 

56 

51 

51 

53 

55 

.1 

PI  ANT   Cl  TV 

MAX 

67 

75 

82 

85 

82 

71 

69 

68 

72 

79 

82 

83 

83 

81 

65 

76 

82 

82 

75 

81 

84 

80 

78 

ei 

83 

82 

79 

71 

79 

80 

79 

77 

-.9 

MIN 

33 

41 

64 

67 

66 

52 

39 

43 

43 

58 

60 

58 

60 

59 

40 

42 

60 

60 

57 

52 

5  3 

57 

52 

5  7 

55 

68 

65 

56 

50 

50 

SI 

53 

.8 

ST  PETERSBURG 

MAX 

64 

70 

79 

79 

T7 

70 

63 

64 

66 

74 

78 

79 

78 

75 

62 

71 

79 

76 

74 

77 

76 

74 

68 

76 

77 

79 

73 

68 

75 

7* 

75 

73 

a  2 

MIN 

40 

51 

64 

68 

66 

55 

45 

50 

52 

60 

62 

63 

63 

62 

46 

53 

61 

63 

60 

60 

60 

63 

56 

62 

62 

68 

60 

60 

60 

58 

60 

58 

.5 

SARASOTA 

MAX 

63 

74 

84 

84 

78 

72 

66 

68 

68 

80 

94 

84 

63 

80 

66 

76 

83 

79 

80 

79 

79 

73 

70 

80 

82 

82 

75 

72 

60 

78 

78 

76 

.8 

MIN 

38 

44 

62 

70 

70 

56 

41 

48 

48 

62 

60 

59 

60 

59 

34 

46 

61 

63 

60 

54 

54 

59 

51 

58 

57 

67 

64 

58 

52 

51 

54 

55 

.5 

TAMPA  WR  AIRPORT 

MAX 

60 

72 

81 

80 

70 

64 

65 

65 

69 

78 

81 

90 

79 

70 

62 

75 

80 

78 

73 

74 

76 

67 

66 

75 

78 

79 

69 

71 

77 

75 

76 

73 

.  1 

MIN 

32 

41 

64 

68 

64 

43 

37 

41 

4  1 

58 

61 

63 

60 

52 

38 

44 

62 

59 

57 

53 

53 

53 

52 

59 

60 

68 

60 

57 

51 

50 

52 

53 

.3 

TARPON   SPSS  SEWAGE  PL 

MAX 

61 

72 

82 

84 

79 

70 

59 

63 

66 

77 

82 

81 

80 

74 

62 

75 

80 

75 

75 

74 

77 

68 

72 

75 

82 

83 

77 

72 

78 

76 

77 

74 

.5 

MIN 

35 

41 

61 

69 

65 

53 

41 

44 

43 

58 

58 

65 

62 

59 

41 

45 

61 

60 

56 

57 

54 

57 

53 

60 

62 

67 

64 

58 

52 

51 

S3 

55 

,0 

VFNICE 

MAX 

65 

73 

82 

82 

76 

70 

69 

70 

69 

80 

84 

82 

61 

79 

68 

77 

83 

79 

7  9 

78 

77 

73 

70 

78 

80 

80 

81 

72 

80 

78 

79 

76 

.6 

MIN 

37 

46 

62 

69 

70 

58 

42 

51 

50 

62 

61 

6  1 

60 

60 

45 

49 

64 

64 

62 

55 

55 

59 

51 

55 

60 

62 

64 

57 

54 

52 

S5 

56 

.5 

VFRO  BEACH  FAA  AP 

MAX 

64 

73 

80 

80 

78 

69 

69 

69 

74 

75 

77 

78 

78 

81 

69 

74 

79 

82 

72 

77 

76 

68 

77 

79 

83 

81 

80 

75 

78 

77 

78 

75 

.8 

MIN 

41 

49 

6S 

68 

69 

54 

49 

5  3 

53 

69 

70 

68 

63 

61 

53 

65 

69 

6  1 

68 

62 

58 

54 

49 

53 

58 

68 

62 

57 

55 

55 

56 

59 

.2 

WAUCHULA    2  N 

MAX 

64 

74 

83 

85 

79 

71 

68 

68 

69 

78 

82 

93 

84 

77 

65 

75 

63 

76 

72 

80 

80 

76 

78 

80 

84 

79 

74 

70 

78 

76 

78 

76 

44 

MIN 

37 

43 

61 

69 

66 

52 

41 

50 

47 

59 

59 

56 

58 

59 

45 

45 

59 

60 

60 

53 

53 

59 

50 

5  1 

54 

68 

60 

56 

52 

50 

54 

54 

.4 

WINTER  HAVEN 

MAX 

66 

75 

77 

78 

74 

70 

69 

68 

70 

75 

80 

83 

62 

77 

61 

75 

60 

82 

74 

81 

80 

74 

79 

81 

83 

83 

77 

68 

76 

77 

78 

75 

.9 

*        *  * 

MIN 

37 

46 

62 

65 

65 

5  7 

43 

47 

46 

58 

61 

66 

58 

56 

45 

49 

59 

59 

59 

55 

54 

59 

52 

52 

59 

66 

61 

56 

65 

56 

56 

55 

.  8 

EVERGLADES  AND  Sw 

TOAST  05 

BELLE  Gl  ADE  EXP  STA 

MAX 

74 

68 

75 

83 

84 

82 

74 

72 

70 

70 

76 

79 

82 

82 

81 

70 

76 

81 

84 

77 

79 

80 

74 

79 

79 

82 

82 

76 

77 

79 

77 

77 

,6 

MIN 

46 

48 

56 

62 

6* 

62 

52 

56 

55 

60 

62 

56 

57 

56 

57 

61 

62 

59 

63 

54 

55 

56 

47 

52 

52 

65 

60 

58 

56 

51 

50 

56 

.5 

BIG  CYPRESS  RES 

MAX 

73 

72 

79 

81 

no 

71 

67 

71 

70 

75 

78 

79 

78 

79 

64 

73 

78 

82 

74 

78 

77 

71 

77 

76 

79 

79 

77 

77 

75 

75 

.  5 

MIN 

38 

49 

61 

66 

66 

60 

47 

54 

54 

61 

6  1 

5  7 

59 

57 

53 

55 

60 

57 

62 

54 

57 

57 

49 

50 

56 

65 

61 

62 

58 

56 

.8 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

75 

SO 

85 

8! 

82 

70 

75 

69 

67 

73 

77 

62 

76 

65 

71 

82 

80 

71 

71 

76 

70 

71 

74 

77 

77 

75 

75 

75 

80 

74 

75 

,  3 

MIN 

49 

49 

5  3 

58 

62 

50 

5 1 

55 

54 

5 1 

60 

52 

57 

52 

45 

49 

54 

62 

60 

54 

56 

41 

40 

43 

47 

50 

52 

47 

48 

47 

51 

■  6 

CAPT I VA 

MAX 

66 

69 

79 

81 

79 

70 

66 

67 

69 

77 

78 

79 

80 

79 

69 

74 

80 

77 

79 

77 

76 

73 

73 

78 

78 

79 

74 

74 

78 

77 

77 

75 

.2 

MIN 

46 

5 1 

6  3 

68 

70 

62 

53 

55 

57 

64 

64 

65 

64 

64 

53 

56 

64 

67 

64 

62 

62 

61 

57 

59 

67 

71 

64 

63 

62 

60 

61 

61 

,3 

Cl  EWISTftN  u  S  ENG 

MAX 

76 

69 

77 

86 

89 

90 

74 

71 

70 

70 

77 

80 

84 

82 

79 

69 

76 

83 

84 

76 

76 

77 

71 

77 

83 

86 

83 

77 

74 

75 

74 

77 

.  9 

MIN 

48 

56 

6  3 

68 

66 

6G 

55 

55 

5  8 

60 

65 

62 

62 

59 

56 

56 

64 

61 

65 

62 

64 

6l 

52 

52 

54 

65 

62 

62 

65 

60 

6l 

60 

.2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

66 

77 

82 

86 

84 

75 

73 

71 

73 

79 

81 

82 

63 

64 

7* 

76 

82 

85 

77 

81 

79 

74 

79 

80 

84 

83 

77 

76 

78 

78 

78 

78 

,  6 

MIN 

41 

48 

62 

68 

66 

6  3 

48 

55 

55 

65 

65 

59 

59 

55 

54 

5 1 

63 

58 

65 

55 

54 

55 

46 

46 

57 

62 

6  3 

59 

57 

52 

53 

56 

,7 

EVERGLADES 

MAX 

69 

76 

85 

85 

83 

76 

71 

68 

77 

79 

91 

94 

83 

82 

7? 

76 

85 

79 

75 

76 

77 

83 

83 

81 

80 

79 

78 

.  9 

MIN 

42 

50 

65 

70 

70 

65 

5 1 

56 

57 

66 

66 

62 

64 

62 

56 

57 

64 

64 

55 

58 

60 

55 

55 

62 

55 

56 

59 

,3 

FIAMINGO   RANGER  STA 

MAX 

75 

75 

80 

83 

83 

79 

74 

76 

79 

80 

80 

90 

80 

80 

77 

77 

77 

81 

80 

79 

80 

76 

78 

77 

77 

80 

80 

81 

60 

60 

80 

78 

>8 

MIN 

48 

56 

70 

73 

73 

67 

59 

61 

6  1 

60 

71 

67 

65 

64 

60 

62 

70 

67 

65 

61 

64 

59 

54 

60 

61 

73 

71 

61 

63 

57 

57 

63 

,2 

FCRT  MYFRS  wB  AP 

MAX 

67 

75 

84 

85 

83 

77 

71 

72 

73 

80 

63 

94 

83 

81 

70 

79 

83 

83 

79 

61 

81 

76 

77 

80 

83 

65 

75 

78 

81 

79 

79 

78 

.9 

MIN 

40 

48 

6? 

70 

67 

53 

48 

55 

55 

65 

64 

62 

60 

58 

51 

53 

65 

66 

61 

60 

55 

57 

51 

53 

60 

70 

63 

60 

56 

53 

55 

57 

9 

INDIANTOWN 

MAX 

69 

69 

82 

83 

85 

82 

75 

73 

7  5 

74 

78 

78 

62 

80 

81 

71 

76 

80 

65 

76 

71 

80 

75 

79 

78 

82 

78 

78 

79 

79 

78 

77 

>8 

MIN 

42 

45 

5  7 

65 

65 

6  3 

52 

52 

55 

62 

64 

60 

62 

58 

55 

56 

63 

59 

60 

55 

53 

59 

47 

48 

54 

65 

62 

59 

56 

53 

56 

56 

8 

LA  BELLF 

MAX 

65 

74 

84 

88 

85 

78 

72 

70 

72 

77 

62 

84 

85 

84 

72 

78 

82 

85 

80 

81 

80 

77 

82 

82 

85 

83 

78 

75 

79 

76 

78 

79 

2 

MIN 

38 

45 

62 

62 

68 

62 

46 

54 

55 

64 

60 

57 

58 

56 

51 

50 

62 

60 

63 

55 

52 

52 

48 

46 

55 

68 

62 

58 

56 

30 

54 

55 

8 

MILES  CtTy  TOWER 

MAX 

69 

75 

84 

86 

■  4 

77 

71 

76 

76 

79 

61 

94 

83 

64 

72 

76 

83 

96 

80 

80 

80 

76 

82 

85 

84 

78 

77 

79 

6 

MIN 

40 

50 

6  1 

70 

65 

62 

49 

56 

56 

65 

65 

5  7 

57 

56 

55 

54 

62 

5  7 

63 

55 

54 

52 

45 

50 

57 

49 

52 

56 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

75 

65 

75 

84 

87 

83 

72 

71 

71 

72 

77 

81 

84 

81 

83 

68 

76 

63 

85 

76 

79 

79 

72 

79 

80 

83 

81 

76 

74 

76 

75 

77 

5 

MIN 

43 

55 

64 

68 

64 

49 

'9 

55 

56 

65 

62 

61 

58 

53 

53 

61 

61 

62 

60 

59 

60 

52 

53 

53 

56 

63 

60 

56 

55 

55 

57 

0 

NAPLES  CAR  I  8  GARDENS 

MAX 

68 

76 

85 

85 

84 

79 

74 

72 

77 

81 

84 

97 

83 

82 

77 

61 

86 

84 

82 

82 

82 

77 

78 

81 

82 

82 

77 

80 

82 

80 

60 

80 

3 

MIN 

41 

5C 

66 

71 

71 

64 

49 

56 

57 

66 

66 

62 

62 

58 

53 

55 

65 

62 

64 

58 

57 

57 

53 

5* 

58 

69 

64 

59 

61 

55 

56 

59 

3 

PIlNTA  GORDA 

MAX 

75 

64 

74 

84 

84 

82 

73 

70 

70 

72 

82 

83 

64 

82 

ei 

66 

77 

85 

79 

76 

80 

80 

75 

75 

81 

83 

83 

72 

71 

80 

76 

77 

s 

MIN 

40 

40 

5  1 

65 

68 

60 

45 

45 

53 

55 

62 

63 

62 

61 

46 

47 

54 

64 

63 

60 

59 

59 

52 

52 

56 

68 

65 

60 

58 

56 

57 

56 

4 

TAMIAMI    TRL    40   MI  BFND 

MAX 

76 

75 

84 

87 

81 

78 

73 

71 

76 

78 

80 

82 

84 

83 

77 

77 

80 

85 

79 

82 

81 

79 

79 

81 

83 

84 

84 

61 

81 

80 

79 

80 

1 

• 

MIN 

48 

56 

65 

70 

70 

66 

58 

60 

60 

68 

70 

65 

66 

63 

60 

61 

68 

65 

68 

63 

65 

61 

58 

57 

62 

70 

64 

63 

65 

60 

64 

63 

2 

LOWER  FAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

75 

72 

-  1 

81 

84 

95 

76 

75 

70 

79 

78 

80 

62 

81 

79 

74 

77 

80 

84 

76 

79 

79 

77 

78 

80 

80 

90 

80 

80 

79 

79 

76. 

6 

MIN 

47 

48 

68 

74 

74 

65 

58 

60 

61 

62 

72 

73 

69 

63 

61 

62 

70 

62 

63 

63 

63 

62 

54 

55 

60 

67 

67 

63 

63 

62 

63 

63, 

0 

FT   LAUDFROALE  BAHA  MAR 

MAX 

73 

77 

8  2 

83 

84 

77 

75 

73 

77 

79 

80 

82 

86 

82 

76 

76 

80 

83 

82 

79 

78 

78 

76 

79 

79 

80 

82 

78 

78 

77 

77 

79. 

1 

MIN 

49 

53 

7  3 

75 

72 

67 

59 

59 

63 

72 

73 

73 

73 

73 

62 

67 

72 

68 

68 

69 

66 

63 

56 

63 

62 

71 

72 

63 

63 

62 

71 

66. 

2 

FT  LAUDFROALE  EXP  STA 

MAX 

77 

71 

77 

82 

84 

84 

76 

74 

70 

78 

78 

80 

81 

81 

81 

71 

77 

82 

84 

78 

79 

79 

77 

79 

79 

80 

80 

81 

81 

79 

76 

76. 

6 

MIN 

46 

53 

74 

70 

63 

58 

61 

60 

65 

72 

71 

64 

59 

61 

63 

70 

60 

67 

60 

62 

59 

SO 

57 

59 

62 

63 

63 

61 

58 

62 

62. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  ol  Month 

• 

9 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

HTALEAH 

MAX 
M1N 

76 
48 

72 
52 

76 
67 

81 
71 

82 
75 

84 
65 

76 
58 

77 
61 

72 
60 

77 
64 

76 
73 

79 
71 

80 
74 

80 
63 

82 
60 

7* 
62 

75 

re 

79 
63 

82 
66 

84 

62 

79 
63 

76 

61 

77 
55 

79 
5* 

77 
62 

77 
69 

78 

67 

79 
62 

SO 
6) 

77 
60 

74 
64 

78.0 
63.6 

HOMESTEAD   EXP  STA 

MAX 
MDJ 

70 
49 

76 
52 

82 
68 

84 
72 

83 
68 

75 
62 

73 
58 

75 
62 

79 
61 

79 
71 

80 
69 

80 
63 

81 
60 

82 
57 

69 
60 

76 
68 

79 
64 

S3 
60 

78 
63 

80 
58 

80 
58 

76 
37 

78 
53 

79 
53 

82 
56 

82 
ftft 

81 
61 

S3 
39 

SO 
56 

79 
33 

74 
3* 

78.  S 

60.3 

LP  X  AHATCHEE 

MAX 
MIN 

70 
44 

75 

50 

82 
62 

85 
72 

85 
64 

75 
66 

74 
54 

68 
59 

70 
57 

77 
66 

78 

70 

81 
68 

83 
58 

S3 
55 

70 
58 

76 
62 

SO 
64 

86 
38 

75 
64 

78 
54 

80 
56 

7* 
57 

78 
*6 

78 

30 

82 
52 

62 
66 

81 
61 

81 
39 

78 
58 

78 
53 

T7 
52 

78.1 
36.4 

MIAMI    BAYFRONT  PARK 

MAX 

Mm 

72 
49 

75 
70 

80 
74 

82 
76 

84 
69 

75 
66 

73 
61 

73 
64 

76 
65 

78 
73 

78 
74 

78 
7* 

80 
73 

81 
70 

71 
62 

75 
71 

77 
73 

81 
68 

76 
69 

78 
71 

77 
70 

76 
63 

76 
39 

SO 

67 

SO 
67 

80 
73 

80 

70 

80 
64 

'9 

71 

77 
72 

77 
72 

77.6 
66.3 

MIAMI  BFACH 

MAX 

Mm 

71 
49 

75 
69 

77 
74 

79 
75 

80 
70 

75 
65 

73 
61 

72 
64 

76 
63 

75 
73 

76 
72 

77 
73 

77 
74 

79 
67 

73 
62 

70 

76 
72 

85 

73 

76 
6e 

76 
69 

75 
69 

>6 
66 

77 
60 

77 
68 

76 
72 

77 
74 

77 
67 

76 
63 

76 
70 

75 
71 

7» 
69 

76.1 
68. 1 

MIAMI    WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
49 

76 
58 

81 
7* 

83 
76 

83 
70 

75 
63 

74 
59 

73 
63 

78 
62 

78 
73 

79 
73 

80 
73 

81 
72 

80 
68 

72 
62 

76 
70 

79 
72 

81 
66 

77 
69 

78 

67 

78 
67 

76 
61 

77 
57 

78 

63 

80 
66 

79 
73 

79 
68 

80 
64 

78 
66 

78 
64 

77 
70 

77.4 
66.3 

MIAMI    1?  SSW 

MAX 
MIN 

77 
49 

73 
50 

76 
70 

81 
74 

83 
74 

83 
6* 

75 
59 

74 
60 

7* 
61 

79 
63 

79 
71 

79 
72 

80 
71 

80 
63 

81 
60 

71 
61 

76 

70 

77 
62 

•  0 
63 

78 
67 

79 
66 

78 
60 

77 
34 

77 
56 

79 
61 

81 

72 

80 

70 

80 
62 

79 
64 

SO 
57 

77 
38 

78.2 
63.3 

PCMPANO  BEACH 

MAX 

Mm 

73 
47 

77 
58 

82 
72 

84 

71 

85 
72 

76 
65 

75 
58 

80 
61 

80 

60 

79 
72 

81 
73 

83 
72 

SO 
72 

82 

70 

7S 
62 

79 

68 

80 

70 

9. 

62 

79 
6S 

81 
68 

80 
62 

78 

62 

" 
52 

81 

60 

SO 

60 

81 
64 

81 
62 

81 
62 

SO 
65 

79 
61 

•8 

48 

79.  e 

64.3 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

77 
48 

76 
53 

82 
67 

84 

72 

83 
72 

79 
64 

75 
58 

76 
61 

79 
61 

79 
69 

80 
70 

81 
62 

82 
61 

82 

60 

77 
60 

76 
63 

78 
68 

83 
59 

78 
62 

80 
58 

80 
65 

76 
59 

80 
51 

79 
55 

81 
59 

9  i 
70 

62 
64 

81 
60 

SO 
60 

79 
54 

19 
34 

79.3 
61.1 

SOUTH   MIAMI    5  W 

MAX 

Mm 

73 

75 
54 

81 

83 
74 

84 
69 

75 
63 

74 
57 

73 
61 

79 
60 

79 

79 

80 

80 

81 

70 

77 

78 

81 

79 
66 

79 
59 

79 
63 

77 
61 

77 
56 

78 

57 

SI 
58 

80 
71 

79 
62 

80 
60 

so 

64 

79 
61 

74 
39 

76.4 
62.7 

STUART    1  N 

MAX 

68 
42 

74 
53 

80 
68 

82 
72 

81 

80 
6 1 

72 
5 1 

71 
56 

78 

76 
69 

77 
70 

79 
69 

80 
62 

84 
61 

70 
58 

79 
65 

77 
69 

85 
64 

so 

68 

78 
62 

80 
58 

73 
60 

76 
51 

78 
53 

79 
64 

80 
69 

79 
65 

78 
59 

76 
57 

78 
63 

76 
68 

77.6 
61.7 

WFST  PAl  M  BEACH  WB  AP 
•      ft    -  * 

MAX 

Mm 

69 
47 

76 
66 

81 
72 

83 
74 

83 
69 

76 
61 

75 
58 

70 
62 

74 

60 

77 
71 

78 
72 

80 
69 

81 
66 

81 

61 

69 
62 

74 
66 

SO 
71 

82 
62 

75 
69 

78 
61 

78 
54 

74 
39 

75 
51 

78 
55 

79 
57 

80 
69 

SO 
64 

79 
62 

78 

60 

77 
66 

77 

66 

77.3 
63.4 

KFYS  07 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

Mm 

71 
59 

79 
64 

82 
72 

82 
75 

84 
71 

75 
68 

70 
64 

70 
65 

72 
67 

78 
71 

79 
73 

80 
73 

79 
72 

79 
72 

74 
64 

75 
68 

79 
71 

78 

70 

77 
70 

7t 
70 

75 
70 

76 
69 

76 
68 

78 
71 

78 

71 

77 
74 

SO 
74 

73 
71 

77 
70 

76 

70 

73 
71 

76.9 
69.6 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

71 
61 

78 
68 

82 
75 

83 
75 

82 
73 

75 
70 

72 
67 

74 

68 

76 
68 

80 
71 

79 
74 

81 

73 

82 
73 

81 

70 

73 
67 

75 
67 

78 
68 

81 
70 

77 

70 

79 
69 

79 
68 

76 
68 

76 
67 

78 
67 

79 
7* 

80 

73 

81 
68 

77 
69 

SO 
69 

79 
68 

SO 

69 

76.2 
69.5 

KFY  WEST 

MAX 

Mm 

80 
60 

73 
60 

79 
72 

83 
7* 

85 
73 

86 
71 

75 
67 

73 
66 

73 
67 

76 
66 

81 
71 

8  1 
72 

82 
72 

82 
70 

81 
65 

72 
65 

74 
68 

r  D 
70 

82 
71 

78 

70 

78 

70 

78 
68 

78 
66 

79 
67 

79 
67 

80 
74 

81 

72 

S3 

47 

77 
71 

80 

70 

79.0 
6S.S 

MARATHON  SHORES 

MAX 

Mm 

73 
56 

77 
64 

84 
73 

86 
75 

86 
74 

78 
69 

73 
65 

73 
66 

78 
65 

80 
72 

83 
72 

81 
73 

S3 
71 

74 

65 

re 

62 

79 
72 

81 
71 

78 
70 

80 
71 

78 
70 

75 
67 

80 
66 

81 
62 

80 

72 

82 
73 

83 
66 

74 
67 

SO 
69 

77 
69 

78 

70 

84 

70 

79.3 
68.6 

TAVERNIFR 

MAX 

Mm 

75 
54 

75 
67 

79 
72 

82 
75 

83 
76 

78 
68 

75 
61 

73 
64 

77 
65 

77 
72 

78 
73 

79 
73 

81 
73 

81 
72 

75 
62 

75 
61 

76 
70 

80 
71 

77 
68 

78 
71 

78 
66 

75 
66 

9* 

63 

76 
64 

79 
72 

79 
74 

79 
72 

77 
65 

79 
67 

78 

67 

78 
69 

76.1 
68.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

!  Jtf 

<  -S  2 

Prevailing  l 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

EAST! 
1  AM 

RN  STAr 
7  AM 

IDARD  T 
1  PM 

ME 
1  AM 

Trace 

.01-09 

10-  49 

66  -OS 

1.00-199 

cm  a 

3 
•2 

APALACH I  COLA  WB  CITY 

7.4 

2 

2 

4 

1 

i 

n 

44 

6.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

18 

6 

8.1 

24++ 

03 

18+ 

86 

87 

65 

81 

6 

3 

0 

2 

0 

12 

5.8 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.9 

25++ 

27 

27+ 

84 

89 

55 

73 

4 

0 

0 

0 

0 

5.4 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

34 

7 

9.1 

35 

NE 

19 

86 

90 

63 

80 

3 

2 

1 

0 

53 

6.7 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

05 

10 

13.1 

27 

E 

2 

86 

88 

78 

84 

6 

0 

1 

16 

54 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

7.6 

" 

1 

0 

0 

6 

60 

5.5 

MIAMI  BEACH 

0 

1 

0 

* 

6.0< 

MIAMI   WB  AIRPORT 

09 

10 

10.2 

29++ 

29 

5 

81 

84 

65 

75 

10 

0 

1 

15 

6.5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

36 

10 

9.2 

23++ 

13 

11  + 

87 

90 

62 

75 

3 

2 

2 

0 

8 

3.1 

PENSACOLA  WB  AIRPORT 

9.4 

40 

S 

24 

3 

. 

0 

1 

15 

55 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

18 

14 

9.2 

30++ 

19 

4 

86 

87 

67 

81 

3 

3 

2 

14 

6.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

06 

7 

11.4 

25++ 

02 

15 

85 

90 

63 

76 

5 

1 

0 

1 

9 

71 

3.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

07 

10 

10.9 

27++ 

07 

19 

80 

85 

66 

76 

4 

3 

1 

o 

11 

6.0 

3  CITY  OFFICE  DATA 


Sm  R.l«r.nc.  Komi  Following  SuUoo  Iod«» 
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EVAPORATION  AND  WIND  flor.oa 

DECEMBER  1964 


Station 

Day  Of  Month 

*3  0» 

£  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

MILTON  EXP  STATION 

EVAP 

.10 

.09 

.03 

ft 

.27 

.04 

.17 

.04 

.06 

.08 

ft 

.05 

.10 

.18 

.09 

.04 

.05 

.09 

.14 

.02 

.01 

.02 

.07 

.03 

. 

. 

. 

. 

.04 

.05 

.05 

2.22B 

WIND 

30 

27 

30 

23 

28 

12 

2 

2 

12 

20 

5 

4 

28 

31 

25 

96 

55 

41 

19 

32 

60 

134 

160 

137 

76 

43 

35 

30 

32 

1359B 

MAX 

51 

63 

72 

83 

81 

60 

55 

59 

59 

61 

71 

70 

71 

69 

59 

59 

76 

75 

52 

64 

62 

66 

65 

75 

81 

84 

84 

78 

68 

75 

79 

69.3 

MIN 

34 

38 

56 

68 

49 

43 

37 

39 

41 

50 

61 

61 

61 

43 

40 

40 

52 

43 

32 

41 

53 

59 

64 

61 

61 

61 

48 

45 

67 

60 

65 

50.1 

WOODRUFF  DAM 

EVAP 

.10 

.10 

.13 

.11 

.10 

.02 

.10 

.11 

.07 

.06 

.02 

.06 

.17 

.11 

.02 

.08 

.19 

.04 

.06 

.03 

.04 

.08 

.10 

.16 

.03 

.01 

.12 

.04 

2.526 

WIND 

231 

57 

61 

73 

45 

184 

163 

63 

18 

79 

136 

103 

19 

86 

142 

75 

38 

42 

173 

56 

43 

43 

44 

40 

81 

73 

55 

97 

37 

37 

14 

2412 

ft      •  • 

NORTH  02 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.15 

.06 

.05 

.11 

.12 

.08 

.09 

.10 

.10 

.13 

.06 

.10 

.07 

.14 

.09 

.06 

.09 

.15 

.05 

.01 

.04 

.06 

.11 

.13 

.23 

.06 

.06 

.07 

.11 

2.89B 

WIND 

7J 

56 

57 

73 

46 

88 

44 

43 

34 

67 

76 

31 

39 

42 

68 

43 

33 

47 

97 

33 

15 

41 

51 

69 

33 

65 

57 

27 

31 

20 

20 

1561 

MAX 

63 

75 

85 

79 

77 

71 

62 

63 

64 

70 

76 

75 

80 

76 

61 

71 

77 

76 

71 

69 

63 

63 

68 

78 

77 

77 

71 

74 

73 

75 

73 

72.1 

MIN 

31 

36 

58 

66 

64 

49 

36 

40 

37 

50 

56 

60 

62 

39 

34 

42 

59 

65 

47 

31 

57 

34 

52 

62 

35 

64 

64 

58 

32 

49 

50 

52.2 

ft      ft  ft 

NORTH  CENTRAL  03 

LISBON 

EVAP 

.17 

.00 

.08 

.09 

.20 

.10 

.08 

.09 

.07 

.10 

.11 

.11 

.10 

.07 

•  12 

.08 

.04 

.06 

•  13 

•  06 

,06 

.06 

•  05 

.  1 1 

•  12 

.11 

•  04 

.02 

.03 

.07 

•  07 

2.62 

WIND 

40 

20 

50 

50 

15 

35 

15 

15 

15 

35 

50 

40 

20 

10 

25 

25 

30 

20 

40 

10 

3 

10 

20 

30 

35 

55 

30 

5 

3 

3 

10 

770 

*       ft  ft 

SOUTH  CENTRAL  0* 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.21 

.01 

.07 

.04 

•  07 

.11 

•  07 

.22 

•  10 

.03 

.13 

.14 

.13 

.13 

.15 

•  07 

.11 

•  14 

•  14 

.  1  5 

.14 

•  12 

.  1  3 

•  12 

•  13 

•  14 

.13 

.12 

.10 

•  11 

3.72 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

•  22 

.12 

•  20 

_ 

•  20 

.  1  0 

•  22 

•  21 

.12 

.11 

.11 

•  12 

•  11 

•  11 

.12 

.11 

•  21 

.11 

•  11 

•  12 

.11 

.11 

•  11 

.10 

•  12 

•  11 

•  07 

m 

•  11 

.21 

•  11 

4.16B 

VERO  BEACH  FAA  AP 

EVAP 

.07 

.03 

.08 

.06 

" 

.09 

.17 

.12 

.15 

.22 

.08 

.08 

.09 

.07 

.21 

•  14 

•  13 

•  21 

.15 

.06 

.07 

•  22 

.11 

•  09 

■ 

.03 

.04 

.07 

.14 

•  14 

3.45B 

ft      ft  ft 

Everglades  and  sw 

COAST  05 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.16 

.12 

.07 

.09 

.  17 

m 

•  15 

.  10 

.04 

•  00 

•  10 

•  13 

.06 

.06 

•  05 

.19 

.09 

.12 

.12 

.03 

.10 

.08 

.12 

.08 

.12 

.19 

.09 

.03 

.09 

.  14 

.12 

3.13B 

MAX 

74 

68 

70 

80 

82 

66 

78 

70 

64 

66 

72 

76 

78 

76 

78 

64 

74 

80 

84 

74 

78 

78 

76 

74 

76 

78 

76 

72 

80 

80 

76 

74.8 

MIN 

44 

46 

50 

62 

66 

64 

52 

52 

56 

65 

62 

38 

58 

60 

58 

50 

52 

62 

62 

34 

56 

36 

48 

50 

52 

56 

60 

58 

58 

50 

52 

55,8 

CLEWISTON  u  S  ENG 

EVAP 

•  11 

.15 

•  10 

.02 

•  11 

.10 

.12 

.15 

.10 

.03 

•  05 

.13 

.05 

.05 

.14 

.10 

.06 

.03 

.09 

.06 

.10 

.10 

.12 

.10 

•  05 

.06 

.06 

.03 

.05 

.08 

•  09 

2.65 

MAX 

76 

66 

67 

72 

85 

86 

75 

71 

68 

67 

69 

73 

70 

72 

71 

65 

66 

69 

74 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

71.9 

MIN 

56 

56 

60 

66 

70 

70 

63 

59 

61 

62 

65 

66 

65 

61 

63 

61 

61 

65 

67 

65 

64 

62 

62 

61 

62 

63 

65 

65 

65 

65 

65 

63.3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

EVAP 

.13 

.21 

.09 

.19 

.11 

,09 

.19 

.04 

.23 

.07 

.26 

.12 

.20 

.12 

.21 

.12 

.13 

•  22 

.11 

.16 

.06 

.24 

.17 

.16 

•  13 

.17 

.11 

.12 

.19 

.20 

.19 

4,76 

WIND 

71 

137 

81 

109 

92 

47 

107 

101 

97 

109 

115 

84 

64 

46 

90 

104 

98 

76 

95 

75 

50 

44 

37 

45 

103 

133 

91 

71 

54 

56 

73 

2375 

MAX 

71 

74 

82 

89 

88 

85 

70 

72 

79 

84 

83 

64 

86 

87 

82 

80 

80 

86 

84 

83 

78 

82 

73 

60 

81 

86 

89 

64 

64 

82 

82 

81.7 

MIN 

54 

59 

70 

74 

72 

72 

66 

65 

63 

70 

72 

70 

70 

68 

63 

64 

70 

66 

70 

64 

65 

74 

60 

61 

60 

74 

70 

66 

65 

66 

61 

66.6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

•  20 

•  10 

.04 

.07 

.  10 

•  11 

.  16 

.13 

•  11 

.02 

•  12 

•  07 

•  11 

.06 

.16 

.11 

•  11 

•  09 

.15 

•  14 

.08 

.09 

.13 

.07 

•  13 

.11 

•  06 

•  06 

.07 

,13 

.10 

3.23 

WIND 

107 

110 

3 

4 

23 

42 

93 

106 

101 

66 

33 

7 

3 

7 

103 

117 

19 

3 

73 

65 

22 

37 

48 

6 

16 

26 

5 

33 

59 

46 

41 

1428 

MAX 

73 

62 

73 

81 

83 

79 

75 

67 

66 

66 

75 

77 

80 

77 

80 

62 

73 

77 

81 

74 

76 

78 

74 

75 

75 

77 

78 

70 

74 

76 

73 

74,3 

MIN 

38 

46 

42 

60 

65 

63 

46 

46 

52 

60 

60 

60 

60 

51 

30 

49 

50 

59 

61 

57 

57 

36 

52 

52 

52 

33 

61 

37 

56 

53 

32 

54.1 

TAMIAM1  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.16 

.09 

.07 

.09 

.07 

.07 

.05 

.08 

.08 

.00 

.21 

.13 

.07 

.06 

.09 

.11 

.14 

.10 

.12 

.12 

.14 

.07 

.11 

.11 

.07 

.13 

.16 

.10 

.11 

.17 

.23 

3.33 

WIND 

22 

57 

50 

37 

15 

7 

27 

26 

40 

89 

92 

30 

29 

12 

44 

70 

65 

42 

77 

60 

37 

11 

24 

16 

25 

36 

24 

17 

28 

44 

49 

1224 

MAX 

74 

76 

86 

91 

88 

85 

80 

76 

80 

81 

84 

87 

90 

90 

86 

83 

83 

90 

85 

89 

89 

83 

86 

86 

64 

86 

88 

87 

88 

86 

84 

84.9 

MIN 

46 

66 

62 

67 

69 

65 

52 

39 

56 

64 

64 

62 

62 

62 

60 

58 

64 

62 

66 

60 

64 

58 

54 

58 

60 

66 

64 

63 

64 

59 

60 

61.4 

ft      ft  ft 

LOWER  EAST  COAST  06 

FT  LAUDERDALE  EXP  ST 

EVAP 

.14 

.10 

.12 

.11 

.07 

.09 

.11 

,06 

.06 

.12 

.17 

.06 

.20 

.12 

.09 

.09 

.17 

.11 

.13 

.16 

.13 

.08 

.12 

.10 

.11 

.07 

.11 

.17 

.11 

.20 

.13 

3.64 

W I ND 

54 

46 

65 

67 

30 

41 

57 

56 

31 

93 

118 

16 

71 

35 

52 

103 

77 

42 

32 

94 

24 

32 

38 

23 

9 

29 

36 

41 

12 

43 

44 

1337 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.09 

.15 

.12 

.10 

.05 

.11 

.06 

.14 

.23 

.13 

.12 

•  14 

.10 

.03 

.19 

.12 

.17 

.13 

.14 

.09 

.14 

.11 

.09 

.09 

.13 

.10 

.12 

.13 

.12 

3.72* 

WIND 

45 

40 

72 

71 

66 

46 

32 

46 

44 

109 

146 

64 

42 

26 

39 

74 

117 

42 

60 

83 

25 

30 

30 

10 

172 

60 

45 

.  33 

10 

54 

46 

1823 

MAX 

76 

71 

72 

81 

84 

81 

73 

69 

71 

76 

76 

77 

81 

79 

76 

69 

73 

77 

83 

73 

79 

77 

79 

76 

77 

77 

78 

79 

80 

77 

73 

76.8 

MIN 

51 

49 

56 

68 

72 

66 

58 

57 

60 

61 

67 

65 

65 

64 

62 

61 

64 

64 

64 

62 

65 

62 

36 

56 

62 

68 

66 

64 

64 

61 

62 

62.0 

CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK   1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

FLORIDA 


DELAYED 

DATA 

Temperature 

Precipitation 

Station 

No.  oi  D.y. 

Snow.  Slft.1 

No.  of  Day. 

■ 

•1 

•  1 

§  ° 

t 

a 

Mix. 

Mia. 

1 

• 

S 

{ 

; 

j 

2  B 
«  g 
>  JS 

<s 

si 

*  £ 

3 

< 

|z 
a  S 

a  ° 

aC 

? 

M 

s 

• 

a 

1 

• 

s 

I  : 
ki 

t . 

.3 
■Al 

5  1 

b] 

»i 
-.1 

3 

2 

\* 

El 

• 

J 

i 

II 

A 

i 

1 

8 

o 

1 

8 

51 

i 

8 

§ 

ft      ft  ft 

FEBRUARY  196* 

ARCADIA 

70.6 

*7.7 

59.2 

-  5.2 

83 

27. 

31 

24 

1(6 

0 

0 

i 

0 

7.10 

4.6C 

4.08 

5 

.0 

c 

I 

I 

«       ft  • 

MARCH  1964 

ARCADIA 
PUNTA  GORDA 

80.3 

ST, 8 

69,2 

1.4 

87 

40 

31 

36 

0 

0 

0 

0 

2.88 

-  .09 

1.32 

17 

.0 

0 

1 

> 

1 

ft       ft  ft 

APRIL  196* 

DRY  TORTUGAS 

82.6 

72.7 

77,7 

89 

30 

63 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5.46 

4.02 

1  7 

.0 

0 

• 

2 

2 

MAY  196* 

DRY  TORTUGAS 

NAPLES  CAR  I B  GARDENS 

TITUSVILLE  2  W 

84.9 
88.2 
86,9 

75.* 
66.0 
63,7 

80.2 
77.1 
75,3 

.  1.1 

89 
94 
96 

1 
23 
31 

70 
60 
57 

27 
8 
8 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.29 
.33 
2.21 

-  ,97 

.30 
.12 
.90 

22 
27 
1 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

» 

1 

5 

1 
0 
2 

0 
0 
0 

JUNE  196* 

ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
VENICE 

92.2 
92.7 
90.* 

66, SM 

66,0 

71.4 

79.  4M 

79,4 

80.9 

-  .8 
•  •* 

98 
99 
98 

18 
16. 

20 

61 
61 

67 

t 

24* 

1 

0 
0 
0 

25 

21 

o 

0 
0 

g 
0 
0 

o 

0 
0 

5,10 
5,04 
2,00 

-  3.40 
•  2.71 

3.07 
2.30 
1.03 

29 
»0 
2* 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 

T 
i 

3 

4 

1 

1 
1 
1 

•      «  • 

JULY  1964 

ARCADIA 
PUNTA  GORDA 

91.0 
92.9 

69.8 
73.3 

80.4 
83.1 

-  1.1 
1.1 

9» 
98 

31* 

15 

67 
71 

21. 
26. 

0 
0 

22 
29 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.11 
7.39 

-  3.80 
•  .41 

1.03 
2.75 

4 
26 

.0 
.0 

0 
0 

11 
11 

2 
5 

1 

2 

ft       ft  ft 

AUGUST  196* 

ARCADIA 

KISSIMMEE  2 
MCNTICELLO  3  w 
PENSACOLA  WB  AP 
PUNTA  GORDA 

91.5 
91.7 
89,* 
88.8 
92.1 

71.0 
73  •  2M 
70,7 
73,4 
74.2 

81.3 
82  .  5M 
80.1 
81.1 
83.2 

-  .7 
,  7 

•  ,5 

•  ,* 
.* 

95 
96 
9S 
96 

»s 

4ft 

31. 
27 
11 
25* 

67 

61 
68 
71 

8. 

3 
14 
14 
23. 

0 

Q 

0 
0 
0 

26 
25 
15 
1* 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.40 

V  •  •  1 

8.37 
9,37 
3.88 

2.22 
2.98 
1.92 
2.40 
•  3.08 

1.90 
i  .  5  5 
3.40 
1.92 
1.23 

31 
1 0 
22 
9 
21 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

a 

11 
13 

9 

a 

6 
4 
6 

1 

3 

4 

3 
3 
I 

TITUSVILLE  2  W 

91.  S 

72.0 

81.8 

•  .1 

97 

4 

68 

5 

0 

2  i 

o 

o 

o 

14,40 

7.45 

6.23 

26 

.0 

0 

lk 

a 

3 

ft       «  « 

SEPTEMBER  196* 

ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
PENSACOLA  WB  AP 
TITUSVILLE  2  H 

88.8 

M 

85.8 
87.0 

70.0 

M 

70.6 
71.8 

79.4 

M 

78.2 
79.4 

•  1.1 

.0 

•  .9 

95 

97 
9? 

1 

2* 
1 

64 

60 
61 

2} 

14 
28 

0 

0 
0 

15 

5 
V 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

8.63 

5,27 
2,57 
8,60 

.28 

•  1,98 

•  3.12 
-  .13 

2.38 

4,00 
1.29 
».52 

10 
10 
6 
10 

.0 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 

0 

11 
» 

12 

» 

2 

» 

4 

I 
1 

2 

*       ft  ft 

OCTOBER  196* 

ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
PENSACOLA   wB  AP 
PUNTA  GORDA 

82.6 

M 

75.2 
82.  8M 

62.7 

M 

54,6 
64,  7M 

72,7 

M 

64.9 
73. 8M 

•  2,3 

■  5,5 

•  3.1 

91 

86 

93 

3ft 

1 
1 

43 

41 
50 

21 

21 
22. 

6 

73 
6 

1 

0 
* 

0 

0 
0 

0 

0 

J 

0 

0 
0 

1.32 
.65 
6,28 
1.9' 

.  2.42 

-  3.32 
3.30 

-  3.01 

•  37 
.30 
3.*8 
.46 

11 
« 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

> 
» 

5 
J 

0 
0 

} 

0 

0 
0 
2 
0 

•      •  ft 

november  196* 

kissimmee  2 

lake  Alfred  exp  sta 

punta  gorda 

M 

80.2 
81.8 

M 

58,4 
61.9 

M 

69,3 
71,9 

2.6 
1.7 

83 
86 

28. 

25 

45 
57 

27 
22. 

9 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.60 
,62 
.18 

-  1.14 
•  .82 
.  1.09 

.30 
.27 
.10 

28 

25 

26 

•  0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 

2 
> 

I 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


FEBRUARY  196*. 
ARCADIA 

MARCH  196*. 
ARCADIA 

APRIL  196*. 
DRV  TORTUGAS 


NOVEMBER  196*. 

K I SS I mmEE  2 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

PUNTA  60R0A 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


*AY  196*. 

DRY  TORTUGAS 

NAPLES  CARJB  GARDENS 

TITUSVILLE  2  W 


.50     .13  .15 


ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
VENICE 


5, 10 
5.0* 
2.00 


,52     .06  .09 
.22      ,97  ,55 
,35  .06 


,03      .33  ,47 


AUGUST  196* 

ARCADIA 
EVA 

KISSIMMEE  2 
MONT  I  CELLO  3  W 
PENSACOLA  W8  AP 


9,40 
7,55 
9,81 
8,37 
9.37 


.08      ,19  .02 


1.30  ,33 


1.15    1.2<.  1,92 


,02      ,87  ,01 


.53  .01  ,S2 
.57     .30  1.62 


.36     .02  T 


.01     .27  .25 


.05     .07  1.33 


.02     .29  1.17 


.74     ,02     .02     .38  .02 


.91  .04  3.40 
.10     .39  1.33 

.07    1,25  .14 


U25i  6.25     .25  .26 


SEPTEMBER  1964 

ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
PENSACOLA  t.B  AP 
TITUSVILLE  2  w 


1,05      ,07  .34 


,11      ,28      .40  .08 


.37 

1.02  ,50 


2.38      .  17  2.3S 


4,52     ,50     ,12  .37 


OCTOBER  196". 

ARCADIA 
KISSIMMEE  2 
PENSACOLA  WB  AP 
PUNTA  GORDA 


.36     .05      .03      .23  .02 


.461     .12     .05  ,24 


.07      .01  ,07 
.  15 

.05      .94  .26 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•      *  • 

FEBRUARY  1964 

ARCADIA 

•      •  • 

MAX 

min 

77 
56 

68 
42 

69 
55 

62 
57 

76 

60 

72 
62 

72 
52 

75 
49 

60 
33 

64 
43 

75 
42 

66 
34 

74 

41 

>0 
57 

63 
32 

77 
57 

75 
44 

79 

60 

64 
31 

60 
63 

65 
34 

61 
46 

60 
36 

67 
31 

7» 
47 

72 
50 

63 
*9 

72 
6: 

44 

17 

70.4 
»7.7 

MARCH  196* 

ARCADIA 

«       •  * 

MAX 
MIN 

74 
45 

84 
58 

87 

67 

87 
64 

84 
65 

79 
48 

8- 
56 

84 

66 

86 
62 

83 
68 

85 
54 

83 
59 

64 
'8 

86 
64 

86 
63 

82 
66 

80 
62 

79 
61 

81 
50 

63 
66 

79 
66 

69 
41 

77 
43 

80 
69 

61 
35 

84 

63 

76 
64 

68 
62 

77 
42 

73 

44 

69 
40 

40.5 
97.6 

APRIL  1964 

DRY  TCRTUGA5 
•       •  • 

MAX 
MIN 

71 
63 

79 
66 

81 

8  1 
73 

81 
73 

81 
74 

82 
76 

83 
75 

85 
72 

a.' 
72 

81 
71 

82 
74 

83 

75 

83 
74 

85 
74 

80 
74 

78 
68 

81 
68 

11 
73 

81 

72 

81 
74 

62 
75 

65 
73 

87 

76 

86 

77 

65 
76 

87 
76 

66 
76 

86 

71 

49 

71 

42.6 

72.7 

WAY  196* 

DRY  TCRTUGAS 

MAX 
MIN 

89 
7  9 

88 
79 

B5 
79 

a: 
74 

81 
73 

82 
76 

86 

83 
75 

85 
75 

64 

75 

86 
75 

66 
77 

88 
78 

84 

72 

84 
73 

85 
75 

83 
74 

85 
78 

82 

77 

85 
77 

85 
74 

64 

71 

85 
75 

63 

75 

86 
76 

84 

70 

83 
76 

67 
73 

87 
78 

46.9 

75.4 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

MAX 
MIN 

83 
73 

90 
70 

88 
72 

88 

61 

90 
63 

89 
65 

90 
64 

87 
60 

86 
61 

86 
62 

86 
65 

69 
64 

9C 
69 

85 
69 

84 
66 

8  ) 
66 

90 
66 

90 

66 

3  0 

65 

89 
68 

92 
66 

92 
68 

94 
69 

90 
66 

91 
67 

:! 

87 
62 

61 

67 

67 

67 

11 

69 
66 

66.2 
66.0 

TITUSVILLE  2  N 
A       ft  • 

MAX 
MM 

80 
69 

84 
67 

96 
69 

73 
67 

78 
66 

81 
62 

85 
6- 

86 
57 

84 
60 

90 
60 

90 
64 

90 
64 

9  3 
65 

83 
67 

83 
65 

83 
62 

84 
62 

a3 

69 

86 
6  0 

86 
58 

86 
61 

88 

60 

88 
69 

69 

67 

87 

62 

11 

92 
60 

93 
64 

94 
66 

ll 

96 
69 

46.9 
43.7 

JUNE  1966 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

34 

62 

90 
62 

91 
67 

83 
6  7 

83 
70 

88 
67 

8  3 
71 

90 
61 

85 
66 

92 

66 

93 
67 

93 
67 

92 
6  3 

93 
68 

95 

96 

6  7 

97 

96 

96 

97 

95 
67 

94 

66 

93 
67 

91 
64 

92 

65 

92 
67 

91 
67 

96 
68 

93 
68 

93 
7  1 

42.2 
66.3 

KISSIMMEE  2 

MAX 

Mm 

9  2 
64 

94 
63 

91 
64 

88 
6  3 

87 
73 

82 
63 

91 
6  2 

92 
66 

94 
62 

92 
61 

94 

70 

99 
67 

98 
68 

91 
66 

93 
64 

99 
64 

98 
70 

95 
73 

94 

61 

98 
64 

97 
62 

94 
66 

93 
62 

66 
6l 

96 

71 

91 
74 

90 
71 

91 
70 

67 
62 

93 
66 

42.7 
66.0 

VENICE 

•       •  • 

MAX 

Mm 

9  9 
67 

87 

71 

87 
71 

88 
70 

85 
71 

88 
70 

88 
77 

88 
71 

90 
73 

90 
70 

90 
71 

91 
72 

91 
70 

91 
70 

92 
71 

92 
74 

92 
74 

33 
72 

93 
7* 

98 
75 

92 
71 

93 

70 

92 

70 

90 
69 

90 

68 

90 
73 

89 

70 

92 
71 

91 

72 

91 
74 

40,4 
71.4 

JULY  1964 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

91 
70 

89 
67 

94 
69 

90 
70 

87 

70 

94 
71 

92 

69 

90 
69 

93 
69 

91 
67 

93 
70 

91 
71 

93 

70 

95 
67 

92 
72 

89 
72 

88 

73 

92 
73 

93 
71 

94 
68 

94 
67 

92 
68 

87 
70 

86 
69 

61 

71 

84 

71 

69 

73 

9* 
69 

92 
70 

94 

70 

43 
69 

91.0 
64.6 

PUNTA  GORDA 
•       #  • 

MAX 

Mm 

95 
72 

95 
72 

92 
72 

33 
73 

94 
74 

90 
74 

94 
73 

94 
73 

93 
72 

94 

74 

93 
76 

93 
75 

94 

76 

94 
72 

98 
78 

94 

74 

92 
73 

89 

71 

94 
'3 

94 

73 

93 
73 

93 

7  < 

90 
72 

90 
72 

90 
74 

90 
71 

69 

76 

93 

72 

94 

72 

93 
74 

»4 

71 

92.9 
73.3 

AUGUST  1964 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

95 
68 

93 
70 

93 
69 

95 
68 

93 
70 

94 
71 

93 
67 

94 
67 

94 
69 

94 

73 

89 
72 

92 
72 

91 
71 

90 
73 

90 
71 

92 

71 

93 
72 

S3 

72 

92 
'3 

91 

71 

81 

71 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

74 

91 
72 

74 

ll 

92 
74 

93 
71 

:: 

41.3 

Tl.O 

KISSIMMEE  2 

MAX 

Mm 

92 
72 

88 

96 
66 

34 

70 

91 
75 

93 
73 

96 

76 

90 
74 

93 
75 

94 

72 

83 

92 
72 

93 
71 

91 
72 

93 
76 

31 
'2 

96 
74 

92 

86 

92 
70 

64 

74 

76 

95 
77 

JJ 

74 

72 

73 

92 
71 

94 

76 

71 

91.7 
•3.2 

MCNTICELLO  3  » 

MAX 

Mm 

?i 

89 
72 

90 
72 

92 
74 

92 
71 

92 
70 

a : 

86 

70 

90 
70 

89 

72 

87 
73 

88 
70 

88 
74 

88 
61 

86 
66 

3" 
'2 

90 
73 

9< 

70 

8, 

71 

88 
74 

69 

73 

V. 

67 

72 

90 

70 

69.6 

70.7 

PENSACOLA  wb  ap 

MAX 

Mm 

91 
74 

91 
72 

92 
75 

95 
75 

90 

88 

80 

79 

81 

86 

89 

90 
75 

80 

T  . 

86 
68 

85 
70 

89 

7h 

88 
74 

88 
74 

*  ' 

72 

88 

73 

87 

•  9 

69 

91 
73 

93 

94 

94 

73 

91 

77 

96 

66.6 

71.4 

PUNTA  GORDA 

MAX 

Mm 

93 
73 

95 
74 

92 
74 

93 
75 

94 
76 

93 
74 

93 
72 

94 
72 

92 
71 

93 
74 

90 
73 

92 
74 

94 

76 

94 
74 

92 
74 

9  1 
74 

93 
75 

94 

7S 

92 

74 

94 

76 

!! 

94 

77 

3 

?: 

» 

91 

77 

91 
76 

:j 

42.1 
74.2 

TITUSVILLE  2  w 
II      ft  ft 

MAX 

Mm 

33 
70 

89 
72 

91 
68 

97 
72 

95 
73 

90 
71 

9. 

71 

93 
71 

96 
72 

95 
72 

87 
71 

95 
71 

96 

73 

92 
'2 

88 

71 

95 

7 : 

92 
72 

68 

74 

91 
72 

90 
70 

11 

*j 

90 
73 

71 

72 

94 
74 

64 

75 

*5 

41.3 
'2.0 

SEPTEMBER  1964 

ARCADIA 

MAX 

Mm 

95 
73 

91 
70 

91 
70 

91 
70 

85 
69 

90 
68 

90 
66 

90 
70 

86 

73 

84 

73 

84 

72 

84 

69 

■  8 

73 

89 
73 

84 

72 

•8 

72 

89 
71 

9C 
70 

-1 

69 

88 

71 

91 
69 

90 
67 

90 

64 

91 
66 

61 

91 
70 

97 

69 

88 

72 

69 
64 

41 

70 

46.6 

70.0 

KISSIMMEE  2 

MAX 

Mm 

PENSACOLA    WB  AP 

MAX 

Mm 

97 
76 

97 
73 

91 
72 

89 

74 

90 
74 

80 
72 

86 
72 

87 
72 

89 
70 

92 
72 

82 
73 

79 
72 

az 

6- 

83 
60 

83 
69 

77 
72 

80 
71 

S3 

71 

6* 

71 

66 

72 

66 

71 

67 

63 

86 
68 

86 
66 

63 

63 

42 
64 

64 

« 

■3 

74 

63 

73 

44 

73 

63.6 

70.4 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

95 

76 

89 
73 

84 
74 

88 

75 

90 
75 

90 
74 

8* 

73 

86 
72 

80 
71 

81 

70 

87 
71 

82 
74 

69 

72 

81 
69 

84 

72 

•4 

7* 

86 

73 

14 

73 

85 

66 

86 

73 

83 

71 

•2 
66 

66 

61 

90 
66 

•9 

67 

92 
74 

90 
74 

42 
74 

91 
74 

92 

75 

47.0 
71,1 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*      •  • 

OCTOBER  1964 

ARCADIA 

MAX 
M1N 

91 
70 

90 
72 

91 
74 

89 
73 

86 
72 

76 
61 

75 
58 

81 
60 

82 
65 

82 
63 

82 
65 

S3 
70 

ei 

70 

87 
72 

88 

72 

81  80 
61  56 

84 
58 

84 

55 

77 
58 

75 
43 

80 
51 

82 
54 

83 
56 

76 

60 

84 
63 

83 
64 

79 
65 

81 
66 

83 
57 

84 
60 

82.6 
62.7 

K I S5IMMEE  2 

MAX 
M1N 

PENSACOLA  wb  ap 

MAX 
MIN 

86 

85 
72 

80 

84 

70 
53 

68 

69 
45 

71 

77 

72 
53 

76 
50 

75 
59 

75 
63 

64 
55 

67 
53 

74  80 
55  56 

82 
55 

69 
52 

66 
42 

73 
41 

78 

80 
53 

71 
54 

71 

76 
50 

77 
60 

78 

77 

80 
53 

79 

75.2 
54.6 

PUNTA  GORDA 
.       .  . 

MAX 
MDJ 

93 
72 

92 
72 

92 
73 

90 
74 

89 
74 

84 
62 

69 
59 

74 
60 

84 
61 

84 
62 

85 
66 

84 
71 

84 

70 

80 
71 

87 
72 

85  72 
70  66 

80 
68 

84 
64 

84 
64 

73 
50 

76 
50 

80 
51 

82 
58 

83 
61 

80 
64 

84 
64 

84 
66 

82 
61 

85 
65 

82,8 
64.7 

NOVEMBER  1964 

KISSIMMEE  2 

MAX 
MIN 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 
60 

71 
58 

73 
62 

82 
64 

83 
62 

83 
55 

82 
60 

82 
52 

77 
53 

78 
47 

80 
50 

el 

55 

85 
65 

85 
60 

85 
64 

82  84 
63  52 

83 
61 

83 
55 

84 
67 

82 
63 

68 
57 

82 
61 

82 
62 

81 
69 

79 
53 

75 
45 

85 
55 

78 
61 

73 
61 

80.2 
58.4 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

85 
66 

82 
62 

71 
63 

75 
64 

85 
64 

84 
63 

84 
63 

83 
60 

82 
62 

80 
57 

82 
57 

83 
62 

83 

63 

85 
63 

85 
65 

85  83 
66  61 

82 
61 

82 
59 

82 
59 

81 
58 

80 
57 

81 
64 

81 
65 

86 
66 

80 
63 

79 
58 

79 
58 

84 
63 

79 
66 

81.8 
61.9 

S»»  R«(«r*nc*  Notts  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ALEXANDER  SPRINGS 

APALACHICOLA  CITT 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BAB SON  PARK 

BARTOW 

BASINCER 

BAY  LAKE 

BAY  POP  I 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  4 
BIG  CYPRESS  RES 
BITMLO 

8LACKMAN  1  SE 
BLOUNT 5 TOWN  2  Nw 
BOCA  RATON 

BR ADEN TON  EXP  STATION 
BRISTOL 

BROOCSVILLE  CHIN  hill 
BUSHnELL  2  E 

CANAL  POINT  GATE  ' 
CANAL  POINT  USDA 
CAPTlVA 

CARRABELLE   I  NNW 
CARYV ILLE 
CEDAR  KE» 
CilPLEY  3  E 
CLEARWATER 
CLERMONT  6  SSW 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 

cornwEll  *  mi 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
CROSS  CITY 
CROSS  CITY  2 
Nil  4  WNW 


0070 
0211 
0228 


0489 

0520 
05)5 


05  LAKE 

01  FRANKLIN 

DE  SOTO 
HIGHLANDS 


04  OKEECHOBEE 
04  HILLSBOROUGH 
Oil  HE RNANOO 


05!  PALM  BEACH 

05  HENDRY 
03  ORANGE 

01  OKALOOSA 

01  CALHOUN 

06  PALM  BEACH 
Qfc  MANATEE 

01  LIBERTY 
01'  HERNANDO 
0)  SUMTER 

05  PALM  BEACH 
■  OS  PALM  BEACm 


F  JN  I 


SPRII 


DE  LANO  3  n 

DE  SOTO  CITY  8  SW 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

DOWL1NG  PARK 

DRV  TORTUGAS 

EVA 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELDA 

FELLSMfoe  4  W 
FERnanOInA  beach 
flamingo  ranger  st» 

FORT  DRUM  S  NW 
FORT  GREEN  12  WSw 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  B AHA  M. 
FT  LAUDERDALE  ExP  ST 
FORT  MYERS  WB  AP 
r  PIERCE 


A1N 


SSE 


GAINESVILLE  J 
GAINESVILLE    FA A  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
GRACE V ILLE 
GRADY 
HART  LAKE 
H 1  ALE  AH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  PvR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

N  LAKE  ESTATES 
N  TOWN 
1NGL1S 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
I  SLEwORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPE"    3  SE 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

KISS1MMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE   ALFREO  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HlAWASSEE 
'LAKELAND  *B  CITY 
LAKE  PLACID  2  Sw 


4  06  BROWARD 

0  03  VOLUSIA 

0  03  VOLUSIA 

0  04  OSCEOLA 

0  Olj  WALTON 
9  03  VOLUSIA 
6  04i  HIGHLANDS 
6  05  HENDRY 
ll  02  SUWANNEE 
■I  07  MONROE 
41  03  LAKE 
0  05  COLLIER 

2923;  05i  HENDRY 


J  BROWARD 
,;  BROWARD 
BROwARD 


3230  01'  BAY 

3321  02  ALACHUA 

3326  02  ALACHUA 

3470  02!  BAKER 


3»  PCL' 

■I  02  LEW 
'  03  CITRUS 
1  02'  ALACHUA 

(53  OOANyE 
I  021  DUVAL 

J  02:  DUVAL 


i  OTfl  MONROE 
J  07;  MONROE 
.1  04  OSCEOLA 
■!  05  HENDRY 
'I  0*|  POLK 

02.  COLUMBIA 
I  01  ORANGE 
1  0*  POLK 
J  04  HIGHLANDS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


201     SA.  SA 


2301    50  5P 


13*  > 

140 
169 

39 

7°. 


Ull 
2*  7A 

ii  KM 


ltd 

20* 


ALEXANDER  SPGS.  ASSN. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  wAPG 

j.  miley  Cot hr an 
harry  m.  t olson 
city  of  bartow 
u  s  geological  survey 
u.s.  geol.  survey 
wilbur  d.  good 
everglades  ekp.  sta. 

corps  of  engineers 
oren  wallace  oisher 
flood  control  d1st. 
mrs  mar al i  no  l  thompson 
radio  station  wkmk 
gus  p.  hager 
gulf  coast  ekp.  sta. 
miss  elma  smuler 
w-ccntral  fla. ekp. sta. 
mrs.  a.  h.  nelson 

corps  of  engineers 
sugar  plant  flo.  sta. 
allen  t.  weeks 
mrs.  ha21l  f.  cook 
eugene  n  lowe 

w.  E.  OElainO 
A.  w.  0  STEEN 
CLEARWATER  FIRE  OEPT. 
ED  OLIVENBAUN 
GERvIN  N.  PIT2EN 


■  ILLlAl 


RAOTKl 


ft  AO  I  ( 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 
MRS.  LUClLE  S.  HAOSWORI 
FLA.  POWER  *  L I GhT 
NEWS-JOURNAL  CORP. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

CHESTER  ARNOLD 

LEONARD  S  ZEPP 
DE  LAND  air  SERVICE 
CHESLEY  A,  SKIPPER 
FLA.  FOREST  SERVICE 
OWEN  J.  REVELS 
NATIONAL   PARK  SERVICE 
ALBERT  SAV01E 
J  M  DAVIDSON 
,  MRS  BRUCE  GRAY 
m.  GREGORY  ATCHLE* 

OkeelanTa  sug.  Ref.in;. 

LEWIS  K.  NOLAN 

T10NAL   PARK  SVC. 


OWEN 


B.  COX 


KEEN 


dixie  water  Plant 
bahia-mar  yacht  cen 
u>  of  fla.  plant  la1 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  FT.  PIERCE 


WJHG-' 


AGRONOMY  DEPT  U.OF  F| 
FED.  AVIATION  AGENCY 
G.ST.  M.  NURSERIES 
CHARLES  C.  LlDDON.  Jl 
ST.  REGIS  PAPER  CO. 
U.S.  GEOL.  SURVEY 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   P.O.Box  14376,   University  Station,   Gainesville,  Florida 

32603,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Data  in  the  "Extremes" table, 
"Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  and  "Evaporation  and  Wind"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

»     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indLcated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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HIGH  SPRINGS 
JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 

JASPER  3  SE 
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2.7  54,5 

52,4 
.2  51.6 
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73.1 
72. 1M 
73,2 
74,0 


74  ,4 
73.5 
73.  1M 


73,5 
74, 8M 
75.3 


74.0 
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,2|  81.2 
79, 9M 


79.5 
60.1  1 
79.5 

60.5 
Bl.l  ;  1 

79.7 


78.5 

75.9 
77. 9M 
77.1 
77.2 
77.1 

77. 7M 

78,9 

78.2 

77.2 

79.0 

77.  9 
78.2 

78.  6M 
78.8 


.3  80.8  . 
77.8 
78. 1M 
.9  77. 9M  . 
.7]  77,8  • 

77. S 
0.5|  78.5 
76, 7M 
77.9 
78.5m 

77,0 

0,2  77, en  . 


78.0 
1.3  78.5 
78.2 
78.2 
78.0 


64.6 
64.2 
64.4 


59.2 
62. on 
61.7 


64.9     -  5.5 


64.6  1  -  5.0 


63.6 
60.6 
63.8 


65.1     •  4,5 


70.7  . 
67,4 
70,0 

67.8  < 

66.9  ' 

67.4 
66.6  1 

67.4H 


66.3 
63.6 
66.6 

70.0 
69.9 
66.6 
.1 


80,0     *  1,4  80,7     .  0,8 


76,4 
78.3 

77, t     .  1,3 


81.5m 
0.9  81.3 
81,0 
1.0  82.0  , 

80.9 
0,9  80,8 
82,1 


79.4 

0.2  78. 6M  . 
77.4 
79.6  . 


81.6     .  0.3 


80.8 
80.9 
79.9 
81.6     -  0.9 
80.9     -  0.6 


82.0 
82.9 
81.  2Mj 
82.8 


79,3 
78,0 
.0  79.8 
79.6 


80.9     -  0.7  81.7         0.0  78,9  !  •  l.l 


82.4 
82.4 
80.0 


81.7     ■  0.1 


.7  79.4 
.7  80.3 
.3  79.8 
79.4 
79.0 


1.4  80.7     .  1,2 


79.0 
78.7 
79. J 


82.3MI  0,7 
81.5  |  -  0,5 


81,1  !  •  0,5 


78.7 
79.3 
80.4 
79.7 


81. B  |  .  0,1 
81.3M 
81. BM 
83.2 
.0  82.1 


0.4  81.5     -  0.5 


67. 6M 

64,4M| 
67.5 
64.9 
66.0 

64.3 
63,7 
65. 1M 
64.9 

65,1  I 

63. 7M 

64.8 

64.0 


67.8 
63.9 
66.3 


63.2 
63.1 


71.3MI 

70.4 

72.3 


2.6 
2.5 


78,3  .  0.9 
78.8     .  1.3 


71.2     -  2.1 


72.5  -  1.5 
71.7     -  2.4 


69.0 
67.9 
69,4 


71.5     -  2.3 


73. BM,  -  1.8 


72.6  -  1.4 
73.1     -  3.2 


74.0 
72.6 
73.5 


70.8 
70.6 
70.7 


0.3 
2.5 
2.4 


57.3 
54.7 
58.7 
56.9 
55.8 

54.8 


53.  4M 
56,9 
55,6 
56.9 


59.0 
60. OM 
59.5 
59.9 


2.5  66.4 
65,8 

0.2  67,9 
63,6 


2.1  64.3 

M 

63.8 
66.6 
3.9  65.9 

2.3  65,9 
66,2 


67,3 
65.4 
65.9 


72.2     -  0.4 


:  station  inapi 


Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Inly 


Augu. 


belle  glade  exp  sta 

62 

2 

BIG  CYPRESS  RES 

64 

6M 

CANAL   POINT  USDA 

6<> 

0 

CAPTIVA 

63 

0 

CLEwISTON  U  5  ENG 

62 

6 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

62 

3M 

EVERGLADES 

65 

2M 

FLAM i RANGER  STA 

67 

1 

FORT  *Y£RS  »e  AP 

63 

2 

I  ND  I ANTOWN 

6] 

4 

LA  BELLE 

62 

T 

MILES  CITY  TOWER 

63 

6M 

MOORE  MAVEN  LOCK  1 

60 

T 

NAPLES  CAf I Q  GARDENS 

65 

4 

PUNTA  GOROA 

61 

4  1 

T AM I AM  I   TRL  *0  MI  BENO 

bb 

7 

DIVISION 

63 

•> 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

66 

2 

FT   LAUDERDALE  BAHA  MAR 

68 

7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

63 

2 

HI ALE AH 

67 

Z 

HOMESTEAD  EXP  STA 

65 

0 

LOXAHATCMEE 

6* 

6 

MIAMI  bayfront  park 

68 

\ 

MIAMI  BEACH 

67 

MIAMI    „->  AIRPORT 

67 

4 

MIAMI    12  SSW 

65 

9 

POMPANO  BEACH 

67 

5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

66 

4 

SOUTH  MIAMI    5  M 

66 

3 

STUART    1  N 

63 

6 

»   PALM  BCH  RADIO  WJNO 

66 

7M 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

65 

DIVISION 

66 

4 

•       *  • 

KEYS  07 

DRY  TORTUGAS 

68 

8 

KEY   WEST   wB  AIRPORT 

66 

9 

KEY  WEST 

68 

6  M 

MARATHON  SHORES 

69 

1 

TAVERN  I ER 

69 

0 

DIVISION 

68 

9 

65,6 
62.0     -  3.9 


0.5   63.7     -  2.2 


1.31  67.8     -   3.2  75,7 


73,2 
71,6 


72.2  3.0 

71.1 
7».3 
73.6  2.0 
7*, 6 
73.*  3.0 


7*,0 
72,9 
73.* 


*.6  72.* 
3.1  73.3 


-  2.7  73,9 


'♦.0 
76.0 
73.9 
73.9 
71.6 

7*. 9 

73. 3M 
7*. 6  2.6 
75.2 
7*.*  0.7 

7*. 8 

7*. 3 


76.0 
76.2 
7*. 6  I.I 


76. S 
7*. 5 
73.6 
75.0 
76. 8M 

76.2 

76.1 


76.5 

76.7     -  0. 


76.* 
76.9 


78,8 
79,  |M 
7B.* 
82. 2M 


80.9 
81.9 
79.8 


79,9 
79,3 
79.9 
•  0.9M 


80.* 
81.5 
79.3 


0.8  82.1 

82. 1M 
1.2  83.1 


82.1 
81.9 


0.3  13.* 
83.6 
•  2.* 


80.6 
83.6 
82.9 


82.6  •  0.2 
82.3  0.8 


81.2 
82. 1H 

•  0,0 
83, a 

•  2.3 


83.8 
•  2,* 


8*.  1 

86.2H 
83.0a 


•  1.2M 

•  3.0 

•  3.2 

•  3.6 

•  2.6 


•  5.1 

•  »,9 

•  5,0 

a*,* 

85.2 


79,3 
80. 5« 
79.6 

•  1.0 

•  1.1 

•  0.2 

•  2.1 
80.9 


81.2 

•  0.6N 

•  0.9 


•  2.6 

81.0 


•  1.7M 

•  1.5 
79,6 

•  0,0 


0.3  al.2 
1.3  12,5 

o.a  ai.o 


•  1.0 

•o.a 

•  1.611 
81. *M 


82.6     •  0.*  81. » 

12, a      o.a|  il.l 


as. 5 
a3.a 
a*. 5 
as,* 

•  2.7 


73.5  -  |(1  70.2 
72.5N  69.9M 

75.1  70.1 
7*. •«  72.6 

73.2  71,5 


0.0 
0.1 


T»,0 
73. «»  .  2.» 
75. 9» 

7*. 5  - 
7».l 

'».S 
7».9K 
7*.0     •  2.1 
75.5 
73. 8«  -  3.1 

7*. a 

7*. 7     -  2.1 


73.9 
7».» 
'5.1 

'»,• 
76.2 
76,6 


71.0 
73.* 
7*. I 
72.2 


71.6 
73.0 
71.9 


73.6 

73.7 
72.8 
78.* 


76.2 
75.7 
76.1 


0.5  76.3 
0,2  76.0 


76.9 
78,3 
'«.«. 


»».' 

I. a  '3.! 
'«.« 

1.3  '>." 

7*.» 

T5.T 
'1.7 
73.2 


1,7]  72,7 
1. 


73.5 

".0 

".IX 

'8,» 

'5,' 


t'.l 
66.  In 
63.3M 

6a. 3 
69,1 

•  '•' 
1.2    6». !» 

ri.o 

3. a  68.* 


6'. 3 

»7.*l» 

2.»  6'. 3 
•9,8 

1,1  6'.0 

n.t 

l.T  66.1 


'2.2 
70.* 
70.6 


Division  averages  in  the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  «ay  differ  slightly  fros  values  published   In  soothly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  August, 
issues  of  this  publication. 


September,  and  October 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NORTHWEST  0 

APALACHICOLA  MB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  NW 
CARRABELLE   1  NNW 
CARYVILLE 
CHIPLEY   5  E 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 
OE  FUNIAK  SPR1NG5 
FOUNTAIN  3  SSE 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  3  W 
NICEVILLE 
PANAMA  CtTY  2 
PENSACOLA  MB  AP 
OUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAHI TCHKA 
WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 

CEOAR  KEY 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  2 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  S  WSW 
GAINESVILLE  FAA  AP 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
ISLAND  GROVE  2  WNW 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  3  SE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NW 
MELROSE 
PALATKA 
PERRY 

SAINT  AUGUST INE 
STARKE 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL 


03 


ALEXANDER  SPRINGS 

8AYPORT 

8ITHLO 

BROOKSV ILLE  CHIN  HILL 
8USHNELL  2  E 

CLERMONT  6  SSW 
DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  LAND  3  N 
EVA 

HART  LAKE 
INVERNESS 
ISLEWORTH 
LAKE  HlAWASSEE 
LISBON 

OCALA 

OCALA  2  NE 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 


SOUTH  CENTRAL  OA 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BASSON  PARK 
BARTOW 
BASINGER 

BAY  LAKE 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER 
COPNWELL  A  NW 
DEER  PARK 

OE  SOTO  CITY  6  SW 
FELLSMERE  A  « 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 
FORT  PIERCE 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
INDIAN  LAKE  ESTATES 
K I SS1MMEE  2 
LAKE  ALFRED  EXP  STA 


8.25  S.ll 
E  S.31  1,66 


8, 10 

E10.5T 
8,62 
*,2* 
9,86 
10,  *9 


T.16 
11,81 
8,06 

10.81 
9.54 
9.27 
T.AO 


8.79  5.00 


8, 87  6.27 


7.29  . 
7.20 
9,6* 
9. IB  6.A1 
7.89 

9,50  I 
6.36 
8.01 
9.26 
11.36 


8.36  6,21 


7.6B  5,35 


5,91  3.91 


3,66 
5.29 


6.21     A. 18 


6.18  6.18 
5.37  3.21 


5.27  3.60 


6,36  6.2A 


3.74  1.26 


3,63 
3.65 
5,2* 


6,*7 
8,01 
7.9* 


S.U 
8.19 


10.33 
9,9* 

11,50 
9.71 


2.56 
3.95 


l.*7 
3.21 

6. IB 
3.06 
3.16 
2.33' 
3,83 

I 


7.02  1,32 


3,16.  2.4A 


A. 68-  1,36 


7.31    *,06.  1,12 


7.67     3,55  4.9*. 


2.16 
1.82 


5,96     2,96     2,39*  ] 
7,73     4.931     1,45.  2,21 


6,61 
6,92 
6,80 
6.62 


6,55 
6.35 


3. 36 
3.29 


1.87.  2.2A 
2.73 

1.72.  2.50 


1.74. 
!.*> 
2.47 
1,88.  2.12 


2,93.  1.92 


6,73     3,68     2,37.  1,38 


5,80 
5.74 
E12.30 


2.74     2,83.  1.22 


7.23     3.99     2,68.  1,56 


A.l*     1,07  5,06 


3.76  1.13  6,2*  2.37 

3.77  3.07 
2,63.  .10  «.8*  1.28 
3,87  ,74  A, 76  1,01 


5,*3  2,33 


3,38 
3,39 
*.S3 


7t     4.91  1,28 


3.51  1,11 


7,10  * 

*.38  i 
4.61 

5.22  2.65 


5.25 
7.22 

4.4ft 

E  4.30 


3.99 
5.57 
6.1) 

*.7* 
4,39 
3.6* 
4.22 


A. 65 
5.16 
4.93 


2.88.     .09E  1.20 


3.40.  .44 


1.3d 
1.70 


.89. 

1.5* 
3. IT 
1.36. 

3,7* 
2,79 
2.36. 
3.80 


2.7* 
2.13 


May 


7.93  3.63 
4,65. 

7,65 
11,03  S.8A 
8.71 

1.39 
2.30. 
1.93 

7.46     2.4*     2,06.  2.2A 

12.88 

6.25  1.81 
9.71  *,*0 

6.26  1,61 
15,52  10,27 

*,89 

12.0* 


6.20  : 
3.53 
3.70 
3,23  2,10 


5.18  2,00 


3,**  1.98 


5.50  1.98 


5.1*  1,89 


3,03  1.59 


2.11.  1.63 


3.61 
1.11. 


1.03 
2,36. 


2,38 
1.50 


2.28.  1.46 
1.18 

1.80.  2,01 


3.03 


3.36 

2.05 

.52 
3,58 

•  *« 
5.**  1,12 

1.60 
2.07 

5.3*  2.00 
1.69.  1.84 


2.92 
2.5> 


2.63.  1.47 


2.20.  2.29 


1,33. 
2.31. 
1.07 
5,03  1.75 


8.51  4,81 


4.80  1.33 


5.22  1,88 


7,60 
3,60 
7.27 
2.60 


1.83.  1,35 


E  2.62 
3.24. 
3.44 

::a- 

4.63 


.7* 
1.41 


l-M: 

5,60 
8.87 
6,65 


5.69- 
6.71 
7.22 
6.50 

5.99 
1.93. 
4.16. 
6.30. 
6.63 


8.16  1.62 


.06 
3.93 


1.78 
4.65 


6,98. 
6,00 
3.45 
3.68. 


3.83 
5.23 
8.92 
4,27. 
4.82 


1.08 
1.66 


3.02.  6,71 


2.71 
4,81 


July 


10.16  i 

7.41- 
12.88 
11.00  1 
11.91 

11.12 

7.87-  1.92 
10.69 
10.76  3.09 

4,43 


10,87  3,97 

12.15 
14.03' 
20.12  12.07 

8.91 

6.671 


10.72  3.09 


12.68  ' 

12.55  ! 
19.15 

7.26. 

10,93  4,76 

10.59  3,10 
8.95; 

13.72!  7.07 


6.12.  1,56 


12.66] 
11.821 
12.01 


6.06 
14.36 
11.67 
16.33 

8.7, 

8.36- 


7.03 
1*.71  4.96 
3,094.  A 
4.08 
'.60 

13.97 

14.42 
6.68-  1.32 
9.08-  .09 
3.65*  3 


7.70 


.03 


9.29  1.13 


3.11- 

9.44 

5.491 
7.87* 
6.501 


13.78 
7.63[ 
6.89-  1.14 


August 


4.41 
7.81 
9.98 
10.13 
7.21 

11,12 
13,60 
13.31 

7.12, 
11.69! 


9.97  2,40 


9,12  2,39 


4,30.  2.90 
13.60  6 
13.33 

9.40  2 

7.98!  1.92 

14.15  8.46 


9.91!  2.24 
9.21 


8.91 
8.20 
2.82 
9.79 


10.14 
lO.Bll 
10.92 


14.05: 
8.06, 
7.091 

8.81 
7.83 
9,00 
7,89. 
10.76 

14.40 


1.35 
4,44 


2.06 
,23 
3.61 

7,45 


9,40  2 
3.28.  2 
6.62 

4.62.  2,89 
4.77 

6.03 
4.87m  4 
9,29 
7.26 


10.65 
12.65  5 

9.62 

5.87 

9.80:  3.79 

6.02 
16,68 
9,81  2,98 
9.75k  1.22 


7.251  2,44 
3.29 

4.43.  1 

3.83*  1.02 
3.63k  3,0* 
2.37k  5.12 
4.0*!  1,01 


4.17 
4.85 

6.91 
*,36 
*.3l 


13.28  I 

11.79  < 
14.06 

12.81  5.48 

6.73.  I 

13.04  8.09 
12.05 
16.791  10.47 
10.48 
12.88 


2.75 


10.91 

8,86 

9.91 
12.3* 
19.69 

9.61 
23.16 
13.06 
11.70 
13.63 

13.33     9, 78 


17.09 
16.0* 


12.92 


8.78 
12.19 

7.02 
11.671 
14.53 


13.63 

6.99 
11.92  ! 
8.44!  1,00 
9,96 
6.9* 

12.63 
14,481 

9.47  ] 
7.88 
10,18  2.85 


4.78* 


7.92 
3.62. 


11.17 
6.93 
9,27b  1.98 


10.21 
11.86 
6,87 
7,69 
6.61 

'.10 
8.99 

10,49; 
8,08! 
6,62 


9,63  2,87 
6,1*  1,21 


10,60 
6.29 

10,291 


10.68  8.05 
21.10 
12.6' 


.65-  2.42 
2.87*  1.98 
1.46 
2,06.  3.43 


1.73 
1.98- 
1.99 


3.03 
1.66 

2.19*  1.21 
1.99 

9.0T  i.18 

2.17; 

2.00 

1.81*  1.09 
4,06 

1.10*  1.46 
E  1.99 
2.11 
1.76 


1.39 
J. 13 
1.46-  1.87 


1.10 

1.10 
.92 
1.64.  2 
1.21-  1  .96 
1.1*.  3.94 


4.96 


.80 


.78! 

.69*  3. 
1.81*  1. 


2.19- 
2.92. 

7.44 


4.04 

9.78 
».19 


6,1*  1.18 


9.78 
9.05 
9.69 
4.66 


1.9*1 
6.31 
4,3* 

2.40 
2.76 


2.03. 

2.41 

1.17 


11.19 
1,19- 
3.98- 

9.27  1,09 
13.79  10,07 

1.12.04; 
11.26 

12,69  9.21 
16,68 
6,13 


6,60 
*. 71 
6.44 
1,86 
1.90 


71.10  19.07 
79,18  14.40 

!  89.49 

91.11  11,29 
79,62 

E  81.971 

89,42  21,11 
E  74.46 

82,98  26,29 

77,26 

88,18  91,79 
72.68  10.19 
70,03  12,02 
82,96  20,09 
83,61  29.98 

E  86.96 
93.73 
106,18  47.12 
98,23 
79.61 


4,05 
6.21 


9.16 

6.89 
2.60 

4.791 
10.001 
4.18 

'.66 


65,09  18,53 
74,47|  20,74 
82.99 

73.75|  20.59 
67.51  |7,99 


94,99  ; 

64,29 

70.69 

69.09 
64,96 
74,76 
86.67 
86,961 


6.72 
1.67 


3.91 

0.25) 

2,801  18.96 
83.47 

T9.*9  27.11 
E  37.30 
E  79.21 

99,47 


1.91 


6.24 


1.72 


9.14  l.llfc 


4,24 
1,47. 
1.71 
3.60 


60,66 
69.96 
62,76 
71.19 
60.19 

95.15 
E  65.09 
62.76 
97,71* 


.65* 
.2  8- 

1.02- 


,97 

1.46 

2.03 
3.02 
2.30 


1.93 

3. Oil 
1.15 


51.09 

70.61 
73,12 
54,19 
99.69 
97,89 

62.17 


,62f  49,69*  1.96 
67,45*  7.7* 
19,4* 

45, It'll. 11 
47,86 

62.18 

44.10-10.84 
59.97 
44,88 


E  41.96 

42.19-17.90 

46.901 

4'.25 

59,99  .72 

66.91 
92.96 

49  .  044,  9  ,  76 
48.2'-  A. 91 
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Table  2-Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


LAKELAND  MB  CITT 
LAKE  PLACID  2  SH 
LONGBOAT  KEY 
MELBOURNE 
M0UN7AIN  LAKE 

MVAKKA  RIVER  5T  PARK 
N 1 77AM   1  5 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  ( 
PARR  I  SH 
PLANT  CITY 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPGS  SEWAGE  PL 
VENICE 

VERO  BEACH  FAA  AP 
MAUCMULA  2  N 
KINTER  HAVEN 


R     S.M  3.66 


BELLE  GLAOE  EXP  STA 

2 

20 

BIG  CYPRESS  RES 

1 

46 

CANAL  POINT  USOA 

3 

32 

CAPTIVA 

2 

64 

CLEMISTON 

2 

01 

CLEMISTON  U  S  ENG 

2 

11 

OEVILS  GARDEN  TOWER 

2 

is 

EVERGLADES 

1 

49 

PLAMINGO  RANGER  STA 

8" 

PORT  MYERS  -B  AP  fl 

2 

II 

INOIANTOKN 

) 

24 

LA  BELLE 

2 

4' 

LAKE  TRAFFORD 

1 

9* 

MILES  CITY  TOMER 

1 

96 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

2 

55 

NAPLES  CAR  IB  GARDENS 

2 

28 

PUNTA  GORDA 

1 

60 

T AM  I  Am  I   TRL  AO  MI  BEND 

1 

0  0 

LOnER  EAST  COAST 


06 


DAN  I A  *  WNH 

PORT  LAUDERDALE 

"   LAUDERDALE  BAHA  MAR 

PT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIAlEAH 

HOMESTEAO  EXP  STA 

KENDALL  2  E 

LOXAHATCHEE 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   «B  AIRPORT 

MIAMI    12  SSH 

PERRINE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SOUTH  MIAMI   S  M 
STUART   1  N 

«  PALM  8CH  RADIO  MJNO 
•  EST  PALM  BEACH  MB  AP  q 


KEYS 

DRY  TORTUGAS 

KEY  MEST  MB  AIRPORT 

KEY  MEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERN1ER 


January 


a. SB     2,3ft!     3, At  2*69 

3.03 
a. 3a 
2.TI 


6. 39     a. 14  3.3a 


February 


&  | 
a. IT 


2,aT 

2.96 


1.3<     3.30  1.091 


3.09  3.0Z 


1.9a 

a. 62 
1.3a 


2.TT  ,86 


a.ftl 

2.33 

a. 19 


Apnl 


31    2.1a.  l.lft 


.33.  2.31 
1.03.  2,31 
.62 

i.sJ 

3.39 
1.12 


3.15     1.7*     3.01     2.371     3.19.     .ad     1.63.  1,7] 


2.7ft. 

.9a 
3.67 


.33.  2. 31 
.20 
.31 


7]     1.13.  .33 


L  l.3«  2.21 
i.  1.2*1  2.7ft 


2.23 
3.93 
a. 69 

L  1,50    a. 96  2.01. 


1.12.   1.0a     3.15     1.11       ,66.  1.96 


1.62 
1.9S. 
l.*3. 

1.15 
2.53 


1.5ft. 

.al 

1.61 


.23.  2.36 
1.70 

.10.  l.lal 


2.aa. 
3.66 
2.9ft 


6.1*     2, 67 


7.65  3.11 


1.19. 
1.17 
>.3l 


3. 79.  l.ai 
3.0a 
a, 03 
3.31 

2.2a.  3.3a 
a. 30 


2.9a.     .30     6.11.  1.S9 


2ft,  3.36. 
6.7* 
6.66. 
6.36 

2,00 


2.30. 
1,69 
1.3ft 
6.27 
1  .-■> 

2.61 
2.6ft 
2.97 


3.03.     .6*     a. 32.  2.93 


1 

la 

3 

tl 

5,23. 

1 

-s 

E12.73 

2 

05 

13,32 

1 

51 

3.35 

2 

Tl 

3.5a 

2 

83 

3.96 

5 

3.00 

6 

35 

1 

P 

10.96 

1 

80 

12.31 

50 

3 

35 

a. 38. 

2 

93 

3.71 

2 

31 

1 

7C 

3,60 

63 

9.73 

2 

38 

11.  al 

2 

3a 

2 

12 

3.20. 

33 

6.30 

1 

31 

2 

11 

3.37. 

a 

3' 

10.36 

2.31.  1  .SI, 


2.31 
10.29  ! 

a.  3ft 

ia,99 

6.12 
2.22.  a, 2* 


2,33.  2,21 


13.09 

9.21 
7,39 
12.37 
9.0a 
6.6* 

10.  as 

12.30 
11.0* 
7. as 
10,37 

13,12 


2.70 
2.16 


1.36.   1.36     1.03  3.72 


3.37 
6.11 
6,00 


6.16 
9.63 
I. 01. 


3.79 
6.20 


3.73- 
1.30 

9,02 


9.12 
7,66. 
a. 20 


6,3a 
7.39. 
1.79 


3.15 
6.3ft 

3.01 


2.6! 

9.16 

!." 

1.90* 

'..'< 

I.oT. 

1.8, 

— .Ttr 

1.13 

l.lf 

.  19 

al.ll-  9.16 

11 

0  3 

•  .•T 

1  ,6| 

89.69 

11 

1.66 

.17 

•1* 

••Tl 

67,19 

12 

12 

9.4t 

9,69 

2.19 

90.9* 

6.15 

8 

.37 

•  12 

•  Tl 

1.19. 

|,6| 

1.16. 

.85 

2*69 

.•1 

46.16.  1.97 

» 

3  1 

10.2} 

1.77 

1.10 

1.99 

90.11 

ft 

•  2 

•.«9 

9.11 

.14 

.90 

96.91 

T 

3« 

6.4? 

9.22 

.14 

l.ai 

60.72 

3.13 

■tl 

*.0T 

2.2* 

.71 

1.91 

90.00 

.13 

l.ftL 

1.3T 

.72. 

2.3C 

.92. 

1.91 

2.90 

.  '6 

90.lt-  6.16 

1.1* 

5 

61- 

tail 

2,91. 

3. .3 

1.65. 

1  .  4C 

.97. 

.  '  6 

1,16. 

•  91 

19.19-19.69 

■  99 

.21 

1.11 

81.19 

1.13 

10 

'1 

1.61 

9.M- 

1  .  C 

2.16 

.  D  8 

.  39- 

1.08 

1.90 

17.11 

t.ll 

.20 

2 

I*. 

6.  18 

a.9» 

.90 

1.27. 

1.00 

•;** 

1.96 

31, aa.  ,91 

6 

Tl 

*.■»• 

.16 

.la 

1.09 

11,99 

8 

21 

9.91 

7.66 

l.la 

2  al 

89,29 

a 

8. 

I,  IT 

2,79 

,96 

•3,83 

5 

2. 

6,06 

■  99 

1  ,a7 

8a,  11 

1.13 

T 

'» 

.26 

6.4T. 

1.32 

2.95a 

I  ,  '  8 

••ftp 

.  9  3 

1, 12 

.  2  6 

67.71 

-  t.OI 

2.aa 

I 

8). 

.  3  1 

2.12- 

T»OT 

9,62 

4.3C 

.12- 

1.84 

2.11 

|,lft 

69.19-19.96 

9 

31 

6*80 

10,26 

.  97 

.  Tl 

1  91,99 

8 

59 

9.49 

6,61 

..1 

a, 17 

60,26 

2 

11 

6.2* 

2,9ft 

•  0* 

la, 09 

E  a 

41 

2.4T 

a,  11 

.21 

1.21 

1  11.09 

a 

51 

I.TI 

1.7a 

.17 

.72 

91,  ao 

T 

31 

a, 7* 

9.70 

,12 

l.la 

83.  T| 

1.22 

3 

1,. 

1.91 

6.90- 

1.2: 

9.69 

1.11 

1.91. 

.01 

.66. 

.76 

90, la.  a. 19 

2 

ri 

9.92 

9.20 

2.60 

.16 

19,19 

6.10 

6 

26- 

1.12 

9.69 

.93 

1,99. 

2,71 

•  22. 

.  H 

1  .  4- 

.  /  j 

92.t9-IO.9l 

11 

82 

a. 97 

12,14 

,70 

1.91 

99.99 

•  39 

11.10 

1.6* 

9.91. 

1*71 

,17. 

1.19 

.6*. 

.  80 

•  6  9- 

•  91 

at, 67 

-  1.90 

5 

ec 

6.91 

9.95 

.75 

1.17 

60.0* 

14 

«i 

9.22 

9.96 

.10 

.7ft 

1'. at 

1.00 

« 

ID 

l.'T 

9.66. 

• .  2a 

2.7a. 

1.84 

.63- 

.  86 

.  '  2- 

.66 

IT. 81 

•12.91 

8 

61 

6,71 

2.09 

•  6* 

,36 

la.  11 

■  61 

J 

l(L 

1  .  08 

9.97. 

2.99 

1.07. 

|,0t 

.  1ft- 

1 .  oa 

1.16- 

.  12 

II. 10-11. al 

10 

30 

9.19 

6.6ft 

,7» 

.99 

91,21 

l.la 

' 

45. 

.02 

9.33. 

1.12 

6,99 

.  4C 

,7ft- 

.  >i 

1  •  92* 

. : . 

19.21 

-  T.9I 

1 

1' 

9.96 

9,20 

a.  1 9 

.•a 

1.70 

87.  IT 

1.20 

a 

01 

2. 20 

6.09a 

8.89 

11.11 

■  .  82 

9.96 

2.93- 

.13 

66.11 

6. TO 

E  1 

2. 

1.0* 

11.76 

1 .66 

9,61 

r  it.o. 

9 

0  1 

a.a7 

12.67 

1.27 

1.02 

63,61 

11 

19 

3.11 

1.99 

1.69 

T,  19 

69,6' 

1.72 

T 

11- 

.48 

1.17. 

2.8  4 

11.11 

1.11 

1.99- 

.19 

1,99 

.11 

11.01 

-  |,60 

8 

02 

3.61 

1.12 

1.19 

6.99 

11,11 

9 

31 

9.95 

2,96 

1,  11 

11.66 

6 

2' 

9!29 

10.56 

.9* 

2.82 

la, IT 

.06 

a 

03 

.99 

6,77. 

2.38 

7... 

1.1' 

.80- 

I.TI 

2.29 

.91 

46.61 

.11 

1  7a 

1 

•  4 

2   1  T 

a,  22. 

3.25 

9,  77 

1.36 

1.00 

.  1  7 

6.14 

6.88 

60.20 

.66 

4  12 

• 

• 

'6 

2.31 

9.  It 

1.34 

1.99- 

.  04 

4.19 

1.22 

16.1' 

.  .11 

T 

61 

a"  *i* 

7*96* 

1,99 

1.91 

6T,  T9 

1  c 

IT 

lail 

iil*! 

2.06 

2.61 

60.11 

1 

5« 

2.22 

61.71 

10 

4. 

6.2ft 

7.6* 

2.97 

4.89 

62.9. 

15 

11 

3.1ft 

11.11 

2.9ft 

1.91 

62.29 

3 

43 

10.79 

111.10 

1  9.6* 

1  2.41 

1   TO. 09 

1.17 

? 

39 

.59 

11.72 

2.:a 

19.29 

2.2' 

1.7* 

2.80 

1.1* 

.12 

T9.90 

IT. 60 

1.9T 

9 

C6 

2.24 

6,16. 

••11 

10.71 

1.3. 

1.69- 

.14 

1.91 

l.l» 

61.60 

1.60 

1 

2' 

1.90 

6.17 

.99 

2.69 

16.11 

2.33 

> 

42- 

.81 

a.  10. 

2.81 

9.19. 

.81 

1.09. 

l.T| 

1.99 

1.90 

)l,lt-|0.tl 

1.1* 

a 

43 

.20 

9.11. 

2.72 

5.39. 

.21 

.91- 

2.10 

9.19 

l.*7 

12.12 

.  T.T| 

2, 

91 

a. 26 

10.61 

1.99 

.99 

11.9* 

2 

43 

6.92 

11.22 

1.00 

1.09 

11,91 

2.al 

2 

8>- 

1.12 

a. 00. 

>.S3> 

7.76 

1.01 

1.1ft- 

1.21 

2.20 

•  II 

91.07 

•  1.41 

Division  Averages   in  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  aay  differ  ■lightly  from 


published    to  Booth ly  laeuee 


IhM  rtttmcw  Bin  foIlofW  It. tin-   I ftk-tt* l 

-    179  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
0 

CD 

20°  or  below 

24  °  or  below  | 

0 

0 

— £L_ 

32°  or  below  | 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp 

2 
Q 

1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

»    •  • 

NORTHWEST  01 

APALACHICOLA  WB  CITY 

95 

8.28 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1.15 

26 

1    1  5 

12-  1 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

321 

BL0UNTST0WN  2  Nw 

100 

9.  3. 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2.24 

25 

3  31 

^ 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

CARRABELLE  1  NNW 

96 

9-  1. 

17 

1.15 

NONE 

1-15 

17 

1-15 

17 

2.24 

26 

3-31 

30 

12.  7 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

251 

CHIPLEY  3  E 

95 

9-  2. 

u 

1.15 

NONE 

1-15 

18 

1-15 

18 

2.24 

27 

3.31 

32 

11-22 

32 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

97 

9-  3. 

17 

1.15 

NONE 

1.15 

17 

1-15 

17 

2.24 

28 

3.31 

30 

11-22 

30 

12.  7 

23 

12-  7 

23 

NONE 

NONE 

327 

287 

236 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

98 

6.21 

13 

1-15 

1-15 

13 

2.24 

20 

2-24 

20 

2.24 

20 

3.3 1 

29 

10-21 

32 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

NONE 

NONE 

261 

281 

204 

FOUNTAIN  3  SSE 

102 

9-  2 

11 

1.15 

1-15 

11 

2-24 

20 

2-29 

22 

3-31 

25 

3-31 

25 

10.21 

30 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

245 

204 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

97 

6.20 

20 

1.14 

NONE 

1.14 

20 

1-15 

22 

2.24 

26 

3.31 

32 

11-22 

32 

12-  I 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

236 

MILTON  EXP  STATION 

99 

6-21 

19 

1-15. 

NONE 

1-15 

19 

2-23 

24 

2-24 

27 

2-29 

29 

11.22 

30 

12.  1 

24 

12.  1 

24 

NONE 

NONE 

282 

281 

267 

MONTICELLO  3  W 

99 

6.21 

18 

1.15 

NONE 

1-15 

18 

1-15 

18 

2.24  26 

3-31 

32 

12-  1 

26 

12.  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

245 

NICEvILLE 

99 

6.22 

15 

1.15 

1.15 

15 

1-16 

18 

2.24 

24 

3.  1 

2  8 

3-31 

12.  1 

25 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

245 

PANAMA  CITY  2 

97 

9.  1 

21 

1.15 

NONE 

NONE 

1-15 

21 

2.12 

2-29 

31 

12.  1 

28 

12.  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

283 

276 

PENSACOLA  WB  AP 

97 

9.  2. 

20 

1.14 

NONE 

1-14 

20 

1-15 

22 

28 

2-29 

32 

11.30 

31 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

273 

OUINCY  EXP  STATION 

6.20 

16 

1.15 

NONE 

1-15 

1  8 

1-15 

1  8 

2.24 

26 

3-31 

3  J 

12.  1 

26 

12*  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

245 

SAINT  MARKS  6  SE 

97 

9.  1. 

19 

1-1S 

NONE 

1-15 

19 

1-15 

19 

2.24 

26 

3-31 

3  | 

12.  1 

27 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

2B1 

249 

SANBORN  TOWER 

99 

6.20 

17 

1.15 

NONE 

1.15 

17 

2-24 

24 

2.29 

28 

3.31 

29 

12.  1 

26 

12.  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

2*9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

96 

6.20 

16 

1.15 

1-15 

16 

1-15 

16 

2.24 

24 

2.29 

28 

3.31 

29 

10.21 

32 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

276 

204 

WEWAHITCHKA 

99 

9-  3 

21 

1.14 

NONE 

NONE 

1.15 

22 

1-15 

22 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

WOODRUFF  DAM 

6"22  • 

2 1 

1.16* 

NONE 

1*16 

2 1 

2-24 

28 

29 

12.  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

•    •  • 

NORTH  02 

CEDAR  KEY 

95 

6.22 

2* 

1.14 

NONE 

NONE 

1.14 

24 

1  15 

26 

1.15 

26 

12.  1 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

121 

CROSS  CITY  2 

100 

6*20 

16 

1-15 

1-15 

16 

1-15 

16 

1-15 

16 

3-31 

28 

3.31 

2  g 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

FEDERAL  POINT 

100 

6.17 

24 

1.14 

NONE 

NONE 

1.14 

24 

1.14 

24 

1.15 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FERNANDINA  BEACH 

100 

6*16 

23 

1.15. 

NONE 

NONE 

1.15 

23 

j'f| 

2.29 

32 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

GAINESVILLE  3  WSW 

99 

6.15 

20 

1-15 

NONE 

1-15 

20 

1*15 

20 

1.15 

?r 

3.31 

29 

12*  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

GAINESVILLE  FAA  AP 

99 

6.11 

21 

1.15 

NONE 

NONE 

1-15 

21 

1.15 

2  1 

3.31 

29 

12.  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

99 

6.19 

IT 

1.15 

NONE 

1-15 

17 

2.24 

24 

3-31 

26 

3.31 

26 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

245 

HIGH  SPRINGS 

98 

6-12 

19 

1.15 

NONE 

1-15 

19 

1.15 

19 

1-15 

19 

3.31 

30 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

JACKSONVILLE  WB  AP 

99 

6. 1 7* 

22 

1.15 

1*15 

22 

1*1  ■ 

3.31 

32 

NONE 

245 

JACKSONVILLE  BEACH 

98 

6-16 

23 

1.14 

NONE 

NONE 

1*14 

23 

1.15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

JASPER  3  SE 

101 

6.20 

la 

1-15 

NONE 

1-15 

18 

1-15 

18 

2  24 

25 

3.31 

29 

12-  1 

27 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

245 

LAKE  CITY  2  E 

ioo 

6.20 

21 

1-15. 

NONE 

NONE 

1-15 

21 

2-24 

28 

3-31 

30 

12.  1 

27 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

245 

LIVE  OAK  2  ESE 

100 

6>20 

18 

1.15 

NONE 

1-15 

18 

1-15 

18 

3-31 

28 

3-31 

28 

12.  1 

27 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

245 

245 

MADISON 

101 

6*20 

20 

1.15. 

NONE 

1-15 

20 

1-15 

20 

3-31 

32 

12.  1 

27 

12-  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

245 

MAYO  5  Nta 

99 

6.19 

u 

1-15 

1-15 

14 

1.15 

14 

2-24 

23 

3.31 

27 

12.  1 

27 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

249 

MELROSE 

106 

6*19 

25 

1.14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

26 

12.  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

PALATKA 

6.17 

24 

1.14 

2  4 

1.15 

27 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PERRY 

99 

6'20 

16 

1-15 

1-15 

16 

1-15 

16 

1-15 

16 

2-24 

25 

12.  1 

28 

12.  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

249 

SAINT  AUGUSTINE 

98 

6.17 

23 

1.14 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-15 

26 

2-24 

3  J 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

STARKE 

98 

6.1.9. 

20 

1.15 

NONE 

1.15 

20 

1-15 

20 

2.24 

27 

3.31 

29 

. 

. 

- 

. 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

STEINHATCHEE  MCCAIN  TR 

96 

9.  6. 

16 

1.15 

1.15 

16 

1.15 

16 

2-24 

24 

^"  t . 

3.31 

12.  1 

28 

12*  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

249 

USHER  TOWER 

6*20 

16 

1-15 

1-15 

1 6 

1.15 

1 6 

1-15 

1  6 

3.3  1 

2  8 

3*3 1 

12-  1 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

*    *  * 

NORTH  CENTRAL  03 

ALEXANDER  SPRINGS 

101 

6-12. 

23 

1-15 

NONE 

NONE 

1-15 

23 

1"15 

2«24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BAYPORT 

95 

6.21* 

27 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1.14 

27 

2.12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 

98 

6.20* 

23 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-15 

27 

1-15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BUSHNELL  2  E 

100 

23 

1-15. 

1-15 

2  3 

3-31 

32 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

Clermont  6  ssw 

99 

6.16 

25 

1.14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

1-15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DAYTONA  BEACH 

99 

8-  9 

24 

1.14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-15 

^ 

1-15 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

97 

6-17 

27 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

27 

1-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

DE  LAND  3  N 

102 

6-16 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

25 

1-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INVERNESS 

97 

6.20* 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-15 

23 

1-15 

23 

2-12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  HIAWASSEE 

98 

6.U* 

26 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1.15 

27 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LISBON 

99 

6.16 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCALA 

99 

6.16* 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-15 

25 

2-12 

Y2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCALA  2  NE 

100 

6-19- 

17 

1-15 

NONE 

1.15 

17 

1.15 

1  7 

3.31 

27 

3-31 

2  7 

12-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

97 

6.17. 

27 

1.14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

27 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT  LEO 

99 

6.19 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-15 

23 

1.15 

23 

1-15 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANFORD  EXP  STATION 

99 

6*16 

26 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TITUSVILLE  2  W 
*     *  * 

102 

6.17 

26 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1.14 

26 

1-15 

3n 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTH  CENTRAL  0* 

A 

ARCADIA 

98 

6.18 

• 

- 

• 

a  wn  t ,    D  a  q  t 

99 

6.18* 

31 

1-15. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

B AR  T  Ow 

99 

6*16 

29 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BRADENTON  EXP  STATION 

NONE 

NONE 

1-15 

30 

NONE 

NONE 

Clearwater 

94 

7-1*. 

28 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

26 

1-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

n c c  o    Da  ou 

27 

1.14 

NONE 

NONE 

NONE 

1.14 

27 

1-15 

30 

FELLSHEHE    U  ]fi 

97 

9.20. 

28 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CODY     no    IM     *  kJU 

98 

6-19 

29 

1-15. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FORT  PIERCE 

96 

7-20 

29 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

97 

6.19 

28 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

K I  SSI MMEE  2 

99 

6-16. 

NONE 

NONE 

2-11 

24 

2-21 

27 

2-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

99 

6.16 

26 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

26 

1.15 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKELAND  WB  CITY 

97 

6.18 

27 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

27 

1-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  PLACID  2  SW 

99 

7-13. 

29 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE 

MELBOURNE 

100 

8.13 

28 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

See  reference  notes  following 
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Station  Index. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


  l«ftt 

Last  spring  minimu 

moi 

Pint  (all  minimum  ol 

Number  ol  days 
between  dfttea 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28' or 
below 

32  or 
below 

32' or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16"  or 
below 

k 
t 

8 

0> 
X 

o 

a 

s 
i 
■3 

5 

0 

s 

a 

E 

Q 

1 
o 

2 
a 

d 

a 

5 
H 

« 
Q 

S 

■ 

1 

£ 
i- 

c, 

- 

a 

■ 

a 

a. 

• 

9 
a 

MOUNTAIN  LAKE 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PARR ISM 

PLANT  rfTV 
rl*n 1  Will 

6-  16 

7-  lTft 
3.  1 
6.18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-16  28 
NONE 
1-13  27 
1-13  2T 

2-12 
2-24 

1-  16 
2.24 

2-  24 

)2 
JO 
)2 
32 
H 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NON( 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONC 

t-Nt 

NONE 
NONE 

NONC 
NONC 

NONe 

NONC 
NONC 

ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  MB  AIRPORT 

TiSDnN    4DA^    (Fhlitf  01 

VENICE 

6-15 

6-  20 

7-  14. 

6.20 

** 

3f 

2.24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1«15 
1-15 
1-16 

NONE 

27 
27 
28 

NONE 
2-24 

1-  15 

2-  12 
NONE 

32 
27 
32 

NONE 
NONE 
12-  1 
NONE 
NONE 

).' 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
NONC 
NONC 
NONC 
NONC 

121 

VERO  BEACH  FAA  AP 
WAUChULA  2  N 
WINTER  HAVEN 

ft     •  ft 

8-18. 
6*17* 
6-20 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-14 

27 

1-  14 
2.24 

2-  12 

31 
32 
32 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONC 
NONC 

EVERGLADES  AND  SW 

belle  glade  exp  sta 
big  cypress  res 
canal  point  usda 

CAPTIVA 

Fi  Cuilrnu   ii    a    c  w  f* 
WLCWI3TUN   U   3  tNU 

H 

T.14 
9.  1< 
6.  8 
8-31 

10 
32 
32 
37 
11 

1-13 
1.13 
1.15 
1-13 
1-15 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

2.24 
1.15 
1-15 
NONE 
1-15 

32 
11 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONF 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
NONE 
NONC 
NONC 
NONC 

DEVILS  GARDEN  TOwER 
EVERGLADES 
FLAMINGO  RANGER  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
INDIANTOWN 

i? 

6-19ft 
8.24 

6-  20 

7-  14. 
7-  5 

21 
10 
30 
12 
29 

1-13) 
1.15 
1.15 
1-15 
1.15 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1-13 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

21 

1-15 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

21 

2.24 
1.13 
1-15 
1*15 
1-15 

31 
30 
30 
12 
29 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONC 
NONE 

NONE 

NONC 
NONC 
NONC 

NONE 

LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 
MOCRE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES  CAR  I  0  GARDENS 
PUNTA  gorda 

98 

is 

6-  19ft 
8-  4 

8-  6ft 

9-  12. 

7-  15 

27 
28 
28 
10 
11 

1>15 
1.15 
1.  2 
1*13 
1.13 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

1.15 
1-15 
1.  2 
NONE 
NONE 

27 
28 
28 

2-24 
2-24 
1.16 
1-15 
1-15 

32 
32 
32 
30 
31 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
NONC 
NONC 
NONC 
NONC 

NONE 
NONE 
NONE 
NONC 
NONC 

T AM  J  am i  TRL  40  Ml  BEND 

»T 

7-11 

IS 

1*13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONC 

NONC 

ft     ft  ft 

LOWER  EAST  COAST  06 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 

98 
94 
95 

93 

8.31 
8-22 
8.20ft 

6.23* 

13 
34 
32 
14 
30 

1.15 
1-13 
1.13 
1.13 
1.15 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-15 
NONE 
1-15 

32 
30 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
NONE 
NONC 
NONC 
NONE 

NONE 
NONC 
NONC 
NONC 
NONC 

LOXAHATCHEE 

MIAMI  BAYFRONT  PARK 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI   12  SSW 

98 
93 
95 
93 
92 

6-17 
8- 28 
7.  8 
8.19 
8.29* 

31 
17 
38 
36 

33 

1-13 

1-15 

1-13. 

LIS 

1.15 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

2-2. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

32 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
NONE 
NONC 
NONE 
NONC 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

POMPANO  BEACH 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

south  miami  s  w 

STUART  1  N 

W  PALM  BCH  RA0I0  WJNO 

94 
95 
94 
96 
95 

9.10« 
7.12 
6.  1 
7-12 
8.14. 

34 

31 
32 
16 

1-15 

1-15 
1.14 
1-13. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1.15 
1-15 
1-14 

NONE 

30 
31 
32 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONF 
NONE 
NONC 

NONC 
NONC 
NONC 
NONC 

- 

- 

- 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

94 

8.14ft 

13 

1.14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONC 

NONC 

ft     ft  ft 

KEYS  OT 

DRY  TORTUGAS 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

KEY  WEST 

MARATHON  SHORES 

TAVERNIER 

8.20 

9.13ft 

9.25. 

8*13 

8.20 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONC 
s-sr 
NONC 
NONC 
NONC 

NONC 
NONC 
NONE 
NONC 
NONC 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


FLORIDA 
1964 


Jan. 

Feb. 

Mai 

Apr. 

May 

J 

ine 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

EVAP 

b 

2 . 15 

B 

2 . 90 

B  3.16 

B  5.74 

7.36 

6.91 

5.69 

B  2.22 

DEP 

\ 

WIND 

1753 

994 

880 

786 

996 

1124 

375 

1359 

MAX 

61.6 

65 . 0 

77.4 

84.7 

95.0 

99.3 

98.1 

99.4 

95  . 8 

82 . 5 

76 . 8 

69.3 

83.7 

M  IN 

45.9 

43.8 

53.8 

62.9 

67.6 

74.0 

75.6 

76.3 

71.3 

56.8 

55.6 

50.1 

61.1 

EVAP 

B 

3.09 

B 

3.52 

B  5.66 

B  6.64 

6.47 

8.84 

6.91 

B 

7.12 

B 

7.53 

B 

5.44 

B 

3.43 

B  2.52 

B69.17 

DEP 
WIND 

2217 

2762 

2450 

1904 

2147 

1447 

1453 

12  76 

2  70  9 

2723 

1693 

2412 

25193 

EVAP 

B 

2.66 

3.81 

5.88 

B  7.13 

8.14 

9.63 

B  6.80 

B 

6.22 

B 

6.82 

4.92 

3.22 

B  2.89 

868. 12 

DEP 
WIND 

1010 

1550 

1180 

925 

820 

455 

350 

260 

930 

2045 

1561 

12547 

MAX 

65.7 

68.0 

80.8 

87.9 

91.2 

98.0 

94.4 

95.3 

92.0 

81.1 

76.6 

72.1 

83.6 

MIN 

47.0 

44.9 

55.3 

61.3 

65.2 

72.2 

72.9 

73.3 

70.3 

59.5 

58.0 

52.2 

61.0 

EVAP 

2.24 

3.19 
- 

4.99 

6.63 

7 . 35 

7  .  30 

61  ° 

5.76 
- 

5.31 
- 

4.29 
- 

3.19 
- 

1 

59 

_ 

DEP 
WIND 

- 

1075 

1180 

1120 

1070 

790 

715 

690 

505 

1050 

935 

670 

770 

10570 

EVAP 

B 

3.22 

B 

3.80 

B  6.57 

7.60 

B  9.05 

B 

7.86 

6  8.51 

B 

7.15 

B 

6.28 

B 

5.29 

E 

3.93 

3.72 

B72.98 

DEP 

EVAP 

3.01 

B 

3.02 

8.25 

B 

8.12 

7.60 

B 

7. 15 

B 

7.03 

4  .  34 

3.  76 

B  4.16 

DEP 

— 

.86 

— 

1.50 

-  .12 

.51 

-  .08 

— 

.20 

.87 

- 

1.29 

- 

.82 

.44 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EVAP 

B 

2.96 

B 

3.25 

6 . 93 

B  8.  97 

7 . 90 

7 . 98 

B 

7.56 

B 

7.60 

B 

5.44 

4.  32 

DEP 

WIND 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

EVAP 

B 

2.39 

B 

4.04 

5 . 36 

6 .  74 

6.43 

6.25 

5  .57 

B 

6.14 

5.21 

t 

4.34 

3.28 

B  3.  13 

B58 . 88 

DEP 

.  93 

:oo 

.  4 1 

.  2  7 

-     .  72 

.  1 8 

.  79 

.  15 

:17 

.65 

.58 

.10 

-  4.41 

W I  ND 

MAX 

69.4 

74 .  5 

84.9 

87.  1 

90  .4 

95.9 

96.1 

97.8 

92.6 

74.6 

85.  7 

MIN 

53.9 

47.8 

57.9 

60.8 

65.1 

70.8 

72.8 

72.8 

70.0 

63.8 

60.9 

55.8 

62.  7 

EVAP 

1.81 

3.06 

3.67 

B  5.45 

5.65 

6.20 

B  5.85 

B 

4.98 

5.37 

4.13 

3.05 

2.65 

B52.07 

DEP 

l.JO 

-  1.01 

-  .17 

_  .68 

.63 

.  5  9 

I11 

I73 

I*5 

-     .  10 

-  2  .44 

MAX 

65.8 

68.6 

79.1 

63.4 

86.9 

90.4 

90.0 

89.3 

88.6 

80.6 

76.9 

71.9 

81.0 

MIN 

57.8 

59.1 

68.2 

72.6 

76.6 

80.1 

80.4 

80.1 

78.6 

70.3 

69.  1 

63.  3 

71.4 

hfd 

B 

4.61 

5.34 

7 . 42 

6.66 
~ 

B  9.23 

B 

8.44 

B  9.71 

9.  70 

- 

B 

7.  22 

b 

4.96 

4y  6 

WIND 

2919 

3152 

_  8 

3747 

1 

2610 

2744 

3030 

1975 

2575 

35024 

MAX 

79.9 

79.8 

_ 

- 

- 

84.8 

81.7 

- 

MIN 

63.7 

61.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68.  9 

66.6 

- 

EVAP 

2  .46 

B 

4  .08 

5 . 76 

6 . 80 

7.59 

B 

6  .  53 

7 . 36 

B 

6.58 

B 

6.84 

4.56 

3.75 

%\ 

- 

1.14 

.17 

-     .  35 

-  .49 

' 

.  42 

.01 

.52 

- 

1 .01 

- 

.52 

WIND 

1093 

1165 

582 

738 

851 

"  1428 

150  75 

MAX 

67.4 

72. 1 

82.2 

88.2 

90.0 

93.8 

95.7 

95.0 

91  .0 

81.7 

79.  7 

74.5 

84.3 

MIN 

49.6 

47.9 

58.1 

61.5 

65.7 

70.0 

71.2 

71 . 1 

69.9 

62.1 

60.4 

54.  1 

61.8 

EVAP 

2.88 

3.53 

4.54 

5.97 

6.19 

5.23 

5.80 

B 

5.03 

5.34 

B 

3.92 

3.26 

3.33 

B55.02 

DEP 

-  1.07 

-  .51 

-  .85 

1.25 

-  .59 

1.24 

.19 

-8.35 

WIND 

622 

614 

742 

1093 

701 

42  72 

645 

438 

5  93 

681 

816 

1224 

12441 

MAX 

72  .  3 

75.7 

81.9 

85.7 

89.1 

97.3 

100.7 

102.6 

99.9 

91.9 

89.  7 

84.9 

89.3 

MIN 

60.8 

58.8 

66.9 

66.9 

70.0 

72  .5 

73.3 

73.9 

72.8 

67.5 

64.9 

61.4 

67.5 

EVAP 

3.47 

4.40 

5:94 

B  7.58 

B  7.75 

?19 

t 

7.22 

6.55 

6 

5.36 

fc 

3.83 

64 

1 

B70  26 

DEP 
WIND 

620 

1649 

1825 

2059 

1433 

920 

1321 

1438 

1683 

1789 

1150 

1537 

17424 

EVAP 

B 

3.21 

B 

3.89 

5.55 

6.97 

B  7.37 

7.28 

7.86 

B 

7.22 

B 

6.66 

B 

5.  72 

e 

4.10 

B  3.72 

B69.55 

DEP 

.57 

.55 

-  .42 

.00 

-  .23 

.  35 

1  .04 

.37 

.99 

.40 

.15 

.26 

1 .49 

WIND 

1467 

1521 

1727 

2165 

1500 

1038 

1390 

1418 

1556 

1929 

1359 

1825 

18895 

MAX 

73.8 

75.6 

84.  3 

87.1 

89.0 

92.4 

95.0 

94.6 

91.3 

84.  9 

82.2 

76.8 

85.6 

MIN 

57.5 

53.4 

64.3 

67.6 

69.0 

73.2 

74.6 

75.0 

73.5 

68.3 

65.6 

62.0 

67.0 

NORTHWEST  01 
MILTON  EXP  STATION 


WOODRUFF  DAM 


NORTH  02 
GAINESVILLE   3  WSW 


NORTH  CENTRAL  03 
LISBON 


SOUTH  CENTRAL  04 
BAY  LAKE 


OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 


VERO  BEACH  FAA  AP 


EVERGLADES  AND  SW  COAST  05 
BELLE  GLADE  EXP  STA 


CLEWISTON  U  S  ENG 


FLAMINGO  RS 


MOORE  HAVEN  LOCK  1 


TAMIAMI    TRL  40   MI  BEND 


LOWER  EAST  COAST  06 
FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 


CLEWISTON  U.S.   ENGRS  -  EVAPORATION  MEASURED  IN  A  SUNKEN  PAN  36  X  36  INCHES. 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  -  EVAPORATION  VALUES  DETERMINED  BY  MEANS  OF  NON-STANDARD  STEEL  RULER  DEVICE. 
VERO  BEACH  FAA  AIRPORT  -  EVAPORATION  AREA  NOT  FENCED. 
WOODRUFF  DAM  -  EVAPORATION  PAN  LOCATED  OVER  ROCK. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

lune 

luly 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 

0 

• 

• 

• 

s 

I 

■ 

Depth 

Avera! 

i 

Avera< 

1 

Averat 

a 

H 

Averac 

Extrem 

> 
< 

s 

I 

H 

I 
> 
< 

a 

1 

Ul 

S 
< 

Extrem 

Averag 

a 

.§ 

s 
< 

a 

1 

w 

< 

a 
1 

< 

B 
1 

W 

< 

Extrem 

< 

a 
I 

GAINESVILLE   3  WSW 

1  INCH 

55,8 

57,0 

71/40 

68.3 

85/47 

77.5 

96/53 

83.7 

104/66 

91.1 

aoe/76 

87.4 

102/76 

87.4 

101/76 

85.9 

101/72 

76.6 

98/62 

4  INCHES 

54.1 

54.8 

68/42 

66.2 

77/48 

75.3 

88/55 

80.9 

94/68 

88.1 

99/79 

84.8 

95/76 

85.2 

93/78 

83.2 

92/75 

72.7 

88/59 

8  INCHES 

54.6 

55.4 

63/46 

66.1 

74/51 

75.0 

84/59 

80.6 

91  /70 

87.7 

95/80 

84.6 

91/77 

84. 1 

92/78 

81 .5 

90/72 

72.3 

88/61 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES 

t^L^L^0"""'  N°  """■''"B'-E  SLOPE  OF  SURFACE .  SOIL  TYPE,  ARREDONDA  FINE  SAND.  GROUND  COVER,  BAH  I AGRASS  SOD. 
THERMOGRAPH . 


INSTRUMENTATION:      3-POINT  FOXBORO 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  182  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  oi 
record 

Opened 
01  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevatior 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

si 

ALEXANDER  SPRINGS 

0070 

0  3 

LAKE 

8 

29  05 

61  34 

50 

9 

12  3 

APALACHI COLA  wn  CUV 

0211 

01 

FRANKLIN 

3 

29  44 

64  59 

13 

61 

•2 

1  2  3  C 

ARCADIA 

DE  SOTO 

1  2  3 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

1  2  3  C 

BAB50N  PARK 

S390 

POLK 

2 

BARTOW 

POLK 

1  2  3 

BASINOER 

:  - 

■  1 

OKEECHOBEE 

7 

NOV 

2 

BAY  LAKE 

■-'  V  ■ 

HILLSBOROUGH 

2  4 

BAYPOPT 

3535 

HERNANDO 

ft 

1  2  3 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

09 

PALM  BEACH 

26  40 

1  2  34 

BELLE  GLADE  MRCN  GATE 

0616 

52 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  43 

31 

BIG  CYPRESS  RES 

0739 

HENDRY 

3 

26  19 

81  00 

17 

6 

6 

1  2  3 

07*8 

03 

ORANGE 

28  33 

81  06 

65 

BLACKHAN  1  SE 

OKALOOSA 

C  ! 

BLOUNTSTOWN  2  NW 

01 

CALHOUN 

1  2  3 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

c 

BRA0ENTON   EXP  STATION 

0940 

34 

MANAT  EE 

27  29 

10 

12  3 

BR  I STOL 

1020 

01 

1 

30  26 

C 

BROOK SVILLE  CHIN  HILL 

1046 

03 

HF^N  ANI"".' 

3 

28  37 

200 

72 

1  2  3  C 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

28  40 

1  2  3 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

:.'5 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  36 

36 

c 

CANAL  POINT  U5DA 

1  .'76 

05 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

12 

12 

1  2  3 

9 

26  32 

82  11 

3 

1   2  3 

CARRABELLE    1  NNW 

9 

29  52 

64  40 

to 

1  2  3 

WASHINGTON 

9 

SO  47 

85  49 

70 

2 

CEDAR  KEY 

LEVY 

5 

29  OS 

83  02 

1  2  3 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

3 

30  47 

83  29 

130 

1  2  3 

CLEARWATER 

PINELLAS 

9 

27  39 

62  47 

20 

1  2  3 

CLERMONT  6  SSW 

LAKE 

8 

28  29 

61  47 

125 

1  2  3 

CLFWISTON 

HENDRY 

26  45 

80  55 

18 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

165* 

09 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

16 

16 

24 

1  2  34C 

CORNWELL  *  NW 

1  «^ 

4 

HIGHLANDS 

7 

27  24 

81  10 

40 

1 : 

2 

CRESCENT  CITY 

1976 

PUTNAM 

( 

29  25 

81  30 

58 

2 

CRESTVIEW  RADIO  WJSB 

OKALOOSA 

30  46 

66  35 

2'6 

1  2  3  C 

CROSS  CITY 

51  29  36 

83  07 

45 

C 

CROSS  CITY  2 

i :  h 

02 

0 1  x  I E 

9 

29  39 

83  07 

52 

12  3 

OANIA  4  WNW 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

1 

24 

2 

•OAYTONA  BEACH 

VOLUSIA 

29  13 

61  02 

12  3 

OAYTONA  BEACH  Wfi  AP 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

1  2  3  C 

DEER  PARK 

04 

OSCEOLA 

8 

28  05 

80  5* 

43 

e 

1  2  3  C 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

01 

WALTON 

30  44 

86  07  230 

66 

66 

1  2  3 

DE  LAND  3  N 

.?  z  a  9 

■:  i 

VOLUSIA 

8 

29  04 

81  17 

40 

66 

62 

1  2  3 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

04 

HIGHLANDS 

7   27  22 

81  31 

85 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

05 

HENDRY 

7 

26  36 

81  08,  20 

12  3 

DOWLING  PARK 

02 

SUWANNEE 

10 

30  16 

83  15 

83 

C 

DRY  TORTUGAS 

07 

MONROE 

5 

24  38 

62  52)  3 

19 

15 

12  3 

EVA 

D3 

LAKE 

5 

28  23 

81  49 

115 

1 

JUL 

EVERGLADES 

05 

COLLIER 

25  51 

81  23 

36 

38 

1  2  3 

FEDERAL  POINT 

o; 

PUTNAM 

1 

29  4* 

81  32 

5 

73 

73 

12  3 

FELDA 

HENDRY 

26  32 

81  26 

18 

C 

FELLSMERE  A  w 

2936 

04 

INDIAN  RIVER 

27  46 

80  41 

28 

52 

32 

12  3 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

02 

NASSAU 

I 

30  40 

81  28 

30 

63 

61 

1  2  3 

FLAMINGO  RANGER  STA 

"5 

MONROE 

25  09 

80  56 

3 

13 

13 

3 

1  2  34 

FORT  DRUM  5  NW 

11  37 

OKEECHOBEE 

27  35 

60  51 

60 

9 

9 

1  2  3  C 

FORT  GREEN  12  W5W 

3153 

)*. 

MANATEE 

I 

27  34 

82  0* 

120 

10 

FORT  LAUOEROALF 

3163 

6 

BROWARD 

2 

26  06 

60  10 

13 

51 

51 

12  3 

FT   LAUDERDALE  BAHA  MAR 

3168 

06 

BROWARD 

2 

26  07 

60  07 

7 

13 

13 

12  3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

06  BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

7 

12 

12 

12 

1  2  3* 

FORT  MYERS  WB  AP 

3186 

■■  5 

LEE 

26  35 

81  52 

13 

73 

73 

1  2  3  C 

FORT  PIERCE 

3207 

04 

S7  LUCIE 

I 

27  25 

80  19 

10 

64 

FOUNTAIN  3  SSE 

■>.??■- 

01.  BAY 

5 

30  26 

85  25 

1*0 

10 

!! 

I  2  ) 

GAINESVILLE   3  WSW 

r-2 

ALACHUA 

8  29  38 

82  22 

86 

11 

H 

1  2  34CG 

GAINESVILLE  FAA  AP 

l  ','6 

02 

ALACHUA 

1 

2-J  4. 

82  16  138 

5  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

02 

BAKER 

30  1ft 

82  1C 

1*0 

69 

GRACEVlLLE 

3938 

01 

JACK  SON 

30  59     65  3C 

160 

GRAOY 

3343 

02 

LAFAYETTE 

1  29  58 

82  5* 

3C 

HART  LAKE 

384C 

03 

ORANGE 

1 

28  23 

81  14 

70 

22 

HI ALEAH 

3909 

r  6 

DADE 

25  50 

80   17  a 

2* 

24 

24 

HIGH  SPRINGS 

3956 

02 

ALACHUA 

29  5C 

82  34 

« 

20 

20 

HILLSBOROUGH  Rvfi   ST  PC 

04 

HILLSBOROUGH 

82  14 

5C 

20 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

06 

OADE 

25  3C 

60  3C 

11 

34 

94 

I  2  3  C 

INDIAN  LAKE  ESTATES 

4242  OA 

POLK 

' 

27  46 

81  IS 

115 

7 

7 

1  2  3 

I NDI ANTOWN 

4262  05 

MARTIN 

!  27  01      80  21 

25 

3 

3 

INGLIS 

<>271 

02 

LEVY 

• 

29  02 

62  4 

INVERNESS 

03 

CITRUS 

26  5C 

62  2C 

65 

65 

69 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

43271  021  ALACHUA 

8  29  21 

B2  OS  60 

10 

ISLEWORTH 

433; 

o; 

ORANGE 

28  2f. 

81  33!  11* 

41 

JACKSONVILLE  WP  AP 

Oi 

Duval 

1 

1  30  25     81  31 

24 

21 

26 

JACKSONVILLE  BEACH 

4361 

0?.  DUVAL 

I  30  n 

«1 

1C 

23 

23 

JASPER  3  SE 

4  J94 

03 

HAMILTON 

101  30  2< 

82  5* 

1*C 

52 

52 

KENDALL  2  E 

4318  06 

OADE 

2  25  4] 

60  17  It 

2: 

2 

KEY  WEST  WB  AIRPORT 

4570  01 

MONROE 

24  33 

81  45  * 

2fl 

;  2C 

KEY  WEST 

457! 

07 

MONROE 

24  32 

SI  48  6 

94 

1  2  3 

KISSIMMEE  2 

462* 

04 

OSCEOLA 

28  1' 

81    24  6( 

61 

74 

1  2  3  C 

LA  BELLE 

•.66, 

0! 

HENDRY 

26  45      81    26          16  3* 

34 

1  2  3 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

»70T 

POLK 

28  Qt 

:    61  4 

180  *( 

46 

1  2  3  C 

LAKE  CITY  2  E 

A731 

0; 

COLUMBIA 

1 

30  12'    82  35       205i  81 

61 

OEC 

1  2  3 

LAKE  HI AWASSEE 

477 

0 

ORANGE 

28  3 

81  28       115.  23 

25 

1  2  3 

•LAKELAND  WS  CITY 

4791 

POLK 

28  02     81    57       214     49  49 

1  2  3  e 

LAKE  PLACID  2  SW 

484! 

0* 

HIGHLANDS 

27  17j    81  23]        90|  33 

1  2  3 

Index  No. 
Division  No. 

9 

Year,  of 
1  record 

OpeotwJ 
o«  closed 

during  yi 

Refer 

Station 

z> 

LT 

Utirudi 

Longin. 

0 
> 

6) 

Q 

Temp 

Precip. 

a 

: 

4! 
v  K 

y 

Uble* 

L*KF  trafford 

4664  09  COIL  1 1 * 

LAMONT  «  WNW 

4192  01  JEFFERSON 

5 

10  2* 

•1  93 

LIGNUMVITAC  KFY 

ftOll  OT  NOHROf 

t 

2*  9* 

60  42 

LISBON 

90761  OSl  LAKE 

• 

2R  M 

•  1  *■ 

• 

4 

LIVE  OAK  2  ESC 

3094  02  SUWANNEE 

10 

10  IT 

62  96 

1  > 

n 

LONGBOAT  KEY 

312*! 0*  MANATFI 

ft 

21  29 

•  7  14 

14 

LOX AHATCHCE 

5)82'  04'  PALM  BCACH 

24  41 

■0  14 

i*l 

2* 

M 

LYNNE  4  SF 

9237  0)  MARION 

« 

24  10 

4  1  91 

90 

MAO 1  SON 

3279  02  MADISON 

to 

30  24 

43  23 

41 

*• 

MARATHON  SHORES 

9991  OT]  MONRO! 

7*  *» 

61  00 

11 

ift 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

9172  01  JACKSON 

1 

30  *3 

69  1 7 

1  7  1 

MARINFLAND 

9991  02  PLAGLtR 

2 

29  40 

61  11 

MAYO  3  NW 

* 

10  04 

•  )  14 

14 

14 

MELBOURNE 

3612  04, BREVARD 

? 

26  04 

60  16 

2T 

17 

1  j  1  c 

MELROSE 

9422  02  ALACmuA 

10 

29  42 

1 

1 

|21 

MIAMI   BAYFRONT  PARK 

3653  04'  OAOE 

2 

29  41 

40  11 

11 

11 

12  1 

•MIAMI  BEACH 

3656     '■  DA  DC 

2 

29  47 

60  06 

; 

»* 

24 

1  »  •  C 

MIAMI    MB  AIRPORT 

5661  06  DADE 

2 

23  48 

60  16 

7 

'  * 

1  7  1  C 

MIAMI   WR  CITY 

5668  96  OADf 

2 

73  41 

60  11 

c 

MIAMI    \l  SSW 

5611,  06,  OAOE 

2 

79  14 

60  11 

41 

1  t  1 

MILES  CITY  TOwER 

9119]  03  COLL  ICR 

74  11 

•  1  22 

. 

12  1 

m| L TON  EXP  STATION 

9193  Olf  SANTA  ROSA 

ft 

30  47 

61  04 

17 

1  7 

1  2  94 

MONT  I  CELLO  3  W 

9619;  01  JEFFERSON 

ft 

10  92 

61  3! 

41 

41 

111 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3699  09  CL ADC S 

7 

24  90 

61  03 

44 

M 

1    7  3*C 

MOUNTAIN  LAKE 

5913  04  POLK 

7 

21  94 

61  16 

•  1 

»> 

MYAKKA  RIVER  $T  PARK 

6065  0*  SARASOTA 

ft 

21  19 

62  19 

♦ 

21 

NAPLFS  CAR  I B  GARDENS 

40781  03'  COLLIER 

ft 

24  10 

61  41 

j 

24 

7* 

NtCEV 1 LLE 

4240  Ol!  OKALOOSA 

i 

90  91 

44  10 

1  4 

16 

NITTAW  1  S 

6231  04  OSCEOLA 

27  94 

61  00 

7; 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6118  05  PALM  BCACH 

26  3* 

90  49 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6923  05|  PALM  BEACH 

•  -  )1 

OCA  LA 

6414   01  MARION 

ft 

74  11 

62  08 

1* 

12  1 

OCAL A  ?  HE 

6419, 03  MARION 

ft 

29  11 

62  01 

24 

12  1 

OKEECHOBEE  9  W 
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TLANT IC (  3— CHOC T A WHAT CHE E 1 


-EVERGLADES  1     5-GULf,     6-OCHLOCKONCC ,     7-OKEEChOBEE  ,     6-ST  JOhmS,     9-M  HARY,  10-lUW*#«t 


6LOUNTSTOWN 
BLOUNTSTOWN  2  I 
CLERMONT  6  SSW 
MONT ICELLO  3  W 


BARTOW 
BLOUNTSTOWN 
BLOUNTSTOWN  2  NW 
BOCA  RATON 
CLERMONT  6  SSW 

CRESCENT  CITY 

CROSS  CITY  2 

DELANO  3  N 

OELAND  3  N 

OE  SOTO  CITY  6  SW 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  BEACH 

LOXAHA  TCHEE 
MELBOURNE 
MONT ICELLO  3  H 
OKEECHOBEE  9  W 
ORANGE  CITY 
PENNSUCO  5  NW 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

VERNON 

WEWAHlTCHKJV 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BLOUNTSTOWN 
CLERMONT  6  S 
MONT ICELLO  2  S 

RELOCATION  A MO  CHANGES  Of  EOUlPMtNl 

EQUIPMENT  MOVED  30  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILE  NW 
EOU I PMENT  MOVED  1.*  MILE  NW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  500  FEET  NNW 
NO  MOVE  "  NAME  CHANGE  DUE 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  0.2  MILE  NWJ 
EQUIPMENT  MOvED  0.1  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  60  FEE  I  SSW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  *.0  MILES  Sw 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOvEO  100  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  S 

EQUIPMENT  MOVED  700  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVEO  2  MILES  SE 
EQUIPMENT  MOVED  3.3  MILES  MW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVEO  1.6  MILES  SE 
RECORDING  GAGE  MOVEO  0.*  MILE  SW 
RAIN  GAGE  MOVEO  15  FEET  w 

EQUIPMENT  MOVED  600  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  SE 
EQUIPMENT  MOVED  400  FEE  I  SW 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SE 


FEBRUARY  9 
AUGUST  16 

FEBRUARY. 
fCBAUARY  1 


' r  6*u*R T  1 

FEBRUARY  9 

AUG4/3 1  18 


CORRECTION  IN  DISTANCE  ANO  DIRECTION  FROM  POST  OFFICE 


r[e*UA4*.  14*4 


jamuARt  M 


C4CCM64* 
MARCH  I 
FCBAUAR* 
SE'lfMBtfi 


NOVtMM*  17 

AUGUST  6 
UPTfMMR  14 


AUGUST  29 
OCTOBER  r 
DCCfMM*  1 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  P.  O.  Box  14376  -  University  Station,  Gainesville,  Florida 
32603,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  May  1956. 

STATION  NAMES;      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  I 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the   Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.   
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